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Регистращя врачей, ветеринаровъ, зубныхъ врачей и дантистовъ 
производится, начиная съ 1889 года, по карточной систем черезъ м$етныя 
врачебныя управления. | 


Не смотря на достигнутыя этою системою результаты въ смыел$ 
получен1я большаго единообразя, полноты и точности свфдфнй, помф- 
цаемыхъ ежегодно въ Росойскомъь Медицинскомъ СпискЪ, въ немъ и 
-до сихъ поръ обнаруживается, что не вс врачи и дантисты зарегистро- 
ваны, не всЪ умерцие исключены, не веЪ перем$ны, за позднимъ полу- 
ченемъ свЪдЪшй, своевременно отм$чены. 


Въ виду этого Управление Главнаго Врачебнаго Инспектора при- 
знаеть необходимымъ, наряду съ прежнимъ способомъ собираная св$- 
ДЪшй для списка, обратиться къ самимъ врачамъ и другимъ региструемымъ 
лицамъ съ просьбою оказать Управлен!ю въ дЁлЪф составления правильнаго 
©писка возможное содЪйстве, для чего лица эти приглашаются, по 
ознакомлен1и со спискомъ ') и усмотрфви въ немъ пропусковъ и не- 
правильностей, немедленно сообщить достовЪрно извфетныя свфдфния, 
лично или письменно, мЪфетнымъ городовому, уЪздному врачу, врачебному 
управлению или непосредственно въ Управлене Главнаго Врачебнаго 
Инспектора, въ редакцию медицинскаго списка. 


') Списокъ имфется во всфхь антекахьъ и врачебныхъ управленяхъ; пробрфетн его 
можно въ Управлени Главнаго Врачебнаго Инспектора и въ м$фстныхъ управлеяхь по 
1 р. 50 к. за экземплярь съ пересылкою. 


АТ 


Вехъ врачей, по настоящему списку, къ 1 марта 1905 года значится 


22527, изъ коихъ 880 женщинъ-врачей. 


По мЬсту жительства врачи эти распредьляются слЪдующимъ образомъ: 





ИВСТА ЖИТЕЛЬСТВА. 


*) КромЪ мфстныхь врачей. 








Число врачей. 
В С. Петер 2%. ке ааа з 2365 10,50 
Москва .. 1535 
Варшава: ка ое за 1037 
Ве а рае о, Очко 686 
Одесса ..... 640 
Харьковъ 364 
Е в 245 
„Проще города Европейской Россо... 8396 — 
Всею в5 зородахь Европейской Росси . 15268 — 
Въ селахъ, деревняхъ, мЪетечкахъ, посадахъ и 
вообще внЪ городовъ Европейской Росе1и веето. 4309 
Вавказъ. 1188 
СИОИДЬ: 3 а на ан бы 821 
Среднеаз!атскя области. . 408 
Финляндя “) Манчжуря, Бухара и заграницей. 283 
На Дальнемъь Востокъ. .. 1606 *") 
Неизвфетно или не точно указано. 83 | 


—— 


% отношене - 
общему 


числу врачей. 








6,81 | 
4,60 | 
3,05 
2,84 
1,62 
1,09 

37,21 

67,78 


19,10 
5,27 
3,67 
1,81. 
1,03 
7,13 
0,36 





**) Изъ этого чиела постоянныя мТста жительства 202 врачей (0,90%) неизвЪстны). 


УП 


По роду дфятельности врачи эти распредфляются: слЬдующимъ образомъ: 








% отношене къ 


РОДЪ ДБЯТЕЛЬНОСТИ. Число врачей. — общему 
‚ чиелу врачей. 


п жк 


` Вольнопрактикующе еее 7631 = 33,87 
Военные. .... И | 3501 | 15,54 
ООВ ее сы ль а лее 2951 | 13,09 
Больничные. .’ г Е 2003 _ 8,89 
Городовые, городеме ..(.......... 824 3,66 
Уъфздные, окружные ........... ыы 684 3,04 


Фабричные, заводеме. 611 _ 271 


Желёзнодорожные (| 608 - 2,68 


Принадлежаще къ учебному персоналу: профессора, 
приватъ- доценты, ассистенты, прозектора и проч. | 2,61 


Занимающе пе врачебные должности, не занимаю- 
идеся практикой и... 2,50 


Сельеще, участковые. (.......... 2,26 
аа ь а Век Лок, © а, аа 1,05 
Врачебные инспектора и ихъ помощники .. = у 0,79 
Пограничной стражи. .... .. Е 0,49 
Нензв отно, „сое 0,20 
Другихь родовъ службы: училищные, тюремные, 


служаще въ благотворительныхъь учрежденяхъ, 
въ придворномъ вЪдомств® и проч. , 








УШ 


Ветеринарныхъ врачей, по настоящему списку, значится 3508, 
ИЗЪ НИХЪ: 


Ветеринарныхъ инопекторовь и ихъ помощниковъ. .. 186 
Пунктовыхь ветеринарныхъ врачей. ......... 551 
У%здныхъ, окружныхъ, участковыхъ. ......... 2% 
СОВАТЬ и по ен еек, ШТ 
Лицъ преподавательскаго персонала... ......- 02 
Земскихъ ветеринарныхь врачей. .......... 601 
ООВ о кале ы. с 
Вос. Мольер сны СЭ 
Командированныхъ для борьбы съ эпизоотями ск М 
Вольнопрактикующихь и прочихъ родовъ службы... 998. 


Зубныхь врачей зарегистровано 887, дантистовъ -2268. 


_ Вебхъ аптекъ-—8861, въ томъ чиелЪ: нормальныхь—2395,. сель- 
екихъ— 1294, гомеопатическихь—31 и аптечныхъ отдфленй— 131. 


Значенхге с 


Званфя: 


Л.-—яекарь. 

Д.— докторъ медицины. 
шт.-Л.—штабъ-лекарь. 
вет.—-ветеринаръ. 

*.-вр. женщина-врачъ. 

апт. аптекарь. 

пров. провизоръ. 

фарм.— фармацевтъ. 

маг. фарм.—магистръ фармации. 


Чини 


. р. коллежсый регистраторъ. 
с.- тубернсыйЙ секретарь. 

. секр. коллежсый секретарь. 
с.- титулярный совЪтникЪ. 
. а. коллежекй ассесоръ. 

. с.—надворный совЪтникъ. 


к. с. коллежеюй совфтникъ. 
с. в. _сталск совЪтникъ. 
д. с. с.—_дфйствительный статсюй совфтникъ. 


тайн. с. тайный совфтникъ. 


д. тайн. с.--лЪйствительный тайный совфтникъ. | 


Спещальности: 


Акуп.— акушерство. 
Венер.—венерическя болфзнн. 
Вн.— внутреннйя бол$зни. 
Водолеч.— водолечение. 
Гинек.—гинекологъ. 
Горл.—горловыя болЪФзни. 
ТГлазн.—тлазныя » 

Дуг. двтемя 
Ж№ен.— женсыя 
Зубн.— зубныя 
Масс. — массажъ. р 
Мочеп.—-мочеполовыя болфзни. 
Кож.— кожныя 
Нерв.—нервныя 
Нос.— носовыя 


» 
» 
» 


» 
» 
» 


окращен{й. 


Псих.— псиалръ. 
Сиф.— сифилитичесвя бол$зни. 
Ушн.—ушныя бол%зни. 

` Хир.—хирургъ. 


Родь службы: 
` Асс. —ассистентьъ. 


| арт.--артиллер! ский. 

бриг.-—бригада. 

богад.— богадфльня. 

| бол. — больница, больничный. 

| Врач. Инсп.—Врачебный. Инспекторъ. 

| вр.-—-врачъ. 

‚ Вр.-Пол. Ком.— Врачебно-Полицейсый Коми- 
тетъ. 

‹Восп. Д.— Воспитательный Домъ. 

‚ Гимн.—Гимназичесв!й. 

‚ Грен.— гренадерскй. 

: госп.— госпиталь. 

| ДВлопр.— дзлопроизведитель. 

для ком. для командировокъ. 

Дир.— директоръ. 

`епарх. уч. епархальное училище. 

евр.—еврейскй. 

Инст.— институтъ. 

хлин.—КЛиниКа. 

| конс.-—консультантъ. 

| рп. —кр$ностной. 

хин. линейный. 

| Я.-Рв.——лейбъ-гвардя. 

Л.-Мед.--Лейбъ Медикъ. 

| Л.-Хир.—-Лейбъ-Хирургъ. 

‚ чаз.--лазаретъ. 

‚ леч.— лечебница. 

‚ Орд.-—ординаторъ. 

Полид.—полищя. 

Я а Почетный Мировой Судья. 

`Пом.— помощникъ. 

| Поч.— почетный. 


Проф.— профессоръ. 
| 
] 





Проз.— прозекторъ. 


`х 


Препод. фел. шк.--преподазалель фельдшер-| Обл. вр.—“областной — вралъ. 


ской школы. Общ. вр. общинный » 
ифх. пол ифхотный полкъ. Окр. вр.--окружной » 
родовсп.—родовспомогательный. ` | Прих. вр. -приходсый » 
рез. батал. резервный батальонъ. Сан. вр. санитарный » 
Сверхит. или Св.—сверхштатный. о Сел. вр.—сельеюй » 
стр. пол. стр$флковый полкъ. й Ст. вр. старпий » 
сап. бат. —саперный батальонъ. Суд. вр.—судовой -» 
сем. семинария. Тюр. вр.-—тюремный > 
турк.—туркестанск!й. У. вр.--у$здный » 
учил. училище. Уч. вр.—участковый . » 
Унив. или ун.-—-университетъ. Фабр. вр.—фабричный » 
фл. эк. флотсый экипажь. впр.—-вольнопрактикующий. 
чел.-общ.-—челов$колюбивое общество. Млисто жительства: 


Экст.— экстериъ. 

Гор. вр. городовой врачъ. 

Губ. вр. тубернсый ›» 

Дум. вр. думсый » 

Див. вр. Дивизонный » 

Жел.-дор. вр. желфзнодорожный вралъ. 

Зем. вр. земскШ .» 

Зав. вр.-—заводсвй » 

Упр. Гл. Врач. Инсп.—сверхитатный меди- Укр.—укрЪилене 
_ цинсый чиновникъ при Управлен!и Глав- | кот полоня. 

наго Врачебнаго Инспектора М. В. Д. Уроч. Урочище 


Мл. вр. младпий врачъ. Т. В.— Лальнй Востокъ. 


Дер. деревня. 
С.— село. ` 
| Пог.—погостъ. 
' Пос.—посадъ. 
Им.— имфн!е. 
Зав. заводъ. 
М.—м+$5стечко. 
Ст.—станица или’ станщя. ° 


Въ отдфлф объ аптекахъ: 


(Н. Л.)—н$мець, лютеранинъ. (Е. Т.)—еврей, 1удейскаго. 

(Финл. Л.)-—финляндецъ. (Арм. Григ.)—армянинъ, Григорлан- 
(П. Р.-К.)—полякъ, римско-католическаго. скаго. 

(Пр.)- православный. (Лит.)— литовець. 

(Лат.)— латыш. (Прот.)— протестантъ. 


При печатани  свфдфнШ о врачахь соблюдалея слёдующй порядокь: посяВ 
фамищи, имени и отчества показывается годъ рождения, ученая степень, годъ окончаня 
курса медицинскихь наукъ, спешальность, чинъ, должность, служба и мфсто жительства, 
при чемъь при у$здныхъ городахъ показывается и губеря, а при заштатныхъ городахъ, 
селахъ, деревняхъ и т. п. уфздъ и губерыя, напр. 53 Л. 82. (Хир. и акуш.). Зав. вр. М. 
Калиновка, Винниц., Подол. означаетъ: родился въ 1853 г., Лекарь, окончиль куреъ въ 
1882 т., спещально занимается хирурмей и акушерствомъ. Заводсый врачь. Живетъ въ 
мфотечкЬ Калиновк$, Винницкаго уфзда, Подольской губернии. 


Звфздочка * передъ фамищей означаетъ, что данное лицо не занимается медицинской 
практикой и не занимаеть какой либо должности, требующей спешальнаго медицинскаго 
образованя. 


_ Списокъ членамь Медицинскаго Совфта. | 


Председатель. 


Нопремвнный Членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, Членъ Совфта по 
управленю хозяйственною частью дома призрфя душевно- -больныхь ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА ПЕ Членъ Совзта ИМПЕРАТОРСКАГО Палестинскаго Общества, тайн. с., 
докторъ медицины, Левъ Федоровичь Рагозлиъ. 


Почетный членъ. 


Главный Медицинсьй Инспекторъ Флота, Лейбъ-Хирургъ а ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Непремфнный Членъ Медицинскаго Совфта, и Военно-Меди- 
цинскаго Ученаго Комитета, и Почетный Члень ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской 
Академш, докторъ медицины, д. тайн. с. Владимръ Сергфевичь Вудринъ. 


Непрем%нные члены: 


Главный Врачебный Инспекторъ Министерства Внутреннихъ Дфль, Непремфнный 
Членъ Военно-Медицияскаго Ученаго Комитета, Товарищъ Предсвдателя Главнаго Управ- 
лешя РоссЙскаго @бщества Краскаго Креста, докторь медицины, тайн. с. Васижй 
Константиновичъь фонъ-Анрепъ. ° 

Управляюпий Отдфломъ Народнаго Здравя и Общественнаго Призрёвшя Главнаго 
Управлен!я по дфламъ мфстнаго хозяйства Министерства Внутреннихъ Дфлъ, н. с. Николай 
Николаевичь Анциферовъ. 

Главный Военно-Медицинсюй Инспекторъ, Лейбъ-Медикъ Двора ЕГО ИМПЕРА-. 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, докторъ медицины, тайн. с. Николай Васильевичъ Сперанекй. 

Инспекторъ придворно-медицинской части Министерства ИмпЕРАТОРСКАГО Двора, Лейбъ- 
- Хирургъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ординарный Профессоръ Имие- 
РАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академи, Директоръ \ Максимижановской лечебницы, СовЁ- 
щательный членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, Почетный Членъ Комитета 
Крестовоздвиженской общины сестеръ милосердя, сверхштатный врачъ ИмпеРАТОРСКОЙ 
Главной Квартиры и врачъ-консультанть заведенй вЪфдомства учреждений Императрицы 
Мльри, докторъ медицины, д. с. с. Николай Александровичъ Вельяминовъ. 

Инспекторъ по медицинской части- вфдомства учрежденй ИмпеРАТРИЦЫ Мари, 
Директоръ СПБ. Родовспомогатгельнахо заведещя, Почетный Лейбъ-Акушеръ Двора ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, докторъ медицины, д. с. с. Николай Николаевичъь 
„Феноменовъ. 

Директорь ИМПЕРАТОРСКАГО Института Экспериментальной идиЩиНЫ, докторъ 
ботаники, д. с. с. Сергфй Николаевичъ Виноградев!й. 

Врачь С. -Петербургскихь духовныхъ: академи, семинари и Чидища, лекарь, 
д. с. с. Дмитрий Алексавдровичъ Махомовъ (оть Вфдомства Православнаго Исповфдания). 

Управляюний Отдфломь Промышленности Министерства Финансовъ, д. с. с. Николай 
Петровичь Ланговой (отъ Министерства Финансовъ). 


хп 


Членъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвфщевя, Профессоръ СПБ. 
Университета и СПБ. Женскаго Медицанскаго Института д. с. с. Александръ Станисла- 
вовичъ Догель (оть Министерства Народнаго Просвфщен/я). 

Лейбъ-Медикь Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СовЪшательный 
членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, Членъ Горнаго Ученаго Комитета и Глав- 
наго по фабричнымъ и горнозаводскимъ дфламъ Присутств! я, Консультантъ Свято-Троицкой 
Общины сестеръ милосердя лекарь, тайн. с. Левъ Бернардовичь Бертенеонъ (отъ 
Министерства, ЗемледВ ля и Государственныхь Имуществъ). 

Товарищь Оберъ-Прокурора уголовнаго Кассащоннаго Департамента Правитель- 
ствующаго Сената, д. с. с. Владиславъ ДЛоминиковичь ИЕидловек (оть Министерства 
Юстищи). 

Почетный Лейбъ-Медикъ Двора ЕГО ИМЦПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Старший 
Инспекторъ, состоящй при Министр$ Путей Сообщевя, докторъ медицины, д. с. с. 
Евграфъ Александровичь Головинъ (оть Министерства, Путей Сообщения). 

Непремфнный Членъ Совфта, Министерства Иностранныхъ Длъ, д. тайн. с. Платонъ 
Львовичъ Ваксель (отъ Министерства Иностранныхъ Дфль. , 

Помощникъ Начальника Отдфла Торговаго Мореплаваня, н. с. Дмитр Алексфевичь 
Вазицинъ (отъ Главнаго Управленя Торговаго Мореплававя и Портовъ). 

Предсфдатель Ветеринарнаго Комитета и Начальникъ Ветеринарнаго Управленя, 
магистръ ветеринарныхъ наукь и лекарь, д. с. с. Аркащй Александровичь Раевсвй. 


Совфщательные члены: 


Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Лейбъ-Хирургъ и Совфщательный . 
Членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, докторъ медицины, д. тайн. с. Густавъ 
Ивановичь Гирш. 

Ординарный Академикъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ и Заслуженный Профессоръ 
ИмпеРАТОРСКАГО СПБ. Университета, докторъ медицины, д. тайн. с. Филипиъ Васильевичъ 
`Овеянниковъ. 

Ординарный Академикь ИмпЕРАТОрской Академи Наукъ, докторъ хим, тайн. с. 
Николай Николаевичъь Бекетовъ. 

Членъ Совфта, Дома, Призр$н1я душевно-больныхь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш 
Академикъ, докторъ медицины, тайн. с. Иванъ Павловичь Мержеевевй. | 

Чиновникъ особыхъ порученй при Министр Внутреннихъ Дфль У`кл., занимаюнийся въ 
Департамент$ Полищи, исполняющий юрисконсультсыя обязанности по Министерству 
Внутреннихъ Дфль, тайн. с Яковъ Алексфевичь Илющевенй-Илющикъ. 

Двора ЕГО `ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Лейбъ-Окулистъ, Членъ Совфта 
ИмпЕРАТОРСКАГО ЧеловЪколюбиваго Общества, Совфщательный членъ Военно-Медицинскаго 
Ученаго Комитета, докторъ медицины, тайн. с. Николай Ивановичь Тихомировъ. 

Заслуженный Профессоръ ИмперРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академши, докторъ 
медицины, тайн. с. Вешаминъ Михайловичь Тарновевй. 

Непремфнвый членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, докторъ медицины, 
тайн. с. Фридрихь Семеновичъ Энкгофъ. 

Академикъ, Заслуженный Ординарный Профессоръ и Почетный Членъ Императорской 
Военно-Медицинской Академши, Ученый Секретарь и эксперть по судебно-медицинской 
части Медицинскаго Совфта, докторъ медицины, тайн. с. Николай Петровичь Иванове й 

Начальникь, Академикъ и Заслуженный Ординарный Профессоръ ИмпЕРАТОРСКОЙ 
Военно-Медицинской Академи, докторъ медицины, тайн. с. Александрь Ивановичъ 
Таренецейй. ` 


хШо 


Академикъ, Совфщательный Членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, Лейбъ- 
Медикъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, докторъ медицины, тайн. с. 
Левъ Васильевичь Поновъ. 

Заслуженный Ординарный Профессоръ Николаевской Инженерной Акадеши и По- 
стоянный Членъ Инженернаго Комитета Глазвнаго Инженеонаго Управленя, Военный 
Инженеръ, генералъ-лейтенантъ, Александръ Алексфевичь Веденяпинъ. 

Академикь и Ординарный Црофессорь ИмпЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Акаде- 
ми и Совзщательный Членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, докторъ медицины, 
тайн. с. Александръ Яковлевичъ Данилевсвй. 

Академикъ и Ординарный профессоръ ИмпЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академии, 
Директоръ клиники душевныхъ и нервныхъ болфзней при ИмипеРАТОРСКОЙ Военно-Меди- 
Цинской Академии и Совфщательный Членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, докторъ 
медицины, тайн. с. Владимръ Михайловичъ Бехтеревъ. 

`Члевъ Совфта ИМПЕРАТОРСКАГО Человфколюбивахо Общества, Совфшательный 
Членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета Директоръ и Главный Врачъ Маринской 
больницы для бфдныхт, докторъ медицины, тайн. с. АлексЪй Алексжевичь Трояновъ. 

Академикъ и Ординарный Профессоръ ИмпеЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академи, 
Совфщательный членъ Военно-Мелицинскаго Ученаго Комитета, докторъ медицины, тайн. с. 
Сергфй Владимфровичь Шидловевй. 

Академикъ и Ординарный Профессоръ ИмпЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академии, 
Ученый Секретарь Конференщи Академ, Экспертъ по судебно-медицинской части Меди- 
цинскаго Совфта, докторъ хими, д. с. с. Александръ Павловичь ДЛанинъ. 

Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Лейбъ-Акушеръ, Директоръ ИмпеЕ- 
РАТОРСКАГО (С.-Петербургскаго Повивальнаго Института, Профессоръ ИмпеРАТОРСКАГО Кли- 
ническаго Института Великой Княгини Елены Павловны, Совфщалельный Членъ Военно- 
Медицинскаго Ученаго Комитета и Директоръ Женскаго Медицинскаго Института, докторъ 
медицины, д. с. с. Дмитр Оскаровичъ Оттъ, 

Ординарный Профессоръ ИмпЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академи, докторъ ме- 
дицины, д. с. с. Васий Николаевичь Сиротининъ. 

Профессорь ИмперлАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академи, Совфщательный членъ 
Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, докторъ медицины, и магистръ химии, д. с. с. 
Станиславъ Александровичь Пржибытекъ. 

Лейбъ-Опатръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, профессоръ Импе- 
ралорской Военно-Медицинской Академ, Совфщательный членъ Военно-Медицинскаго 
Ученаго Комитета, докторъ-медицины, Николай Петроичъ Симановев!й. 

Ординарный профессорь ИмнеРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академи, ДИФотви- 
тельный Членъ ИмпеРАТОРСКАГО Института Экспериментальной медицины, докторъ меди- 
цины, д. с. с. Иванъ Петровичъь Навловъ. 

Профессоръ С.-Петербургскаго Женскаго Медицинскато Института, Завфдывающий 
санитарно-врачебною частью учебныхъ заведей Департамента Народнаго Просвфщеня, 
докторъ медицины, с. с. Григор Витальевичь Хлопинъ. 


Депутаты со стороны ВысочдйшеЕ ‘утвержденнаго С.-Петербургскаго 
фармацевтическаго Общества 


Помощникъ завфдующаго Эпизоотологическаго отдфла ИмПЕРАТОРСКАГО Института. 
Экспериментальной медицины, матистръ фармащи, н. с., Карль Ивановичъ Креслингъ. 
Магистрь фармацш, т. с., Карль Адальбертовичъ `Бенингъ. 


ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ УПРАВЛЕНШЯ ГЛАВНАГО ВРАЧЕБНАГО 
ИНСПЕКТОРА. 


Главный Врачебный Инспекторт, тайн. с. Васимй Константиновить фонъ-Анрепъ. 


д. с. с. Леонидъ Николаевичъь Малиновекй. 


Помощники его: 
с. с. Павелъь Николаевичь Булатовъ 


Чиновникъ особыхъ порученй \ класса при Министр Врутренвихъь Дфль, отко- 
мандированный для занят въ Управлени, к. с. Владимъ Леонидовичь Мартиновевй. . 


Причисленный къ Министерству Внутреннихъ Лфлъ, занимающийся въ Управленш, 
с. с. Александръь Петровичъ ГимофЪевъ. 


Т Дълопроизводетво.—Лфлопроизводитель, д. с. с. Ниль Пошеновичъь Юрьевъ, по- 
мощники ‘его: старпий, к. с. Константинъ Андреевичь Пальгуновъ и младиий, в. с. 
Александръ Пазловичъ Сверловъ и прикомандированный къ дфлопроизводству, н. с. Ни: 
колай Кириковичъ Унтиловъ. 


ИП Дълопроизводетво.— Дфлопроизводитель, д. с. с. Петръ Ивановичь Кольек!й, 
помощники его: старций, к. а. Ивань Ивановичъь Соколовъ н младпий, к. а. Евгенй 


Николаевичъ Вореневъ и прикомандированный къ дфлопроизводству, н. с. Николай Але- 
ксандровичь Ивановъ. 


ТП Дълопроизводетво.— ДЪлопроизводитель, с. с. Николай Густавовичъ Фрейбергь, 
помощники его: старпий, к. с. Андрей Андреевичъь Филаретовъ и младший, н. с. Викторъ 
Юльевичъь Андрееъ н прикомандированный по дфлопроизводству, к. а. Миханилъ Семено- 
вичъь ОницкансЕй. 

Редакторъ издаваемато при Упразлен1и журнала: «Вфстникъ общественной гиены, 
судебной и практической медицины», с. с. Михаилъ Семеновичь Уваровъ. 

ЗанимаюпИЙся статистическими работами при Управлени, н. с. СергЬй Алексан- 
дровичъь Новосельевй. 


Журналисть, к. а. Владиръ Матвфевичъ Суторминъ. 


ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ КАНЦЕЛЯРТИ МЕДИЦИНСКАГО СОВБТА. 


Ученый Секретарь, тайн. с. Николай Петровичъ Ивановекйй. 


Завздывающй Дфлопроизводствомъ, с. с., СергЪй Николаевичь Ипполитовъ. По-. 
мощники его: старшй, Сергёй Александрвичъ Глфбовек!й и младший, н. с. Сергй 
Васильевичь Лар1оновъ. 


Личный составъ губернекихь и областныхъ врачебныхь управлений. 


























Годъ | Уче- 
Годъ . Въ должно- 
окон- | ная 
ры а а. Въ службф. Ей 
курса.| пень. 
Акмолинская облаеть. | 
Обл. Вр. Инсп. (и. д.) С. С. Ник. Егор. | 
Касьяновъ. 1855 1883 | Д. | 8 нояб. 1888 г.| 17 окт, 1908 г. 
Амурекая облаеть. | 
Обл. Вр. Инеп. (и. д.) С. С. Казим. Ксав. | | 
Алеквапдровичъ, 1857 1882! Л. 5 дев. 1882 г. | 4 окт, 1898 г. 
| 
Архангельская губерн1я. | 
Губ. Вр. Иноп. (и. д.) С. С. Вас. Ив. @р- | 
натекй. 1856 | 1880 | Д. | 14 пюня 1881 г. | 18 дек. 1899 г. 
` Лом, его С. С. Ал-дрь Петр. Рудекй. 1858 | 1888 ° Д. [25 сент. 1886 г./|16 апр. 1904 г. 
Астраханская губерня. | 
Губ. Ву. Инеп. К. С. Нак. Як. Шмадтъ. 1863 | 1888 | Ц. | 21юдя 1892г. | 3 дек. 1901 т.. 
Пом. его К. А. Ал-дръ Павл. Виноградовъ. | 1871 | 1897, Д. |2 дек. 1897 г. | 7 мар. 1908 г. 
| | | 
Бакинекая губервшя. 
Губ. врачъ (и. д.) С.С. Ал-дръ Ив. Семеневъ. | 1855 | 1881 Д. | 10 явв. 1882 г. | 6 1юня 1898 г, 
Пом. его: 1) по мед, чаети (и. д.) С. С. Люшй ' 
Ремиг. Кобылянеый. 1855 | 1876 | ЗО янв. 1877 г. | 6 пюня 1898 г. 
2) по сельско-вр. части (и. д.) С.С. Ал-дръ 
Ник Зайцевъ. 1850 | 1876 12 1юдя 1876г. | 6 поня 1398 г. 
Батумская область. | | 
Обл. врачъ (и. д.) С. С. Ив. Ник. Соколовекй. | 1859 | 1888 | Д. 1 янв. 1884 г. | 11юля 1908 г. 
Бесеарабская губерния. 
Губ. Врач. Инси. (и.д.) Д. С. С. Федоръ 
Ив. Перетятковичъ. 1840 | 1863 | Ц. | 16 сент. 1869 г. | 14 зир. 1888 г. 
Пом. его С. С. Ал-дръ Людвигов. Рава. 1846 | 1876 | Д. ! 30 янв, 1877г. | 28 авг. 1890 г. 
Варшавская губерния. 
Губ. медиц. Инсп. Д. С. С. Вас. Петр. Зи- &` | 
новичъ-Кащенко. 1848 | 1874 | Д. | Тиюдя 1875 г. | 10 окт. 1908 г. 
Инеп. Вр. Управы г. Варшавы (я. д.) С. С. | ` ь 
Пав. Ив. Пущкниъ. 1859 | 1834! Л. ; 18 окт. 1884. | 27 авг. 189% г. 
Мед. Инсп. больниц гражд. вЪд. въ Варшав\ ` 
Д. С. С. Петръ Алекс. Троицкий. 1858 | 1832 ‚27 1юня 1882 т. | 19 юля 1897 г. 





| 





`Виленская губернля. 

Губ. Врача Инсп. Д. С. С. Конст. Дьв. Яцута. 
Пом. его К. С. Нарцисъ Мих. Граневичъ. 
Витебская губершя. 

Губ. Врач. Инсг. (и. д.) С. С. Ал-дръ Герас. 
Куркутовъ. 
`` Пом. его Надв. Сов. Влад. Никол. Тутуринъ. 
Владимрекая туберня. 
Губ. Врач. Инсен. С. С. Алекс. Вас. УспенекЙ. 
Пом. его Алекс. Мих. Ребровекй. 
Волотодекая губерня. 
Губ. Врач. Инеп. С. С. Мих. Гавр. Ячмонияъ. 
Пом. его С. С. Ал-дръ Мих. Черновек!й. 
Волынекая губерния. 


Губ. Врач. Инеп. (и. д.) Д. С. С. Григ. Федор. 
Брунеъ. | 
Пом. его С. С. Дмитр. Серг. Мерозовъ. 


Воронежекая губерния. 


Губ. Врач. Инсп. Д.С.С. Алекс. Вас. Алек- 
оъевенй. 
Ном. его К. С. Владим. Фелике. Сирихенъ. 


Зятекая губерния. 


Гу9б. Врач. Инси. С. С. Ник. Ал. Владим рей. 
Пом. его (и. д.) С.С. Пав. Мих. Дементьевъ. 


Гродненская губерния. 


Губ. Врач. Инсп. (и д.) С. С. Вае. Васил. 
Кошелевъ. 
Пом. его С. С. Ал-дръ Пав. Коробовъ. 


Датеетанекая область. 


Обл. врачъ (и. д.) С.С. Ив. Мих. ВЪтвинекй. 
Пом. его по сельско-вр. части К. С. Пав. 
Федор. Свидереюй. 


Донекаго войска область. 


Обл.Врач.Инеп. Д.С. С. Дмизр.Ив. Ребчевек!й. 


Пом. его С. С.Ник. Фед. Флеранъ. 


Екатеринославекая губерня. 


Губ. Врач. Инеп. С. С. Тоеифъ Алекс. 
АяекеБевъ-Поповъ. 
Ном. его (ваканц:я)- 


| 1855 


ХУ 


1856 
1862 


1869 


1859 
1866 


1856 | 
1846 


1850 
1854 


1853 
1855 
1858 
1861 | 


1856 
1886 


1855 | 
1859 





1850. 
1854 


1851 | 





окон- ная 


чан!я.| сте- 


‘| куреа.! пень 


й 


| 


тие 
Г БВъ службь. Въ должно- 
| сти. 
п. 
9 апр. 1881 г. | 28 сент. 1895 г. 
4 чевр. 1889 1. | 10 мая 1897 г. 
22 евр. 1881 г.| 4 окт. 1904 г. | 
29 мар. 1894 1. | 31 пюля 1908 г. 








1880 | д. 
1888 | 1. 
1880 | Д. 
1898 | Д. 
1833 | Д. 
1898 | Д. 
1881 | д. 
1874 | Л. 
1873 | ПД. 
1880 | Д. 
1876 | д. 
1878 | д. 
1888 | п. 
1887 | Л. 
1880 | д. 
1860 | Л. 
1881 | Д. 
1886 | д. 
1874 | д. 
1879 | Д. 
1877 | Д. 





15 мар. 1884 г. 
4 зевр. 1897 г. 


1 авг. 1889 г. 
15 пюня 1874 г. 


3 окт. 1874 г. 
8 янв. 1881 г. 


21 нояб. 1876 г. 
6 мая 1878 г. 


28 авг. 1883 г. 
12 ман 1887 г. 


31 янв. 1881 г. 
28 евр. 1861 г. 


8 авг. 1881 г. 
5 1юня 1887 г. 


9 марта 1875 г. 
30 ман 1879 г. 


15 хевр. 1877 г. 


27 апр. 1902 г. 


29 янв. 1905 г. 


25 чсвр. 1899 г. 
12 янв. 1880 г. 


16 чевр. 1890 +. 
16 чевр. 1890 г. 


11 апр. 1898 г. 
26 мая 1891 г. 


19 окт. 1901 г. 
8 авг. 1895 г. 


1 евр. 1904 г. 


24 1юля 1885 г. 


2 апр. 1899 г. : 


21 1юня 1899 г. 


8 оэвг. 1904 г, 
22 авг. 1904г. ' 


24 юля 1898 г. 






Елиеаветпольская губершя. 


Губ. врачу, 0. С. Ник. Диятр. Стрельпиковъ. 

Помощники его: 1) по медии. части (и д.) 
К. С. Днитр. Мих. Мадюженко. 

2) по сельеко-вр. ч. С. С. Григ. Микир. 
Теръ-Григорьяниъ. 


Енисейская губерня. 
Губ. Врач. Инеп. (и. д.) Ц. С. С. Цетръ 


` Иванов. Рачковек!й. 


Помощники его: Т, (и. д.) С. С. Влад. Мих. 
Крутовекй. 
П, К. С. Влад. Фед. Миропольекий. 


Забайкальская облаеть. 
Обл. Врач. Инеп. Д. С. С Андрей Григор. 


Цитовичъ. 
Пон. его К. С. Ал-дръ Днитр. Давыдовъ. 


Закасшйекая область. 


Кори, врачъ 2-го Туркест. арм. кори. д. С. 
С. Викт. Иван. Крылевь. 


Иркутская губерния. 
Губ. Врач. Инси. С. С. Серг. Вас. Вино- 
градекй. 
Пом. его; 1) Н. С. Вас. Цавл. Никитенко. 
2) (и.д.) Тоганъ-Артуръ Адольз. Браупъ. 


Казанекая губервя. 
Губ. Врач. Инец. (и. д.) С. С. Григ. Ильичъ 
Губкинъ. 
Пом. его С. С. Иванъ Елистев. Егоровъ. 


Калишекая губерня. 


Губ. медиц. Инеп. (и. д.) Д.С. С. Влад. Ник. 
Жаботинек!!. 


Калужекая губерния. 
Губ. Врач. Инеп. С. С. Влад. Алексвев. 
Щепетовъ. 
Пом. его С. С. Диитр!Й Иран. Василеевъ. 


Кареская область. 


Обл. Врачъ (и. д.) К. С. Карл. Карл. Ика- 
ВЕТЦЪ. 
Похощникъ его по сельско.-врач. 


части 
(п. д.) Е. А, Влад, Ал-др. Жидковъ. 


ХУ. 


Тодъ 








Гокъ и Въ должно | 
ровде- НЕТ =. Въ службф. | 
ня. сти. | 
курса. | пень. | 

| 

1863 | 1887 | Д. |21 сент; 1899 г. | 1 чевр. 1909 г. | 

1864 | 1890 Л. | 81 дек. 1890 г..| 6 1юня 1898 г. | р 
1849 | 1878 | Д: | 16 юля 1873 г.| 12 мар, 1892 г. 
1850 | 1875. 26 сент, 1876 г. | дек, 1895 г. | 
| 

1856 | 1881 | Л. |30 нояб. 1881 +.| 21 дек. 1896 г. | 
1867 | 1894 | Д. | 15 нар. 1895г. |4 окт. 1894 г.. 
1846 | 1872 д. |11 евр 1878 г.| 1 нояб. 1901 г. 
1865 | 1889: Д. |725 чевр. 1890г.| 1. нояб. 1901 г. 
1841 | 1865 | Л. | 23 янь. 1866 г. | 95 цювя 1900 г, 

1 

1859 | 1882 | Д. | 24 авг. 1882 г. 20_ нояб, 1894 г. 
1866 | 1898 Ц. |020 мая 1894 г. | 17 нояб.190 Зт. | 
1858 | 1885 Л. |1 апр. 1886 г.| 18 1юля 1909 г. 
1859 | 1888 | Д. |24 мая 1883 т. | 27 вар. 1901 г. 
1853 | 1875 | Д. 20 сент. 1875 1.1 16 дек. 1891 г. 
1859 | 1876 | Д. |840 янв. 1877 г.| 31 авг. 1898 г, 
1858 | 1883 | Д. | 1 янв, 1884 г. | 4 окт. 1898 г. 
1846 | 1869 | Л,. | 18 нояб. 1869 г. | 2] апр. 1895 г. 
1865 | 1890 | Д. |9 мар. 1891 г. | 20 нояб. 1904 г. 
1869 | 1897 | Л. |1 нояб. 1897 г. | 26 мар. 1905 г. 











Й 
| 





2 







ЕЮевекая губершя. 


Губ. Врач. Инет. Д. С. С. Кееное. Платон. 
_ Сулима. 
Пом. его С. С. Ник. Ники. Педр$занъ. 


Еовенская губерня. 


Губ. Врач. 
Фехнеръ. 
Пом. его С. С. Ал-дръ Ив. Струженекй. 


Инен. К. С. Фридр. Людвиг. 


Костромекая губерня. 
Губ. Врач. Инет. С. С. Ник. Ник. Эвауловъ. 


Пом. его Д. С. 0. Иванъ Савичт, Иваповъ. 


Кубанекая облаеть. 
Обл. Врачъ С. С. Федоръ Макспы. Шаньке. 
Пом. его С. С. Владим. Стел. Каименко. 
Курляндекая губершя. 


Губ. Врач. Инеп. С. С. Петрь Григ. Кан- 
дидовЪ. 
Пом. его С. С. Кесарь Ал. Бълилевенй. 


Курская губершя. 


м Губ. Врач. Инси. Д.С. С. Сергьй Никол. 
Агафоновъ. 
Пом. его (вакаяея). 


. Кутанеская губерния. 


Губ. врачъ Д. С. С. Ник. Степ. Сергфенко. 


Помощники его: 1) по мед. ч. (и. д.) С. С. 
Анатойй Никол. Трапшить. 

2) по сельско-вр. ч. (и, д.) С. С. Францъ 
Иппол. Герновеюй. 


Е лецкая губервля. 


Губ. медиц. Инея. (п. д.) С С. Мих. Мих. 
Вороновекй. 


Лифляндская губерния. 


Губ. Врач. Инсп. С. С. Викт. Ив. Арнетовъ. 


Пон. его С. С. Петръ Семен, АдекеЪевъ. 


Ломжинекая губерня. 
Губ. медиц. Ивеи. (и. д.) К.С. Дм. Диитр. 
Котелевещи. 
Люблинская губерния. 


Губ. мед. Инеп. (и. д.) К.С, Мах. Емельян. 
Иснатьевъ. 


ХхУШ > 


Годъ 














| 








_ ' Въ должно- 
окон. ная 
р а бий: Въ служб. аи, 

курса. 

Г 
1856 | 1880 | Д. | 5’ оевр. 1881 г. | 80 поля 1899 г 
1847 | 18783 | Л. 1 янв. 1874 г.|Т анв. 1381 г. 
1861 ! 1886 Д. 13 мая 1888 г. | 12 1юня 19041 
1861 | 1885 | Д. | 20 мар. 1886 г, | 25 1юня 1904 1 
1864 | 1888 | Д. | 271юля 1889 г. | 12 мер. 19011 
‚ 1834 | 1860 | Л. |7 ноля 1860 г, | 18 пюня 1887 г 
. 1844 | 1870 | Л. |183 сент. 1870г. | 28 окт. 1908 т 
1858 | 1882 Л. 99 1юля 1882 г. | 11 нояб. 1894 : 
1865 | 1889 |.Д. |1 нояб. 1891 г. | 18 янв; 19001 
1859 | 1884 | Д. |4 окт, 1885 г. | 29 жив. 1899, 
1856 | 1881 | Д. 25 янв. 1889 г. | 1 евр. 1908 

| 
1852 | 1875 | Д. 9еент. 1875 ». | 1еевр. 1895 
1884 | 1860 | Л. |9 евр. 1861 г. | 20 евр. 1892 
1839 | 1858 | Л. 120 поня 1868 г. | 17 окт. 1891 
1856 | 1882 | Д.  Тянв, 1885 г.| № мая 1892 
1857 | 1882 | Д. 199 апр. 1883 г.| 1 дек. 1894 
1849 | 1872 | Л. | 101юдя 1872 г. | 3 мер, 1895 
| 

1866 | 1889 | Д. |6 мар. 1891 г. | 14 сент. 190 
1856 | 1884 | д. 


| 24 авг. 1885 г. — мар. 190 





Минская губерния. 


Губ. Врач. Инен. (и. к.) К. С. Федоръ Ал. 
Ваеплевек1й. 
Пом. его С. С. Артуръ Эдуард. Каретенеъ. 


Могилевская губершя. 


Губ. Врач. Инеи. (и. д.) К. С. Мих. Георг. 
Яковенко. 
Пом. его К. С. Романъ Федор. Черненко. 


Московская губерния. 


Нач. Вр. Управлении, Т. С. Вас. 
Остроглазьвъ. 

Ивеп, Врач. Упр. Д. С. С. Петръ Иванов. 
Заринъ. 

Непр. Чл. С. С. Як. Яков. Суеловъ. 

Старш. вр. пол. С. С. Владим. Ал-дров. 
флоринеки. 

Мед. Инеп. бол. гражд. в$д. въ МосквЪ 

Ц. С. С. Николай Петровичъ Розаноевъ. 


Мих. 


Нижегородская губерния. 


Губ. Врач. Инеп. (и. д.) Д. С. С. Ив. Сем. 
ршовъ. 
Пом. его С. С. Адамъ Ив. брглертъ. 


Новгородская губерня. 


Губ. Врач. Инеп. (и. д.) С. С. Пэв. Ив. Но- 
етаевтъ. . 
Цои. ого К. С. Ал-дръ Ив. бетъ. 


Одееское тградоначальство. 


Инеп. Врач. Упр. (и. д.) С. С. Леон. Авг. 
евитек!й. 

Пом. его С. С. Сергвй Евген. Ноповъ. 
Соввщ. Чл. С. С. Эдуардъ Ант. Ливнеръ 


Олонецкая губерния. 


Губ. Врач, Инсп. (и. д.) С. С. Ив. Ив. 
гепажовъ. 


Пом. его Н. С. Викент. Антон. Свенцицкий. 


Оренбургская губершя. 


Губ. Врач. Инеи. Д. С. С. Леон. Петр. фФонъ- 
АИхтингЪ. 
Пом. его К. А. Разаилъ Льв. Бугаевекй. 


Орловская губершя. 


Губ. Врач. Инсп. С. С. Вас. Дмит. Рудневъ. 
ом. его С. С. Ант, Викент. Шелязовокй. 


ни. 


1858 
1849 


1861 
1861 


1835 


1847 
1853 


1868 
1886 


1834 
1850 


1852 
1858 


1858 
3857 
1831 


1848 
1868 


1849 
1854 


1848 
1846 


рожде- 


Годъ 
окон- 
чан1я 
курса. 





1882 
1876 


1890 
1887 


1859 


1871 
1877 


1888 
1857 


1856 
1875 


1817 
1888 


1880 
1882 
1857 


1875 
1895 


1872 
1881 


1874 
1869 


о 


. 


ннвн3э 


= 


а 


вон 


= 


Уче- 
ная 
сте- 

пень. 


Въ службв. 


15 янв. 1885 г. 
30 янв. 1877 г. 


1 евр. 1891 г. 
1 авг. 1892 г. 


16 нояб, 1860г. ' 


27 авг. 1871 г. 


13 евр. 1877 г. ! 


12 мая 1889 г. 


3 дев. 1857 г. 


29 янв. 1856 г. 
15 мар. 1876 г. 


13 мар. 18771 г. 
14 1юдя 1892 г. 


13 севр. 1881 г. 


1 анв. 1886 г, 
? 


16 мар. 1876 г. 


2 дек. 1896 г. 


18 окт. 1879 г. | 


12 мая 1897г. 


13 1юля 1874 г, 
81 мар. 1870 г. 


Въ должности. 





| 27 евр. 1904 г. 
8 нояб. 1899 т. 
| 


`4 поля 1908 г. 
`19 нояб. 1902 г. 


| 
} 


8 апр. 1885 г. 


92 юля 1887 г. 
18 окт. 1887 г. 


9 1юля 1897 г. 
41юня 1886 г. 


27 окт. 1886 г. 
8 мая 1901 г. 


20 мар. 1899 г. 
13 мая 1899 г. 


4 юля 1908 г. 
| 15 мая 1890 г. 
‚ 16 сент. 1888 г. 


18 Февр. 1905 г. 
1 18 евр. 19065 г. 


30 ман 1890 г. 
10 авг. 1908 г. 


12 1юня 1904 г. 
14 мая 1884 г. 





Въ служба. 


Въ должности. 





Пензенская губерня. 


Губ. Врач. Икеп. Д.С.С. Пав. Валент. Ивановъ. 


. Пом. его Н. С. Ал-дръ Вильг. Генке. 


Пермекая губерния. 
Губ. Врач. Иноп. (и. д.) Д.С. С. Петръ Павл. 
’ Шицилинъ. у 
Пом. его (и. д.) `С. С. Ник. Нмк. Суелинъ. 
Петроковекая губерн1я. 
Губ. медиц. Инсп. (и. д.) С. С. Ал-дръ Фед. 
Брандтъ. 
| Плоцкая губерния. 
Губ. мед. Инеп. (и. д.) С. С. Сергвй Викт. 
Слетозъ. | 
Подольская губерная. 


°Туб. Врач. Инеи. С. 0. Максим. Ник. Мо- 
трохивъ. 
< Пом. его К. С. Ал-дръ Туман. Левитек!й. 


Полтавская губерния. 


Губ. Врач. Инси. Д. С. С. Вас. Фед. РеЯ- 
польск. 


Пом. его К. С. Алек. Онисим. Аеиногеновь. 


Приморская облаеть. 
Обл. Врач. Инеп. (и.д.) С. С. Ив. Як. Блон- 
вк. 
Пом. его К. С. Ник Епих. Акацатовь. 
Пековекая губернля. 
Губ. Враз. Инеп. (и. д.) Д. С. С. Корн. 
‘Ант. Раухъ. 
Пом. сто Н. С. Венаминъ Ал-др. БЪЛилов- 
екй. 
Радомская губершя. 
- Губ. мед. Инси; (п: д.) С. С. Влад. Никол. 
Савченко. 
Рязанекая губерн1я. 
Губ. Врач. Инеи. (и. д.) Ц. С. С. Федоръ 
Федоров. 'Милфевъ. 
Пом. сго (и. д.) С. С. Ив. Фомы. Любимовъ. 
Самаркандекая облаеть. 
Обл. вр. С. С. Конет. Конет. Казанекй. 


1853 
1867 


1854 
1857 


1861 


1865 


1856 
1868 


.1839 


1857 


1858 
1861 


1866 ` 


1858 


1855 
1856 


1850 


1875 
1893 


1880 |. 


1882 


1887 


1889 


1888 
1889 


1864 
1883 


1884 


1888 | 


1860 
1893 


1882 


1877 
1879 


== 


а 





16 мар. 1877 г. 
28 апр. 1894 г. 


19 1юня 1881 г. 


9 авг. 1883 г. 


16 окт. 1890 г. 


5 окт. 1889 г, 


5 нояб. 1883 г. 


17 дек. 1889 г. 


25 авг. 1864 г. 


30 нояб. 188$ г. 


10 окт. 1885 г. 
9 мар. 1890 г. 


5 янв, 1861 г. 


1 нояб. 1898 г. 


25 евр. 1882 г. 


16 мая 1877 г. 
1 авг. 1880 г. 


23 дев. 1880 г. 


6 1юня 1908 г. 
11 1юли 1908 г, 


20 окт. 1894 г. 
20 дек. 1894 г. 


14 сент. 1903 г. 
19 марта 1904г. 


8 окт. 1903 г. 
23 дек. 1904 г. 


80 апр. 1882 г, 
9 окт. 1904 г. 


29 нар. 1890 г. . 
10 дек. 1901 г. 


2 мая 1908 г. 
10 ман 1897 г. 
1 пюня 1895 г. 


5 1юля 1895 г, 


5 апр. 1904 г. 





17 янв. 1887 г.В. 





Годъ | Уче- 


Самарская губеря. 


Губ. Врач. Инсп, (и. д.) С. С. Диит. Петр. 


Борейша. 
Пом. его К. С. Антонъ Тосих. Родзевичъ. 


0.-Петербургекая губерния. 


Врачебное Управлене въ г. С.-Петербург: 
Инеп. Д. С. С. Вас. Ив. Скабичевекй. 
Стар вр пол. Д. С. С. Петръ Наз. Стеценко. 
Секр. С. С. Алекс. Алекс Омевичъ. 

Инсп. Вр.Пол. Ком. С. С. Эмман. Экман. 


Горит. р с 
Врачебное Отдьлеше Губ. Правлевя: 
Губ. Врач. Инеп. Поч. Л.-М. Двора Е. И. В. 
Д. С. С. Ал-дръ Ив. Кармиловъ. 
Члены: 
1) Д. С. С. Мах. Лукичъ Цоповъ. 
9) С. С. Ал-дръ Нави. Гаринъ. 


Саратовекая губерния. 
Губ. Врач. Иноп. С. С. Ах-дръ Флор. Вигура. 
Пои. его К. С. Вас. Вас. Ивановъ. 
0-въ Сахалинъ. 
Завд. мед. частью (. С. Ром. Ант. Погаев- 
екй. 
Семипалатинская облаеть. 
Обл. Врач. Инсп, (и. д.) С. С. Ив. Аким. 
Бичъ. 
СемирЪченская область. 
Обл. Врач. Инеп. С. С. Ал-дръ Семен. Его- 
ровъ. 
Симбирская губерйя. 


Губ. Врач. Ичеп, Д. С С. Ал-дръ Никол. 


Антаевъ. 
Пом. его С. С. Ив. Алекс. Блатовядовъ. 





Смоленская губерня. 


Губ. Врач. Инел. (и. д.) Д. С. С. Николай 
Платоя. Эигельтарлтъ. 
Пом. его С. С. Вас. Ал-др. Крыловъ. 


Ставропольская губервшя. 


Губ. врачь (и. д.) 6. С. Андр. Матв. Тонор- 
ковъ. 
`Пом, его К. С. Ив. Ив. Зубрилинъ. 








Въ елужбв. 


1О1юня 1877 г. 
27 окт. 1887 г. 


` 


16 чевр. 1888 г. 


} 


} 
} 


Въ должности. 


Т1юня 1896 г. 
24 мая 1899 г. 


24 1юня 1899 г. 


10 мая 1877 г, | 2 1юля 1901 г. 


16 авг. 1884 г. 
12 апр. 1868 г. 


6 мая 1878 г. 


10 янв. 1880 г. 
15 янв. 1884 г. 


10 юля 1888 г. 


19 сент, 1898 г. 


11 апр. 1885 г. 


13 хевр. 1877 г. 


10 янв. 1882 г. | 


1 дек. 1880 г. 


29 дек. 1870 г 


' 





3 апр. 1897 г. 


18 пювя 1904 г. 


12 мар. 1892 г, 
19 мар. 1889 г. 


‚ 12 окт. 1890 г. 


95 чевр. 1905 г. 


19 мар. 1905 г. 
14 чевр. 1900 г. 


5 нояб. 1901 г. 1 





24 1юня 1903 г. | 


28 мая 1891 г. 
14 пюня 1890 г. 


31 апр. 1895 г. 


7 янв. 1833 г.. 9 мая 18893 г. 


+ 


30 дек. 1856 г. 


4 нояб. 1883 г.!3 пав. 1905 г. . 


| 





\ 


3 дек. 1904 ‹. 


й 

















Сувалкекая губерня. 
Губ. мед. Инсеп. (и. д.) К. С. Дмитр. Григ. 
Бучинекий. 
Сыръ-Дарьинская область. 
Обл. врачь (С. С. Вас Вае. Иекровекй. 


Сфдлецкая губерния. 
Губ. мед. Инен. К. С.Серг. Ник. Урваицовъ. 


Таврическая губерня. 


Губ. Врач. Инел. Д. С. С. Пав. Ник. Алян- 
чиковъ. 
Пом. его К. С. Рих. 1ос. Гредангерт. 


Тамбовекая губервя. 


Врач. Инсн. С. С. Ив. Ал-др. Цетяланъ. 
его С. С. Ив. Як. Юстовъ. 


Губ. 
Пом. 
Тверская губерн1я. 


Врач. Инеи. Д. С. С. Вас. Вас. Липек!й. 
его С. С. Адол. Ал-др. Вейденбаумъ. 


Губ. 
Ном. 
Терекая область. 


врачь С. С. Конст. Иван. Чудовекй. 
его С. С. Ник. Львов. Махайловъ. 


Обл. 
Пом. 


Тияфлисская губеря. 


Упр. мед. ч. граж. взд. Д. С. С. Модестъ 
Ник. фепоменовъ. 
Непремзнные члены Управлен1я: 

1) С. С. Мих. Никол. Вевеловзоровъ. 
2) Н. С. Петръ Венйамин. Вихревъ. 

Губ. вр. (и. д.) С. С. Титъ Сем. Какодзе. 
} _ Цом. его; 1) (по мед. ч.) (и. д.) Н. С. Геор:. 
‚ Ив. Бройзели. 

2) (по сельско вр. ч.) (и. д.) С. С. Ром. Дав. 
Мачавар!ани. 


Тобольская губерния. 


Губ. Вр. Инсп. С. С. Фр. Карл. Зёмбиць!й. 
Помощники его: 
1) (и. д.) С. С. Иванъ Иванов. Иокровенй. 
2) (и. к) С. С. Ниволай Васильев. Аеонек!й. 


Томекая губерния. 


Губ. Врач Инеп. (и. д.) С. С. Петръ Ив. 
Мессарошъь. 

Пом. его: 1) (а. д.) С. С. Павелъ Петров. 
Гланцевъ. . 

2) Н. С. Мих. Вае. Миловлавек!й. 


ххП 


1861 


1854 


1863 


1854 
1861 


1852 
1858 


1844 
1858 


1853 
1854 


1857 
1866 
1867 
1860 
1868 


1851 


1852 


1852 
1859 


3861 


1850 
1865 


1887 


1880 


1898 


1878 
1888 


1871 
1883 


1868 
1876 


1878 
1879 


1880 
1890 
1894 
1386 
1891 


1875 


1876 


1881 
1888 


1885 


1875 
1891 








= 


=: 


нео 


ны 


Въ служб. 


Въ должно- 
сти. 





20 евр. 1890 г. 


3 авг. 1880 г. 


29 апр. 1893 г. 


6 мая 1373 г. 


20 янв. 1834 г. 


13 мар. 1877г. 
27 нояб, 18883 г. 


12 сент 1868 г. 
6 янв. 1878 г. 


б мая 1878 г. 
20 янв. 1880 г. 


| 15 мар. 1881 г. 


7 анв. 1891 г. 
18 цек. 1894 1 Г: 


1 янв. 1887 т 
ЭТ мая 1895 г. 


1 пюли 1875 г. 


20 дек. 1877 г. 


12 мая 1881 г. 
22 янв. 1884 г. 


11 поня 1886 г. 


8 поля 1875 г. 
2 авг. 1894 г. 


29 авг. 1908 г, 


15 сент. 1901 г. 


12 дек. 1908 г. 


19 юня 1898 г. | 
14 мар. 1908 г. № 


21 чевр. 1898 г. 
12 окт. 1896 г. 


5 мар. 1899 г. 
13 1юля 1891 г. 


8 нояб. 1898 г. 
7 янв. 1895 г. 


29 нояб, 1899 г. 


19 1юня 1901 г. 


29 окт. 1901 г. 
|1 1юня 1895 г. 


9 окт. 1899 г. 
13 янв. 1892г. 


30 мар. 1901 г. 


13 чевр. 1896 г. 
6 1юля 1909 г. 


20 евр. 1903 г. 


1 нояб. 1895 г. 
5 нолб. 1904 г. 





Тульская губерния. 
Губ. Врач. Инеп, (и. д.) Д. С. С. Ник. Андр. 
Кнерцеръ. 
Пом, его (и. д.) С. С. Фед. Серг. Архапгель- 
екш. 
Тургайская область. 
Обл. Врач. Ичсп. (и. д.) С. С. Ал-дръ Ал-др. 
Полубинекй. 
Уральская область. 
Обл. Врач. Инеп. (и. д.) К. С. Тих. Вас. 
Поповъ. 
Уфимская губервя. 


: Губ. Врач. Иноп. (и. д.) С. С. Ал-дръ Госиов. 
` Лапницки. 


Пом. его Н. С. Ив. Модест.Федоровичъ-Ведеръ. 


Ферганская область. 
Обл. вр. С. С. Мих. Пав. Поновъ. 


Харьковекая губерния. 


Губ. Врач. Инеп. (и. д.) С. С. Степ. Нак. С0вЪ- 
товъ. 
Пом. его С. С. Серг. Пав. Дворниченко. 


Хереонекая губерния. 
Губ. Врач. Инеп. (и. д.) С. С. Дюд. Анвтип. 
Курбатовъ. 
Пом. его (и, д.) С. С. Мах. Ив. Гомкевичъ. 


Черниговская губерния. 


Губ. Врач. Инсп. (и. д.) К. С. Ник. Ди. 
Сульменевъ. 
Пом. его С. С. Вас. Игнат. Марфеповекй. 


Черноморская губершя. 
Губ. Врач. Инеп. (а. д.) С. С. Серг. Никан. 
Розаневъ. 
Пом, его (по срльско-вр. ч.) (и. д.) С. С. Ми- 
хаилъ Петров. Жураплевъ. 


Эриванская губерния. 
Губ. врачъ (п. д.) С. С. Зармаиръ Асатур. 
Андр1асовь. 
Пом. его: 1) по мед. части (и. д.) С. С. 
Ник. Марк, Челядлновъ. 
2) По сельско-вр. частя (ваханс!я). 











| 


Вь елунб8. 


Г 5 апр. 1883 г. 








Въ колжно- 






































] евр. 199% г. | 
| 


| 


рожде чавя | ете- ; 
РА | курса. пенх. | у Я 
| 
|. 
1833 | 1855 | Л. | 19 юля 1856 г. | 12 дев. 1869 г. 
1855’ | 1879 р сент. 1879 г.| 1 апр. 1898 г. 
1858 | 1888 | Д. ! 1 явв. 1886 т, | 91 сент. 1908 г. 
| . 
| 
| 
1868 | 1890 Д. | 16 дек. 1890г. | 20 дев. 1900 г. 
1854 | 1876 | д. | 18 Февр 1877г. | 8 окт. 1908 г. 
1865 | 18981 Д. 17 авг. 1893г. | 6 нояб. 1902 г. 
| | 
| ра 
1858 | 1878 Д. | 14апр. 1878г |6 пюдя 1899 т. | 
у 1 
1856 | 1881 | Д. | 14 окт. 1884 г. | 26 нояб. 1904 г. 
1863 | 1887 | Д. |5 авг. 1889 г. | 20 сент. 1908 г. 
| 
1 : 
1854 1880 | Д. | 10 дев. 1880 г. у 13 1юая 1909 г. 
1853 | 1876 | Л. | 15 дек. 1876 г. | 16 янв, 1396г. | 
1858 | 1887 Д. 17 апр. 1887 г. | 10 Шюня 1896г 
1858 | 1884 | д 5 евр. 1885 г. | Б1юня 1904 г. 
1858 | 1878 | Д. | 14 апр. 1878 г.| 12 мар. 1904 г. 
1855 | 1852 : Л. |29 1юня 1832 г. | 13 евр. 1908 г. 
| 
1859 | 1854 | Л. | 23 поля 1884 г. | 26 мар. 1905 5. 
1862 1887 Л. 
| 











Эетляндекая губерния. 


Губ. Врач. Инеп. (и. д.) С. С. Влад. Макс. 
дедоровъ. 
Пом. его С. С. Карль Петр. @рженовек!й. 


Якутекая область. 


Обл. Врач. Инсп. (и. д.) С.С. Вита Авт. 
- Вонгродеюй. 


Пом. его С. С. Поликарпъ Мих. Кухтеринъ. 


Яроелавекая губерния. 


Губ. Врач. Инеп. Д. С. С. Ник. Емельян. 


Маковенкйй. . 
Пом. его С. С. Сергвй Никол. Беллертъ. 


хху 


Годъ. 
рожде- 
ня. 


1855 
1863 


1861 
1860 


1855 
1861 








Годъ | Уче- 
окон- | ная | 
чанзя | сте- 
курса.| пень. 

- 1880 Д. 
1886 д. 
1887 Д. 
1888 д. 
1879 Л. 
1886 д. 


Вь службз. 


17 апр. 1882 г. 
30 нояб. 1886 г. 


1 сент, 1888 г. 


16 нояб. 1890 г. 


20 явв. 188] г. 


12 анв. 1887 г: 





Въ дожщно- 


сти. 


в ., 


29 нояб. 1896 г. 1. 


3 нояб. 1908 г. 


5 мар. 1904 г. 


12 нояб. 1901 г | | 


31 окт. 1904 г. 


11 юля 1908 г. 


АДФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ 
ЛИЦАМЪ, 


имфющимъ полное право на производство въ Ров@я врачебной 
практики. 


! 


‚ Аавакиви-Эеиенштейнъь Рих. Егор. 73 Л. 900 впр. Нарва, СПБ. Д. В. 

Аббати Понст. Ив. 74 Л. ? вир. С. Кринички, Екатерин. 
Абдринъ Ив. Ив. 66 Л. 93 т. с. Жел.-дор. вр. Красноярскъ. 
Абезгаузь Мовша Абрам. 73 .Т. 908. Впр. М. Л!юзно, Оршанск., Мотихев. 
Абель Венед. Исид. 60 Л. 88. Сверх. орд. евр. бол. Одесса. 
Абель Ник. Ив. 69 Л. 9+4, впр. Люблинъ. | 
Абельгеймь Аронъ Мовш. 68 Л. 91, впр. Гоганненсбургь (Южно-Африкан. республ.): 
Абельманъ Моис. Львов. 68 Д. 89. (Дфт.) с. с. Сверхшт. орд. Елиз. клин. дфт. бол. СПБ.. 
Абельсъ Генр. Генр. 36 Л. 65, вир. Гамсаль, Эстл. 
Абессаломовъ Вас. Солом. 48 Л. 68 к.с. Гор. вр. Екатеринодаръ. 
Абиеовъ Ал-дрь Ник. 68 Л. 93 ни. с. Мл. вр. 188 пъфх. рез. пол. СФ$длецъ. 
Абанцъ Хачатуръ Григ. 73 .1. 902. Впр. С. Верхше Акулисы, Нахичев., Эриван. 
Абковичь Рафаиль Анан. 48 Д. 74 с. с. Див. вр. 8 пфх. див. Пултускъ, Вариш. 
Аблинъ Евг. Ник. 69 Д. 95 н. с. Мл. вр. горн. зав. бол. Зав. Барачинск, Верх., Перм. 
Абловъ Влад. Ал-др. 11 ДЛ. 96 к. а. Мл. вр. 167 Острож. пол. Черниговъ. Д. В. 
Абрааль Пав. Людв. 70 Л. 93 н. с., впр. Благовзщенскъ, Амур. Обл. 
Абражановь Ал-дръ Алекс. 67 Д. 91. Прив.-доп. унив. Юевъ. 
Абрамайтиеь Тосифъ Тосиф. 67 Л. 93 к. а. Мл. вр. мор. вр.-набл. станиц. Батумъ, Кутаис. 
Абрамовичъ Ал-дръ Григ. 73 Л. 98 т. с. Зем. вр. Пос. Дубовка, Цариц., Сарат. ^^^ 
Абрамовичь Ал-дрь Яков. 62 Л. 86, впр. СИБ. 
Абрамовичъ Влад. Морд. 74 Л. 97, впр. Одесса. 
Абрамовичь Герлгь Яков. 44 Л. 75 н. с., впр. Саратовъ. 
Абрамовичь Дан. Менак. 74 ДЛ. 98. Вр. -конс. Общ. Сест. Кр. Кр. Полтава. 
Абрамовичъ Зеликь Мендел. 68 Л. 99, вир. Ростовъ, Дон. 
Абрамовичъ 10с. Ант. 61 Л. 90 и. с. Мл. вр. 6 грен. пъх. пол. о 
Абрамовичъ Лейз. Ив. 64 Л. 89. (Дфт.), впр. СПБ. 
Абрамович Леонъ. — леменсов. 71 Л. 95. Зем. вр. С. Глинищево, Брян., Орл.. 
Абрамовичъ Серг. Флор. 68 Д. 93 н. с. Мл. вр. 107 пфх. пол. Вильна. 
Абрамовичъ Тимотеушь-Янь Болес. 58 Л. 84 с. с. У. вр. Баку. 
Абрамовичь Францъ Викент. 64 Д. 89. (Хир.), впр. Тверь. Д. В. 
Абрамовичь Хаимъ-Бенщонь Менахем. 71 ЛД. 98, впр. М. Далиевъ, Типовец.,. ев. 
Абрамовичь Эмишй Ал. 64 Л. 89, вир. Олекминскь, Якут. 
Абрамовичъь Янкель Тосел. 58 Д. 80 в. с. Ст. вр. 18 стр. пол. Сувалки. Л. В. 


> бе 


Абрамовъ Абр. Лейз. 60 Л. 87. Гор. сан. вр. Иваново-Вознесенскь, Шуйск.; Влад. 
Абрамовъ Ал-дръ Дмитр. 43 ДЛ. 70 к. с., впр. Кронштадтъ. 

Абрамовъ Ал-дръ Никол. 74 Л. 900, впр. Москва. 

Абрамовъ Георг. Сем. 63 Л. 91 к. а. Вр. Пр$ен. леч. и Алек. пр. для неизл. 6. Москва. 
Абрамовъ Дмит. Ниг. 62 Л. 90. Вр. для бфдн. Ростовъ, Донск. 

Абрамовъ Леонъ Самуил. 66 Л. 93. (Псих.) к. а. Вр. асс. бол. Ве$хь Скорб. СПБ. 
Абрамовъ Никита Евген. 64 Л. 90, впр. Нахичевань, Ростов., Донск. 

Абрамовъ СергЪй Семен. 75 Л. 99 н. с. Проз. Ник. гор. бол. Ростовъ, Донск. 
Абрамеюй Ал-дръ Давид. 80 Л. 904. впр. Варшава. 

Абрамеый Савват. Вульф. 59. Л. 85, впр. Луцкъ, Волын. 

Абрамеонъ Ив. Альберт. 63 Д. 89 к. с. Зем. вр. С. Гнаденфельдъ, Бердян., Тавр. 
Абрамеонъ Тосель Абовъ (Тос. Абрам.) 75 Л. 901. Зем. вр. С. Поломъ, Слоб., Вятек. 
Абрамеонъ Сам. Адольф. 73 Л. 96, впр. Им. Зетевольдъ, Рижск., Лифл. 

Абрамъ Хаимъ Симх. 66 Л. 93, впр. Москва. 

Абрамычевь Петръ Пармен. 59 Д. 88. (Накож.) к. с. Асс. клин. воен. госп. СПБ. 
Абросимовъ Ал-дръ Ив. 41 ДЛ. 68 к. с., впр. Каевъ. 

Аброеимовъ `Конст. Вас. 65 Л. 98 к. с. Ст. вр. 86 пЪх. пол. Старая Русса, Новгор. Д. В. 
Абрутинъ Исид. Тимоф. 60 Л. 86, впр. Лодзь, Петрок. 

Абуладзе Дмитр. Антон. 62 Л. 91. (Акуш. и жен.) т. с., впр. Вевъ. 

Абулянцъ (Абуловъ) Ал-дръ Солом. 61 Л. 89 к. с. Зем. вр. М. Юзовка, Бахмут., Екатерин. 
Абутковъ Анат. Дмит. 62 Д. 87. (Хир.) н. с., впр. СПБ. 

Абутковъ Вадимъ Дмит. 64 ДЛ. 90 к. а. Св. орд. Надежд. род. зав. СПБ. 

Аваевъ Ник. Арсен. 65 ДЛ. 90 к. а., впр. Ярославль. 

Аваковъ Ал-дрь Лазар. 76 ЛД. 901. (Кож. и венер.), впр. Казань. | 

Авгуетовекй Ник. Тос. 70 (Л. 97. к. а. Мл. вр. Квант. эк. Н. Артуръ. 

Авдаковъ Влад. Степ. 39 Д. 66. (Вн.) с. с., впр. Грозный, Терск. 

Авдаковъ Вяч. Мих. 61 ДЛ. 91 ни. с. Зем. вр. М. Золочевъ, Харьков. 

Авдуевсый Андр. Ал-др. 53 Д. 80 к.с. Ст. вр. Л.-Гв: Конно-Гренад. пол. Петергофъ, СПБ. 
Авдуловый Ал-дръ Дмитр. 77 Л. 902. Мл. вр. 151 пзх. пол. Вартузъ-Береза, Кобрин., Грод. 
Авдыковичъ Ант. Григ. 58 Л. 16 с. е. Гор. и тюр. вр. Тула. 

Авдфевъ Филипиъ Вас. 61 „1. 900 к. а. Мл. вр. 38 пфх. пол. Скерневицы, Варш. 
Авенарусь Ник.-Вивт.-Георгь Ник. 65 Л. 91н с. Жел.-дор. вр. Ст. Лапы, Мазовец., Ломж. 
Авербахъ Гора! Тосиф. 64 Л. 88. впр. Харьковъ. 

Авербахъ Давидъь Ильичь 72 Л. 98, впр. Одссса. 

Авербахв Мих. Пс. 72 Д. 95. (Окул.). Вр. глаз. бол. Алекс. и конс. 1-й гор. 6. Москва. 
Авербургь Ал-дрь Конст. 70 Л. 93 н. с. Мл. вр. 9 Турк. стр. бат. Н. Маргеланъ, Ферган. 
Авербухъ Давидъ Хаимъ Кельман. 75 Л. 904, впр. Юевъ. 

Авербухъ Хацкель Ушер. 63 Л. 91, впр. Ровно, Волын. 

Аверыевъ Сем. Никит. 59 Д. 82 к. с. Ст. вр. 14 Турк. стр. бат. Наманганъ, Ферган. 
Аверьяновъ Вас. Агафон. 62 Л. 88, впр. Нижн-Новгородъ. 

Аветисовъ Ив. Егор. 64 Л. 89. (Акуш.) т. с. Св. вр. Ольг. пов. инст. Тифхисъ. 
Аветисовъ (Аветеянъ) Малевосъ Арутюн. 68 (Л. 96. а. Мл. вр. 3 отд. Заб. каз. в. Чита. 
Аветиеовъ (Аветисянъ) Хачат. Карап. 66 Л. 95, впр. С. Божий Промые., Ленкор., Бак. 
Аветисянць Минасъ Герас. 72 Л. 98. Св. орд. Мих. бол. Тифлисъ. 

Аветисянъ. Хачатуръ Герас. 66 Л. 95, впр. Эривань. 

Авижонись Петръ Иван. 75 Л. 900, впр. М. Эйрагола, Ковен. 

Авиловъ Ник. Вас. 47 Л. 13. (Ви. и сиф.) к. с. Вр. Врал. Полиц. Комит. СПБ. 
Авиновицей Гершъ-Хаимъ Солом. 58 Л. 82 к. с. Ст. вр. 6 финл. стр. пол. Фридрихсгамъ. 
Авиновицый 106. Солом. 60 Л. 88 (Вн. и дЪт.) впр. С. Городно, Новогр., Минск. 
Авиновицый Фебусъь Солом. 57 Д. 81. (Акуш., дВт. и вн.), впр. Одесса. 

Авраменко Ник. Ив. 32 Л. 59 к. с. Зем. вр. С. Рымаровка, Гадяч., Полт. 
Аврамовъ Вас. Петр. 62 Л. 86 с. с. Докт. и Инсп. мед. час. горн. окр. Петрозаводскъ. 


Е: ЗЕ 


Аврамовъ Влад. Георг. 71 Л. 97 к.э. Мл. вр. 3 жел.-дор. бат. От. Барановичи, Новогр., Минск. 

Аврамовъ Петръ Георг. 66 Д: 90 н. с. Жел.-дор. вр. Нижн-Новгородъ. 

* Авринемй Мих. Малв. 33 (Л. 58 с. с. Зем. начал. С. Ананьево, Спасбк., Тамбов. _ 

Авровъ Ив. Павл. 54 Л. 84 к. а. Приск. вр. Прискъ Косья, Перм. 

Авроровъ Алекс. Петр. 77 Л. 902. Мл. вр. 32 фл. эк. Севастополь. Д. В. 

Авроровъ Вас. Петр. 72 Л. 97 к. а. Вр: Вост.-Кит. жел. дор? 

Авроровъ Пав. Петр. 70 Л. 95. Проф. ун.Томскъ. 

Авситид1йекй Ив. Тевлев. 59 Л. 84 с.с. Ст. вр. Воси. Д., вр. дух. уч., конс. при уч.-воси. 
зав. взл. Им. Мар. и дЪйств. Чл. Елиз. бл. общ. Москва. 

Авситидйсвй Серг. Тевлев. 55 Д. 79 к. с. Ст. вр. 56 пЪх. пол. Тирасполь, Херсон. Д. В. 

Автандиловъ Ив. Вартан. 66 (Л. 93. (Горл. и ушн.), впр. Ростовъ, Донск. | 

Автандиловъ Мих. Захар. 54 Д. 83 к. а. Жел. дор. вр. Тифлисъ. 

_Автократовъ Петръь Мих. 56 Д. 81 с. с. Ст. орд. Уяздов. воен. госп. Варшава. ' 

Автократовъ Фед. Мих. 72 ДЛ. 97. т. с. Зем. вр. с. Пышлинское, Камышл., Пермск. 

Автономовъ Григ. Викт. 58 Д. 78 с. с. Гл. вр. воен. госп. Иркутскъ. Д. В. 

Автономовъ Митроф. @ед. 76 Л. 903. Зем. вр. ст. Великокняжеская, Сальск. у. Обл. В. Донс. 

Ага (Аганинъ) Мордохай Сем. 72 Л. 95 к. а., впр. Варшава. 

Ага Яковъ Симон. 65 Л. 93, впр. Севастополь. 

Агабабовъ Ал-дръ Григ. 63 Д. 88. (Окул.) т. с. Проф. ун. Казань. 

Агаджановъ Мих. Георг. 66 ЛД. 95. Мл. орд. Мих. бол. Тифлисъ. 

Атаджанянцъ Карапетъ Саркис. 76 Л. 901. Вр. для усоверш. кл. воен. гос. ПВ. 

Атамаловь Ефремъ Багдасар. 60 Л. 89, впр: Тифлисъ. 

Агамирзовт, Сем. Герас. 63 Л. 89. Св. орд. гор. бол. Баку. 

Агапитовь Вас. Ник. 47 Д. 10. (Ушшн.) с. с. Гл. вр. воен. гоеп. НовогеорМевскъ, Плоцк. 

Атаповъ Ал-дръ Вас. 67 Л. 90. Орд. псих. леч. Нижюй-Новгородъ. 

Агаповъ Ив. Тосиф. 54 Д. 80 к. с. Ст. вр. 2 Донск. каз. п. Августовъ, Сувалк. 

Агаповъ Пав. Ал-др. 69 ДЛ. 94 н. с., впр. Ст. Кундравинская, Троицк., Оренб. 

Атановь Петръ Антон. 48 Д. 75 с. с. Див. вр. 30 пфх. див. Минскьъ. 

Атаронянць (Агароновъ) Аветикъ Моис. 68 С. 95. (Вн.). Орд. бар. бол. Тифлисъ. 

Агаваровъ Батишъ (Богданъ) Григ. 47 Л. 75 с. с., впр. Тифлисъ. 

’ Атафоновъ Ал-дрь Ал-др. 66 Л. 93 к. с. Ст. вр. 2 фл. эк. Кронштадтъ. 

Атафоновъ Борисъ Никол. 73 Л. 98. (Акуш., жен. и глаз.), впр. Казань. 

Атафеновъ Петръ Влад. 78 Л. 98. Мл. вр. 41 пёх. пол. Дубно, Волынск. 

Агафоновъ Серг. Ник. 56 Д. 81. (Акуш. и гин.) д. с. с. Губ. Врач. Инсп. Курскъ. 

Атафоновъ Як. Фед. 68 Л. 96. Зем. вр. С. Дьяковка, Новоуз., Самар. 

Атеевъ Ал-дръ Ник. 69 ДЛ. 93, впр. Александрия, Херс. 

Атентовь Леонидъ Никанор. 55 (Л. 80 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Барнаулъ, Томск. 

Атишевск!й Алекс. Алекс. 72 Л. 901. Зем. вр. Слоб. Юнаковка, Сум., Харьков. 

Агищевъ Ник. Ник. 75 Л. 904. Зем. вр. Ивановка, Славяносербск., Екатериност. 

Аглинцевъ Конст. Дав. 69 Л. 94. (Хир.) н. с. Орд. клин. ун. Москва. 

Атриковъь Ив. Дмит. 59 Л. 83 к. с. Ст. орд. воен. госп. Ивангородъ, Любл. 

Агриколянсый Дмитр. Ник. 66 Д. 90 к. с. Ст. вр. округа. Ст. Усть- -Медвфдицкая, Донок. 

Агфевъ Никита Дмитр. 73 Л. 98. Думск. вр. Ачинскъ, Енисейск. 

Ададуровь Ив. Влад. 41 ДЛ. 63 к. с. У. вр. Боровскъ, Калуж. 

Адамантовь Ив. Георг. 73 Л. 900. Зем. вр. Нижнй-Новгородъ. 

Адамовичь Адамь Емельян. 53 Л. 76 к. с. Зем. вр. Д. Путьково, Семен., Нижегор.. 

Адамович Ал-дръ @адд. 70 Л. 96. Зем. вр. С. Николаевка, Бердян., Тавр. 

Адамовичь Лющанъ Малтв. 75 Л. 901. впр. Вияьно. 

Адамовичъ Стан. Тосиф. 55 Л. 79 ны. с. Ма. вр. 15 кон. —арт. батар. Кишиневъ. 

Адамовичъ Эдуард Адольф. 47 Л. 81 к. с. Ст. вр. 1 куб. пласт. бат. ро Кутаис. 

Адамовь Ал-дръь Ник. 70 Л. 95, впр. СПБ. 

Адамовь Алтеръ-Исаакъ Солом. 62 Л. 88, вир. Харьковъ. 
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Адамовъ Даз. Артем. 57 Л. 85. Зем. вр. С. Ганчешты, Кишинев., Бессар. 
Адамеонъ Фед.-Рейнгол. Фед. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. 109 пфх. пол. Ковна. Д. В. 
Адамюкъ Эмиланъ Валентин. 39 Д. 63 д. с. с. Проф. унив. н вр. конс. инст. Казань. 
Адамянць Яковъ Христоф. 54 Л. 83. (Вн.), вир. Тифлисъ. 

Адельгеймъ Конст. Львов. 57 Л. 94. (Окул.) к. с. Конс. Яузск. отд. бол. чернораб. Москва. . 
Адельгеймъ Эдмундъ Август. 43 Д. 69, впр. Ревель: 

Апельть Сиг. Каз. 71 Л. 97, впр. Варшава. . 

Адееманъ Сруль-Израиль-Хаимъ Борух. 62 Д. 88. (Вн. и дфт.), впр. Одесса. 
Адлеръ Вильг. Фед. 70 Л. 94. (Дфт.) н. с. Мл. вр. Воси. Д. Москва. 

Адлеръ Зельм. Самуил. 69 Л. 95. (Акуш. и жен.), вир. Витебскъ. 

Адлеръ Францъ-Карлъ Франц. 63 Л. 89 н. с. Зем. вр. С. Голый-Карамышть, Камьии. а 
Адольфи Герм. Алекс. 63 Д: 88. (Нерв.) к. а. Проз. унив. Юрьевъ, Лифл. 

Адольфи Ив.-Руд. Алекс. 62 Л. 81. (Жен.) н. с. Вр. В.-Китай. ж. д. ? 

Адольфъ Карлъ-Варфол. Викент. 65 Л. 93, впр. Гродна. 

Азаревичь Терон. Ив. 57 Д.: 82. (Хир.) с. с. Конс. воен. госп. Одесса. Д. В: 
Азаровичъ 10с.-Ант. Франц. 59 (Л. 89. (Акуш., внут. и Дт.) н. с. Гор. вр. Борисовъ, Минск. 
Азаровъ Мих. Вас. 73 Л. 99. Зем. вр. С. Можайское, Воронеж. 

Азаровъ Пав. Ник. 67 ДЛ. 93 н. с. Мл. орд. Семен. воен. госп. СПЪ. 

Азбукинъ Андр. Петр. 33 С. 59 к. с. Орд. губ. зем. бол. Орель. 

Азеевъ Алекс-дръ ед. 76 Л. 903. Зап. зем. вр. Елисаветгр. уззд., Херс. ` 
Азейнштатьъ Зельм. 75 Л. 903. Сел. вр. Джавалскаго уфзд. Бакинской губ. 
Азерьеръ Эфр. Нотов. 72 Т. 98. Гор. вр. Белебей, Уфимск. 

Азлецкй Влад. Алекс. 80 Л. 903. Мл. вр. 59 иЪфх. пол. Одесса. Д. В. 

Айвазовъ Арт. Гавр. 73 Д. 900. Завфд. гор. лечеб. Ахалцихъ, Тифл. 

Айзбергь Моис. Самуил. 69 Л. 99. (Вн. и нерв.), впр. Одесса. 

Айзбергь Яков. Самойл. 75 Л. 903. Вр. Еврейской бол. Одесса. 

Айзенбергь (Айзинбергь) Вен!ам. Меер. 69 Л. 96, впр. Курскъ. 

Айзенбергь Моис. Дав. 18 Л. 903 впр. Юевъ. 

Айзенштадть Абр.-Зунд. Зельм. 67 Л. 93, вир. Вильна. 

Айзенштадть Мееръ Пинхус. 59 СЛ. 85. (Хир. и вн.). Вр. евр. бол. Минсиъ. 
Айзенштадть Рувимъ Михел. 62 Л. 94, впр. Варшава. 

Айзенштать Шмуль Лейз. 50 Л. 17 к. с. Вр. жен. прогимн. Череповець, Новгор. 
Айзенштейнъ Лейба Исаак. 56 Л. 84, впр. Черкасы, Калев. 

Айзенлитейнъ Хаимь Шлома Давыд. 68 Л. 901. Зем. вр. С. Ошта, Лодейн., Олон. 
Айзенъ Сигизм. Марк. 34 Л. 67 к. с., впр. М. Таурогенъ, Росчен., Ковен, 
Айклендерь Гдаль Аар. 73 Д. 99, впр. М. Немировъ, Брацл., Подол. 

Айклендеръ Ицхокъ-Бейрахь Арон. 67 Л. 94. Вр. для ком. по сел. вр. час. Астрахань. 
Айнбергь Тона Минахим. 66 Л. 91. (3у6.), впр. Николаевъ, Херсон. 

Айнгориъ Яъовъ Исаак. 67 Л. 95. (Кож. и вен.), впр. Николаевъ, Херсон. 
Айнгоръ Моис. Исаак. 71 Л. 96. (Глаз.), вир. Екатеринославъ. Д. В. 

Айрапетовъ Абессал. Яков. 64 Л. 91. (Вн.) н. с. Гор. вр. Карсъ. 

Айрапетянъ Габр. Георг. 71. .7. 98. (Нак. и вен.), впр. Варшава. 

Айтбакинъ Амре Дурм. 59 Л. 94 н. с. Участ. сел. вр. Устьхаменогорекъ, Семипал. 
Айхенвальдль Левь "Исаев. 13 Л. 98, впр. Одесса. 

Акацатовъ Ник. Епиф. 60. Д. 88 к. с. Пом. 06. Вр. Инси. Владивосток. 

Акель Фридр. Ив. 71 Л. 98. (Глаз.), впр. Ревель. 

Акерманъ Викт. Никит. 78 Л. 903 Уч. вр. С. Колташево, Томск. 

Акерманъ Гельмуть Карл. 72 Л. 97, впр. м. Гаггерсъ, Ревел. Эегл. 

Акнменко Ннь. Сем. 58 Л. 83. (Вн.) к. с. Вр.-спец. леч. Кр. Ер. Харьговъ. 
Акимовъ Зах. Ник. 63 Л. 88 н. с.М. вр. 249 Майкоп. рез. п. 0. Ставрополь (губ.). 
Акимовь Ив. Ив. 78 Л. 908. Мл. вр. 70 пЪх. пол. Красникъ, Люблин. 

Акимовъ Конкордй Петр. 42 Д. 65 с. с. Вр. уфзд. учил. и Нечаев. пе. Воронежъ. 
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АкимовЪ Мих. Мих. 56 Д. 82 к. с. Ст. вр. т арт. Брестъ-Литовскъ, Грод. 

Акимовъ Ник. Ив. 51 Л.. 76. Звм. и жел.-дор. вр. С. Лопушь, Трубчев., Орлов.-. 

Акимовъ-Перетиъ Конст. Як. 69 Д. 93 н. с. Ст. орд. бол. общ, Св. Евгении. СВ. ДЖ. в 

Акифевъ Дмитр. Васил. 74 Л. 900. (Гин. и акуш.). Св. орд. губ. зем. бол. Ниж. Новгородъ. 

Акишинъ Мих. Ал-др. 63 Л. 89. Зем. вр. Д. Клюшниково, Фатеж., Курск. 

Аккерманъ Ил. Фаль. 74 Л. 901 Тюр. вр. П. ‘Александровск. 0. Сахалинъ. 

Аккеръ Мих. Иван. 69 Л. 900. Св. орд. зем. бол. Самара. 

Акопенко Андр. Федор. 74 Л. 97 к. а. Мл. вр. 129 пфх. пол. Юевъ. Д. В. 

Акопьянць Ал-дръь Мих. 59 Л: 90, вир. Казань. 

Аксаковъ Ив. Вас. 61 Д. 87 к. с. Зем. вр. Вятка. 

Аксаковъ Петръ Павл. 78 4. 903 Сверхшт. вр. гор. Алафуз. бол. СПБ. 

Акеюкъ Лавръ Федор. 74 Л. 99. Фабр. вр. д. Буды, Харьков. 

Акеюкъ Мих. Ник. 52 Л. 16 д. с. с. Ст. орд. Крестовоздвиж. общ. сест. мил. ‘СПБ. 

Акесютичь Ал-дрь Кондр. 39 Л. 66. (Вн.) ©. с. Жел.-дор. вр. Нфжинъ, Черниг. 

Акуловъ Афан. Ильичь 45 Д.71 (Акуш., жен. и Дт.) с. с. Бриг. вр. 4 саперн. бриг. Варшава. 

Аладиневй Ив. Алекс. 77 Л. 900. Мл. вр. Л. Гв. Грен. пол. СПБ. 

Алалыкинъ Дмит. Дмит. 63 Д. 88. (Жен., дЪт. и вн. ) н. с. впр: Царицынъ, Сарат. 

Алалыкинъ Конст. Дмит. 67 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. дисциил. бат. Воронежь. 

Алапинъ Германъ Израил. 77 Л. 903. (Вн. и дфт.). Вар. Брестъ-Литовскъ. 

Алапинъ Янъ Изр. 78 ДЛ. 98, впр. Варшава. 

Алашеевъ Ал-дръ Дмит. 70 Л. 95 к. а. Зем. вр. Шишкфевъ, Инсар., Цензенск. 

Александр йекй Вас. Вас. 70 ДЛ. 98, впр. Варшава. . 

Александровичъ Влад. Эдуард. 56 Л. 84. (Вн.), впр. М. Жванець, Каменец., Подол. 

Александровичь Григ. Ив. 69 (1. 95 н. с. Мл. вр. бр. погр. стр. СПБ. 

*Александровичь 1ос. Григ. 26 Л. 50 к. с. Влоцлавскъ, Варш. 

Алекеандровичъь Казим. Ксавер. 57 Л. 82 с. с. Врач. инси. Амур. обл. Бааговфщенево. 

Александрович Ошеръ Степ. 73 /. 900. Сел. вр. С. Лошница, Бор., Минск. г 

Александровичъ Фед. Иран. 60 Л. 84 к. а. Зем. вр. С. Ярославецъ, Глух. Черниг. 

Алекеандровичь Шмуль-Ицка Лейб. 72 Л. 96, впр. Екатеринодар. 

Александровеый Ал-дръ Сем. 55 Д. 82 к. с. "Ст. вр. 2 жел.-дор. бат. Ст. ОН 
Новогруд., Минск. 

Александровскй Влад. Ив. 59 Л. 87. Зем. вр. С. Волокановка, Бирюч., Ворон. 

Алекеандровеюй Григ. Вас. 55 /. 82. Зем. вр. Сл. Васильевка, Бобров., Воронеж. 

Александровеый Григ. Никит. 38 . 62 д. с. с., впр. Егатеринодаръ. 

Алекеандровскй Дм. Ал-др. 64 ДЛ. 96 к. а., впр. С. Ильинское, Ишим., Тобол. 

Алекеандровсый Ив. Вас. 61 Л. 90. Санит. вр. Одесса. 

Александровскй Ник. Серг. 65 Д. 90 к. с. Ст. вр. 15 фл. эк. Либава, Гроб., Курл. 

Александровевый Петръ Ник. 48 Л. 18. (Хир. и вн.) с. с. Орд. 1 гор. бол. Моснвал-.. 

Александровъ Ал-дрь Ал-др. 65 Л. 95. Зем. вр. Миргородъ, Полтавск. 

Александровъ Ал-дръ Ал-др. 71 4. 902. Вр.-ас. гор. зем. леч. Можайскъ, Моск. 

Александровъ Ал-дръ Ив. 52 /. 19 н. с., впр. Тифлись. 

Алекеандровь Ал-дрь Павл. 36 Л. 62 к. с. Орд. и надзнр. пал. Екатер. богад. и тюр. 
вр. Москва. | 

Алекеандровъ Андр. Макс. 41 Л. 73 к. с. СПБ. 

Алекеандровъ Андр. Ник. 53 Л. 78. (Нерв.) к. с. Ст. вр. 3 морг. арт. и. Варшава. 


Александров Арй Моис. 61 ДЛ. 89. (Жен.). Вр. гор. бол. для. простизут: Минокь. ^^” 


Алекеандровъ Валент. Владим. 75 Л. 901. Вр СофИск. бол. М. Сыфла, Черкас., Юев. 
Алекеандровъ Вас. Ал-др. 77 Л. 902. (Вн.) Е кл. ун. и вр. Гл. Арх. М. И. Д. Москва. 
Алекеандровъ Влад. Ал-др. 60 Л. 83 с. с. У. вр. Мелитополь, Таврич. 

Александровъ Владим. Ал-др. 76 Л. 901. Вр. при фод. пр. и леч. им. Горбуновой. } В 
Алекеандровъ Ив. Ник. 59 Д. 85. (Акуш.) к. а., впр. Москва. 

Алеквандровь Илюд. Афиног. 68 Л. 91 &. а. Вр. дух. уч. Бирючъ, Ворон. 
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_} Алеввандровъ Мих. Мих. 79 Л. 904. Мл. вр. 191 пфх. пол. ст. Яблонна, Варш. 
/ Алекеаидровь Моис. Емев. 62 Л. 87. (Дфт.), впр. Е1евъ. 
Алеквандровъ Нахимъ Ещев. 65 Л. 92, впр. Гомель, Могил. .„_... 
‚Алекеандровъ Пав. Авкс. 77 /Д. ? Участ. вр. Киренскъ, Иркутск. 
‘Алекеандровъ Пав. Фед. 66 Л. 90 в. с. Гор. вр. Чистополь, Казан. 
Алекеандровъ Сем. Львов. 68 ДЛ. 93 к. а., впр. СПБ. 
Алевсандровъ Серг. Ал-др. 42 Л. 66. (Вн. и Дт.) к. с. Мл. вр. Воси. Дома. Москва. 
Александровъ Серг. Ал-др. 58 Л. 82 к. с. Ст. вр. зем. бол. Смоленскъ. 
Александровъ Серг. Ал-др. 74 Л. 902, Зем. вр. С. Б. Знаменка, Мелит.. Тавр. 
Алекеандровъ Серг. Алгдр.. 76 ФТ. ? впр. Б. Знаменка, Мелит., Тавр. 
Александровъ Серг. Павл. 66 Д. 91 к. с. От. вр. 26 В.-Сиб. стр. п. Портъ-Артуръ. 
Александровъ Серг. Петр. 68 Л. 93 н. с. Мл. вр. 25 В. С. стр. полка. Портъ-Артуръ. 
Александровъ Фед. Ал-др. 54 Д. 19 с.с. Поч. чл. Сов. дфт. пр. Москва. 
Алекеандровъ Харлам. Павл. 66 Л. 95. Окр. надзир. Восп. Д. Гдовъ, СПБ. 
лексенко Ник. Демьян. 62 Д. 87. (Акуш.) к. с. Ст. вр. 121 их. пол. Харьковъ. Д. В. 
Алекеинсый Алекс. Сем. 54 Л. 15. (Акуш.) Е. с., впр. Тем.-Ханъ-Шура. 
Алекеинсклй Ив. Павл. 71 Л. 94 к. а. Сверх. ас. клин. унив. Москва. 
Алексинъ Ал-дръ Ник. 62 4. 85. (Вн. и нерв.). Зем. вр. Ялта, Тавр. 
Алексфевсый Алекс. Вас. 53 Д. 76 д. с. с. Губ. Врач. Инси. `Воронежъ. з 
Алексфевсвый Андр. Ив. 50 ДЛ. 714 с. с. Конс. леч. Чел. Об. и дфл. Дв. Зем. Бан. СПБ. 
Алексфевеый Влад. Ив. 59 Д. 83 к. с. Пом. ст. вр. воен. лаз. Пятигорскъ, Терск. 
Алекефевеюнй Леон. Дм. 71 Л. 98. к. а. Мл. вр. 9 пЪх. пол. Калуга. Д. В. 
т Ал-дръ Ив. 67 ДЛ. 93 т. с. Пом. вр.-спец. Георг. Общ. СПЪ. 
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Алекефевъ-Жупахинъ Ал-дръ Петр. 65 (Л. 903. Зап. зем. вр. с. Лиховка, Верхнедн., Екат. 

_ Алекефевъ Алекс. Алекс. 73 Л. 900. Зем. вр. С. Мокрая Ольховка, Камыш., Сарат. 
Алексфевъ Алекс. Ив. 59 ДЛ. 87 к. с. Ст. вр. Заамурск. ж.-дор. бат. Д. В. 
Алекефевъ Андр. Ник. 62 ДЛ. 89 т. с..Зем. вр. Слоб. Мстера, Вязник., Владим. 
Алевефевъ Андр. Полик. 74 Л. 98. к. а, впр. Дубно, Волынск. 
а 76 Л. 903. Мл. вр. 2 жел.-дор. бат. Барановичи, Минск., Д. в. 
Алекефевъ Влад. Петр. 75 Л. 98. впр. С. Софевка, Верхне-Дн., Екалерин. .. 
Алекефевъ Георг. Вас. 67 Л. 91 в. с. Мл. орд. богоугод. зав. Новочеркасскъ. 
Алексфевъ Дмит. Алекс. 66 Л. 94. Зем. вр. С. Киндяково, Михайл., Рязан. 
Алекефевъ Дмит. Дмит. 61 Л. 87; (Псих.) к. с. Ст. вр. окр. леч. Винница, водо 
Алекефевъ Ив. Алекс. 55 ФЛ. 82, впр. БорисоглЪбскъ, Тамбов. . 
Алекефевъ Ив. Ив. 74 ЛД. 901. 'Вр. пересел. пункта. Томскъ. 
Алексвевъ Ив. Серг. 48 Л. 74. Вр. техн. жел.-дор. учил. Гомель, Могил. 

Лекефевъ Конст. Никол. 76 Л. 901. Сан.-Эп. вр. губ. зем. Вологда. 

Алексфевъ Конст. Павл. 68 ДЛ. 96. Зем. вр. С. Покровское, Макар., Нижегор. Д. В. 
Алекефевь Марыанъ Ив. 53 Д. 79 к. с. Вр. Окруж. Суда. Стан. Устьмедвздицкая, Донск. 
Алекефевь Мих. Мардар. 50 Л. 15 к. с. Зем. и гор. учил. вр. Княгининъ, Нижегор. 
Алекефевъь Мих. Мих. 75 ДЛ. 904. Мл. вр. 189 пфх. пол. Варшава. 

` Алекефевъ Мих. Тим. 71 ДЛ. 96 к. а. Мл. вр. 202 пфх. пол. Харьков. 
Алекефевъ Ник. Вас. 73 Л. 98. Зем. вр. Д. Назарьево, Волокол., Московск. 
Алекефевъ Ник. Ник. 56 Л. 80. (ДЪт.) к. с. Гл. док. дЪт. бол. Вик. Морозова. Москва. 
Алексфевъ Ник. Ник. 67 Л. 93. (Акуш., жен. и дфт.) н. с. Мл. в.52 Вил. п. Оеодос!я. Тав. 
Алекефевь Ник. Павл. 52 ДЛ. 16 к. с. Жел.-дор. вр. Маринскъ, Томск. 
Алекефевъ Онис. Ив. 52 ДЛ. 80 к. с. Зем. вр. Стан. Березовская, Устьмедвфдин., Донск. 
Алекефевъь Пав. Степ. 58 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. 47 пфх. пол. Винница, Подол. Д. В. 
Алексфевь Петръ Сем. 49 Л. 72 с. с. Пом. Губ. Врач. Инеп. Рига. 
Алексевъ Петръ Тарас. 68 Д. 88. (Хир.) к. с. Ст. вр. 6 фл. эк. Либава, Гроб., Курл. 
Алекефевь Оома Конст. 52 Д. 81. (Псих. и нерв.), впр. 9еодосля, Таврич. 
Алексфевъ-Месхевь Валер. Плат. 60 Л. 90 к.с. Ст. вр. 45 др. п. Александрополь, Эрив. 
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Алексфевъ-Поповъ Гос. Алекс. 51 Д. 77 с. с. Губ. Врам. Инсп. Екатеринославъ. 
Алелековъ Ал-дръ Ник. 56 Д. 80. (Вн. и нерв.) к. с. Мл. орд. воен. госп. Москва. 
Аленицыиъ Петръ Влад. 69 Л. 96. (Глаз.). Св. ас. Кл. инст. Ел. Павл. СПБ. - 
Алешинъ Владим. Иван. 73 Л. 99 к. а. Мл. вр. 31 эк. Севастоп. Херсонск. 
Алисовъ Петръ Петр. 75 Л. 99. (Бактер. и внут.), впр. Москва. . 

Алихановъ Степ. Тосиф. 51 Л. 79. (ДЪт. и сиф.) т. с., впр. Баку. 

Алкене (Алкениеь) Яховъ Отт. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. 194 рез. Е п. Ковель, Волын. 
Алмазовъ Вас. Ив. 57 ДЛ. 81 н. с. Жел.-дор. вр. Саратовъ. 

Алмазовъ Серг. Ив. 59 Л. 83 н. с., впр. Самара. 

Алоевъ Конст. Иван. 72 ДЛ. 901. Вр. бол. акц. общ. с. Сормово. Балахн., Ежегор.. 
Алфеевсюкй Никол. Ал-др. 77 Л. 900. Экст. Ново-Екатерин. бол. Москва. 

Алфеевъ Ив. Яков. 46 Л. 15 с. с. Дивиз. вр. 11 ифх. див. Луцкъ, Волын. 

Алферовъ А-дръ Ал-др. 75 Л. 99. Мх. вр. 2 фл. эк. Кронштадтъ. 

Алферовъ Левъ Роман. 60 Л. 87 к. с. Зем. вр. С. Виры, Сумск., Харьк. 

Алферовъ Серг. Петр. 47 Д. 72 н. с. Проз. унив. Харьковъ. 

Алферовь Серг. Роман. 64 Д. 89. (Хир.) н. с. Мл. орд. воен. гоеп. Одесса. 

Алферьевъ Ник. Павл. 54 Ц. 84 к. с. У. вр. Спасскъ, Казан. 

Алферьевъ Фед. Ив. 48 ДЛ. 62 к. с., впр. Сфдлецъ. 

Алышевевый Влад. Гасон. 45 Д. 68 тд. с. с. Л. -Медикъ и Непр. Чл. В. М. Учен. Ком. СИБ. 
Альбановичъ Алекс. Ив. 53 /. 81 к. с. Ст. вр. войск. бол. Стан. Прочноокопская, Кавк., Куб. 
Альбануеь Георг.-Адол.-Лебрехтъь Авг. 70 Л. 95. Сверх. вр. леч. Троиц. общ. СПБ. 
Альбергъ (Альбертъ) Арнольдъ Адам. 64 Л. 92. Жел. дор. вр. В.-Кит. ж. д. ? . 
Альберь Жанно Христ. Жен. 76 Л. 900. Мл. вр. крёи. иъх. бат. Либава, Гроб., Курл. 
“Альбицей ') Ив. Ал-др. 56 ДЛ. 82 к. с. Покровъ, Влад. 

Альбицьй Петръ Мих. 53 Д. 77 д. с. с. Прод. В. М. Акад. и жен. мед. ичст. СПБ. 
Альбицюый Христофоръ Никол. 75 Л. 901. Сел. вр. М. Окны, Балтск., Подол. | 
Альбовъ (фонъ) Влад. Вас. 44 Л. 15 с. с. Вр. дома призр. бфдн. и гор. сан. вр. СИБ. 
Альбовъ Ник. Павл. 58 ДЛ. 81 к. с. У. вр. Кинешма, Костром. . 
Альбрехтъ Германъ Алекс. 78 Л. 908 Мл. вр. 69 пфх. пол. Люблинъ. 

Альбрехть Никол. Вас. 75 Л. 902. Мл. вр. 12 арт. бр. Проскуровъ, Подол. 

Альгинъ Влад. Петр. 62 ДЛ. 88 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Херсонъ. Д. В 

Альманъ Бор. Дм. 18 Л. 904. (Окул.) Орд. глазн. бол. попеч. о сл6пыхъ. Саратовъ. 
Альперинъ Мих. Сам. 70 Л. 95, впр. Курскъ. : 

Альперъ Хаимъ (ВиталШ) Исаак. 62 Л. 93. (Вн. и дфт.), впр. СПБ. 

Альтаннъ (фонъ) Егоръ Егор. 39 Л. 76, впр. Кол. Гохштедтъ, Мелитоп., Тавр. 
Альтенбергеръ Густ. Вильг. 34 Л. 60. (Ушн.), вир. Лодзь. ^ 

Альтенбергерь Оттонъ Густав. 75 Л. 99, впр. Лодзь, Петрок. 

Альтерманъ (Влад. Марк.) Вульфъ Меер. 74 Л. 97. (Дфт., уши. и горл.), впр.  Тганрогъ, Лонск. 
Альтеръ Айзикъ Ушер. (Ал-дръ Григ.) 56 Л. 18 к. с. Вр. евр. больн. и тор. учил. Умань, КАев. 
Альткауферъ Азр. Айзик. 52 Л. 717 к. а., впр. Варшава. 

Альткауферъ Генрихъ Авраам. 78 .Д. 901, впр. Варшава. Д. В. 

Альтманъ Борухъ Хайм. 71 ДЛ. 96, вир. Дубосары, Тирасп., Херсон. 

Альтнанъ Лейба, 1ос. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Юсковцы, Лубен., Полтав. 

Альтовеюй Никол. Ив. 72 ДЛ. 901. Зем. вр. С.? Екатериносл. ‘ ‘ 
Альтонъ (фонъ) Егор. Ег. 39 Л. 76. впр. кол. Гохштеть, Мелитоп. Тавр. 
Альтжиллеръь Мордка Меер. 64 ДЛ. 89. (Акуш. и вн.), впр. Варшава. 

Альтшулеръ Евген. Ив. 67 Л. 94 т. с. Орд. псих. бол. Колмово, НОВО, 
Альтшуллеръ Исзакъ Нотов. 70 Л. 94. впр. Ялта, Тавр. 

Альхимовичъ Болесл. Клеменс. 70 ДЛ. 98, впр. Вильна. 

Альхимовичъ Конст. Вацл. 62 Л. 89. Вр. бол. Св. Станислава. Щучинтъ, Тоиж. 


——. 


, 





') Отпускъ лекарствъ по рецептамъ этого врача воспрещается 


Вене 


Альховевлй Ник. Степ. 47 Л. 13 в. с. У. вр. Богодуховъ, Хафьк. 

Альшвангь Юшй Март. 63 Л. 87. Фабр. вр. Москва. 

Альянаки Влад. Ал-вичь 74 Л. 900, впр. Портъ-Артуръ, Прим. 

Алфевъ Алекс. Анат. 58 Л. 83 н. с. Гор. сан. вр. Астрахань. ` 

АЛЪевъ Ник. Никанор. 53 Л. 82 к. с. У. вр. и вр. дух. учил. Шацкъ, Тамб. 

Алявдинъ Пав. Алекс. 57 ДЛ. 80 к. с. Гор. и реал. уч. вр. Иван.-Вознесенскъ, Шуйск., Влад. 

Алякритсый Ник. Матв. 59 Л. 88. (Вен.) н. с. Мл. орд. воен. госп. Владикавказъ. 

*Алякритеый Матв. Дмит. 16 Л. 39 д. с. с. Ставрополь. (губ.) = 

Алянсвый Изр.-Лейба Исаев. 69 Л. 95, впр. СПБ. 

Алянчиковъ Пав. Ник. 54 Д. 18 Д. с. с. Губ. Врал. Инси. Симферополь. 

Амаевъ Дмит. Лаз. 67 Л. 91 к. с. Ст. вр. 43 арт. бр. м. Олита, Сувалк. 

Амаевъ Ив. Лаз. 61 Л. 89. Сан. вр. Бердянскъ, Таврич. 

Амбардановъ Григ. Михайл. 76 Л. 99. Св. вр. при Упр. Мед. част. гражд. вФд. Ти, 

Амброжевичъ Ал-дръ Владисл. 79 Л. 904. Асс. Вельск. бол. Варшава. 

Амброжевичъ Болес. Ант. 51 Д. 14 к. с., впр. Хотинъ, Бессар. 

Амброжевичь Петръ Мих. 55 ДЛ. 83. (Авуш.) с. с., впр. Одесса. 

Амброжевичъ Чесл.-Викент. Ант. 44 С. 67 к. с. Ст. вр.. бриг. погран. стр. М. Ново- 
селицы, Хотин., Бессар. 

Амбургеръ Никол. Ал-др.. 75 Л. 902. Св. орд. Обух. бол. и вр. страх. обш. СПБ. 

Амеландовъ. Сем. Мих. 53 ДЛ. 83 Е. а. Зем. вр. С. ? Петровск., Сарат. 

Амелинъ Ник. Ник. 60 Л. 89 т. с. Вр. зем. бол. Пошехонье, Яросл. 

Аменице]й Дмитрий Ал-вичь 73 Л. 901. Мл. вр. 105 пфх. пох. Вильна. 

Аменицый Клазд. Ив. 59 (Л. 84 т. с. Под. Инст. С. ? Тамб. 

Америковъ Петръ Алекс. 74 Л. 901. Мл. вр. 156 пЪх. п. Сорокамышъ, Карск. 

Аминовъ Берн. Мордух. 73 Л. 98, вир. Вологда. 

Амирханянць Амир. Манул. 58 ДЛ. 85. (Вн.) к. а., впр. СПБ. 

Амитинъ Герш. муил. 66 Д. 92. (Горл., ушн. и хир.) н. с. Св. орд. Максим. леч. СПБ 

Амозовъ Ив. Никит. 55 Д. 19 с. с. Див. вр. 55 пЪх. дивиз!и Тамбовъ. Д. В. 

Аметердамевй Алекс. Вас. 66 Д. 87. Сан. вр. губ. зем. СПБ. 

Амчиславеюй Гилель Лейб. 15 Л. 900. Зем. вр. М. Маячки, Кобеляк., Полг. 

Амчиелавекй Тос. Лейб. 73 Л. 98. Зем. вр. С. Чутово, Полтав. 

Амчиеславек Маркъ Львов. 69`Л. 98. Зав. част. лечеб. женск. бол. Харьковъ. 

Амчиславеый Мордухъ Зайвел. 58 С. 85, к. а. Вр. зав. род. приют. Екатеринославъ. 

Анановъ Степ. Тосиф. 44 Д. 67. (Акуш. и гинек.) с. с., впр. Тифлиеъ. 

'Ананьевевй Серг. Викт. 68 Л. 93, впр. Балашовъ, Сарат. 

Ананьевъ Ив. Вас. 49 Л. 76 с. с. впр. СПБ. 

Ананьинъ Конст. Ив. 34 ДЛ. 56 к. с., впр. Москва. 

Ананьинъ Конст.' Ив. 56 Д. 80 г. с. `Фабр. вр. Егорьевскъ, НЫ 

‚ Анатощевъ Дмит. Дмит. 63 Д. 89 к. с. Ст. вр. 5 драг. пол. Кальваря, Сувал. Д. В. 

Ангеловъ Ив. Ив. 69 Д. 93 к. с. Ст. вр. 7 Закасл. стр. бат. Мервъ, Закаси. 

Ангеницекй Мендель Герш. 66 Л. 96. (Акуш.), впр. М. Столбцы, Минск. 

Ангерть Шепа Мордк. 61 Л. 88, вир. М. Судилковъ, Заслав., Волын. 

Ангилейко Ив. Петр. 66 Л. 96. Жел.-дор. вр. Томекъ. 

Англинъ Зах. Яков. 40 ДЛ. 63 с. с., впр. Ярославль. 

Андереонъ Ал-дръ Дан. 36 Д. 62 и. с. Вр. гимн. Нарва, Ямбург., СПБ. - 

Андерсонъ Артуръ Авг. 63 Л. 93. (Вн.) к. а. Орд. леч. для приход. челов. общ. СПБ. 

Андереонъ Ник. Эдуард. 74 Л. 904. Мл. вр. 2 Запад.-Сиб. стр. бат. Вфрный, Семирфч. 

Андерсонъ Эдгаръ Эрастов. 73 Л. 900. (Гин. и акуш.), впр. Юрьевъ. Лифл. 

Андереоньъ Юмй Ив. 57 ДЛ. 82. (Хир.) т. с., вир. Москва. 

’Андереъ Тоганнъ-Евген.-Фридр. Август. 69 Л. 94. Вр. для бФдн. Рига. 

Андереъ Людв.-Авг. Людв. 54 Д. 76. (Д%т.) к. с. Вр. Воси. Дома. Варшава. 

Андзелевичъ Феофиль Матв. 82 ДЛ. 56 к. с., впр. Житомь. 


ПО еее" 


Анлюнъ Ник. Пав. 49 Л. 72 к. с. Орд. губ. зем. бол. Харьковъ. 
Андогеюмй Ник. Ив. 63 Д. 93. (Окул.) к. с. Проф. ж. мед. инстит., вр.-конс. уч. зав. ВЗд. 
И. М. и гл. вр. при шк. Петр. общ. СПБ: 

Андреаеъ Карль Франц. 72 Л. 98. (Горл., ное. и ушн.), впр. Рига. Л. В. 

*“Андреевеый Ал-дръ `Серг. 59 Л. 83 т: с. Поч. смотр. гор. учил. Курмышъ, Симбир. 

Андреевеюй Алекс. Григ. 52 Л. 15 в. с. Жел.-дор. вр. Александровъ, Влад. - 

Андреевекй Всев. Конст. 66 Л. 98. Зем. вр. Херсонъ. 

Андреевсекй Левъ Вас. 51 Л. 76. (Вн.) с. с. Див. вр. 19 пфх. див. М. Тульчинъ, Браж., Под. 

Андреевъ Ал-дръ Алекс. 66 Л. 93. Зем. вр. и дир. сирот. приюта. Бугульма, Самар. 

Андреевь Ал-дръ Ант. 56 ДЛ. 81. (Ортопед.), вир. Пенза. 

Андреевъь Ал-дръ Мих. 71 /. 99. (Уши. гор. и нос.), впр. Москва. . 

Андреевъ Алекс. Ив. 79 Л. 904. Мл. вр. 154 иъх. пол. Карсъ. 

Андреевъ Алекс. Тонов. 58 Л. 84 к. с. У. вр. Усмань, Тамб. 

Андреевъ Вас. Ив. 61 (Л. 89, впр. Балашовъ, Сарат. 

Андреевъ Влад. Ал-др. 78 Л. 904. Мл. вр. 983 пфх. п. Пековъ. 

Андреевъ Владим. Андр. 74 Л. 99. к. а. Мл. вр. 13 фл. эк. Либава. Д. В. 

Андреевъ Влад. Серг. 53 Д. 76 к. с. Ст. вр. 229 Сыяжск. рез. бат. Казань. 

Андреевъ Влад. Яков. 57 Л. 85. (Горл. и нос.) к. с. Ст. орд. Уязд. воен. гос. Варшава. 

Андреевъ Дмит. Тимоф. 64 /. 91 н. с. Зем. вр. С. Каблуково, .Краснин., Смолен. 

Андреевъь Евг. Ив. 55 ДЛ. 84 в. с. Сел. вр. М. Таланкино, Невел., Витеб. 

Андреевъ Ив. Андр. 51 Л. 16. (Хир.) в. с. Орд. 2 гор. бол. Москва. 

Андреевъ Конст, Андр. 76 Л. 903. Мл. вр. 8 грен. полка Тверь. 

Андреевь Конст. Ник. 59 Д. 86 к. с. Ст. вр. Черномор. п. Куб. каз. войск. Ур Е 
Оглы, Борчал., Тифл. 

Андреевъ Ник. Матв, 43 Л. 68 с. с. Бр. вр. 4 Туре. стр. бриг. Ур. Термезт. (Бухара). 

Андреевь Ник. Павл. 50 Л. 82. (Гинек.) с. с., впр. Симбирскъ. 

Андреевъь Ник. Петр. 74 Л. 901. Фабр. вр. Ст. Селнваново, Судогод., Влад. 

Андреевъь Ник. Порф. 61 Л. 95. (Кожн. и сиф.) к. а., впр. Хабаровскъ. | 

Андреевъ Степ. Павл. 57 Л. 85. (Псих. и нерв.) к. с. Орд. губ. зем. псих. леч. Тамбовъ. 

Андреевъ Тимоф. Ермил. 60 Л. 86, впр. Елецъ, Орлов. 


‘`Андреенко Григ. Яков. 83 Л. 68 к. с., впр. Блатовёщенскъ. 


Андрееъ Викт. Юлев. 69 Л. 93 н. с. Мл. пом. дёлопр. Упр. Гл. Вр. Инси. СПБ. д. В: 
Андрееъь Лейба Ицк. 72 Л. 91. Зем. вр. Краснокутскъ, Богодух., Харьков. 
Андржеевсый Ал-дръ Ив. 65 Д. 90 к. с. Ст. вр. 34 пфх. пол. Кременчуг. Д. В. 
Андржеевекй Влад. Франп. 25 Л. 54, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Андржеевскй Владисл.-Петръ Вас. 32 Л. 56 к. с. ‚ ВПр. Мозырь, Минск. 
Андужеевекй Генр. Франц. 59 Л. 89, впр. ШишЕЪевъ, Инсар., Пензен. 
Андржеевеюнй Ив. Ив. 32 Д. 55, впр. Уфа. 

Андржеевеюй Ив.-Сигизм. Карл. 49 Л. 13 к. а. Гор. и жел.-дор. вр. Кобринъ, Гродн. 
Андр!асовъ Займаръ Асатуров. 59 ДЛ. 84 с. с. Пом. губ. вр. по сел. вр. час. Эривань. 
Андруевичъ Алекс. Ник. 68 Д. 95 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. 1 артил. бриг. СПБ. Д. В. 
Андревсьй Всев. Конст. 66 Л. 93 н. с. Св орд. орк. леч. для душ.-бол. Вильно. 
Андревсый Оеодос. Прох. 64 Л. 91, впр. Каменецъ-Подольскъ. 

Андряшевъ Конст. Вас. 59 Л. 81 к. с. У. вр. Свенцяны, Вилен. . 

Андряшевъ Петръ Мих. 62 Л. 89 к. с., впр. м. Бахромець, Сосницк., Полт.. 
Андряшевъ Петръ Ник. 55 Л. 81 к. с. Гор. и зем. вр. Лохвица, Полт. 

Анир1яшевь Яковъ Ник. 58 Л. 83 к. с. Зем. р. Прилуки, Полт. 

Андроновъ Леон. Вас. 52 ДЛ. 81 к. с. Мл. орд. бол. Мар. Матя. и конс. леч. Ком. ниц. сп. 
Андроновъ Паз. Вас. 71 Л. 95 н. с. Мл. вр. 116 пфх. пол. Рига. Д. В. 

Андроновъ еодос. Конст. 78 Л. 902. Зем. вр. С. Куркино, Тотемск., Вологод. 
Андрузеый Мануиль Ив. 51 Л. 76 т. с. Зем. вр. и вр. женск. прогимн. Кобеляки, Полт. 
а Яковъ Спирид. 78 ДЛ. 99. Гор. вр. Мелитополь, Таврич. 


Пао ее 


Андруеонъ Вольдемаръ Тоган. 72 .Т. 904. Зав. вр. Усть-Нарова, Везенберг., Эстлянд. 

Андрусъ Евген. Ал-др. 72 Л. 95 н. с. Мл. вр. 154 их. п. Кагызманъ, Карс. | 

Андрусъ Конст. Ал-др. 78 ДЛ. 98 к. а. Мх. вр. 128 пфх. пол. Курскъ. Д. В. 

Андрушкевичъ Ив. Яковл. 73 Л. 99. Зем. вр. Ст. Верховое, Новосил., Тульск. 

Андрущенко Алекс. Вас. 69 Л. 95. Зем. вр. С.` Устиновка, Елизавет., Херс. 

Андрющенко Евген. Андр. 57 Л. 88 к. с. Ст. вр. войск. бол. Ст. Наурская, Терск. 

Анерикъ Валер!анъ Фадд. 52 Л. 81 к. с. Жел.-дор. вр. и вр. гор. учил. Владимйръ (губ.). 

Анжельсонъ Серг. Игн. 67 Л. 93 н. с. Мл. вр. 134 п$х. пол. Екатеринославъ. 

Анивевъ Влад. Ал-др. 61 ДЛ. 86 т. с. У. вр. Нов. Осколь, Курек. 

Анисимовъ Ал-дръ Фед. 65 Д. 89. Мл. орд. Обух. бол. ‚ вр.-спец. амб. леч. Покр. 06., вр. 
учил. совЪта при Св. Синод$ и дир. Охтен. приюта. СПБ. 

Анисимовъ Алекс. Афан. 65 Л. 89. Зем. вр. С. Знаменское, Юхнов., Смолен. 

Аниеимовъ Вас. Ал-др. 65 Л. 89 к. с. У. вр. Торопецъ, Псков. 

Аниеимовъ Влал. Вас. 74 Л. 98. к. а. Мл. вр. 76 пЪх. пол. М. Тульчинъ, Брацлав., Подол. 

Аниеимовъ Петръ Ив. 80 Л. 904. Мл. вр. 2 крфп. пфх. пол. Новогеорчевскъ, Плоцк. 

Аниекевичъ Влад. Влад. 77 Л. 900. Мх. вр. 9 эк. Либава, Гроб., Курх. Д. В. 

Аничковъ Серг. Ник. 73 Л. 96, впр. С. Сокуры, Сарат. . 

Аничковъ-Платоновъ Евген. Ив. 58 Д. 83 к. с. Ст. вр. 89 пЗх. пол. Ревель. 

Анищенко Тос. Мих. 69 Л. 96. Жел.-дор. вр. Ст. Лунинецъ, Пинск., Минск. 

Анкиндиновъ Митроф. Матв. 58 Д. 87. (Гор., ушн., нос.). Поч. чл. поп. о бд. по Мар. 

учил. Москва. 

Анкудиновъ Ник. Евсеев. 71 ДЛ. 98 к. с. Мл. вр. 73 пзх. пол. Могилевъ, Подол. 

Анкъ Левъ Солом. 60 Л. 86, впр. Симферополь. 

Анниневй Степ. Мих. 51 Л. 76 с. с. Жел.-дор. вр., гор. стар. и т. чл. бл. об. Клинъ, Моск. 

Аннииъ Всевох. Пазл. 72 Д. 95 н. с. Ст. вр. 8 эк. СПЬ. Д. В 

“Анонимовъ Вас. Харит. 33 ДЛ. 56 н. с. С. Екатериненштадтъ, "Николаев. Самар. 

Анохинъ Пав. Ал-др. 45 Л. 10 с. с. У.вр. Новохоперсвъ, Ворон. 

Анощенко Вас. Игнат. 56 Л. 87. Жел.-дор. вр. Воронежъ. 

Анощенко Мих. Игнат. 44 Л. 67. (Хир.) с. с. Вр. дух. учил. Курскъ. 

Анрепъ (фонъ) Вас. Конст. 52 Д. 76 тайн. с. Главн. Врач. Инси. и Непр. Чл. Мед. Сов. 

Мин. Вн. Д. СПБ. 

Анеелимъ Рудол. Яков. 63 Л. 91. (Вн., горл. и ушн.), вир. Одесса. 

Ансеровъ Ал-дрь Алекс. 56 Л. ? (Вн.) к. с. Св. ас. кл. унив. Москва. 

Анспахъ Эдуардъ Яков. 63 Л. 89, впр. Рига. 

Антаевъ Ал-дръ Ник. 56 Д. 81 с. с. Губ. Вр. Инси. Симбирскъ. 

Антаки Гавр.-Георг. Наум. 74 а 98. Мл. вр. воен. лаз. Александрополь. Эрнванск. 

Антенъ Эмимй Ив. 64 Д. 89 к. ел. вр. С. Енисели, Телав., Тифл. 

Антецый Людв.-Стан. Конст. 69 д 95 к. а. Мл. вр. 7 В. С. стр. п. Новомевекое., Прим. 

Антецей Стан.-Ал-дръ Ант. 73 Л. 97. (Акуш. и жен.), вир. Варшава. 

Антикъ Абр. Ефроим. 64 Л. 89, вир. СПБ. 

Антипинъ Дмит. Ал-др. 60 ДЛ. 87 с. с. Гор. вр. Петропавловскъ, Акмолинск. 

Антицовъ Ник. Вас. 41 Л. 71. (Акуш. и жен.) с. с., впр. СПБ. 

Антиновъ Ник. Ник. 80 Л. 903. Мл. вр. Учебн. ин. отр. Балт. фл. Кронштадтъ. 

Антиповъ Петръ Ал-др. 49 Л. 75 с. с. Ст. вр. Инвал. Имп. Павла [Г дома СПБ. 

Антиффевъ Ив. Ефим. 58 Л. 84 к. с. Вр. рез. Пол. Мед. Упр. Д. В. 

Ант1охъ,Вербице Григ. Никол. 74 Л. 98. Зем. вр. С. Пакуль, Черниг. 

Антоконенко Алекс. Ив. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Старая Тойда, Бобр., Ворон. 

Антоконенко Вас. Львов. 58 Д. 83 к. с. Ст. вр. 22 драг. пол. Тирасполь, Хере. 

Антоконенко Григ. Львов. 59 Д. 84 к. с. Ст. орд. войск. больн. Екатеринодаръ. 

Антоневичъ Роб. Владис. 67 Д. 90 к. с. Ст. вр. войск. бол. Кударинскъ, Забайк. Д. В. 

Антоненко Ал-дръ Фед. 44 Д. 67 с. с., вир. СПБ. 

Антоненко Викт. Георг. 73 Л. 98, впр. Мар!уполь, Екахерин. 
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Антоненко Ив. Сем. 51 Л. 78 к. с. Зем. вр. С. Липовая Долина, Гадяч., Полт. 
Антоновичъ Викт.-Казим. Алоиз. 03 Д. 91, впр. М. Паволочъ, Сквир., Клев. 
Антоновичъ Ив. Ив. 76 Л. 904. Впр. Петровфровка, Тирасп., Херсон. . 

`Антоновеый Анаст. Мих. 60, Л. 90 к. с. Мл. вр. бол. Всфхъ Скорбящихъ. СПБ. 
Антоновекй Ив. Филим. 62 Л. 86 к. с. Зем. вр. и дир. дВт. пр. С. Круподеринцы, Луб., Полт. 
Антоновевый Тос. Андр. 46 Л. 15 к. с., впр. Путивль, Курск. 
Антоновемй Петръ Андр: 57 ДЛ. 86 к. с. Зем. вр. М. Березнай, Херсон.. 

Антоновеый Плат. Андр. 53 Л. 84 с. с. Чин. УП кл. Гл. В. Мед. 'Упр. СПБ. 
Антоновъ Ал-дръ Гавр. 65 Л. 92 к. а., впр. М. Абасъ-Туманъ, Ахалцых., Тифл. 
Антоновъ Ал-дръ Ив. 69 Л. 94, впр. Звенигородка, Калев. У 

Антоновъ Конст. Дан. 61 ДЛ. 87 к. с. Гор. вр. Евпаторя,. Тазвр. 

Антоновъ Леонт. Ник. 78 Л. 902. Сех. вр. м. Щучинъ, Лидск., Вилен. 

Антоновъ Макс. Фед. 61 Л. 91 н. с. Сверх. гор. вр. Варшава. 

Антоновъ Мих. Ильичь 75 Л. 900. Зем. вр. С. Дроково, Скопин... Рязан. 

Антоновъ Ник. Вас. 58 Л. 83 к. с. Зем. вр. Ирбить, Перм. 

Антоновъ Ник. Ник. 78 Л. 904. Впр. СПБ. 

Антоновъ Серг. Ал-др. 61 Д. 88 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Тюкалинскъ, Тоб.. 

Антоновъ Степ. Ив. 59 Л. 85 к. с. Ст. вр. Уч. отр. Черн. фл. Севастополь. 

Антонякъ Валент й Петр. 64 Л. 94, впр. М. Боцьки, Бфльск., Гродн. 
Антосевичъ Леонт-Викт. Игн. 70 Л. 95. (Хир.). Ж.-дор. вр. М. Борисполь, Переясл., Полт. 
Антошевекй Казим. Казим. 36 Л. 59. (Дфт. и жен.) н. с., впр. Поневфжъ, Ковен. 
Антушевъ Викт. Ив. 56 ДЛ. 82 к. а. Гор. сан. вр. Москва. 

Антушевъ Влад. Вас. 51 ХЛ. 81 к. с. Вр. Ахлебаев. страннопр. дома и для бфдн. Москва. 
Антушевъ Серг. Вас. 57 ДЛ. 86 к. с. Зем. вр. Шлиссельб. СПБ. 
Ануфревъ Ал-дръ Андр. 61 Д. 88 н. с. Вр. Соколн. бол. Москва. 
Анучинъ Викт. Ник. 36 ДЛ. 60 д. с. с., вир. Харьковъ. 

Анучинъ Дан. Мих. 71 ДЛ. 98, впр. Тифлисъ. 

Анучинъ Евген. Ник. 81 ДЛ. 54 д. с. с. Упр. Казен. Палаты. Херсонъ. 
Анфимовъ Яковъ Афан. 52 Д. 80. (Псих. и нерв.) с. с. Проф. ун. Харьковъ. 
Анчуковъ Влад. Ал-др. 71 ДЛ. 97. н. с. Мл. вр. воен. лаз. Скерневицы, Варш. 
Аншелевичъь Мих. Викт. 54 Л. 18 н. с. Гор. вр. Богучаръ, Воронеж. 
Аншелесь Идель Есел. 65 Л. 89. (Акуш., жен. и дфт.). Вр. евр. больн. Бердичевъ, К ев. 
Аншюць Герм. Альфред. 78 Л. 903. Вр. ч. им. Замокъ Загницы, Юрьев., Лифл. 
Апаринъ Алекс. Азекс. 50 Л. 73 к. с. Вр. прогимн. и жел.-дор..вр. Тифлисъ. . 
Апаринъ Ив. Феофан. 79 .Т. 904. Мл. вр. 111 пёх. пол. Марамполь, Сувалк. 

Апель Ал-дръ Карл. 49 Л. 75 к. с. Ст. вр. 7 Мерв. рез. бат. Ходжентъ, Самарканд. 
Аплавинъ Мих. Алекс. 58 Д. 83. (Хир.) с. с., впр. Саратовъ. 
Апошнянсый Петръ Ал-др. 54 Л. 82. (Окул.) к. с. Зем. вр. Погаръ, Стародуб., Черниг. 
Ампингъ Георг. Ив. 59 Д. 85 к. с. впр. Вольмаръ, Лифл. ` 

Апноневичь Ник. Тосиф. 67 Л. 93 н. с. Сел. вр. М. Саврань, Балт., Подол. 
Апраксинъ Серг. Аполл. 67 Л. 91 н. с., впр. НижнШ-Новгородъ. 
Априковъ Петръ Налет. 58 1. 85, впр. Москва. 

Апрфловъ Андр. Степан. 69 Д. 900, вир. Харьковъ. 

Апте Маркусъ Тосиф. 26 Д. 51, впр. Варшава. 

Аптекарь Авр. Тосиф. 64 Л. 90, вир. М. Красное, Ямпол., Подол. 
Аптекманъ 10с. Вас. 49 Л. 90. Ст. орд. окр. лечебн., Вильно. 
Апушкинь Вас. Алдр. 67 Л. 97. Зем. вр. С. Сермевы Горки, Горох., Влад. 
Апушкинъ Степ. Степ. 33 Л. 58, впр. Москва. | 

Аракеимовичь Налол.-Ив. Ив. 54 Л. 79 к. с. Ст. вр. войск. бол. для умалиш. Чита. 
Араловъ Иппол. Анис. 71 Л. 96 к. а. Мл. вр: Л.Гв. СПБ. полка. Варшава. 
Арамянць Мисакъ Оганес. 46 Л. 73 с. с. У вр. М. Сальяны, Джевал., Бакин. 
Араповекй Из. Вас. 50 Л. 74. (Вн. иушн.) ©. с. Ст. вр. губ. зем. бол. Н.-Новгородъ. 
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Араповъ Алекс. Бор. 72 Д. 94 к. а. Сверх. орд. Петропавл. бол. СПБ. 

Араикевичь Андр. Федор. 74 Л. 900. Зем. вр. С. Богатая-Чернецфнка, Констан., а, 
Арбековъ Петръ Афан. 57 ДЛ. 85 к. с. Ст. вр. 138 пЪх. пол. Рязань. Д. В. 

Арбузовъ Бор. Мих. 81 Л. 904 Мл. вр. 28 драг. полка Сумы, Харьков. Д. В. 
Аргентовеюый Вас. Павл. 64 ДЛ. 98. к. а. Зем. вр. С. Ново-Васильевка, Бердян., Таврич. 
Аргентовъ Дмит. Ив. 54 ДЛ. 82 к. с. У. вр. Кузнецкъ, Сарат. 

Аргириди Дмит. Ант. 51 Л. 18. (Вн. и венер.) к. с. Ст. вр. 29 фл. экип. Севастополь. 
Аргутинек1Я-Долгоруковъ (князь) Вас. Захар. 70 Л. 99. У. вр. Шемаха, Бакин. 
Аргутинсв-Долгоруковъ (кн.) Конст. Павл. 54 Л. 81 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Нахич. Эрив. 
Аургутинек1й-Долгоруковъ (князь) Петръ Мих. 53 Д. 78 с. с. Проф. ун. Казань. 
Артфевъ Мих. Ник. 71 Л. 96, Варшава. 

Ардазани Пазв. Ал-др. ? Л. 902. Орд. Дадубск. леч. Тифлисъ. 

Ардишвили Конст. Алекс. 75 Л. 904. Мл. вр. 151 пЪх. пол. М. Картузъ- Ве Кобр., тие 
Аренковъ Як. Мих. 66 ДЛ. 96. Вр. Общ. взаим. вспом. Одесса.- 

Аренштейнъ Т0с. Аронов. 77 Л. 903. Зем. вр. с. Ольшанка, Обоян., Курск. 

Арень Арсен. Гувент. 54 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. Л.-Гв, Атам. п. СПБ. 

Арефьевъ Ив. Ильичь 63 Л. 88 к. с. Зем. вр. С. Бахтеры, ДнЪпров., Тавр. 

Арефьевъ Ив. Конст. 20 ДЛ. 42 к. с., вар. Каневъ, К ев. : 
Арефъевъ Никол. Иван. 69. Л. 900. Мл. вр. 8 драг. Смолен. пол. Александр. штабъ. 
Арефьевь Петръ Ал-др. 60 ДЛ. 90 н. с: Ст. вр. Башкад. р. 6. Эривань. 

Арефьевъ Петръ Аркад. 53 ДЛ. 80 к. с. Ст. вр. 215 Бузул. рез. бат. Самара. Д. В. 
Аржаниковъ Ник. Мих. 61 С. 88. Зем. вр. С. Покровское, Рузск., Моск. 
Аржаниковъ Серг. 'Аполлинар. 73... 901. Экст. терап. кл. Москва. 

Арзумановъ Назаръ Ася. Бекъ 72 Л. 901. Мл. вр. 13 В. С. стр. п. С. Спасское, Прим. Д. В. 
`Аринкинъ Мих. Иннок. ? Л. 903 впр. СПБ. 

Аринкинъ Фед. Иннок. 65 ДЛ. 90. (Хир.) к. с. Зав. вр. С. Усолье, Иркут. 

Аристовъ Алекс. Павл. 42 Л. 68. (Хир. и сиф.) с. с. Вр. Врач. Пол. Ком. СПБ. 

Арнетовъ Вас. Флеговт. 59 А. 86 с. с. Ст. орд. и проз. мор. госп. Севастополь. 
Ариетовъ Викторинъ Ив. 57 Д. 82 с. с. Губ. Врач. Инсп. Рига. 

Ариетовъ Влад. Ал-др. 62 ДЛ. 88. впр. Рязань. 

Ариетовъ Ив. Алекс. 61 Л. 85 к. а. Жел.-дор. и Челов. Общ. вр. Москва. 

Арнетовъ Ник. Павл. 65 ДЛ. 91 к. с. Вр. зем. бол. Малмыжь, Вятек. 

Аристовъ Сем. Аристарх. 54 ДЛ. 83 к. с. От. вр. резерв. бат. Чита. 

Аристовъ Серг. Ал-др. 70 Л. 96 к. а. Гор.-зав. вр. Серебрянсь1й зав., Кунг., Перм. 
Ариестовъ Фед. Ив. 52 Л. 78. Зем. вр. С. Торхово, Тульск. 

Ар!е Тосифъ Семен. 74 Л. 99. (Гин. и акуш.', впр. Одесса. 

Аркавинъ Яковъ Файв. (Серг.) 65 Л. 91. (Д%т.), впр. Харьковъ. 

`Арканниковъ Сер. Тимоф. 75 Л. 900, впр. Юевъ. 

Аркановъ Сем. Михеев. 60 Л. 97. Вр. пересел. упр. Хабаровскъ, а 

Аркинъ Сем. Ааронов. 71 Л. 96. Вр. евр. бол. Ровно, Волыни. 

Армолинеый Солом. Моис. 67 Л. 96. т. с. Зем. вр. Одоевъ, Тульск. 

Армсенъ Пав.-Авг. Август. 71 Л. 96. Вр.-препод. Крестовозд. 06. Кр. Кр. Ревель. 
Арнгольдь Эдуардъь Егор. 73 (. 97. к. а. Мл. вр. 15 фл. эк. Либава, Гроб., Курх. Д. В. 
Арндтъ Евг. Евг. 73 Л. 98. Зем. вр. С. Николаевка, Бердян., Тавр. 

Арндъ Оск. Март. 71 Л. 99. (Вн. и жен.), впр. СПБ. 

Арнольдовъ Влад. ги 61 Д. 87 к. с. Сверх. лабор. унив. и гор. сан. вр. Казань. 
Арнольдовъ Ник. Аз-др. 55 Л. 81 с. с. Вр. Горн. Унр. и учил. Екатеринбургь, Перм. 
` Арнольдъ Евген. Ив. 66 Л. 94, впр. Пос. Домброва, Бендин., Петрок. 

Арнольдъ Ром. Густ. 71 ДЛ. 97. в. а. Мл. вр. 63 их. пол. СОколка, Гродн. 
Арнштейнъ Карль Август. 40 Д. 67 д. с. с. Проф. Казань. 

Арнштейнъ Маркъ Саул. 56 Л. 83, впр. Люблииъ. 

Арнштейнъ Феликсъ Стан. 49 Л. 13 к. а., вир. Кутно, Варш. 
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Аронзонъ Солом.-Натанъ Лейб. 54 Л. 86. Зем. вр. Стерлитамакъ, Уфим. 
Ароновичъ Самуилъ Гейнр. 52 Л. 81. (Вн. и нерв.), вир. Одесса. 
Ароновичъ Солом. Фед. 50 Л. 90, впр. Варшава. 
Аронсонъ Абель-Гершъ Моис. 66 Л. 90. (Вн.), впр: Гомель, Могил. 
Аронеонъ Элашь-ГШлюма, Айзик. 59 Л. 86. (Сиф. кож. и вх.) н. с. Части. сл. Москва. 
Аронсонъ Эмимй Герш. 63 Л. 81, впр. Либаза, Гробин., Курл. 
Аронштамъ Ошеръ-Бор. Ицк. 11 ра 96, вир. Рига. 
Аронштамъ Сем. Лаз. 68 Л. 95 н. с. Ма. вр. мот. лаз. Бобруйскъ, Минск. Д. В. 
Аронштейнъ Бергардъ Левин. (Леонтьев.) 46 Д. 73 к. с. Фабр. вр. Москва. м 
Аронштейнъ Мендель Левин. 53 .Л. 83 к. с. Зем. эпид. вр. Тихвинъ, Новгор. 
Аронъ Беншонъ Бендет. 68. Л. 94. к. з. впр. СПБ. 
Арронеть Альберть Георг. 80 Л. 908. Мл. вр. 6 фл. эк. Либава. Д. В. 
Арронеть, Генр. Ив. 62 Д. 86. (Хир.) с. с. Дир. шк. Патрот. Общ. и ординаторъ при 

Св. Троиц. общ. сест. мил. СПБ. 
“Арронеть Георг. Ив. 37 Д. 52 д. с. с. Рига. 
Арсеньевь Серг. Петр. 76 Л. 901. Зем. вр. Ст. Поповка. Сенгил., Симбир. - 
Арсеньевъ Фед. Яков. 51 Д. 80. н. с. Чл. мед. пол. ком. и фабр. вр. Ростовъ, Донск. 
Артамоновъ Леонардъ Конст. 60 Д. 88. (Акуш., жен. и внутр.) х. с., впр. Москва. . 
Ауртемовичъ Мих. Ив. 46 ДЛ. 15 к. с. Бриг. вр. 66 рез. бриг. Тифлисъ. 
Артемовекй-Куцеволъ Деонидь Ив. 49 Л. 76. (Хир.) н. с. Пом. проз. унив. Юевъ. ` 
Артемовъ Ал-дрь Фед. 67 Л. 94. Зем. вр. Кучухь Узень, Ялт. Тавр. 
Артемовъ Алекс. Ив. 45 ДЛ. 68 к. с., впр. Николаевъ, Херсон. 
Артемовь Маркарь Мих. 54 Д. 84 н. с., впр. Варшава. 
Ауртемьевь Ал-дръ Арс. 76 Л. 901. Мл. "вр. 24 В. С. стр. пол. Д. В.. 
Артемъевъ Алекс. Павл. 44 Л. 66. (Акуш.; жен. и дфт.) с. с., впр. Калуга. 
Артемьевь Андр. Ал-др. 78 Л. 908 вир. Москва. 
Артемьевъ Степ. Мих. 53 Л. 81 к. с. У. и тюр. вр. Прилуки, Полт. „ 
Арутинянць (Арутиновъ) Сераи. Моис. 47 Д. 12 к. с. Ст. вр. окр. арт. склада. СПБ. 
Арутюновъ Ал-дръ Артем. 70 Л. 94. (Вн. и нервн.`. Св. орд. Мих. бол. Баку. 
Арутюновь Мнацаканъ Батдасар. 55 ДЛ. 81 с. с. Мл. вр. Мор. центр. вр.-наб. ст. Баку. 
*'Арусюновъ Сераф. Моис. 52 Л. 77 н. с. Подаг. инсп. Тифлисъ. 
Архантельекй Ал-дрь Петр. 59 ДЛ. 85 в. с. Вр. гор. учил. Славянскъ, Изюм., Харьк. 
Архантельей Ал-дрь Фед. 62 ДЛ. 87 к. с. Зем. вр. С. Бояркино, Коломен., Моск. 
Архантельсый Викт. Ал-др. 54 Л. 81. Зем. вр. С. Промзино, Алалыр., Симбир. 
Архантельеюй Влад. Ильичъ 57 /. 81 к. с. Мл. вр. окр. арт. склада. Ташкентъ. 
Архантельсвй Влад. Петр. 73 Л. 97 к. а. Мл. вр. 1 отд. Заб. каз. в. Троицкосавскъ, Заб. 
Архангельсвй Дм. Акиндин. 67 ХЛ. 98. Зем. вр. С. Устьцыльма, Печер., Архангел.. 
Архантельсый Ив. Алекс. 55 Л. 89. (Вн.) к. с. У. вр. Богородскъ, Моск. 
Архангельсый Ив. Вас. 67 Л. 94, зем. вр. С. Тропарево, Можайск., Москов. 
Архантельсый Ив. Ив. 57 Д. 82 к. с. Ст. вр. 8 грен. пЪх. пол. Москва. 
Архантельсый Конст. Ник. 56 Л. 82 к.с. Орд. бол. Пр. 05. Пр. ин вр. дух. сем. Оренбургъ. 


‚ Архантельекй Конст. Фед. 70 Д. 95 к. а. Проф. унив. Казань. 


Архангельеый Максимил. Львов. 56 Л. 82 к. с. Окр. вр. Кустанай, Тург. 

Архантельеый Мих. Ив. 55 Л. 84 к. с. От. вр. крфи. арт. Владивостокъ. 

Архангельеый Мих. Степ. 55 Л. 81 к. с., вр. Сызрань, Симбир. 

Архангельский Никол. Алекс. 76 Л. 901, Орд. губ. зем. бол. Симферополь. 

Архангельсый Ник. Евг. 59 Л. 87 н. с. Зем. вр. Ст. Преображенская, Хопер., Донск. 

Архангельсьй Никол. Мих. 75 Л. 901. Мл. вр. отд. Темрюкъ, Куб. Обл. 

Архангельсый Ник. Ник 62 р. 89 к. а. Зем. вр. Д. Карань, Переясл., Поатав. 

Архангельскй Ник. Павл. 70 Л. 97. Зем. вр. Владиыръ. 

Архангельск й Пав. Арсен. 52 Л. 716 к. с., впр. Москва. | 

Архангельсый Пав. Ильичъь 58 Л. 83 к. с. Ск. вр. патрон. зав. Луганскъ, Слав., 
Екатернин. 
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Архангельсый Петръ Ал-др. 65 Л. 89. Зем. вр. Юрьевецъ, Костр. 

Аурхангельсый Петръ Ив. 58 Д. 86 к. с., впр. Новоросескъ. 

Архангельевй Серг. Серг. 59 Л. 83, вир. Алексинъ, Тульск. 

Архангельеый Фед. Серг. 55 Л. 79. (Вн.) с. с. Пом. Вр. Инси. Тула. 

Архаровъ Ив. Петр. 59 Д. 81. (Вн.) с. с. Конс. воен. госп. Одесса. 

Архаровъ Серг. Алекс..65 Л. 89.`(Вн.). Зем. вр. С. Вешкайма, Кафрсун., Симбир. 

Архиповъ Ал-дръ Алекс. 68 Л. 94 н. с. Мл. вр. 19 пЪх. пол. Житомръ. Д. В. 

`Архиповъ Ал-дръ Мих. 68 ДЛ. 96 к. а. Завфд. санит.-стат. бюро. Пенза. 

Архиповъ Алекс. Мих. 72 Л. 93. н. с. Мл. орд. воен. госи. Москва. 

Архиповъ Вас. Сем. 71 Л. 95. (Сиф. и венер.), впр. Ростовъ, Донск. 

Архиповъ Дм. Поликар. 64 Л. 94. к. а. Мл. вр. гор. бол. и санит. вр. Николаевъ, р 

Архиповъ Конст. Поликар. 67 .. т Вр. для бфдн. Николаевъ, Херс. 

Архиповъ Мих. Алекс. 72 Л. 97 к. а. Мл. вр. 17 пЪх. п. Житомръ. 

Архиновъ Ник. Никит. 62 Л. 90 к. с. Мл. вр. Л.-Гв. Егерск. пол. СПБ. Д. В. 

Архиповъ Серг. Ал-др. 57 ДЛ. 81 к. а. Гор. вр. Екатеринбургь, Перм. 

Арцимовичъ Вячесл. Михайл. 74 Л. 900. Зав. част. леч. С. Якиманское, Клин., Моск. 

Арциховек Казим. Андр. 74 Л. 900, впр. Дрогичинъ, Бфльск., Гродн. Д. В. 

Арируни Ваганъ Маркар. 59 Л. 89, впр. Тифлисъ 

Аршавекй Ал-дръь Ник. 60 ДЛ. 86 т. с. Мл. вр. 9 грен. Сиб. пол. Владимир (губ.). 

Аршавевй Файвель Моис. 61 Д. 88 к. а. Вр. гор. уч. Херсонъ. 

Асатани Ив. Гавр. 72 Л. 900. Сел. вр. С. Ацхуръ, Ахалц., Тифл. 

Асауленко Ник. Гавр. 67 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 5 рез. арт. пар. Кременчугъ, п 

Асвадуровъ Серан. Фед. 52 Л. 80. Вр. Гогоевск. жен. учил. Нахичевань, Ростов., Донск. 

Аекнази Як. Моис. 72 Л. 97. (Хир- и жен.), впр. Москва. 

Аеланянъ Томасъ Калантар. 72 Л. 901. Орд. гор. бол. Эривань. 

Асмусъ Андр. Ал-др. 64 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 6 гр. пол. Москва, 

Асотсый Ник. Мих. 40 Д. 63. (ДФт.) д. с. т впр. Москва. 

Аепиеовъ Ив. Мих. 77 ДЛ. 900. Мл. вр. 1 Лаб. пол. Куб. каз. в. Кол. Еленендорфъ, 
Елизаветпольск. 

Аепиеовъ Никол. Мих. 77 Л. 900. Мл. вр. 155 пфх. пол. Карсъ. 

‚ Аесендельфтъ Эдмундъ Петр. 48 Д. 12 н. с. Вр. част. леч. С. Ветошкино, Сергач., Нижегор. 

Аесмуть Ив. Эдуард. 38 Д. 64. (Хир.) с. с., впр. СПБ. 

Аеемутъ Эдуардъ Эд. 12 Л. 96. Орд. богоуг, зав. и вр.-спец. Общ. сест. мия. Могилевъ. 

Аеесъ Алекс. Абр. 15 Л. 938, впр. Москва. 

Аееь Хононъ Яковл. 76 Л. 902. Зем. вр. С. Подвигаловка, Кирсан, Тамб. 

Асефевъ Вас. Ив. 61 ДЛ. 86 к. с. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Курскъ. 

Астаховъ Никол. Ал-др. 75 Л. 99. (Вя. и зуб.). Пом. част. вр. полищи СПБ. 

Аеташевекй Пав. Петр. 45 Д. 13 с. с., впр. Пенза. 

*Астбекъ Эдуардь Карл. 19 Л. 45 д. с. с. СПБ. 

Аствацатуровъ Моисей Иван. 73 Л. 99. Вр. завЪфд. лечеб. Дербентъ, Дагест. 

Аствацатурьянцъь Леон. Петр. 73 Л. 99 к. а. Мл. вр. 52 пЪх. пол. ое. Тавр. 

Аетерблюмъ Исидоръ Людвиг. 74 Л. 900. (Акуш. и гин.), впр. Варшава. Д. В 

Аетраханкинъ Арсен. Георг. 55 Л. 84 к. с. Ст. вр. 88 пфх. пол. Полтава. Д. В. 

Астраханъ Григ. Дав. 72 Л. 99. Зав. вр. Херсонъ. 

Астраханъ Исаакъ Давид. 62 Л. 88, впр. Москва. 

Асфевъ Влад. Алекс. 716 Л. 903 Мл. вр. 68 пфх. пол. Замостье, Любл. 

Асфевъ Конст. Павл. 37 Л. 60. (Хир.). Вр. гимн. и жен. дух. учил. Рязань. 

Аефевъ Мих. Вас. 58 Л. 84. (Гинек.) т. с. Почет. Чл. Попеч. дфт. приют. Тамбовъ. 

Атабековъ Моис. Львов. 40 Л. 64. (Вн.) с. с. Вр. реал. учил. ПТуша, Елисаветнол. 

Атенянцъ Никогосъ (Ник.) Аветин. 70 Л. 2 Мл. вр. 148 пЪх. пол. Брянскъ. 

Атласовъ Ив. Яков. 57 Д. 83 к. с. От. орд. воен. госи. Клевъ. 

Атласовъ Хабибрахманъ Габдрахм. ? Л. 904 Вр. для ком. Оренбургъ. 
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Атласъ Венам. Сухеров. 69 Л. 95. (Акуш. и жен.), впр. Астрахань. 

` Атлаеъ Тос. Генр. 60 Д. 87, впр. С. Прасковея, Ставроп. 

` Аттельмайеръ Ант.-Фридр. -Отто-Альфонсъ Карл. 37 Д. 63 к. с., впр. они. 
Аугепалъ Альфр. Адольф. 79 Л. 903. Зем. вр. с. Рудня, Камышин. Сарат. 
Аугеть Як. Карл. 67 Л. 95. Ассист. евангел. бол. Одесса. 
Аугусть Левинъ Зальман. 68 Л. 95, вир. Сумы, Харьк. Д. В. 
Аузинъ Иванъ Ив. 60 Д. 89 н. с. `Волостн. вр. Им$н. Эрваленъ, Тальсен., Курл. 
Ауелендеръ Борисъ Яков. 78 Л. 98. Вр. при частн. хим. бактер. инстит. 'Москва. 
Ауслендеръ Моис. Яков. 61 ДЛ. 88. Св. вр. евр. бол. Одесса. 
Ауслендеръ’ Мих. Яков. 71 Л. 99, впр. СПБ. 
Ауеепиць Лейз.-Файвель Тосиф. 45 Л. 12 в. с., ВП. Пабанице, Ласск., Петрок, 
Аушевъ Георг. Яков. 58 Л. 79. (Нерв.) с. с. У. вр. г. Ашъ, Ферг. обл. 
Аушкапъ Ал-дръ Ив. 69 Л. 98, Мл. вр. 29 фл. эк. Севастополь. Д. В. 
Ауэ Генр. Христоф. 62 ДЛ. 86. (Хир.) с. с. Ст. асс. клин. инст. Ел. Павл. СПБ. Д. в. 
Ауэрбахъ Зейлихь Герш. 57 Л. 85 к. с. Вр. евр. учил. Ровно, Волын. 

° Афанасьевъ Ал-дръ Ант. 538 Д. 81 к. с. Ст. вр. 168 пЪх. пол. Кевъ. Д. В. 

- Афанасъевъь Ал-дръ Дмитр. 79 Л. 904 Мл. вр. 165 пфх. пол. Юевъ. 
Афанасъевъ Ал-дръ Мих. 05 ДЛ. 90. Гор. сан. вр. Соликамскъ, Перм. 

Афанасьевъ Ал-дръ Петр. 60 Д. 85 к. с. Ст. орд. воен. госп. Казань. 

Афанасьевъ Алекс. Петр. 81 ДЛ. 904. Мл. вр. 37 драг. пол. Гарволинъ. Сфдлецк. 
Афанасьевъ Бор. Васил. 73 Л. 97. (Вн.) к. а. Санит. вр. СПБ.. : 
Афанасьевъ Влад. Алекс. 67 Д. 94 н. с. Впр. Тула. 

Афанасъевъ Влад. Алекс. 77 Л. 901. Мл. вр. 61 пфх. пол. Бфлостокъ, Гродн. 
Афанасьевъ Вячес. Алекс. 59 Д. 82 с. с. Проф. унив. Юрьевъ, Лифл. 

Афанасьевъ Генад. Фед. 75 Л. 903. Зем. вр. М. Чернухи, Лохвиц., Полт. Д. В. 

“ Афанаеьевъь Мих. Ник. 62 ДЛ. 89 к. с. Ст. вр. 156 пфх. пол. Юевъ. 

Афанасьевъ Ник. Них. 56 Д. 81 с. с. Вр. д. призр. Казак. и деж. вр. при Дир: Имп. т. Москва. 
Афанасьевь Ник. Филип. 40 (Л. 66 с. с., впр. СПБ. 

Афанасьевь Павелъ Афан. 75 Л. 900. Уч. вр. Лепсинск. уч. Семирыч. Обл. 
Афанасьевъ Пав. Ив. 68 (Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. Ст. Скуратово, Черн., Тульск. 
Афанаеьевъ Серг. Алекс. 75 Л. 901. Мл. вр. 65 пфх. пол. Холмъ, Любл. 
Афанасьевъь Серг. Ив. 51 Д. 77 с. с. Вр. Гл. Инж. Упр. и воен. электро-техн. шк. СПБ. 
Афанаеьевъ Спир. Малв. 45 Д. 73 с. с., и СПБ. 
Афанасьевъ-Прокофьевь Гавр. Аркад. 65 Д. 91. (Хир.) н. с. Зем. вр. Лубны, Под. 
Афонасьевъ Дмитр. Никол. 73 Л. 901. Зем. вр. Новозыбковъ, р з 
Афонинъ Мих. Ив. 69 Л. 97, впр. С. Мысовое, Забайк. 

Афрамовичь Казим. Мих. 57 Л. 85 с. с. У. вр. Самаркандъ. 

Ахвердовъ Григ. Артем. 73 Д. 99. (Сиф.) Св. орд. Мих. бол. Тифлисъ. 

Ахвлеани Дометй 9ом. 66 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. 5 кавк. стр. бат. Телавъ, Тифл. 
Ахезеръ Абр. Сендеров. 74 Л. 98. Общ. вр.Чериковъ, Могил. 
Ажезерь Шлемь Ошер. 68 Л. 96. (Накож. и венер.), вр. Таганрогъ, Донск. 
Ахматеый Петръ Ив. 35 Л. 59 тайн. с., вир. СПБ. 

_Ахметьевь Мих. Влал. 710 ДЛ. 98. Вр.- асс. гор. дЪт. 6. Св. Владимфа. Москва. 

Ахундовъ Абдуль-Халыхъ 63 Д. 92. (Нерв. и душ.), впр. Тифлисъ. 

Ахундовъ Бахрамъ бекъ Мурза, 72 Л. 904 Вир. г. Шуша, Елисавет. 

Ахунъ Эмашь Меер. 57 Л. 81. (Окул.) к. с. Ст. орд. воен. госп. Тифлисъ. 

Ахшарумовъь Бор. Ив. 66 Д. 89. (Акуш. и дёт.) к. с. Мл. вр. тюр. бол. и св. вр. 

родовспомог. завед. СПБ. 

Ахшарумовь Дмит. Длшт. 23 Д. 62. (Вн.) д. ©. с., вир. Полтава. 

Ачкаеовъ Алекс. Ник. 71 Л. 94, впр. Москва. 

Ашанинъ Мих. Ник. 59 ДЛ. 86 к. с. Гор. вр. Пенза. 

Аше Мих.-Ферд. Ант. 54 Д. 719 к. с. Въ. Ал-дров. сир. дома и дир. шк. Патрют. Обл. СПБ. 
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“Алиихминъ Петръ Ал-др. 25 4. 61 к. с. Казань. 

Ашиянъ (Ошмянъ) Аркад. Ал-др. 69 Л. 94. (Хир.) т. с., впр. Москва. 

Ашурковъ Алекс. Ильичъ 62 Л. 83 к. с. Ст. вр. 4 Фин. стр. пол. Улеаборгъ. ° 

Ашурковъ Ив. Ильичь 63 Д. 88 к. с. От. вр. 50 пЪх. п. Севастополь. 

Ашъ Викт. Герш. 60 (Л. 86, вир. М. Заблудово, БЪФлосток., Гродн. 

Ащеуловъ Ник. Митроф. 71 ДЛ. 96 к. а. Зем. вр. Сл. Хотомля, Волчан., Харьк. 

Аеанасьевъ Алекс. Ив. 75 Л. 900. Жел.-дор. вр. Ст. Узловая, Богор., Тульск. 

Аеанасьевъ Ал-дръ Никл. 76 Л. 902. Зем. вр. С. Нов. Чурилино, Мамадыш., Казан. 

Аеанасьевъ Вас. Фед. 13 Л. 96 к. а. Мл. вр. 1 Екат. пол. Куб. к. в. Екатеринод. Д. В. 

Аеанасьевь Евг. Ник. 69 Л. 96 т. с. Фабр. вр. С. Успенское, Богород., Моск. 

Аеанасьевъь Мих. Ив. 50 Д. 17. (Вн.) д. с. с. Проф. клин. инст. Ел. Павл., клин. проф. 
Никол. воен. гос. и конс. Максимил. леч. СПБ. 

Аеанасьевь Мих. Павл. 80 Л. 903. Мл.. вр. 1 стр. пол. Плоцкъ. Д. В. 

Аеиногеновъ Алекс. Анисим. 57 ДЛ. 83 к. с. Пом. Врач. Инсп. Полтава. 

Аеинеый Ник. Плат..52 Л. 16 с. с. Орд. 2 гор. бол. и`вр. для бФдн. Москва. 

Аеинсый Севаст. Плат. 54 Л. 76. (Вн. и жен.) к. с. Ст. вр. 38 фл. эк. Севастополь. 

Аеонеый Ал-дръ Петр. 68 Л. 93 к. а. Вр. В. Кит. жел.-дор. Манчжуря. 

Аеонекй Евген Ив. 61 Л. 83 к. с. Гор., гор. учил. н жен. прогимн. вр. Гжатекъ, Смол. 

Аеонсый Ник. Вас. 59 ДЛ. 88 с. с. Пом. Вр. Инс. Тобольскъ. 

Аеонсвый Ник. Дмит. 62 ДЛ. 88. (Д%т.) н. с. Фабр. вр. Москва. 

Аеонеюмй Ник. Павл. 75 Л. 99. к. а. Вр. для ком. УП раз. Окр. В. М. Упр. Вильна. 


Бабаевъ Аветикъ Никит. 46 Д. 70 к. с., впр. Тифлисъ. 

Бабайловь Ив. Ник. 47 Л. 717 с. с. Бриг. вр. 58 пФх. р. бр. Казань. 

Бабаловъ Газр. Дав. 74 Л. ? Сел. вр. Карсъ. 

Бабаносянць Зах. Ив. 54 Л. 78. (Акуш.) с. с., вир. Тифлисъ. 

Бабанчиковъь Мих. Макс. 62 Д. 90 к. с. Ст. вр. юнк. пфх. уч. Вильна. Д. В. 

Бабаровъ Фед. Тоак. 72 Л. 97. Мл. вр. Л.-Гв. Кексгольм. пол: Варшава. 

Бабелянць Пилипи. (Бешаминъ) Григор. 73 Л. 900. Сел. вр. С. Киселево, Чернояр., Астр. 

Бабиковъ Агоп. Караб. 75 Л. 901. Мл. вр. 35 В. С. стр. п. . 

Бабиковъ Петръ Андр. 31 Д. 55`с. с. Почетн. Чл. Поиеч. о бфди. Москва. 

*Бабинсый Владисл.-Леонард. 36 Л. 61. М. Красное, Ямпол., Подол. 

Бабинск!й Леонъ-Владисл. Ромуальд. 60 Л. 84 н. с. Орд. Еванг. бол. Варшава. 

_ Бабинеый Мееръ-Дав. Лейб. 68 Л. 94, впр. М. Дезевка, ев. 

Бабкинъ Борисъ Петр. 17 Л. 901. Вр. для усовер. кл. воен. госп. СПБ. 

Бабовъ Егоръ Серг. 44 ДЛ. 70 к. с. Вр. техн. жел.-дор. учил. Тифлисъ. 

Бабевй Каз. Карл. 70 Л. 96. Зем. вр. С. Лехновка, Переясл., Полтавск. Д. В. 

Бабевый Нух.-Бер. Шмаев. 12 Л. 93. Впр. Ялта. 

Бабушкиияъ Петръ Ив. 65 Л. 96. Зем. вр. С. Нагаткино, Симбир. 

Бабушкинъ Самуиль Неахов. 68 Л. 95, впр. Слоб. Калачъ, Богучар., Ворон. 

Бабынинъ Леонидъ Ал-др. 65 Л. 97. Ст. вр. бол. ВИ: Общ. Пр. и дир. вет.-фельд. и 
повив. шк. Архангельскь. 

Бавли Янк. Герш. 71 Л. 98. (Дфт.), впр. СПБ. 

Батдасаровъ Тигранъ Стен. 57 ДЛ. 90 к. с. Ст. вр. 19 самер. бат. Бресть-Литовекъ. Гр. 

Багеневй Петръ Адам. 57 Л. 88, впр. Вильна. 

Баготуровъ Христоф. Ив. 56 Л. кс. Гор. вр. Баку. 

Багоцюй Леонт. Стен. 54 Л. 84 к. с. Пом. Инси. студ. унив. а 

Багоцек Юстинь Ив. 48 Л. 16 к. а., впр. Симферополь. 

Батрецовъ Ник. Доримедонт. 68 (Л. 95 к. а. Зем. вр. Темниковъ, Тамб. 

Батрицевичь Ив. Егор. 19 Л. 44 к. с., вир. Шадринскъ, Перм. 

Багряневй Пегръ Ал- ее 56 Л. 81с.с.У., учил. и лс. зав. вр. Кемь, Арханг. 

“Баг6нсвый Тос. Анг. Л. 39 к. а. Иллукегь, Тифл. С 


зы 


о ера 


Бадигинь Конст. Андр. 50 (. 83. (Окул.) к. с. Св. орд. зем. бол. и гимн. вр. Пенза. 
Бадиковъ Пав. Фед. 44 Л. 66 т. с. Вр. для ком. при Вр. 0. ООВ, о При 
Бадмаевь Мих. Вас. 64 Л. 98. (Вн.), впр. Астрахань. 

Бадовеый Конст. Ант. 40 Д. 65 к. с., вир. Варшава. 

Бадридзе (Беридзе) Георг. Ив.: 69 1.95 в.а. У. вр. Нахичевань, . Эривани. 

Баевъ Вяч. Мих. 68 Д. 86 к. с. Гор. вр. Кузнецкъ, Томск. 

Баенкевичъ Витольдъ-Петръ Янов. 74. Л. 900, впр. Пос. Ежовъ, Брез... Петрок. 
Бажановъ Дан. Ник. 58 СД. 84 н. с. Жел.-дор. вр. Минскъ.^ 

Бажановь Ив. Ив. 72 ДЛ. 98. Гор.-зав. вр. Берестово-Богодух.. рудн.., : Тагил. ‘Дон. 
Бажановъ Ник. Ник. 71 Л. 96. Зем. вр. С. Писцово, Нерехт., Костр. 

Баженовъ Викт. Ал-др. 63 Л. 88 к. с. Вр.: спел. бод. Общ, сест.. мил. Вологда: 
*Баженовь Викт. Степ. 27 Ч. 55 к. с. СПБ. 

Баженовъ Евген. Ив. 56 Д.84. (Вн.) с. с. Ст. вр. бар. бол. и св. вр. Троиц. общ. СПБ. 
Баженовъ Ник. Конст. 67 ДЛ. 93. Зем. вр. С. Усть-Кишертское, Кунгур., Перм. 
Баженовъ Ник. Ник.57Д. 81. (Псих. и нерв.) с. с., Гл. вр. Преобр. бол. "Москва, 
Баженовъ Ник. Ник. 71 С. 96. Зем. вр. Дер. Бердицино, Ярослав. 

БВазаровъ Порф. Гавр. 55 Д. 80 к. с. Ст. орд. Уяздов. воен. гос; Варшава. 

Базегекй Ник. 90м. 50 Л. 73 н. с. Зем. и жен. прогими. вр. Вытегра, и 
Базилевичь Вас. Ал-др. 78 Л. 903 впр. Глуховъ, Черниг. | а 
Базилевичь Евг. Алекс. 75 Л. 902. Вир. Винница, Подол. - а 
Базилевичъ Ив. Кирил. 57 СФ. 88 к. с. Симферополь. 

Базилевичь Конст. Плат. 59 Л. 87. (Вн и кож.) н. с. Мл. вр. воен. госи. и 
Базилевичь Митроф. Елис. 59 Л. 83 к. с. Вр. Волын. дух. сем. и енарх. уч. = 
Базилевеый Андр. Петр. 58 Д. 84 к. с. Мл. вр. кад. корп. Кевъ. м м 
Базилевевй Ант. Адран. 48 Л. 16 к. с. Зем. вр. Пирятинъ, Полт. 

Базинеръ Альфр.-Пав. Фед. 58 Д, 81 н. с. Вр. страх. общ. Тула. 

Байбаковь Ал-дръ Алекс. 76 Л. 901, вир. Юевъ. 

Байдаковекй Леон. Сем. 75 Л. 900. Зем. вр. С. ПодбЪлово, . ‚ Мелин., Черниг.. И 
Байдиковъ Алекс. Мих. 38 Л. 62 т. с. Сел. вр. С. Каменный Яръ, ‘Астрал. $ ты 
Байеръ Ник. Эмил. 45 Л. 68 с. с., впр. Щигры, Курек.. г. 
Байздренко Ив. Андр. 56 ДЛ. 82 к. а,., вир. Ростовъ, Донск. о 
Байковеюий Ботд. Ал-др. 56 Л. 81, вир. Юевъ. № о рый, а 
Байковъ Андр. Ив. 41 Л. 68 тайн. с. вир. СПБ. нЕ 
Байковъ Вас. Фрол. 60 Л. 85 к.. с. Зем. вр. С. Кошки, Самар. 

Баймаковь Ник. Федор. 71 Л. 97. (ДФт.), впр. Гельсинтфорсъ. В 
Байрашевекй Омеръ-Али Ал-др. 74 Л. 97. Мл. вр. воен. лаз. Керчь, Тавр. а 
Байтальеюй Изр. Львов. 66 /. 93, впр. Ананьевъ, Херсон. Е 
Байчеръ [ос. Ник. 65 Л; 93 н. с. Зем, вр. С: Томаровка, Курск. 

Бакалейникь Петръ Порф. 69 Л. 93. к. ‘а.; впр. Кагызманъ, Кареск.. 

“Баканинъ Анат. Ив. 34 ДЛ. 58 с. с. СПБ. | : 
Бакановъ Ник. Васил. 72 Л. 900. Зем. вр. Д. Медвфдки, Зубцов., "Творок д. `В: ) 
Бакиновеый Ал-дръ Тосиф. 39 Л, 64 с. с. Гор. вр. Сувалки. о. 
Бакинъ Матв. Петр. 69 Д. 900. (Хир.). Зем. вр. Малмыжъ, Вятск. Д. в. 

Бакитько Мих. Никит. 54 ЛД. 18 в. с. У. и прогимн. вр. Рыльскъ, „Курск. . 
Бакитько Мих. Фед. 65 Д. 89 к. с. Ст. вр. 1 Сиб. каз. пол. Джаркентъ. Семирфченок. 06; 
Бакитько Ник. Фед. 70 Л. 95. н. с. Мл. вр. воен. лаз. ВЪрный. ` р Ни 
Баккалъ Илья Сима Шал. 77 Л. 901. Мл. вр. 8 В. С. стр. пол: Д.В. .. ее 
Баклановъ Пав. Сем. 65 Д.22, впр. Харьковъ. аа 
Баклушинсый Ив. Дм. 75 ДЛ. 903. Зем. вр. С. Б. Сукдырь, Козм. Казан, ,. са 
Бакрадзе Викт. Виссар. 75 Л. 902. Рез. подев. вр. мед. инсп. Маньчж. арм. 1. В. ы 
Бакрыловъ Конст. Ив. 68. Д. 93 5. с. бт. .вр. 10 Донск. каз. пол. Замостье, Люба. ыы 
Бакулинъ Акимъ Васил. 75 ЛД. 902. Мл. вр. 62 пфх. п. Суворов. Штабъ, роди... 


а 


Бакунинъ Алекс. Ил. 74 4. 902. фабр. вр. Окуловка, Крестецк., Нозгород. 

Бакунъ Тосафъ даддеев. 74 Л. 901. Сел. вр. С. Баженовское, Тюкал., Тобол. 

Балабановъ Альберть Исаак. 61 Л. 85. (Кож. и венер.). За границей. 

Балабановъ Григ. Солом. 57 Л. 84, впр. Ростовъ, Донск. 

Балабанъ Гершъ Исаев. 64 Л. 90, вир. Кременчугь, Полт. 

Балабанъ Тосифъ Дар. 71 ДЛ. 98, впр. Юевъ. 

Балабанъ Исаакь Цозев. 76 Л. 903. Впр. м. Песчанка, Ольгопольск., Подол. 

Балобанъ Лазарь Исаев. 76 Л. 901, впр. Одесса. 

Баларджевъ Алекс. Ив. 72 ДЛ. 99. (Д%т.). впр. Тифлисъ. 

Балннеый Болес.-Карль Вас. 43 ДЛ. 73 к. а., впр. С. Чепелеуцы, Хотин., Бессар. 

Балинсый Карль Стан. 60 ДЛ. 85. (Ви. и акуш. ), впр. Ровно, Волын. ‘ 

Балинев!й Мих. Ив. 59 Л.83. (Акуш., жен. и сиф.) с. с. Дир. пов. шк. и ж. д. вр. Вильна. Д. В. 

Балииъ Галилей Хаим. 50 Л. 15. (Акуш. и тинек.), впр. Одесса. 

Балицюй Вас. Вас. 67. ДЛ. 93 н. с. (нерв.) Вр. псих. бол. Херсонъ. 

Балкашинъ Ник. Павл. 45 Л. 10. (Хир.) с. 6., впр. СПБ. 

Балковець Степ. Варфол. 67 ДЛ. 93 н. с. Сел. вр. М. Мсетижъ, Борисов., Минск. 

Балкь Ник. Ив. 53 ДЛ. 80 к. с. Зем. вр. С. Верхопёнье, Обоян., Курск. 

Баллаеъ Евген. Ник. 62 ДЛ. 90 к. с. Ст. орд. воен. госп. Москва. 

Баллодъ Алдръ Мих. 72 Д. 96 н. с. Мл. вр. 135 ифх. п. Павлоградъ, ИНО 

Балоновъ Аронъ Зельман. 69 Л. 97, впр. Ростовъ, Донск. 

Балтеръ Борухъ Абрам. 69 Л. 98. (Горл., уш. и нос.), впр. Гомель, Могилев. 

° Балтеръ Копель-Лейба Зах. 65 Л. 89, вир. Николаевъ, Херсон. 

Балтрушайтнеь Якубъ Юрьев. 67 Л. 93, впр. М. Вильки, Ковен. 

Балтузевичь Ал-дръ Ксавер. 65 Д. 89 к. с. Ст. вр. 9 стр. пол. с. Б. Жмеринка, Винн.. 
Подол. Д. В. 

Балуевь Серг. Вас. 59 ДЛ. 86 к. с. Полиц. вр. Москва. 

Балуца Ив. Никохл. 78 ./. 902. Мл. вр. 66 пБх. п. Холмь, Любл. 

Балыклейсвйй Ал-дръ Иппол. 60 Л. 90 н. с. Гор. сан. вр. и вр. гор. учил. Астрахань. 

Бальенеь Днт. Тосиф. 49 ДЛ. 16 к. с. Зем. вр. С. Щеголекъ, Судж., Курск. 

Бальтерманць Шепсель (Стел.) Янкел. 69 Л. 94, впр. КЮ евъ. 

Бальчевевый Пав. Ал-др. 69 Л. 901. Зем. вр. С. Никольское, Богучар., Ворон. 

Бальшинъ Дав. Яков. 74 Л. 901. Ас. бол. Св. Лазаря. Варшава. Д. В. 

Бамь Мееръ Лейб. 73 Л. 97, впр. Ст. Грязи, Ворон. 

Бавахевичъ Викент. Валер. 72 Л. 901. Асс. бол. Мл. Тисуса. Варшава. Д. В. 

Баневичъ Мечисл. Людвиг. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Поколаты, Холм., Пековъ. 

Банинъ Серг. Дмит. 65 ДЛ. 93 т. с. Зем. вр. Киржачъ, Покров., Владим. 

Банкинъ Герм. Ив. 71 Л. 97, впр. М. Старый Мюльграбенъ, Рижск.., Лифл. 

Баньь (Банквечеръ) Ал-дръ А л-др. 62 Л. 88 к. а.-Под. Инси. Котельничь, Вят. . 

*Банцлебенъ Ив. Юрьев. 28 Л. 571 с. с. Владикавказ. 

Банщиковъ Мих. Лавр. 77 Л. 901. Мл. вр. 18 фл. Эк. СПБ. 

Баньковеый Владисл. Ал-др. 45 Л. 15. (Жен. и дёт.) с. с. Окр. вр. Воси. Д. СПБ. 

Баньковевй Станисл. Виктор. 72 Л. 98. Фабр. вр. Д. Мачевъ, Бенд., Петрок. 

Барабань Яковъ Нусев. 73 /Л.`902. вир. Кевъ. : 

`Барабанщиковъ Ал-дръ Льв. 74 „/. 904. Впр. Томскъ. р 

Барабашевь Пав. Ник. 54 Д: 18. (Окул.) с. с. Проф. унив. и вр. технол. инст. Харьковъ. 

Барабаштъ Дмитр. Конст. 75 Л. 902. Мл. вр. 25 пЪх. п. Козеницы, Радом. : 

Барабашь Мих. Ив. 72 Д. 98. к. а. Мл. вр. 20. п%х. п. Житомръ. 

Барабашь Тимоф. Конст. 65 ДЛ. 88 к. а. Окр. акциз. надз. Лубны, Полт. 

Барабошкинъ Вас. Серг. 71 ДЛ. 96, впр. Москва. 

Барадулинь Георг. Ив. 71 Л. 95, вир. Дубно, Волын. 

Бараковек1И Ал-дръ Григ. 74 4. 903. Вр. резерва Полев. Воен. Мед. Инси. Д. В. 

Барамовъ Степ. Ив. 70 Л. 97. Завфд. гор. пр. пок. Гори, Тифлис. 
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Барамь Липа м 62 ДЛ. 87. (Вн. и фт. ), впр. Одесса. 

Баранецей Здисл. Тосиф. 59 Л. 87. (Акуш.), впр. Варшава. 

Бараникъ Абр. Моис. 74 Л. 98, впр. Одесса. 

Баранкинъ Ник. Фед. 70 ДЛ. 95 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Симбироко. 

Баранниковъ Ив. Адран. 57 Л: 86 в. с. Сверхшт. орд. гор. дфт. бол. Харьковъ. 
Барановскй Казим. Феофил. 75 Л. 900. (Нерв.). Орд. кл. ун. Москва. . 
Барановек Ш Адол.-Юр-Каэт. Юрьев. 46 Л. 14 н. с. У. вр. Лукояновъ, „Нижегор. 
Барановевк!й Ал-дръ Ив. 78 Л. 904. Мл. вр. 16 пЪх. пол. Замбровъ, Ломж. 
Барановекй Ал-дръ-Ром. Авг. 74 Л. 98. Пос. вр. П. Гродискъ, Блонск., Варшавск.:-::' 
Барановсвый Ал-дрь Яков..50 Л. 73 Д. с. с. Кори. вр. 1 Турк. арм. ор: Ташкентъ. 
Барановсьй Ал-дръ Яков. 68 Л. 94 н. с. У. вр. Велижь, Витеб. 
Барановежмй Брон. Франц. 56 Д. 81. (Вн.) к. с. Мл. вр. Александр. воен. уч. Москва. 
Барановеый Валент. Игнат. 61 ДЛ. 87 к, с. У. вр. Перовскъ, Сыръ-Дарьин. ее 
.Барановсяй Витал. Фавев. 74 Л. 901. Зем. вр. Шацкъ, Тамб. 

Барановекй Владис.-Дан. Игнат. 62 Л. 90 к. а. Жел.-дор. вр. Ст. Конотопъ, Черниг. 
Барановсый Ив. Людв. 61 (. 89. (Вн.) н. с. Сверх. гор. вр. Варшава. 

* Барановсвйй Игнат. Ив. 33 Д. 58 с. с., Варшава. 

Барановеый Никол. Раф. 76 Л. 901. Вр. Корсах. мЪет. ком. 0. Сахалинъ. 
Барановеый Пав. Григ. 54 Л. 84 к. с. Ст. вр. 49 пфх. пол. Севастополь. 
Барановсвй Серг. Ник. 59 Л. 85. (Акуш.) к. а., впр. м. Новоукраинка, Елисаветтр., , Херсон. 
Барановъ Ал-дръ Ив. 64 Д. 90 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. Москов. ноя. СПБ. 

Барановъ Алек. Ник. 77 Л. 903. Мл. вр. Сиб. Эк. Владивостокъ. 

Барановъ Валент. Андр. 61 Л. 89 к. с. Штат. орд. гор. бол. Одесса. 

Барановь Илья Арон. 70 Л 98, впр. Мелитополь, Таврич. 

Барановъ Исай Арон. 68 Л. 91, впр. М. Геническъ, Мелитоп., Таврич. 

Барановь Ник. Андр. 61 ДЛ. 86 к. с. Зем. вр. Вотвинсый зав., Сарапул., Вятск. 
Барановь Ник. Вас. 40 Л. 65 к. С У. вр. Балашовъ, Сарат. 

Барановъ Ник. Ив. 62 Л. 88 к. с. Уч. вр. М. ' Златополь, Чигир., Юевъ. = 
Барановъ Ник. Петр. 63 Л. 92 . с. Мл. вр. 127 пфх. пол. Ровно, Волын. 
Баранск Казим. Петр. 55 Л. 80. Зав. вр. М. Бершадь, Ольгоп., Подол. 
Баратынсый Петръ Алекс. 62 Д. 871 н. с., впр. СПБ. 
`ВБаражь Хаимъ-Генцель Герман. 61 Л. 87. (Окул.), впр. Кевъ. 

Барашуь Ал-дръ Петр. 60 Л. 85 с. с. У. вр. Васильсурскъ, -Нижегор. 

Бардахъ Яковъ Гудов. 57 Л. 83, впр. Одесса. 

Бардовекй Ник. Доримедонт. 52 Л.-88 к. с. У. вр. Гомель, Могил. т 
*Бардть Ив. Фед. 34 ДЛ. 58 к. с. Старая Русса, Новгор. 
Барзыловичъ Даниль Дмитр. 72 Л. 98. Мл. вр. 17 фл. эк. Кронштадтъ. т В. . 
Бари Ал-дрь Оттон. 61 Д. 86 к. с. Мя. вр. Л.-Гв. Москов. пол. СПБ. Д. В 

Бари Ал-дръ Эдуард. 70 ДЛ. 93. (Вн.) н. с. Орд. леч. Чел. Общ. СПБ. . 

`Бари Карль Адольф. 68 .Д. 94. (Внутр. и женск.) н. с. Орд. больн. Алекс. 11. Мос: 
Барковъ Ал-дръ Ник. 55 Л. 86, вир. Касимовъ, Рязан. 

‚ВБарковь Влад. Ник. 49 ДЛ. 74 к. с. Зем. вр. Касимовъ, Рязан. ха 
Барковь Мих. Ив. 69 ДЛ. 94. Зем. вр. С. Благодатное, Рыльск., Курск. Е: 
Барковь Ник. Ал-др. 66 Л. 95 к. а. Зем. вр. С. Устьр$ка, Кади, „Вологолек. е. 
Барлицюй Маранъ Адол. 65 Л. 97. (Хир.), впр. Варшава. . 

Барнель Герм. Иван. 74 Л. 99. (Вн. и дЬт.). Св. вр.-спец. Крестов. об. спв. 
Барнель Эмилий Ив. 60 Д. 85. т. е. Орд. бол. Св. Ольги. СПБ. 

Барокъь Петрь Адам. 52 Л. 78 к. с. У. вр. Москва. , 

Баронъ Карль-Хрисмань Хрисман. 75 Л. 91 н. с. Вр. прих. уч. Рига. 

ВБаронъ Мих. Исаак. 74 Л. 2, впр. СПБ. 97,9 23% 
Баронъ Сауль Ицков. 72 Л. 97. Жел.-дор. и зав. вр. Ст. Борисова, Грива, Шлиссел., СПБ. 
Барро Ив. Владисл. 64 ДЛ. 88 к. с. Ст. вр. резерв. Прнам. Инсп. Д. В. 
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Бареый Ник. НЬ 54 Л. 81 к. с. От. вр. 88 пъх. пол. Ур. и Дагест. 
Баревый Пав. Ник. 53 Л. 79.6. с.`1-й Окр. вр. Сухумъ-Кале, Кутаис. 

Бареый Фед. Петр. 63 Л. 88. Орд. клин. унив. Юевъ. 
Барсый Фроимъ Яков. 66... 85 в. с. Вр. гор. учил. Лубны, Полт. 
° Бареый Янкель Абр. 66 ДЛ. 983. Зем. вр. Екатеринослав. 

Барсовь Мих. Конст. 59 Л. 84. (Хир.). .Чинов. 0606. поруч. Земек.. Отд. М. В. Д. Москва. 
Бареуковъ Ал-дръ Егор. 66 Л. 89 н. с. Препод. и завфд. гин. отд. Ольг. пов. инст. Тифлисъ. 
Бареъ Дитмаръ-Альвинъ-Вольд. Ант. 65 Л. 94, впр. Слонимъ, Гродн. 

Бартельть Ив. Ив. 65 Л. 91. Зем. и фабр. вр: С. Полотняный зав., Медын., Калуж. 
Бартеневъ. Ив. Вас. 52. Д. 716 с. с. Ст. фабр. инспект.- Каменецъ-Подольско, 
Бартеневъ Ив. Ив. 56 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. С. Катаррино, Тирасп., Херс. 

Бартеневъ Леонидъ Леонид. 61 Д. 86 с. с. Прич. кь Мин. Нар. Просв. СПБ. 
Барткевичъ Бронисл. Владисл. 76 Л. 99. (Вн.), впр. Варшава. 

Барткевичъь Стан. Ал-лр. 39 Л. 68, впр. Лодзь, Петрок. 

Бартольдъ Леопол. Вильг. 64 Л. 91 к. с. Мед. `для поруч. при Упр. мед. ч. гр. вЗд. 

Тифлисъ. 

Бартошевичъ Андр.-Ив. Каз. 66 . 93. (Акуш. и.) т. с. Зем. вр. Д. Сватуща, Осташ., Твер- 
Бартошевичъ Авт. Фед. 55 Л. 19 ь. с. Гор. вр. Курганъ, Тобол. 

Бартошевичъ Вапл. Адам. 39 Л. 61, вир. Вильна. 

Бартошевичъ Вильг. Казим. 50 Л. 76 к. с., впр. Севастополь. 

Бартошевичь Игн. Матв. 31... 56. (Вн.) к. с. Вр. жен. гимн. Елецъ, Орлов. 
Бартошевичь Тоак.-Ксав.-Томалть Тоак. 32 Д. 54 с. с. За границей. 
Бартошевичь Тоак.-Степ. Тоак. 67 Л. 89. (Акуш.), впр. Кутно, Варш. 

Бартошевичь Левь Митр. 71 Л. 96. Зем. Нач. С. ? Мглин., Черн. 

Бартошевичь Петръ Юсиф. 68 Д. 93 к. а. Св. вр. тюр. бол. СПБ. 

Бартошевичь Стан. Телесфор. 59 Д. 85. (Вн.) к. с., впр. Варшава. 
Бартошинек1й Генр. Франц. 67 Л. 97. Зем. вр. М. Нов. Одесса, Херсон. 
Бартошинекй Матсуть Франц. 69 Л. 98. Зем. вр. С. Снигиревка, Херсон. 
Барть Вальт. Карл. 69 Д. 92. Мл. вр. воен. лаз. Никольскъ-Уссур ск, Примор. Д. В- 
° БВарть Карль Андр. 43 Д. 66 н. с., впр. Пятигорскь, Терск. 

Бартъ Фрид. Ив. 61 ДЛ. 92 ы. с. У. вр. Валкъ, Лифл. 

Барутъ Адольфъ Адол. 69 Л.. 94. Берлинъ. 

Варухь Тосифъ Шимон. 79 Л. 904. Впр. Варшава. 
'`Бархашь Пазель Сол. 73 Л. 98, впр. С. Барвенково, Изюмск., Харьков. 

Бархашь Пейсахъ Шулим. 58 Л. 82 н. с. Вр. гор. учил. Павлоградъ, Екатериносл.. 
Барцевичъ Карль Карл. 61 Л. 87, вир. Коло, Калити. 

Барцевичь Матв. Матв. 65 4. 94. Гор. зав. вр. ПесочинсвЙ зав., Жиздр. Калуж. 
Барциковсый Ал-дръ Ал-др. 74 Л. 900, впр. Варшава. Д. В. . 

Барциковсый Ник. Владисл. 54 Л. 16. (Хир.) к. с., впр. Елизаветградъ, Херсон. (Загран.)-_ 
Баршахъ Мих. Львов. 55 ДЛ. 81 Е. с. Жел.-дор. Вр. Клевъ. 

Барштакъ Исаакъ Моис. 68 Л. 89, впр. Баку. 

Барщевсвый Мих. Максимил. 77 Л. 909. Зем. вр. С. Вашка, Кирил., Новгор. 
Барщевекй Чесл. Владисл. 65 Л. 94. Орд. кл. ун. Варшава. | 
Баръ Геор.-Ив.-Мих.-Эмил. Ив. 46 ДЛ. 16 к. с. Див. вр. Св. Кавк. каз. див. Д. В. 
Барыкинъ Влад. Ал-др. 74 Л. 900. (Вн.) Зем. вр. С. Богородское, `Чистоп., Казан. 
Барышевсый Ал-дръ Тимоф. 57 Л. 83 к. с. Вр. уч. торг. мореплав. Одесса. 
Барышевь Алдръ Вас. 75 Л. 902. Зем. вр. Лальскъ, В.-Устюж., Вологод. 

Барышевъ Ив. Сем. 67 Л. 93 н. с. Мл. вр. 25 арт. бр. Двинскъ. Д. В. 

Басанинъ Конст. Алекс. 71 Л. 97. Зем. вр. Козловъ, Тамб. 

Баеанкинъ Фед. Андр. 52 ДЛ. 78 к. с. Ст. вр. 129 пьх. пол. КМевъ. 

Басевичъ Ив. Алекс. 40 ДЛ. 74 к. с., впр. Выборгъ. 

Басинсый Ант. Карл. 56 Л. 79 н. с; Ст. вр. 8 стр. пол. Ченстоховъ, Петрок. 





Баскаковъ Всевол. Ильичъ 35 Л. 60. (Акуш. и жен.) с. с., впр. Царицынъ, Сафал. 

Баскаковъ Конст. Дмитр. 54 Л. 79 к. с. Зем. вр. С. Щербинино, Дорогобух., Смолон. 

Баескинъ Шмуель Зах. 51 Д. 15. (Акуш. и жен.) в. а. Орд. родовеп. зав. СИБ.. 

Басовъ Ник. Арсен. 59 ДЛ. 83 н. с. Чл. Губ. Прис. по продовольств. части. и 

Баеовъ Ник. Матв. 71. 97 к. а. Св. вр. Мар. бол. СПБ. 

Басъ (Баееъ) Лейба-ПТая Янкел. 67 Л. 94, вир. Маруполь, Екалериносл. 

Батавя Люд. Сол. 72 Л. 96, впр. Ченстоховъ, Петрок. 

Баталинъ Хаимъ Гирш. 73 Л. 98. Зем. вр С. Молоково, БЪжец., Твер. Д. в. 

Баталовъ Ал-дръ Емел. 67 Д. 93 и. с. Мл. вр. 51 пЪфх. п. Симферополь, . 

ВБатицюй Викт. Вас. 65 Л. 93 к. а. Жел. дор. вр. НФжинъ, Чернигов. 

Батмановъ АлимшЙ Никифор. 58 С. 81 к. с. Ст. вр. 232 рез. бат. Пермь. 

Баловъ Петръ Роман. 61 ДЛ. 89 к. с. Вр. дух. уч. Бамышловь, Перм. о 

Батуевъ Ал-дръ Егор. 73 Л. 971 к. а. (Акуш. и жен.). Св. орд. губ. зем. бол. Рязань. ы: 

Батуевь Евг. Егор. 63 Л. 89к. с. Зем. вр. С. Кильмезъ, Малмыж., Вятск. 

Батуевь Ник. Ал-лр. 55 Д.19 с. с. Проф. ун. Одесса. 

Батыревъ Алекс. Стел. 69 Л. 93. (Глаз.), впр. Москва. 

Батыршинъ Мухамедъ-Ханафя Алюк. 33 Л. 57 с. с., впр. Ташкент. 

Баль Абр. Аронъ Моис. 73 Л. 99, впр. Острогъ, Волын. Д. В. 

Бать Дав.-Гершь Моис. 51 Л. 76 к. с. Ст. вр. 42 пзх. пол. Кременець, Волын. 

Бауерерць Адамъ Дав. 45 Л. 70. (Нерв.), впр. Варшава. 

Бауеръ Ал-дръ-Бернар. (Борисъ) Карл. 69 Л. 95, впр.  ЗВенигородь, Москов. . 

Бауеръ Арнольдъ Карл. 61 Д. 85. (Вн.) к. с. Ма. вр. Никол. сирот. нист. Москва. 

Бауеръ Вильг.-Викт. Яков. 67 Д. 92 н. с. Ст. вр. Вост. Сиб. осади. арт. пол. Д. В. 

Бауеръ Готгардь Готг. 74 Л. 99. Мл. вр. гв. кон. арт. бр. СПБ. Д. В. 

Бауеръ Петрь Никол. 75 Л. 900. Зем. вр. С Боркуны, Городищ., Пенз. 

Баукъ-Гаге Густ. Вас. 29 Л. 51 к. с., впр. Рига. | 

Баулинъ Вас. Вас. 46 Л. 13. (Акуш.) к. с. Вр. Кулибин. ремест.. учил. Нижн-Новгоро дъ 

Баумбахъ Ник. Карл. 31 Д. 58 с. с., впр. Гельсингфореъ. ^ 

Баумгардть Фридр. Валент. 37 Д. вт с. с., вир. Рига. 

Баумгартенъ (фонъ) Дмит. Плал. 68 Л. 94 т. с. Мл. вр. бриг. погран. стр. Калишъ, 

Баумгольць Акимъ Львов. 72 Д. 97. Св. ас. хир. клин. К1евъ. ый 

Баунгольць Тож. Льв. 71 Д. 96, вир. СПБ. 

Баумгольцъ Лейба-Сруль Азр!ел. 42 ДЛ. 69 к. с. Вр. гор. учил. а ев. 

Баумгольць Монс. Азрел. 38 Л. 71, вир. Керчь. 

Баумриттеръ Феликсь Монс. 57 ДЛ. 84. (Вн.). впр. Варшава. 

Бафъ Исид. Монс. 61 Л. 87. (Акуш.), вир. Кременчугъ, Полт. 

Бахаловичъ Раф. Тероним. 55 Д. 83 к. с. Ст. вр. 97 пзх. пол. Двинскъ, Витебск. д. в. 

Бахматовъ Вас. Мих. 58 Л. 83 к. с. У. вр. Тетюши, Казан. | 

Бахмутскй Янкель Пинхосов. 77 Л. 904, вр. Лубны, Полтав. | 

Бахницюй Стан. Ант. 61 Л. 90. Вр. част. амбул. М. Устилутгъ, Владим., Вол, 

Бахтадзе Матв. Вас. 65 Л. 89, вир. М. Хони, Кутаис. 

Бахтинъ Влад. Георг. 68 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. глаз. леч. и гор. сан. вр. СПБ. 

Бахчевъ Никита Герасим. 69 Л. 95 к. а. Общ. вр. С. Армавиръ, Лабин., Куб. 

Бацгадзе Викт: Виссар!он. 75 Л. 902. Зав. вр. Таганрог. д. В. 

Бацевичь Евг.-Брон. Феликс. 55 Д. 82 с. с. Вр. кбнс. бол. и вл. леч. Покр. Общ; спв. 

Бачарелли (Бакщарелли) Владс. Ал-др. 10 Л. 97. (Вн.), впр. Варшава. 

Бачинсюй Вас. Филар. 58 Л. 79 к. с. Ст. 3. 1 Урюп. кон. пол. я каз. войск. Ка 
менецъ-Подольскъ. Д. В. 

Бачинсый Петръ Емел. 75 Л. 902. Мл. вр. 6 эк. Либава. 

Башинсвьй Григ. Витал. 55 Л. 81 к. с. У. вр. Валки, Харьк. 

Башкировь Ал-дръ Федор. 74 Л. 99. Вр.-инт. Ка. Пов. Янстит. СПБ. 

Баикирцевь Ник. Ив. 79 Л. 904. Мл. вр. 17 фл. эк. Кронштадтъ. 
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Беатусь Айзикъ Герман. 59 Л. 88. Вр. евр. бол. Калишь. ` 

Беатуеъ Якубъ Тоахим. 73 Л. 97. Тюр. вр. Калишъ. - 

Беберъ Рудол.-Тосифъ Тосиф. 64 Л. 95 т. с. Вр. бол. Св. ла. Ломжа. 

Бегаловъ Ник. Дав. 52 ФД. 79 с. с. Вр. резерва пол. воен.-мед. упр. Д. В. 

Бегамъ Лейба Мордк. 77 41.1903. Запас. вр. при зем. Упр. Миргородъ, Полгав. 

Беднарсьй Тозефатъ 9ом. 67 .Л. 95. Посад. вр. П. Козеглова, Бендин., Петрок. 

Бедрежицекй Вацлавь Юлан. 78 Л. 904, впр. Ст. Котельниково, Владикавк., жел дор- 

Бедржицый Мих. Антон. 74 Л. 99, Сел. вр. с.`Полибино, Невельск. Витеб. 

Бедризовъ Никол. Григ. 73 Л. 99. Карант. вр. деодосля, Тавр. Д. В. 

Бедриковек! Ах-дръ Леонт. 73 Л. 99. к. а. Проз. воен. госп. Варшава. 

Бедринъ Ал-дръ Ал-др. 68 ДЛ. 95. У. вр. Семеновъ, Нижегор. 

Бедрицый Павель Дмитр. 48 Л. 74 к. с. Ст. вр. кри. пЪх. бат. Гродна. 

Бедразовь Ник. Григ. 73 Л. 99. Карант. вр. деодося. Д. В. 

Бедровьянъ Хазаросъ Арутюн. 74 Л. 904, впр. С. Башино, Кашиф., Тульск. 

Безбрязгловъ Ник. Иппол. 68 Л. 95. впр. Кевъ. 

Бездфтновъ Вас. Фед. 58 Л. 85 к. с. У. вр. Алексинъ, Тульск. 

Бездётновъь Вешам. Фед. 70 Л. 97. т. с. Зем. вр. Угличъ, Яросл. 

Безе Оттонъ Эдуард. 72 ДЛ. 97, впр. Рига. 

Безиргановъ Ив. Степ. 61 ДЛ. 86 к. с. У. вр. Гори, Тифл. 

Безиргановъь Мих. Багдас. 58 ХЛ. 90 н. с. Мл. вр. 15 грен. пх. пол. Тифлиеъ. 

Безналещь Серг. Дмитр. 60 Л. 87 в. с. Мл. вр. 137 НЪж. п. Рязань. Д. В. 

Безпятовъ Евг. Мих. 73 Л. 901. Мл. орд. воен. гос. Варшава. 

Безродновъ Ник. Серг. 51 Д. 84 Д. с. с. Ст. вр. по воен. мед. вЪд., гл. вр. Мар. барач. 
и амб. лечеб. СПБ. 

Безсаловъь (Калмыковъ) Мих. Андр. 61 Л. 88 н. с., впр. Ростовъ, Донск. 

Безеоновъ Влад. Евгр. 54 Л. 80. Зем. и зав. вр. Лысьвенсый зав., Перм. 

Безеоновъ Вяч. Ив. 41 Д. 67 к. с. Орд. 1 гор. бол. Москва. 

Безеоновъ Георг. Ник. 65 ДЛ. 91. к. а. (Акуш.). Деж. вр. дир. Имп. театр. Москва. 

Безсоновъ Ник. Ал-др. 68 Д. 93 к. с. Ст. орд. пол. госп. Портъ-Артуръ, Квант. 

Безеоновъ Ник. Ник. 71 Д. 94. (Ви. н гл.) н. с. Вр. дисцииял. роты. Иркутск. Д. В. 

Безсоновъ Петр. Мих. 62 Д. 87 к. с. Ст. вр. 6 зам. кавал. и. БорисоглЪбекь, Тамб. 

Безеоновъ Серг. Вас. 64 Л. 88, впр. Москва. 

Безугловъ Мих. Григ. 50 Л. 15 к; с. У. вр. Дмитревь, Вурск. 

Безукладниковъ Ал-дръ Вас. 56 Л. 87. Зем. вр. СофИская, Гжатск., Смол. 

Безчинеяй Шлема Моис. 64 Л. 90, впр. Ростовъ, Донск. 

Бейвель Ал-дръ Франц. 67 ДЛ. 89 к. а. Гор Голова Челябинскъ, Оренб. 

Бейеръ Влад. Роман. 57 Л. 81. (Хир. и ушн.) к. с. Ст. орд. воен. госп. Москва. 

Бейеръ Карлъ-Ал-дръ-Фердин. Фридр. 68 Д. 91 к. с. Гор. вр. Баускъ, Курл. 

Бейеръ Петръ Аполл. 65 Л. 91 н. с. Мл. вр. окр. артил. склада. Тифлисъ. 

Бейленеонъ Адольфъ Моис. 61 Л. 89, впр. Москва. 

Бейлеръ Леонидъ Григ. 58 С. 85 к. с. Сел. вр. С. Маиталии, Бакин. 

Бейлинъ Бенц. Меер. 70 Л. 96, впр. М. Торчинъ, Дубен., Волын. 

Бейлинъ Влад. Исаак. 69 Л. 93. Зем. вр. Демянскъ, Новгор. Д. В. 

Бейлинъ Влад. Солом, 75 Л. 903 впр. СПБ. 

Бей-Мамикон1анъ Ив. Петр. 52 ДЛ. 79 н. с. Зав. вр. С. Балаханы, Бакин. 

Бейнаръ Болесл. Юстин. 56 Л. 86 к. с. Гор. вр. Чарджуй, Закасп.. 

Бейнаръь Карль-Викт. Андр. 69 Д. 983. к. а. Зем. вр. Тула. 

Бейнингенъ (фонъ) Артуръ Конрад. 46 Л. 74, впр. Рига. 

Бейнъ Казим. Ал-др. 72 Л. 99. (Глаз.), впр. Варшава. 

Бейтгилель Фенисъ Зискинд. 59 Л. 85, впр. Юевъ. 

Бейферманъ Ив. Абу. 61 ДЛ. 87. т. с. Зем. вр. С. Нападово, Сорок., Бессаф. 

Бекаревичъ Ал-дръ Торф. 68 Л. 96 н. с. Участк. вр. Аущзатинекъ, Сыръ- Дарьино 
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Бекаревичъ Андр. Алекс. 56 Д. 83 к. с. Ст. вр. 172 пфх. пол. Лида, Вилен. Д. В. - 

Бекаревичъ Валеранъ Петр. 60 Д.84 с. с. Ст. вр. мЬот. лаз. Осовещь, Гродн. Л. В. 

Бекаревичъ Вас. Алекс. 58 ДЛ. 81 к. с. У. вр. Сфнно, Могил. | оО: 

Бекарюковъ Дмит. Дмит. 61 Л. 86. Жел.-дор. вр. Купянскъ, Харьк. 

Бекенеюй Вас. Вас. 71 ДЛ. 97. Зем. вр. С. Можга, Елабуж., Вятск. Д. В. 

Бекинъ Левъ ГлЪбов. 70 Л. 97. СВ. орд. Яузск. бол. Москва. ‘ | 

Беккеръ Альфр. Яковл. 76 Л. 900, впр. Лемзаль, Вольмар., Лифл. 

Беккеръ Влад. Евген. 54 ДЛ. 83 к. с., впр. Сташевъ, Сандомр., Радом. 

Беккеръ (фонъ) Всевол. Вячесл. 76 Л. 99. Орд. губ. зем. бол. Симферополь. 

Беккеръ Карль Карл. 64 Л. 95, впр. Митава. 

Беккеръ Моис. Тос. 64 Л. 94. Зем. вр. М. Крапивново, Суздал., Влад. 

Беккеръ Ник. Мих. 57 Д. 179 с. с. Окр. окул. воен. окр. Юевъ. 

Беккеръ Рич. Бернард. 60 Л. 86. (Гин. и вн.), впр. Рига. 

Беклемишевъ Ник. Дмит. 56 Л. 79 с. с. От. вр. бол. Пр. Общ. Пр. Гродна. 

Бекманъ Авг.-Гаральдъ-Дагоб. Фридр. 59 Д. 87 к. с. Ст. вр. 176 пЪх. пол. Звенигородка, Клев. 

Бекманъ Вильг.-Карль-Артуръ Генр. 66 Д. 89 к. с. Св. вр. амб. леч Св. Троиц. общ. 

‚ Кр. Кр. СПБ. 

Бекманъ Рич.-Ив. Фрид. 53 ДЛ. 79. (Хир.) к. с. Ст. вр. 87 пфх.. пол. Лодзь, Петрок. 

Бекманъ Эрн.-Карлъ Фед. 57 Л. 83, впр. Лодзь, Петрок. 

Бектабековъ (князь) Илья Дмит. 62 Л. 87. (Хир. и сиф.), впр. Тифлисъ. 

Бекчуринъ Алекс. Ал-др. 71 Л. 98. Зем. вр. С. Хороши, Нолинск., Вятск. 

Бекъ Альфр. Влад. 66 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Минскъ. 

Бекъ Гур. Ив. > Л. 903 впр. Казань. . 

Бекь Евген. Влад. 65 Д. 93 н. с. Ст. вр. 2 воен. отд. Акша, Забайкал. Д. В. 

Бекъ-Юесуповъ Леонъ Григ. 55 ДЛ. 82 с. с. У. вр. Эривань. 

Белендорфъ (фонъ) Герм.-Ал-дръ Герм. 52 Д. 76 с. с. Див. вр. 2 пфх. див. Бр.-Лит., Гродн. 

Белендорфъ (фонъ) Ник.-Юлй Юмев. 41 Д. 65 д. с. с. Пом. Окр. Воен. Мед. Инсп. Омскъ. 

Белжинсвый Мечисл. Ник. 66 ДЛ. 93. (Гин. и акуш.), впр. Лодзь, Петрок. | 

Белингь Борисъ Евстаф. 79 Л. 903. Мл. вр. 20 стр. пол. Сувалки. Д. В. 

Белланже Альбер. Люд. 51 ДЛ. 771 к. с., вир. Кутаисъ. 

Беллертъ Серг. Ник. 61 Д. 86 с. с. Пом. Вр. Ин. Ярославль. ° 

Беллонъ Франць Владисл. 67 Л. 91. (Вен. и кож.), впр. Ченстоховъ, Петрок. 

Беллярминовъ Леонидъ Егор. 59 Д. 83. (Окул.) Д. с. с. Проф., конс. Гл. Воен. Мед. Упр. . 
и Мажсимил. леч. и СовЪщ. членъ В. Мед. Ученаго Комит. СПБ. .. 

Бельговекй Пав. Конст. 64 Л. 93. н.` с. Вр. для ком. УП раз. Окр.. В. М. Удр. В евъ. 

Бельдау Густ. Фридр. 67 ДЛ. 95. Вр. гор. уч. Рига. . 

Бельдюгинъ Мих. Ник. 64 Л. 94 н. с. Мл. вр. 47 пЪх. пол. Винница, Подол. Д. В. 

Бельке Влад. Эдуард. 47 Л. 170. (Сиф. и кож.), впр. Варшава. 

Бельхерть Ник. Конст. 64 Л. 90 к. с. Ст. вр. воен. хазар. Ст. Чарджуй, Закасп. 

Бемъ Георг. Ал-др. 68 Л. 93, впр. Пос. Замбровъ, Ломж. 

Бемъ Сигизм. Теофил. 71 Л. 903. Мл. вр. 1 зап. Сиб. стр. бат. Зейсанъ, Семишал. 

Бемъ Стан.-Вацл. Яковл. 74 Л. 901, вир. Пос. Сосновица, Владов., Сфилецк. ‹ 

Бемъ Фридр.-Карлъ-Эдуар. Фридр. 65 ДЛ. 91 к. а. Ст. асс. санат. Халила, Выборг. 

Бенардъь Евген. Петр. 66 Л. 90 н. с. Мл. вр. 89 пЪх. пол. Ревель. . 

Бенгенъ Самуилъь-Шнееръ Орелов. 45 Л. 83, вир. М. Таурогенъ, Росфен., Ковен. ` 

Бендаржевекй Стан. Ант. 77 Л. 900. Зем. вр. С. Вавожь, Малм., Вятск. 

Бендеровевй Конст. Павл. 51 Л. 77 с. с. Див. вр. 33 пвх. див. Клевъ. 

Бендерекй Борухъ Ушер. 70 Л. 900, впр. БФльцы, Бессараб. 

Бендерекй Изр. Абр. 65 ДЛ. 88, впр. Клевъ. 

Бендерекй Хаимъ Ушеров. 70. ?, впр. Одесса. р 

Бендерекй Шулимъ-Шахно Нутов. 66 Л. 96. Асс. при з00л.. инст. Юрьевъ, Лифа.. 

Беневсвый Ал-дръь ом. 36 Л. 58. (Сиф.) н. с., впр. Варшава. . 
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Бенедиктовичь Цетръ Ив. 52 Л. 19: Санит. вр. Благовщенскъ. 

Бенедиктовъ Ал-дръ Евг. 57 ДЛ. 82 к. с., впр. Зарайскьъ, Рязан. 

Бенедиктовъ Макс. Вас. 60 ДЛ. 87 к. с. Ст. вр. Квант. крфи. арт. Порт-Артур. 

Бенедиктовъ Ник. Геворг. 65 /Х. 91, вир. Красноярскъ. 

Бенезе Ал-дръ Генр. 65 ДЛ. 90 к. с. Ст. вр. 13 эк. Либава. Д. В. 

Бенезе Мих. Генр. 63 Д. 90 к. с. Ст. вр. гвард. экин. СПБ. 

Бененсонъ Лаз. Влад. 69 ДЛ. 95. “Код. -дор. вр. Калуга. 

Бенецый Вас. Ал-др. 52 Л. 16. (Акуш., жен. и дфт.) к. с., впр. СПБ. Д. В. 

Бенецьй Казим. Франц. 79 Л. 903, впр. Калишъ. 

Бенецый Францъ-Ююсифъ Франц. 50 Л. 76 к. с. Ст. вр. 15 драг. пол. А, 

Бензенгръ Ник. Вас. 64 ДЛ. 93 н. с. Ст. вр. Квант. эк. П.-Артуръ. Д. В. 

Бензефъ Мечисл. Леопольд. 77 Л. 908, впр. Клевъ. 

Бенни Карлъ Ив. 43 Д. 68. (Уши.), впр. Варшава. 

Бенниггаузейъ-Будбергь. (бар.) Ротг.-Андр. Ал-др. 67 Л. 95. Св. ас. хир. ка. и пр.-доц. 
ун. Юрьевъ, Лифл.. 

Вентковсый Каз.-Итн. Льв. 49 Л. 15 к.с. Сг. вр. 20 В.-Сиб. стр. п. Хабаровскъ, - Прим. 

Бентовинъ Бор. Ильичъ 63 Л. 90. (Кож.), впр. СПБ. 

Бениманъ Ал-дръ-ос. Солом. 61 Л. 90. Зав. вр. Переверзевсый зав., Обоян., Курск. 

Беньяпгь Левъ Герш. 71 Л. 97. Вр. бол. Екатер. об. Ст. Криничная, Таганр., Дон. 

Беньяшь Моис. Герш. 74 Л. 97. (Вн. и дЪт.), впр. Каевъ. 

Берберовъ Ив. Минаев. 39. Л. 60 с. с., впр. Нахичевань, Ростов., Донск. 

Берберовъ Леонъ Ив. 63 Д. 88. (Вн.). Ассист. кл. ун. Юрьевь, Лифл. 

Берблингерь Вильг.-Ив.-Эрн. Эрнест. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. 102 иЪх. пол. Гродна. 

Берви Фед. Вас. 67 Л. 93. Зав. вр. М. Юзовка, Бахмут., Екатериносл. 

Бервольфъ Вольдем. Альберт. 75 Л. 900. Зем. вр. С. Камышеваха, Бахмут., Екалерин. 

Бергенгринъ Пав. Ал.-др. 61 Д. 88, вир. Рига. Д. В. 

Бергеръ Конст. Григор. 74 Л. 901, впр. Одесса. 

`Бергеръ Лейба Герш. 62 Л. 93. Уч. вр. фабр.-зав. бол. Вр. Вр. Одесса. 

Бергеръь Михаилъ Ал-др. 68 Д. 93 н. с. Мл. орд. мор. госи. Владивостокъ. 

Бергеръ Сигизм. Леонт. 28 Л. 61, впр. М. Волочискь, Староконстант., Волын. 

‚ Берхгерь Флбран.-Стан. Стан. 31 Д. 58 с. с., вир. Измаиль, Бессар. 

Бергманъ Адольфъ Адольф. 55 Д. 81. (Хир.). Ст. орд. гор. бол. Рига. 

Бергманъ Адольфъ Карл. 24 Д. 50 д. с. с., впр. Рига. 

Бергманъ Викторъ Густав. 80 Л. 908, впр. Юевъ. 

Бергманъ Георг.-Вешам. Адольф. 68 1. 5 ка Ст. вр. Кузнецовск. бол. и: 

Бергманъ Георг. Густавов. 75 Л. 99. (Акуш.), впр. Юевъ. 

“Бергианъ Густ. Андр. 30 ДЛ. 54 д. с. с. Везенбергъ, Эстл. 

Бергманъ Изр. Яков. 57 ДЛ. 88, вир. Одесса. 

Бергманъ Тос. Яков. 68 Л. 96. (Жен.). Зав. вр. С. Рогозное, Сумск., Харьк. 

Бергманъ Карль Ющус. 74 Л. 99 к. а. Мл. орд. Никол. воен. госи. СПБ. 

Бергманъ Феликсъ Карл. 72 Л. 97. Зем. вр. Дер. Замостье, БФжец., Тверск. 

Бергь Ал-дръ-Фридр. Ал-др. 68 С. 90 к. с. Ст. вр. 4 кр. п. п. Новогеорг. Плон., Варш. 

Бергь Абр. Пейсах. 59 Л. 87, вир. Одесса. 

Бергь (фонъ) Алоизъ-Тог. -Карль Алоиз. 68 Л. 96 впр. Самара. 

Бергъ Артуръ Эрнест. 60 Д. 86. (Кож.), р Рига. 

Бергь Бернг.-Ген. Бернгард. 62 Л. 90. впр. д. Аблешь, 9еодос. Тавр.. 

Бергь Давидъ Григ. 87 Л. 61 к. с. Вр. евр. а, Хотинъ, Бессат. 

Бергь Карль Карл. 57 Л. 86. (Ви. и дфт.), впр. Рига. 

Бергь Фридр. Мих. 48 Д. 15. (Хир.) с. с.. впр. Рига. 

Бергъ Эдуардъ. Карл. 70 Л. 98 Зем. вр. С. Красн. Яруга., Грайв.. Курск. 

Бергъ Эдуардъ Март. 68 Л. 98. Волост. вр. Докт. Нидербаршау, Гроб. Курл. 

Бердичевевый Абр. Григ. 66 Л. 95. Гор. вр. Ставрополь (губ.). 
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Бердичеве й Авраамъ Ил. 74 Л. 900. (Вен. и кож.), впр. Екатеринославъ. г. 
Бердичевекй Ал-дръ Леонт. 76 Л. 901. Зем. вр. С. Выдропужекъ, Новотор., Твер. ; 
Бердичевскй Григ. Абр. 73 Л. 95. (Вн. и дфт.), впр. Саратовъ; а 
Вердичевекш Гери. Меер. Лейб. 68 ЛД. 97, впр. Армавиръ, Кубан. 
Бердичевеый Лейба Герш. 59 Л. 84, впр. Бердянскъ. Тавр. : и 
Бердичевевй Леонъ Яков. 61 ДЛ. 86, вир. С. Славгородъ. Чавлоград., Юколериноел. с 
Бердичевеюй Наумь Яковл. 60 (Л. 88, впр. С. Гришино, Бахмутск., Юкатериносил. 
Бердниковъ,Ник. Мих. 72 Л. ? Зем. вр. С. Дъьяковка, Новоузенск., Самар. - 
Бердяевъ Аркад. Фед. 64 Д. 92 к. с. Пом. зав. магаз. Зав. воен.-врач. заг. СПБ. 
Берехниковъ Пав. Григ. 37 Л. 60. (Вя., жен. и дфт.) п. с. с.. впр. СПБ. = 
Береза Карлъ-Викент.-Камиллъ Викент. 51 ДЛ. 76 к. с. У. вр. Плоцкъ. . 
Береза Юстинъ Шев. 78 ДЛ. 98. (Глаз.). Ас. част. гл. лечеб. Варшава. Д. В. 
Березанцевъ Ал-дръ Павл. 61 ДЛ. 89.. впр. Новоросойскъ. 
Березин Алекс. Ал-ндр. 76 Л. 901. Мл. орд. воен. гос. Самаркандъ. 
Березинъ Васил. Ильичь 17 Л. 901. Мл. вр. воен. лаз. Минскъ. ие 
Березинъ Дмит. Ник. 58 ДЛ. 85. (Сиф. и дфт.) с. с. Вр. Покр. Общ. сест. мил. Москва. 
Березинъ Ник. Григ. 43 ЛД. 76. (Вн.) с. с. Пом. Глав. докт. мор.^госп. Севастополь. 
Березкинъ Петр. Иван. 74 Л. 99. (Глазн.). Вр.-экст. и смотр. Алексфев. бол. Москва. 
Березкинъ Петръ Кузьм. 67 Д. 90. (Вн.) к. с. Св. ст. орд. Семен. госп. СПБ. 
Березкинъ Фед. Ив. 63 Л. 86. (Хпр.) к. с. Инсп. и препод. фел. шк. Покр. общ. сест. 
мил. и Пом. гл. докт. Басм. бол. Москва. > 
Березницейй Тосифъ Юстин. 50 Л. 13 с. с. Пом. Вр. Инен. п дир. пов. шк. Томскъ.. 
Березницый Мар!анъ-Адамъ Ильичь 62 Л. 90. Жел.-дор. вр. Екатеринославъ. 
Березняковъ Мих. Мих. 76 Л. 901 зав. вр. Думиничесьй зазв., Жиздр., Калуж. 
Березовеый Петръ Максим. 56 Л. 81 к. с. Гор. Гол. Летичевъ, Подол. р 
Березовек Серг. Елизар. 68 Д. 88. (Хир.) к. с. Пр.-доц. унив. и орд. больн. страннопр. 
дома гр. Шереметьева. Москва. | Ь 
Березеклй Анат. Петр. 78 Л. 902. Мл. вр. 10 В.-Сиб. стр. пол. Д. В. 
Березекй Петръ Кузьм. 42 Д. 69 к. с. Причисл. къ Мин. 3. и Г. И. С. Быстерское. Псков. 
Берензонъ Ниль Ал-др. 29 Д.54 с. с.. впр. Москва. Е № 
Беренсъ Брон. Людв. 66 Л. 93 к. а. Гор. вр. Ловичъ. Варш. 
Беренфусь Влад. Петр. 61 Л. 90 н. с. Гор. вр. Луцкъ, Волын. 
Беренштейнъ Осип. Наум. 72 Л. 97, вир. (Общ. рав.). Друя, Диснен.. Виленск. 
Веренштейнь Шм.-Дав. Лейб. 73 Л. 99, впр. Вилькомиръ, Ковен. 
Беренштейнъ Шовель Хемьяш. 70 Л. 97. впр. СПБ. 
Береелавек!й Хаимь Тосидр. 78 Л. 903. Зем. вр. С. Соленое, Екатериносл. 
Бересневичъь Тосифъ Тосиф. 57 Л. 86 ин. с. Мл. вр. 124 их. пол. Харьковъ. Д. В. 
Бересневичъ Францъ Иван. 68 Л. 94. (Ак. и жен.). Ассист. Обух. больн. СПБ. 
Бересневъ Ив. Егор. 56 Л. 82 н. с. Земск. вр. и вр. жен. гимн. Ржевъ, Твер. 
Береетневъ Ник. Мих. 61 Д. 97. н. с. Зав. противочум. табор. форт. Алекс. 1, Кроншгадтъ; 
Берестовсыйй Флоръ Венед. 25 Д. 58 к. с.. впр. Юевъ. и 
Берзинъ 1оган. Эрнест. 75 Л. 900. Мл. вр. 118 их. пол. Волковыскъ, Гродв. Л. В: 


‚ Верзинъ Карль Бертул. 76 Л. 902. Впр. Рига, Лифлянд. 


Берзинъ Яковъ Христоф. 73 Л. 97 к. а. Мл. вр. 17 В.-Сиб. стр. пол. Д. В. 
Берзонъ Исаакъ Абрам. 69 Л. 98. Зем. вр. П. Луги, Осташк., Тверск. 
Беринговъ Петръ Ив. 76 Л. 903. Мл. вр. 15 Турк. стр. бат. Термезъ, Бухара. _ 
Беркгольцъ Авг. Авг. 67 ЛД. 93, впр. Рига. : 
Беркенгеймъ Григ. Монс. 72 Л. 97. Фабр. вр. Д. Щелково, Богорол., Моск. 
Беркенгеймъ Леонъ Монс. 66 Л. 91, впр. Москва. г 
Беркманъ Ефимъ Мих. 73 Л. 98. (Уш., горл. и нос.) впр. СПБ. . 

Беркманъ Мих. Вульф. 42.Л. 68 н. с., впр. Вильна. `. .: 
Беркманъ Хацкель Мордхел. 65 Л. 93. (3у6.). впр. Варшава. Д. В. . 
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Берковицъ Альбер. Пейсах. 52 Д. 84. Фабр. вр. Рига. 

Берковичь Шеппи Эцхея. 40 Д. 68 к. с., впр. Тамбовъ, 

Берковъ Прокоф. Алекс. 39 Л. 68 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Темиръ-Ханъ-Шура. 

Берковъ Фед. Григ. 65 Л. 88. Зем: вр. Череповецъ, Новтор. 

Берладеки Сем. Яковл. 73 Л. 98. (Вн.), впр. Одесса. 

Берлацьй Григ. Борис. 72 Л. 98. (Хир.), впр. СПБ. 

Берлингь Тос1я-Ив. Карл. 38 Л. 62 д. с. с. Дир. пр. Св. Сермя и вр. учил. Св. Петра. СПБ. 

Берлинерблау Максимил. Исид. 62 Л. 90. Зем. вр. С. Мещерское, Подол., „Моск. 

Берлинерблау Маркусъ Лазар. 77 Л. 902, впр. Евпаторя. 

Берлинерблау Самуйлъ Марк. 52 ДЛ. 16 к. с., впр. Херсонъ. 

Берлине Ник. Вас. 56 Д. 80 с. с. Ст. вр. кадет. корп. Омскъ. 

Берлииъ Вульфъ Семен. 70 ДД. 97, м Варшава. 

Берлинъ Гершонъ-Лейба Шиом. 65 Л. 95. (Вн. и нерв.), впр. Пенза. 

Берлинъ Мопс. Хонон. 53 ДЛ. 81 к. с. `Гор. вр. Ялта, Тавр. 

Берлаяковъ Вас. Ильичь 50 Л. 74 с. с., впр. Рязань. 

Берляндъ Лейба Бенщон. 58 ДЛ. 84. (Авуш. и гинек.); Орд. евр. бол. Минекъ. 

Берманъ Григ. Фед. 33 ДЛ. 59 к. с.. впр. Пермь. 

Берманъ Маркъ Карл. 60 ДЛ. 85. (Д$т.), впр. Одесса. 

Берманъ Мих. Карл. 45 Л. 70. (Сиф. и вн.) с. с. Бр. вр. 3 Вост.-Сиб. стр. бр. Д. В. 

Берманъ Михель (Алтеръ) Тосел. 66 Л. 95, впр. М. Холопеничи, Борис., Минск. 

Берманъ Ник. Конст. 30 Л. 54 д. с. с., впр. Псковъ. 

Берманъ Рафаиль Гирш. 74 .Л. 98, впр. Москва. 

Берманъ Рефуель Беров. 70 Л. 95. (Вн. и дфт.), впр. Одесса. 

Бернадевый Аполлинар. Андр. 70 Л. 95. Жел.-дор. вр. Гомель, Могил. 

Бернадевый Мих. Мих. 53 ДЛ. 80 к. с., впр. Лебедянь, Тамб. 

Бернардь Ал-дръ Ал-др. 64 Л. 93 к. с. Ст. вр. 20 фл. эк. Кронштадтъ. 

Бернардъ Вяч. Андр. 65 ДЛ. 90 к. с. Ст. вр. крфи. п. бат. Брест.-Литовек. Гродн. 

Бернатовичъ Ал-дръ Феликс. 53 /. 16 к. с.. Ст. вр. воен. лаз. Петровскъ, Дагест. 

Бернатовичъ Болесл. Генрих. 77 ДЛ. 900. Св. орд. жен. Обух. бол. СПБ. 

Бернацекй Ал-дръь Никол. 71 Л. 900. Мл. вр. 17 фл. эк. Кронштадтъ. 

Бернацеый Вас. Ив. 62 ДЛ. 88 к. а. У. вр. Керенскъ, Пенз. 

Бернацый Меч.-ос. Квирин. 63 Л. 83. (Сиф.) н. с. Ст. вр. бол. Св. Тоанна. Люблинъ. 

Бернацый Эдмундъ-Фаустинъ Адольф. 66 Л. 89 к. с. Орд. Вольск. бол. Варшава. 

Бериблить Моис. Вульф. 68 Л. 94. (Вн. и вен.), вир. СПБ. 

Бернгардтъ Роб.-Карл. Фридр. 74 1.98. (Кож.` и сиф.). Св. орд. 6. Св. Лаз. Вар. Д. В. 

Бернгардтъ Эдуардъ Адольф. 40 Д. 68. (Вн.) н. с., впр. Лодзь, Цетрок. 

Берндтъ Ал-дръ Ив. 61 Д. 90 к. с. Мл. вр. 11 грен. п. Ярославль. Д. В. 

Бернедорфь Юл Валеран. 56 Л. 83, вир. Рига. 

Бернштейнъ Абр. Борис. 74 Д. 98, впр. Севастополь. 

Бернштейнъ Абр. Исаак. 67 Л. 94. (Глаз., ушн., гора.), впр. Симферополь. 

Бернштейнъ Ал-дръ Борис. 76 Л. 902, впр. Клевъ. 

Бернштейнъ Ал-дрь Венам. 71 Л. 98, впр. Варшава. „1. В. 

Бернштейнъ Ал-дръ Ник. 70 ДЛ. 93 в. с. Св. ас. псих. клин. ун., зав. центр. полиц. пр. 
пок. и прив.-доп. Москва. 

Бернштейнъ Бор. Содом. 58 ДЛ. 81 к. с. Ст. вр. 2 закаси. стр. бат. Асхабадъ. 

Бернштейнъ Вильг. Леонт. 31 Л. 53 к. с. Ст. вр. гор. дфт. бол. Кишиневъ. 

Бернштейнъ Лав. Льв. 73 Л. 97. Впр. Москва. 

Бернштейнъ Ив. Сем. 64 Д. 89. (Сиф. и кож.), впр. Одесса. 

Бернштейнъ 1ос. Наум. 71 ДЛ. 97, впр. М. Жижморы, Трок., Вилен. 

Бернштейнъ Изр.-Маркусь Яков. 71 (Л. 95. (Вн.), впр. Варшава. (За гравицей).. 

Бернштейнъ Маттисъ Борух. 62 Л. 88, впр. М. Мезвейенъ, Баусск., Курл. 

Бернштейнъ Михель Мордхел. 29 7. 59 к. с., впр. Тельши, Ковен. 





Бернштейнъ Мих. Валер. 63 (Л. 88. (Акуш.), впр. Одесса. - . 

Бернштейнъ Стан. Вен!ам. 66 Л. 90, впр. Варшава. 

Бериштейнъ Шмуль Моис. 70 Л. 95, впр. Баку. 

Бернштейнъь Юдко Израил. 58 Л. 86 к. с. Гор. вр. Бендеры, ВЕ: - 

Берсеневъ Серг. Аркад. 65 Л. 91 к. а., впр. Владивостокъ. 

Бертельсь Арведъь Ал-др. 62 Д. 89. Вр. для бЪФдн., учил. и фабр. вр. Рига. 

Бертельеъь Эдгаръ-Робер.-Эрнес. Роберт. 68 Д. 94. (Вн.). Гор. вр. Старая Русса, Новг.. 

Бертенсонъ Алекс. Вас. 25 ДЛ. 50 с. с., впр. Одесса. 

Бертенеонтъ Борисъ Львов. 78 Л. 901 Мл. вр. Гвард. эк. СПБ. Д. В. | 

Бертенсонъ Вас. Бернард. 53 ХЛ. 79. (Вн.) с. с. Ст. вр. 18 фл. эк., причисл. къ каик. 
по учр. И. М. и чл. Попечит. Комит. пов. инст. СПБ. 

Бертенсонъ Левъ Бернард. 50 ФЛ. 72. (Вн.) тайн. с. Лейб-Медикъ. Чл. Горн. Учен. 

. Комит. непр. членъ Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Берхентеймь Григ. Моис. 72 Л. 97. Зем. вр. Д. ГЦелково, Богор., Москов. 

Берчансый Леонъ Залы. 48 Л. 76. (3уб.) к. а., впр. Одесса. 

Бершадевый Маркъ Ал-др. 71 ДЛ. 97, е. С. Акимовка, Мелитоп., Тавр. 

Бершадевй Яховъ Влад. 71 С. 95 к. а. Ма. вр. 17 пфх. п. Житомръ. 

Берштейнъ Моис.-Мордка Берков. 59 ДЛ. 87. (Акуш. и вн.), впр. Юевъ. 

Беръ Альбертъ Гугон. 60 Д. 91, впр. Рига. 

Беръ Бор. Тосиф. 61 ДЛ. 83 н. с. Мл. вр. мор. лаз. Ижор. зав. Пос. Колпино, ре, СПБ. 

Бессеръ Людв. Викт. 59 Д. 84. (Вн.) с. с. Ст. орд. Никол. госп. СПБ. Д. В 

Бесфдинъ Ив. Мих. 15 Л. 902. Мл. вр. 8 Кавк. стр. бат. Эривань. 

Беефкерскй Владисл. Викт. 68 Л. 96. (Хир.), впр. Плоцкъ. 

Бесядовекй Лющанъ Болесл. 74 Л. 99. (Хир.). Гор. вр. Кагуль, Измаил., Бессар. 

Бетгеръ Ал-дръ Карл. 81 Л. 904. Жел.-дор. вр. Ташкентъ. 

Бетехтинъ Владим. Ал-др. 76 Л. 902. Мл. вр. 4 жел.-дор. бат. Яблона, Варш. 

Бетлингкъ (фонъ) Руд. Ричар. 65 Д. 90 к. а. Деж. вр. при Дир. Иуи. Театр. СПБ.. 

Бегхе Исид. Сигиз. 69 Л. 96, вир. М. Орля, БЪльск., Грод. 

Беттихерь Шосифъ Густ. 53 Л. 16 в. с. Дивиз. вр. 86 пфх. див. Орелъ. 

Беттихеръ (фонъ) 9ед. 9ед. 69 Л. 96. (Нерв.), вир. Рига. Д. В. 

Бетхеръ Ал-дрь Ал-др. 39 Л. 68. (Хир.) Д. с. с. Вр. для пор. У кл. Окр. В.М. У. Тифлисъ. 

Бетхеръ Дмит. Алекс. 64 Д. 87 н. с. Св. орд. дфт. бол. Св. Ольги и вр. ком. уч. Москва. 

Бехтеревъ Влад. Мих. 57 Д. 18. (Псих. и нерв.) д. с. с. Проф., дир. клин. душ. бол., 
Сов. Чл. В.-Мед. Уч. Ком. и Мед. Сов. М. В. Д. и Чл. Сов. дома призр. 
душ. бол. СПБ. 

Бець Карль Андр. 73 ДЛ. 902, вир. Ус. Дзербе, Венден., Лифлянд. 

Бзура Стан.-Фел. Владис. 68 Л. 96. Фабр. вр. дер. Яблонна, Варшавск. 

Бибиковъ Ник. Ив. 68 Л. 97 впр. Ярославль. 

Бибиковъ 9ед. Андр. 72 Л. 95. Зем. вр. С. Пяша, Сердоб., _Сарат. 

Бибиновъ Ник. Ник. 72 Л. 900, впр. Юевъ. 

Бибихинъ Леон. Петр. 73 Л. 98. Сверхшт. орд. зем. бол. Нижн-Новгородъ. (1. В. 

Бивалькевичь Мих. Григ. 56 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. 108 пфх. полка. Вильна. 

Биддеръ Фридр. Авг. 67 Д. 92 н. с. Орд. бол. Пр. Общ. рр. Митава. 

Бикъ Илья Давид. 54 Л. 18 к. с. Участк. вр. Якутскъ. | 

Билевъ Ник. Иппол. 61 ДЛ. 87, вир. Вологда. 

Биленко Самуиль Аронов. 75 -. 903, впр. №евтъ. 

Билеръ Вацл. Ричард. 76 Л. 902, впр. Варшаза. 

Билеръ Фед.-Ричардъ Г 51 Л. 15. (Акуш. и вн.) к. с. У. вр. Баускъ, Курл. 

Биликъ Леонъ Бор. 71 ДЛ. 96. (Дфт.), впр. Одесса. . 

Билимовичъ Дмит. Яков. 36 Д. 63 ©. с., впр. Житомир. 

Билимовичь Ив. Вас. 65 Л. 93 н. с. Зем. вр. С. Чертовское, Бфжен., Твер. 

Билинкисъ Герш. Шамов. 77 Л. 900. Зем. вр. С. Шашивись, Тирасп.., Херс. 
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Билинкиеь (Билинсе!) Мордух. Давид. 74. Л. 900, впр. СПБ. 

Билинсый ВЪнцесл. Каликст. 68 (Л. 90 к. а. Зем. вр. С. Захарьевка, Херс. ; 

Билинеый Клеменсъ-Каз. Гоак. 62 ДЛ. 90 к. а. Вр. имфн. Гр. Бобр. Михайловское, Тульс: 
Мл. орд. пол. госп. 72 пЪх. дивийи Д. В. 

Билинскй Пазв. Мих. 52 Л. 81 к. с. Зем. вр. С. Новопавловка, Павлогр., Екатерин. 

Билиневый Степ. Каликст. 62 Л. 87. Зав. вр. С. Знаменка, Александр., Херсон. 

Билинек1й Франць Тосиф. 72 Л. 98. Вр. частн. леч. М. Немировъ, Брацл., Подол. 

Биллевичь Юланъ Ант. 62 ДЛ. 87. (Вн. и дфт.), впр. Вильна. ее 

Бильвайеъ 10с. Як. 72 Л. 96 н. с. Мл. вр. 29 ‘фл. экипажа. Севастополь. 

Бильвейеъ Ник. Яков. 52 Л. 16 с. с., впр. Андижанъ, Ферган. 

Бильдзюкевичъ Ал-дръ Викт. 62 ДЛ. 87. (Хир.) к. с., Сел. вр. М.-Паричи, Бобруйск. ‚Минск 

Бильминъ Адол. Викент. 66 Д. 96, впр. Пос. Нодоржикъ, Варшав. 

Бильтюковъ Петрь Петр. 72 Л. 98. Зем. вр. Яранскъ, Вятск. 

Бильфельдь Петръ Леопол. 71 Д. 97. Вр. Забайк. ж. д. Чита. 

Бильчинсый Леонар. Мих. 68 ДЛ. 93 т. с. Сверх. гор. вр. Варшава. Д. В. 

Билюковичъ Ник. Дмит. 52 Л. 76 к. с., впр. Ровно, Волын. 

Бинеманъ Адол.Дмит.-Вильг. Конст. 45 1. 10 к. с. Гор: и уч. вр. Фридрихштадтъ, Курл. 

Бинертъь Арминъ Ив. 70 ДЛ. 96. (Нерв. и душ.), впр. Томскъ. 

Бинимовъ Ал-дръ Изр. 60 ДЛ. 84 к. а. Горнозав. вр. М. Кривой Рогъ, Херсон. 

Бинкинъ Менд. Гилеев. 67 Л. 94, впр. Витебскъ. 

Бинштовъ Ал-дръ Львов. 66 Л. 93. (Глаз.), впр. Царицынъ, Сарал. 

Бинштокъ Вешам. Исаак.`65 Л. 88. (Вн. и дфт.). Гор. сан. вр. СПБ. Д. В. 

Бинштокъь Иссеръ Исаак. 61 Л. 87 н. с. Вр. гор. уч. Житомръ. 

Биренцвейгь Яков. Изр. 58 Л. 86. (Кож. и сиф.), впр. Лодзь, Петрок. 

Биржишко Ант. Леонард. 55 Л. 80, впр. М. Вфкшни, Шавел., Ковен. 

Биржишко Ив. Леонард. 51 Л. 18 с. с. Ор. вр. Тобольскъ. 

Бирихъ Роб. Роберт. 76 Л. 901. Ас. гор. бол. Рига. 

Биркинъ Ник. Дан. 50 ДЛ. 16 с. с. У. вр. Кокандъ, Ферган. 

Биркъ Вас. Павл. 75 Л. 903. Вр. резерва Полев. Воен.-Мед. Исп. 1 Манчж. арм. Д. В. 

Биркъ Людв. Мартын. 58 Д. 80 к. с. Ст. вр. Сибир. фл. эк. Владивостокъ. 

Вирнбаумъ Ив. Ив. 54 Л. 81 к. с. Окр. надз. Восп. Д. С. Полосодино, Лужек., СПБ. 

Биро Максим. Дав. 67 Л. 93, впр. Варшава. 

Биронъ Ив. Ив. 50 Л. 86. (Сиф. и кож.), впр. Варшава. 

Биревй Ольтердъ Франц. 51 Л. 174. Орд. гор. бол. Одесса. 

Бируля-Бялыницей Тосифъ Андр. 55 ДЛ. 82 к. с. Сг. вр. 28 фл. эк. Севастополь. 

Бируля-Бялынице!й Фад. Андр. 54 ДЛ. 80 к. с. Ст. орд. Семен. госп. СИБ. 

Бирутовичъ Конст. Фадд. 60 Л. 86 т. с. Вр. имфн. гр. Зубова. Шавли, Ковен. 

Бирфрейндь Георг. Вильг. 18 Л. 41 к. с., впр. Пятигорскъ, Терск. 

Бирштейнъ АвадШ Дав. 65 Л. 90, впр. Тверь. 

Бирштейнъ Тосифъ Абрам. 76 Л. 99. (Моченол.), впр. Одесса. 

Бирюковичъ Ив. Плат. 58 Д. 83 к. с. От. вр. воен. лаз. Лепсинскь, Семир$ч. _ 

Бирюковичъ Порфир. Вас. 56 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. 7 Донск. каз. п. Николаевъ, Херс. 

Бирюковъ Ив. Петр. 58 Л. 85 к. с., впр. Вр. кол. для бор. съ проказ. СПБ. 

Бирюковъ Игнат. Григ. 61 Л. 88 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Геормевокь, Терск. 

Бирюковъ Конст. Ал-др. 77 Л. 903. Мл. вр. 227 иЪх. рез. пол. Сараловъ. 

Бирюковъ Митроф. Ив. 55 (Л. 81 к. с. Жел.-дор. вр. Орель. 

Бирюковъ Пав. Иллар. 32 Д. 54 д. с. с., впр. Люблинъ. 

Бисеровъь Ник. Яков. 64 Л. 90 ы. с. Гор. и тюр. вр. Тюкалинскъ, Тобол. 

Бискупев!й Авг. Сигизм. 75 Л. 99. (Вн. и глазн.). Зем. вр. С. Костромское, Хере. 

Бискулевый Ант. Сигиз. 70 Л..96. Махновск. уч. вр. Бердич., Юев. | 

Бискупенй Викент.-Вит. Викт. 46 Л. 13 к. а. Вр. гим. и тех. уч; и дир. д. приз. Кострома. 

Бичевъ Георг. Леван. 69 Л. 96 к. а. У. вр. Куба, Бакин. . 
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Битнеръ Влад.-Адольфъ Здисл. :59 (Л. 85. (Хир.), впр. М. Свислочь, ВОЖОВЫС о Тродн, 

Битнеръ Генр. Генр. 66 Д. 93. Асс. клин. унив. Юрьевъ, Лифл. 

Битнеръ Карл. Никол. 70 С. 98. (Вн. и дфт.), впр. Смоленскъ.: 

Биатнеръ Чеславъ-Ник. Ник. 59 Л. 84, впр. Им. Мосевичи, Волков., роь, 

Битный-Шляхто Владисл. Ал-др. 74 Л. 99. (Кожн. и венер.). Св. орд. кл. унив. те 

Битный-Шляхто Карлъ Ник. 32 ДЛ. 56 к. с., впр. С. Залавня, Смолен. 

Битный-Шляхто Онуфр. Петр. 59 (. 87 к. а. впр. Вильна: 

Биттъ Алдръ Амандус. 69 (Л. 95. (Хир.) к. а. "Ассист. кл. унив. сви, 

Битуеъ Ал-дръ Петр. 73 (Л. 99. к. а. Мл. вр. 9 В.-Сиб. стр. пол. а. В. 

Бихманъ Хаимъ Мендел. 74 Л. 900, впр. Одесса. 

Бичуневй 1ос. Меер. 69 Л. 94, впр. СПБ. 

Бичъ Ив. Аким. 57 Д. 883. (Глаз.) к. с. Вр. Инси. Семипалатинск. 

Банки Валент. Львов. 57 ДЛ. 83. к. с. Асс. В.-М. Ак. и ст. зоологь муз. а н. опв. 

Банки Викт. Ив. 78`.Л. 904, впр. Юевъ. 

ВБейко Феликсъ-Домин. -Атапит Фадд. 48 Л. 73, впр. Опочно, Радом. 

ВБонъ Евг. Фридр. 77 Л. 901. Мл. вр. 86 пЪх. п. Стар.-Русск. Новгор. Д. В. 

Блаватевй Дмитр. Ник. 71 Л. 900. Мл. вр, 79 пфх. пол. Кутаисъ: 

Блавдзевичъ Эмман. Конст. 58 Л. 86 с. с. Ст. вр. бол. Пр. Общ. Призр. и Гл. ‘вр. о 
Сест. Кр. Кр. Каменецъ-Подольскъ. 

Благовидовъ Влад. Фед. 60 ДЛ. 86 к. а. Жел.-дор. вр. ава 

Благовидовъ Дмит. Евграф. 64 Л. 95 н. с. Мл. вр. 10 В.-Сиб. стр. пол. | ВаадивОСтОЕЬ, 

Благовидовъ Ив. Алекс. 53 Д. 80 с. с. Пом. Вр. Ин., Гл. вр. общ. Кр. Кр. Симбирскъ. 

Благовидовъ Ник. Вас. 67 ДЛ. 972 н. с. Мл. орд. воен. госп. Казань. 

Благовидовъ Серг. Фед. 70 ДЛ. 95 к. а. Жел.-дор. вр. Ст. Кинель, Самар. 

Благоволинъ Серг. Ив. 65 Л. 91 к. а., впр. Москва. 

Благоволинъ Степ. Иван. 72 Л. 98, вир. Москва. 

Благовъ Фед. Ив. 66 ДЛ. 93 н. с.Вр. ремесл. богад. и Ал-дров. учил. ое 

Благовфетовь Ив. Иван. 74 Л. 901. Уч. вр. С. Тогульское, Кузн., Томск. 

Блатовфщенекй Ал-дръ Вас. 68 ДЛ. 93 н. с. Сел. вр. М. Чудновъ, Житом., Волын. 

Благовешёнсвй Ал-дръ Владим. 77 Л. 903. Мл. вр. 170 пфх. пол. Вильна. 

Благовфщеневй Ал-дръ Гавр. 57 ДЛ. 82 с. с. У. вр. Гловъ, СПБ. 

Благовфщенсый Ал-дръ Пава. 57 ДЛ. 80 н. с. Гор. вр. Бугурусланъ, Сама. “. 

Благовфщенсвый Афан. Дмит. 56 Л. 82 н. с. Дир: инст. глухонфм. и сли. Варшава. | 

Благовфщенсьйй Вас. Андр. 62 Л. 88 к.с. Ст. вр. 1 Семир?ч. каз. пол. Врный. 

Благовфщеневкй Дмнт. Ал-др. 65 Л. 93. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Симферополь. `` 

Благоввщенск!й Никол. Федор. 75 Л. 902. Зем. вр. д. Мелемъ, _Покров., Владим!р: ` 

Благовфщенсьый Пав. Андр. 55 Д. 80с. с. Бр. вр. Зап.-Сиб. каз. бр. Джаркентъ, Семирвя. 

Благонравовь Ал-дръ Ник. 57 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. отд. Стан. Сунженевая, Терск. в. 

"Благонравовъ ') Венам. Ник. 67 ДЛ. 91 к. а. Нальчикь, Терск. 

Благонравовъ Вл. Никол. 72 Л. 98. (Дфт.). Зем. вр. Москва. 

Благосклоновъ Конст. Мих. 66 Л; 91 к. с. У. вр. Пинскъ, Минск. . 

Блогушевсый Людв. Лавр. 76 Л. 903, вир. Суховоля, Сокол., Гродн. Д. В. 

Блажевек!й Серг. Савв. 76 .1. 902. Зем. вр. С. Чернухино, Славяносетб., каториноса 

Блазжеевичь Станисл. Октав. 73 Л. 98, впр. М. Дрибинъ, Чаус., Могил. 

Блажеевичь Юланъ Викт. 58 Д. 86 к. с. Ст. вр. 255 Авад. рев. бат. Петровскъ, _Патест. 

Блажеевскай Влад. Як. 78 4. 904 Зем. вр. Ст. Осколъ, Курск. .-- 

Блажеевекй Рич. Тосиф. 45 Л. 79 к. с., впр. Никольскъ-Убс., Прим. 

Блазе Густ. Ив. 59 ДЛ. 83 к. а., вир. Тальсенъ, Курл. 

Бланкенштейнь Берь Лейб. 60 Л. 87. Завд. пив. зав. Варшава. . 

Бланкенштейнъ Госифъ-Нехемй Лейб. 65 11. 95, . р Рига. . 
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Бланкманъ Семенъ Моис. 61 (Л. 89, впр. Екатеринославъ. 

Бланкфельдъ Израил. Хаим. 15 Л. 900. Зем. вр. Ст. Станъ, Череп., Новгор. 
Бланкштейнъ Гецель-Готл. Моис. 62 Д. 88. (Горл., нов. и уш.), впр. СПБ. 

‚ ВБланкъ Лейба Исер. 58 Л. 85. Учр. зубовр. шк. Кевъ. 

Бланкъ Хаимъ Мовш. 64 Л. 93, впр. Кишиневъ. 

Вланкъ Шулим. (Солом.) Зусев. 71 Л. 98. Посад. вр. Пос. або, Аккерм., Бессар: 
Бланше-де-ла-Рошь Ал-дръ Викт. 60. Л. 8$ н. с. Мл. вр. 144 тЬх. нол., `Брянскъ. 
`Блатовъ Дм. Ив. 68 Л. 93, Предс. зем. упр. Молога, Ярослав. Д. В. 

Блау Авг. Андр. 63 ДЛ. 91. ’Жел. -дор. вр. Виндава, Кура. 

Блау Карль Андр. 53 С. 83 н. с. Прих. вр. Имфн. Экгофь, Венден., Лифл. 
Блахеръ Владим. Карл. 74 Л. 900. Ас. дфт. 6. Пр. Ольденб. СПБ. 

*Блахеръ Карль Ив. 34 Л. 58 с. с. Ревель. 

Блахерь Хриспанъ-Вильг. Карл. 70 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. воен. лазар. Ревель. 
Блейманъ Сруль Мовш. 69 Л. 96, впр. Ростовъ, Донск. 

Блейшъь Ник. Герм. 40 Д. 67 с. с., вир. СПБ. 

Блекловъ Ник. Мих. 48 Л. 71. (Хир.) к. с. Ст. вр. воен. лаз. Свеаборгъ. 
Блессигь Эрнесть Фридр. 59 Д. 35. (Окул.) с. с. Ст. вр. глаз. леч. СПБ. 
Блехнанъ Бернг. Шолом. 54 Д. 82, впр. Рига. 

Блидштейнъ Илья Берк. 66 Л. 90 вир. Казань. 

`Близиневй Брунонъ Антон. 71 ДЛ. 99. (Вн.), вир. Юевъ. 

Близиневй Ник.-Игнат.-Ант. Стан. 34 Д. 62 к. с. Зем. вр. С. Грунау, Мамуп., Екатериносл 
Блиндерманъ Моис. Абр. 62 Д. 91, вир. Винница, Подол. 

Блиндрейхъ Цалель Ноах. 67 Л. 95. (Вн. и дЬт.), вир. Рига. 

Блиновъ Ал-дръ Ал-др. 46 Л. 15. Зем. вр. и вр. дух. учил. Бугурусланъ, Самар. 
Блиновъ Вас. Ал-др. 72 Л. 98. Вр. зол. пром. Титова ? Амурск. 

Блиновъ Дмитр. Конс. 49 Л. 78 к. с. Жел.-дор. вр. Москва. 

Блиновъ Ник. Ник. 62 Д. 89 к. с. У. вр. Сарапуль, Вятск. 

Блитштейнъ Илья Берк. 66 Л. 90, впр. М. Раковъ, Минск. 

Блитштейнъ Лейба-Абр. Берк. 59 Л. 89, впр. СПБ. 

Блонсый Ив. Яков. 58 Д. 84. (Акуш. и гинек.) с. с. Обл. Вр. Инсп. Владивостокъ. 
Блонеый Франдъ-Ксав. Ив. 67 Л. 91. Зав. вр. М. Спиченцы, Бердич., Юев. 
Блоефельдъ (фонъ) Викт. Карл. 54 Л. 81 н. с. Зем. вр. С. Верхний Мамонъ, Павлоз., ВЕ 
Блохинъ Исаакь Мос. 78 Л. 902, впр. Одесса. 

Блохинъ Серг. Серг. 72 Л. 97. Зем. вр. С. ? Орлов. 

Блохь Авр.-Самунль Исаев. 81 ДЛ. 59 к. с. Гор. вр. Кременчуг, Полт. 

Блохъ Борухъ Шолом. 64 ДЛ. 90. (Вн. и дфт.), впр. Москва. 

Блохъ Герш. Элаш. 71 Л.`97. (Гл., горл. и уш.), впр. Ялта, Таврич. 

Блохъ Илья Мордух. 58 Л. 84. (Гинек. и дфт.) к. а. Св. орд. евр. госи. Вильна. 
Блохъ Исидоръ Моис. 51 ДЛ. 78 н. с. Вр. евр. учил. Гомель, Могилев. 

Блохъ Левъ Абр. 71 (. 95. (Ушн., горл., нос.), впр. Екатеринославъ. 

Блоцый (Блоцекъь) Берко Лейбов. 73 Л. 99. Вр. санатори. Одесса. 

Блукегь Леонидь Ник. 61 Д. 85 к. с. Ст. вр. воен лаз. Пермь. 

Блумбергь Джонъ (Ив.) Густ. 61 Д. 89. (Хир.), впр. Москва. 

Блумбергь Криш. Торг. 74 Л. 901. Мл. вр. м5Ъст. лаз. Асхабадь.. 

Блумверкъ Констант. Фридрих. 60 Л. 95 н. с. Мл. вр. рез. Приамурск. В Мед. инеи. Д. В. 
Блуменау Леонидъь Вас. 62 Д. 86. (Нерв.) к. с. Проф. кл. инст. Ел. Пав. СПБ. 
Блуменау Серг. Владим. 77 Л. 902. Мл. вр. 61 пфх. и. БЪлостокъ, Гродн. 
Блуменбахь Густ.-Фридр.-Эдмундь Густ. 59 Д. 85 к. с. Вр. гимн. "Рига. 
Блументаль Леопольдь Леонт. 61 Д. 87. (Окул.). Вр. гор. учил. Рига. 
Блуменфельдъь Максимил. Мендел. 74 Л. 97, впр. Им. Ранценъ, Вольм., Лифл. 

_ Баюменфельдъь Шае-Беръ Симон. 71 ./. 98. Вир. Соколка, Гроднен. 

Блумъ Ал-дръ Фед. 36 ДЛ. 60 с. с. Орд. леч. Чел. Общ. Москва. 
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Хх Блюдзинекй Юр И. 13 Л. 902 впр. М. Средники, Ковен. 
Блюмбергь Ал-дръ Влад. 57 ДЛ. 88. (Вн.), впр. СПБ. 
Блюмибергь Исаакь Герман. 78 Л. 902, впр. СПБ. 
Блюмбергь Кальм. Яков. 58 (. 84. Общ. раввинъ. М. Хославичи, Мстисл., Могил. 
Блюмбергь Файвел. Шолом. 68 Л. 94. (Горл., нос. и ушн.), впр. "Орель. 
Влюмбергь Юдель- Маркус. 71 Л. 902. (Хир.). Ас. гор. бол. Либава, Гроб., Курл. 
Блюменау Ал-дръ Зигмунд. 58 ДЛ. 82 н. с. Вр. Ден. Нар. Просв. СПБ. 
‚ Влюменау Евген. Бернгард. 61 Д. 87. Деж. вр. прн Дирекц. Ими. Театр. СПБ. 
Блюменау Максь Бернгард. 59 Д. 86 н. с., впр. Гродна. 
Блюменау Филип. Бернгард. 63 Д. 90 н. с., впр. Красникъ, Янов., Любл. 
Блюменталь Ал-дръ Маврик. 66 Д. 92, вир. Пинскь, Минск. 
Блюменталь Карль Наум. 61 ДЛ. 88. Зем. вр. С. Тонкошуровка, Новоузен., Самаре. 
Блюменталь Филип. Максов. 59 ДЛ. 84. (Вн. и дёт.), впр. Москва. 
Блюменталь Хацкель Нехем. 61 Л. 88, впр. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 
Блюменталь Эмапть-Гершь Наум. 65 Л. 91, вир. Самара. 
Блюменфельдь Шая-Беръ (Евг.) Симон. 71 "1. 98. Вр. евр. обл. Шадовъ, Павел , Ковен. 
Блюменфельдъ Тос. дайтел. 69 Л. 97, впр. Керчь. Д. В. 
Блюменъ (фонъ) Герм. Вильг. 69 Л. '96. н. с. Ма. орд. воен. госп. Рига. 
Блюмъ Ал-дръ Ал-др. 72 Л. 96 н. с. Мл. орд. воен. госн. Владикавказъ. 
Блюмь Андр. Иннок. 66 ДЛ. 95 ин. с. Мл. вр. бр. погр. стр. Пос. Рраево, Щучин., Ломж. 
Блюмъ Зах. Абр. 50 Л. 71 к. с. Ст. вр. 51 др. Черниг. п. Орелъ. Д. В. 
`Блюмъ Ник. Эдуард. 59 ДЛ. 86 к. с. Ст. вр. 1238 пфх. пол. Д. В. 
“Блюмъь Фед. Фед. 18 Д. 43 в. с. Воронежъ. 
Бляй Изы (Израиль) Зыгмунд. 76 Л. 904. (Вн.), впр. Варшава. 
Бобинъ Влад. Павхл. 58 Л. 81. (Вн.) к. с. Вр. леч. Мед. Общ. Харьковъ. 
Бобинъ Григ. Вас. 59 Л. 86. (Окул.) к. с. Ст. вр. Л.-гв 2 отр. 6. Царекое Село, СПБ. 
- Бобинъ Павель Павл. 49 Л. 73. (Жен.) т. с. Горнозав. вр. Сл. Большинская, Донец., и 
Бобковъ Ал-дръ Петр. 68 Д. 88 н. с. Св. вр. Софск. бол. Москва. 
Бобовемй Тосифъ Ник. 67 С. 94. (Вн. и кож.), вир. М. Тепевъ, Таращ., Кев. 
Бобриковъ Потал. Мих. 69 ДЛ. 96 к. а. Зем. вр. ? Пеков. 
Бобриковъ Степ. Мих. 61 Л. 93. Жел.-доф. вр. Любартовъ, Люблин. 
*Бобрикъ Ал-дрь Герас. 38 Л. 63 с. с. Ковель, Витеб. 
Бобринеый Мих. Ал-др. 61 Д. 86 н. с. Мл. вр. Восп. Д. Москва. 
Бобринеый Серг. Ал-др. 54 Л. 78 с. с. Вр. Фирсан. дома Общ.. снабж. Вварт. Москва. 
Бобрицый Конст. Ив. 64 Д. 87 к. с., впр. СПБ. (Мед. Д-ть). 
Бобровсый Вас. Петр. 68 Л. 87. Зем, вр. С. Гнилой-Колодезь, Тимск., Курск. 
Бобровевый Дмнтрй Владим. 75 Л. 900. Зем. вр. С. Рыховець, Щигров, Курек. 
Бобровесый Маранъ Флоран. 59 Л. 85. Зав. вр. С. Шамраевка, Васильк., ЕЮев. 
Бобровеый Петръ Петр. 61 Л. 84, впр. С. Среднее-Дорошино, Старооскох., Курск. 
Бобровеый-Королько Леонар. -Итнал. Тос. 62 Л. 87. (Нерв. и пеих.). Орд. гор. 6. о 
Бобровъ Ал-др. Никиф. 77 Д. 902. Мл. вр. воен. лазар. Чита. 
Бобровь Вас. Фед. 58 Д. 81. (Гин.) к. с. Пр. доц. ун., конс. бол. ри 06. сест. . мил. 
«Ут. м. печ.» Москва. зна 
Бобровь Ив. Ив. 50 ДЛ. 79 с. с. У. и сел. вр. Холмогоры, Арханг. . ее 
Бобровъ Мих. Ал-др. 78 ./. 904. Зем. вр. Опеченсый Пос., Борович., Новгород. 
Бобровъ Нисонъ Раф. 67 Д. 92, вир. Варшава. м 
Бобровъ Петръ Иван. 72 ДЛ. 901. Зем. вр. С. Чернавки, Кирсан., Тамб. 
Бобрукъь Мих. Ник. 68 Л. 91. Участь. вр. д. Рудня, Волынс. 
Бобынинъ Конст. Григ. 59 Л. 84. (Хир. и 3у6.), впр. Москва. 
Бобырь Ал-дръ Вас. 50 ДЛ. 18 к. с., впр. Тирасноль, Херсон. 
Бовбельевйй Конст.-Юстинъ Ант. 48 Д. 18 к. с. 07. вр. 20 арт. бр. Ахалцыхьъ, и: 
Бове Тос. Мих. 57 С. 82 н. с. Вр. Талызин. школы. Москва. 
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Бовинъ Мих. Георг. 52 Д. 76. (Вн. и дЪт.) с. с. Полиц. вр. СПБ. Е 

Богаевекй Азвксент. Троф. 48 Л. 74. (Окул.) с. с. Ст. вр. гор. бол. Кременчугъ, "Пожнах 

Богаевсклй Петръ Петр. 74 Л. 900. Мл. орд. воен. госп. Ноногеормевскъ, Плон., Варш. 

Богатыревъ Вас. Кирил. 64 ОД. 92 к. с. Ст. вр. Горждинской бриг. ? 

Богатыревъ Дмитр. Адран. 64 ДЛ. 88 н. с: Фабр: вр. М. Никольское, Покров., я 

Богацый Ив. Мих. 55 Л. 82. (Акуш. и гинек.) н. с. Зем. вр. Екаторинославъ. 

Богачевъ Вас. Прок. 61 Д. 88 к. с. Ст. вр. воен. лазар. Керки, Закас. 

“Богдановичъ Ал-дъ Влад. 74 Л. 900. Тифлисъ. > 

Богдановичъ Викт. Степ. 68 Л. 94. Зем. вр. С. Зарогь, Лубен., и ый 

Богдановичъ Вяч. Ив. 58 4. 84 к. с. Зем. вр. и дир. дфт. приюта. Юхновъ, о, 

Богдановичъ 10с. Тосиф. 66 Л. 91, впр. Волковышки, Сувалк. 

Богдановсвйй Андр. Мих. 52 Л. 84 к. с. Зем. вр. С. Гавриловка, Ромен., Позтя», 

*Богдановевй Степ. 9ом. 38 Д. 64. с. с. СПБ. 

Боглановскй Шевель-Лейба Шансов. 67 Л..94. (Зуб.), впр. Полтава. 

Богдановъь Ал-дръ Ал-др. 74 Л. 99. Фабр. вр. Д. Некрасино, Клин., Моск. 

Боглановъ Ал-дръ Вас. 54 Д. 81 с. с. Проф. унив. Одесса. 

Богдановъ Ал-дръ Ник. 61 Д. 88 к. а. Гор. вр. Вольскъ, Саратов. 

Богдановъ Ал-дръ Павл. 52 ДЛ. 16 к. с. Гор. вр. Троицкосавскъ, Забайк. 

Богдановъ Борисъ Ал-др. 78 Л. 902. Вр. для ус. кл. воен. госп. СПБ. 

Богдановъ Вас. Вас. 69 Л. 94 н. с. Уч. вр. 9 мед. уч. Орен. 1 каз. в. Челябинскъ, ‚ Орех 

Богдановъ Викт. Мих. 51 . 74, впр. Юевъ. 

Боглановъ Викт. Степ. 68 Л. 94. впр. Радомъ. 

Богдановъ Владим. Никол. 74 Л. 901. Зем. вр. С. Потаньево. Елат., Тамб. 

Богдановъ 1ос. Терент. 59 Л. 84, впр. Казань. 

Богдановъ Леонидъ Яков. 50 ДЛ. 15 к. с. Вр. жен. прогим. и гор. учил. Ростовъ, Яросл. 

Богдановъ Мих. Ник. 63 ДЛ. 87 с. с. Ст. дьлопр. окр. В. Мед. Упр. Варшава. 

Богдановъ Мих. Павл. 68 Л. 96, впр. СПЪ. Д. В. 

`Богдановъ Ник. Ив. 66 Л. 91. Жел.-дор. вр. Ст. Люботинъ, Валк., Харьк. 

Богдановъ Ник. Леонид. 73 Л. 97 к. а. Мл. вр. Гвард. эк. СПБ 

Богдановъ Ник. Матв. 65 Л. 88. (Вн.), впр. Двинскъ, Витеб. 

Богдановъ Никол, Павл. 77 Л. 902. Мл. вр. Л. Гв. Гренад. пол. СПБ. 

Богдановъ Петръ Фед. 53 Л. 80. (Вн. и жен.) к. с. Сверх. асс. клин. унив. Москва. 

Богдановъ Петръ Флегон. 60 Л. 85. н. с. Св. орд. зем. бол. дир. род. пр. и гимн. вр. 
Владимфръ {9 -... 

Богдановъ Плат. Алекс. 48 Л. 73. (Вн.) с. с. Мл. орд. Сг.-Екатер. бол. Москва, | 

Богдановъ Триф. Федор. 77 4. 901. (Нерв. и душ.). Св. вр. полиц. Москва. 

Богдановъ Фед. Яков. 35 Д. 60 с. с., впр. Пятигорекъ, Терск. 

Богдановъ-Березовекй Из. Валер. 58 Д. 89 к. с. ДЪлопр. Окр. В. М. Упр. Тонн 

Богдановъ-Березовеый Мих. Валер. 67 Д. 93 н. с. Ст. вр. 18 фл. эк. и р ‚спец; уч. 
глухон. СИБ. 

Богданек Викт. Д1онис. 50 Л. 76, впр. М. Мивочь, Дубен., Волын. 

Богинъ Тос.-Гершъ Срул. 69 Л. 96 к. а. У. вр. Егорьевск, Рязан. 

Ботовсвйй Ал-дръ Демент. 76 Л. 98, впир. СИБ. 

Богодаровъ Викт. Яков. 71 ДЛ. 98. т. с. Гор. сан. вр. Тула. Ст. орд. полевого госи. 55 
пфх. дивиз. Д В, не 

Боголфповъ Леонидъ Павл. 49 Л. 12. (Вн.) к. ©. впр. Москва. 

Ботголюбовъ Ал-дръ Ал-др. 55 С. 81 к. а., вир. Самара. 

Боголюбовъ Ал-дръ Вас. 54 Д. 80 к. с. Ст. вр. воен: лаз. Мервъ, ава, 

*Боголюбовъ Ал-дръ Лук. 42 ДЛ. 67. Поч. Мир. Суд. С. Вилы Яругсыя, Ямпол., Нодол. 

Боголюбовъ Ал-дръ Мих. 78 Л. 904. Вир. Херсонъ. 

Ботолюбовъ Алекс. Ник. 75 Л. 903. Зем. вр. Дер. Петрищево, Тарусск., Калух. Д.. В 

Боголюбовъ Аркад. Мих. 75 Л. 99. Зем. вр. С. М. Яльчики, Тетют., Казанск. 
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Зоголюбовъ Вас. Ив. 43 Л. 68. с. с., впр. Новогрудокъ, Минск. те г 
Боголюбовъ Вешам. Евгр. 66 Л. 95к.а. Сел. вр. М. Мокрая Калигорка, Звенигор., Кавв. 
Боголюбовъ Викторъ Леонид. 74 Л. 98. (Хир.), впр. Казань. и? 
Боголюбовъ Конст. Ал-др. 69 Л. 98 Зем. вр. С. Середа, Волок., Московск, 
Боголюбовъ Мелит. Петр. 29 Д. 54 с. с., впр. Москва. 
Боголюбовъ Ник. Фед. 44 Д. 73 с. с. Пом. мед. инсп. порта. Кронштадтъ. ` 
Боголюбовъ Серг. Мелит. 74 Л. 900. Участк. вр. Нигол. ж. д. | 
Богомолець Ал-дръь Мих. 50 Л. 715. Зем. вр. С. Жуканъ, Остер., Черниг. 
Бохомолещь Мечис. Петр. 43 Л. 73 к. с., впр. Кострома. 
Богопольсый Берко Лейб. 65 Л. 91 х. а. Гор. сам. вр. Полтава. 
Ботгорадъ АйЙзикъ Берк. 69 Л. 95, впр. СПБ. 
Богородице!й Ал-дръ. Ал-др. 78 Л. 904. Зем. вр. С. Сосновка, Вольск., Сафалов.. 
Богородицей Влад. Ал-др. 58 Л. 82 т. с. Орд. губ. зем. бол. Тамбовъ. 
Богородицей Григ. Ив. 39 ДЛ. 63 с. с., впр. Саяжскъ, Казан. 
Ботородекй Ал-дръ Алекс. 67 Л. 96 к. а. Препод. реал. учил., Вильна. 
Богославеый Дав. Изр. 70 Л. 98. (Ушн., гор. и нос.), впр. Херсонъ. 
Богоеловевй Ал-дръ Ив. 38 ДД. 64 к. с. Вр. муж. прогим. Ялта, Тавр. 
Богоеловеый Алекс. Ник. 72 Л, 971. Зем. вр. С. ? Рыбинск., Яросл. 
Богоеловсый Андр. Афан. 47 Л. 14 к. с., впр. Зарайскь, Рязанск. 
Богословеый Аркад. Григ. 61 Л. 90. Жел.-дор. вр. Раненбургъ, Рязанск. 
Богословекй Вас. Григ. 49 Л. 16. Сан. вр. губ. зем. Москва. 
Богоеловекй Веншам. Павл. 73 Л. 900. (Хир.). Орд. губ. зем. бол. Калуга. 
Богословеый Конст. Ник. 63 Л. 87. (Нерв.) н. с. Ст. вр. Голиц. бол. Москва. | 
Богоеловеый Ник. Петр. 53 Л. 81. н с. Мл. вр. 2 кадр. обоз. баг. Нов. Троки, Тр. Вилен. 
Богословсый Пав. Алекс. 74 Л. 97. (Уши. горл. и нос.). У. вр. Александровскъ, Ставро- 
польск. губ. 

Богословекй Серг. Мих. 70 Л. 94. Сан. вр. губ. зем. Богородскъ, Моск. 
Богоявленеый Ал-дрь Вас. 77 ОД. 902. Зем. вр. С. Нагорье, Переясл., Владим. Д. В. 
Богоявленсвый Ал-дръ Вяч. 70 Л. 96 н. с. Зем. вр. Троицко-ЕпальсвйЙ ног., Кадник., Волог. 
Богоявленекй Ал-дръ Евлами. 59 ДЛ. 84 н. с. впр. С. Алексанровское, Ставропольск. 
Богоявленсый Григ. Андр. 39 Л. 63 к. а., впр. Д. Рыловица, Владим!рволын., Волын. 
Богоявленсый Евген. Дмитр. 64 Л. 89н. с. Мл. вр. Закасп. бриг. погр. стр. Асхабадъ. 
Богоявленевй Ив. Вас. 56 Л. 81 к. с. Орд. губ. зем. бол. Симбирскъ. 
Богоявленсый Мих. Ефим. 64 Л. 38. Зем. вр. С. Дорогоща, Грайв., Курек. 
Богоявленскй Ник. Ефим. 62 Л. 86 к. с. Фабр. вр. Тверь. 
Богоявленекй Ник. Ив. 73 Л. 99. Зем. вр. Петровскъ, Ростов., Яросл. Д. В. 
Богоявленеый Ник. Лавр. 58 .Т. 32 н. с. Вр. Титов. шк. благотвор. общ. Москва. 
Богоявленсый Ник. Львов. 45 Л. 74 к. с. Гор. вр. Тверь. 
Богоявленекй Ник. Федот, 65 Л. 93, впр. Москва. 
Богоявленекй Петръ Ал-др. 57 Л. 81 н. с. Зем. вр. С. Константиново, Александров., Влад. 
Богровъ Ал-дръ Григ. 55 Д. 18. (Псих. и нерв.). Орд. гор. бол. Одесса. 
Богровъ Карлъ Григ. 44 ЛД. 12. (Ушн. и горл.), впр. Одесса, 
Богровъ Тосифъ (Юзефъ) Григ. 58 Л. 89. (Уш. гор. и нос.), вир. Баку. 
Богумиль Вяч. Гиляр. 73 Л. 98. (Хир.), впр. Юевъ. 
Богуновъ Ал-дръ Сем. 59 Д. 84. Зем. вр. С. Борисовка, Дебедян., Тамбов. 
Богуновъь Ник. Сем. 67 Л. 95. Зем. вр. С. Сасово, Елатом., Тамб. 
Богуславеки Ал-дръь Фед. 49 Л. 76 к. с. Зем. вр. С. Лежнево, Ковров., Влад. 
Богуславеый Степ. Ив. 56 Л. 87 ны. с. Ст. зр. воен. лазар. Каркаралинскъ, Семипая. 
Богуславсвй Стеф. Конст. 71 Л. 900. (Хир. и. гин.), впр. Варшава. 

огуелавекй Шмуль-Ханмъ Шулим. 51 1. 716 к. с. Жел.-дор. вр. и вр. жен. гимн, М. 

БЪлая Церковь, Васильк., КАев. 

Богуцьйй Болесл. Янъ 9ад. 76 Л. 901. Сел. вр. М. Уваровичи, Гом., Мотия. 


А мы 


Богуцый Викент. Мечисл. 76 Л. 96. Гор. вр. Приг. Усатово, Одесса.. 

Богуцей Феликсъ Фед. 68 Л. 97, впр: Пос. Сверъ, Бенд., Петроков. 

Богушевскй Ал-дръь Мих. 42 Л. 67 Д. с. с. Пом. Окр. В. Мед. Ин. Хабаровскъ. 
Богушевекй Ант. Павл. 59 Л. 83` с. с. Окр. сел. вр. С. Кабанское, Селенгин., Забайк. 
Бодалевъ Владим. Вас. 76 Л. 902. Мл. вр. Ижевск. зав. Сарал., Вятск. 

Боде Юлй-Отто Карл. 45 Л. 10 к. с. Орд. зем. бол. и дир. Алекс. дЪт. пр. Самара. 
Бодандорфъ Эдмундъ Адольф. 73. Л. 902. Вир м. Кроки, Ковенск. 

Бодееко Ал-дръ Георг. 65 Л. 92 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Серахсъ, Закасн. 

Бодровъ Ал-дръ Влад. 60 Л. 87. (Окул.). Зем. вр. С. Нов. Тарьялъ, Уржум., Вятск. 
Бодянеый Андр. Ив. 55 Д. 82 к. с. Сверхш. вр. гор. леч. Екатеринославъ. 
Бодянсвй Пазвелъ Владим. 74 Л. 900. к. а. Мл. вр. Касп. фл. эк. Баку. 

Боевъ Гавр. Ник. 54 Л. 79 с.с. Старш. орд. Отаро-Екатер. отд. бол. чернораб. Москва. 
Боевъ Евг. Георг. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. 144 пфх. п. Брянекъ, Орлов. 

Боженовъ Андр. Мевод. 66 Л. 94. Зем. сан. эпидем. вр. Ниж. Новгородъ. 
Божовек1й Владим. Григ. 74 Л. 902. Вр. для усов. кл. воен. госп. СПБ. 
Божовекй Конст. Конст. 75 Л. 901. Мл. вр. 169 пфх. пол. М. Олита, Сувалк. 
Бойко Ник. Иван. 68 Л. 96 т. с: Зем. вр. С. ? Сорокск., Бессараб. 

Бойко Никол. Прокоф. 71 Л. 98. Жет. дор. вр. и вр. Елиз. блатотв. об.. Москва. 
Бойковъ Ал-дръ Фед. 38 Д. 62, впр. Москва. 
Бойковъ Владим. Мелет. 73 Л. 901. Зем. вр. Хотмыжекь, Грайв., Курск. Д. В. 
Бойно-Родзевичъ Георг. Георг. 67 ДЛ. 95 к. а., впр. Кобринъ, Гродн. 

Бокадоровъ Влад. Конст. 72 Л. 98. (Акуш.), Акуш. стол. полиц. СПБ. \ 
Бокадоровъ Леон. Конст. 76. Л. 900, впр. СПБ. 

Бокаруеь Ник. Серг. 69 4. 95. Сверх. орд. клин. унив. Харьковъ. 

Боковъ Петръ Ив. 35 ДЛ. 59. (Вн.) н. с., впр. Москва. 

Боксеръ Хаимъ-Тось Дав. 62 Л. 93, внр. ’Варшава. 

Бокшицый Левъ-Бенщанъ Изр. 63 Л. 89, впр. Пинскъ, Минск. 

Бокъ Влад. Тосиф. 54 Л. 82 н. с. Сел. и учит. сем. вр. "М. Молодечно, Вилейск., Вилен.. 
Бокъ Карль-Вильг.-Ал-дръ Карл. 56 Л. 85, впр. Имфн. Батенъ, Газениот., Курл. 
Бокъ Мих. Самуил. 40 ДЛ. 63. (Вн. и дёт.) д. с. с., впр. СПБ. 

Болбергь Серг. Ал-др. 73 Л. 99, зав. вр. Воткинск зав. Сарапульск., Вятск. 
Болдыревъ Алекс. Евграф. 66 Л 91 т. с. Вр. для бФдн. Ростовъ, ни. 
Боллыревъ Вас. Ник. 72 Л. 98 т. с., впр. СПБ. Д. В. 

Болдыревъ Вас. Серг. 66 Л. 95 к. а. Орд. окр. леч. Казань. 

Болдыревъь Ив. Вас. 79 1. 904. Сверхш. орд. клин. унив. Москва. 

Болдыревъь Ив. Фед. 49 Л. 81 к. с. У. вр. и вр. прогимн. Алатырь, Симбир. 
Болдыревъ Ник. Демид. 49 Л. 79 к. с. Фабр. инсп. Калуга. 

Болдыревъ беод. Вас. 77 Л. 908. Зем. вр. Алатырь Симбир. 

Болевекй Генр. Стан. 53 Л. 79. Вр. имфн. М. См$ла, Черкас., ев. 

Болекъ Сима Ильичь 72 ЛД. 901, впр. Москва. 

Бологовсвйй Владим. Иван. 70 1. 99. Мл. вр. 17 фл. эк. Кронштадть. Д. В. 

‚ Болондзь Валеранъ Юрьев. 51 Л. 80. (Вн.). Орд. клин. унив. Казань. 

Болотовъ Аполлин. Дмит. 64 Л. 89 к. а. Тюр. вр. Иркутскъ. 

Болтенко Григ. Дмит. 54 ДЛ. 81 с. с. Жел.-дор. вр. Верхнеудинскь, Забайк. 
Болтуновъ Алекс. Иракл. 75 Л. 903. Зем. вр. Самара. 

Болтуновъ Ив. Алекс. 68 ДЛ. 93. Зем. вр. С. Грачевка, Бузул., Самар. 

Болухерь Андр. Моис. 53 Л. 16, впр. Одесса. 

Болухеръ Моис. Тонов. 74 Л. 98. (Сиф., кож. и мочеп.), впр. Екатеринбургъ, Перм. 
Болъ Эдгаръ Георг. 67 Д. 92. (Хир.). Вр. Герц. Мек.-Стрел. Оравенб. Петерг., СПБ. = 
Больць Ив. Георг: 56 Д. 88. Част. служ. С: Екатериненштадтъ, Николаев., Самар. 
Больць Март. Георг. 68 Л. 96, впр. Д. Ст. Феннернъ, Пернов., Лифл. 
Большаковъ Андр. Дмитр. 72 Л. 97 к а Зем. вр. С. Курбатово, Ряжен., Рязан. —\ 
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Большаковъ Мих. Ульян. 58 Л. 84 к. с. Вр. для ком. У раз. Окр. В. М. Упр. Омск 
Бомашеь Дав. Шолом. 57 Д.83. (Жен. и дЬт.), впр. Вильна. 
Бомаштъ Мееръ Хаим. 61 Л. 85, впр. Лодзь, Петрок. ‹ - 
Бомашъ Моис.-Менд. Янк. 71 Л. 97. (Лёт. и горл.), впр. СПБ. Д. В. 
Бомашь Янк. Хаим. 55 Л. 82, впр. БФлостокъ, Гродн. 
Бомзе Берко (Борнсъ) Моис. 59 /. 88. (Акуш.), впр. Новороссйскъ. 
Вомзе Лазарь Моис. 55 ДЛ. 82 с. с. Гор. и тюр. вр. Елизаветградъ, Херсон. 
Бомштейнъ Григ. Наум. 72 Л. 97, впр. М. Лучинець, Могил., Подол. 
Бомштейнь Исаакъ Шмом. 72 Д. 94, впр. Москва. 
Бомштейнъ Моис. Зельм. 62 Л. 90, впр. Одесса. 
Бонвечь Эмман. Андр. 43 Д. 69 с. с. Вр. реал. учил. и катол. семин. СкрадО 
Бонвечъ Эрн.-Готг.-Леоп. Самуил. 67 Л. 94 н. с. Мл. вр. арт. склада. Курскъ. 
Бондаревъ Ив. Афан. 61 Л. 89 н. с. Впр. Кевъ. 
‚ Бондаревъ Изр. Евелев. 69 Л. 97. Гор. вр. Бирскъ, Уфимск. 
Бонхаревъ Ник. Тосиф. 74 Л. 98. Мл. вр. бр. погр. стр. Заамур. окр. 
Бондаревь Петр. Георг. 66 Д. 94. впр. Ваевъ. 
Бондаренко Митроф. Кари, 61 Д. 87 к. а..Мл. вр. бриг. погр. стр. П. Н- вевь, Мвх.., И$л. 
Бондаровеюй Вульфъ Госиф. 63 ДЛ. 82 к. с. Вр. уч. сем. С. Байрамча, Аккер., Бессал. 
Бондзкевичь Вячесл. Маврик. 72 Л. 99. (Вн. и дфт.), вр. зем. бол. Цинскъ, Минск. 
Бондеръ Авраамъ Янкел. 72 Л. 904., впр. С. Рыхто, Подольск. 
Бонди Людв. Леопол. 59 Л. 92, впр. Д. Пельцовизна. Варш. 
ВБонхыревъ Андр. Павл. 64 Д. 91 н. с. впр. Москва. 
Бондыревъ Мих. Павл. 54 Л. 76 с. с. Ст. орд. Яузск. бол. и вр. для бЪдн. Москва, 
Бондыревь Ник. Аполл. 43 Л. 69 к. с. Жел.-дор. вр. Ст. Пологи. Алекс., Екатеринося. 
Бонкеръ Макс. Ник. 42 Л. 69 с. с. Гор. санит. вр. СПБ. 
Бончкевичъ Ив. Войц. 62 Д. 86. (Вн.), впр. Варшава. 
Бончковек!й Ант.-Владисл. Ант. 70 ДЛ. 95 к. а. Зем. вр. С. Еремино, Устюх., Новгор. 
Бончковеюнй Людв. Ант. 32 Л. 55 т. с., впр. Варшава. 
Бончковеый Францъ Ант. 46 (Д. 76. (Окул. ихир.) к. с., впр. Усть-Лабинская, катер. Куб. 
Бончъ-Бруевичъ Владим. Павл. 76 Л. 904. Мл. вр. Ч грен. пол. Москва. 
Бончъ-Осмоловсый Бор. Фед. 70 ДЛ. 95. Ст. вр. губ. зем. бол. Херсонъ. 
Бонштедть Георг. Эдуард. 75 Л. 99, впр. СПБ. 
Бораковекй Григ. Макс. 49 Л. 70 с. с. Инси. вар. уч. Воронежь. 
Боргесть Теод. Генр. (Андрей) Георг. 72 Л. 99. (Гин. и алуш.). Св. орд. кл. ун. и поч. 

чл. попеч. дфт. пр. Москва. 

Боргь (фонъ-деръь) Вильг. Карл. 32 Л. 51 н. с., впр. Ревель. 
БордзиловскАй Вячесл. Конст. 71 ДЛ. 98. к. а. Ма. вр. воен. лаз. Херсонъ. 
Борейша Георг. Алекс. 74 Л. 900. Мл. вр. 81: В.-С. стр. п. Влацивостокъ. 
Борейша Лмит. Петр. 46 Д. 71 с. с. Губ. Врач. Инен. Самара. 
Борель Яковъ-Зелигь Венам. 60 Л. 86. (Хир.), впр. Варшава. 
Борецый Матв. Лавров. 74 Л. 97. Сел. вр. Дрогичинъ. Кобринск., Гродн. 
Боржекъ аа Петр. 73 Л. 96. Зем. вр. С. Орликъ, Старооск., Курек. 
Борженцый Рудол. 9ом. 48 Л. 712 к. с. Чин. Контр. Пал. Хабаровскъ. 
Борженцый Фаддей-Мар. Сигизм. 77 Л. 900, вир. Варшава. 
Боржимовсый Ив. Ив. 69 Л. 93, вир. Варшава. 
Боржимъ Серг. Григ. 76 Л. 900 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Тирасполь, Херс. 
Боржуховеый Ив. Конст. 64 Л. 91, впр. Пос. Константиновъ, Лодзин., Петрок. 
Боржуховевй Стан. Конст. 56 Л. 85. (Сиф. н кож.), впр. Варшава. 
Борзаковекй Ал-дрь Корнил. 60 Л. 86. Част. служ. С. Бердишево, Муром. "Ва: 
Борзобогатый Конст. Франц. 63 Л. 88, вир. Свенцяны, Вилен. 
Борисевичь А; 1-дръ Фаустин. 45 Л. 15 к. ©. Зем. вр. и вр. гор. учил. Устюжна, Новг. 
Борисевичь Конст. Викент. 53 Л. 79 к. с. Ст. вр. 81 их. пол. Владикавказъ. 
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Бориеевичъ 00м. 9ом. 75 Л. 902 впр. П. Гловамевъ, Козен., Радом. 

Бориеенко Ал-дръ Федор. 76 Л. 904. (Вн.). Орд. кл. ун. Казань. 

Бориековевй Тос. Файвел. 72 Л. 98. Зем. вр. С. Царе-Константиновка, Александр. Екатер. 

Борисовичъ Викт.. Никол. 67 Л. 92. в. с. Мл. вр. воен. лаз. Каменець-Подольскт. 

Борисовичъ Фед. Степ. 48 Л. 13. (Акуш. и жен.). Орд. кдин. унив. Варшава. 

` Борисовекли Влад. Савв. 57 Д. 86 с. с. Дир. минер. водъ, Липецкъ, Тамб. 

Борисовъ Алекс. Вас. 62 Д. 84, (Хир. и тин) к. с. Гор. вр. Киренскъ, Иркут. 

Борисовъ Вас. Яков. 70 ДЛ. 97 н. с. Мл. вр. 1 пфх. пол. Рославль, Смол. Д. В. 

Бориеовъ Викт. Вас. 57 /. 82. (Вн.) с. с. Св. орд. 1 гор. бол. ивр. при Дир. Имп. театр. М№юсква. 

Борисовъ Вяч. Ив. 60 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. 68 пфх пол. Замостье Любл, 

Борисовъ Григ. Ив. 76 Л. 901. Зем. вр. С. Надеждино, Бирск., Уфим. 

Бориеовъь Леонидъ Ив. 42.1. 66 с. с. Гор. вр. Казань. 

Борисовъ Леонидъ Павл. 72 Д. 900 Мл. вр. 49 пфх. пол. Севастополь, Тавр. 

Борисовь Петръ Вас. 67 (7. 93 т. с. Фабр. вр. Вязники, Влад. - 

Борнеовъ Петр. Мих. +18 Д. 78 с. с., вир. Ялта, Тавр. 

Борисовъь Петръ Яков 64 Д. 89 н. с. Проф. ун. Одесса. 

Боришпольсвй Хаимъ Шулим. (Ефимъ Солом.) 69 Д. 93. (Нервн. и душ.). Конс. и завёл. 
частн. леч. СПБ. Д. В. ` 

Боркенгагенъ Оск. Авг. 37 Л. 64 к. с., впр. Варшава. 

Борковеый Ив.-Кантй Ив. 10 Л. 95, впр. Варшава. 

Борковский Конрадъ Фед. 65 Л. 91 т. с. Гор. ‘вр. Гарволинъ, Сфдлецк. 

Борковевй Конст.-Ольгер.-Валер. Дан. 63 ДЛ. 89 н. с. Гор. вр. Орелъ. 

Борковекй. Стан. Эраст. 72 Л. 901. Зав. вр. Ст. Дружковка, Бахм., Екалер. 

Борковъ Ал-дръ Петр. 74 Л. 99. Зем. вр. Бирскъ, Уфимск. 

Боркъ Алекс. Ник. 52 Д. 14 с. с. Фабр. вр. СПБ. 

Борманъ Влад. Леонид. 69 Д. 94 н. с. (Хир,) и. гор. бол. Севастополь. 

Борманъ Серг. Ник. 69 ДЛ. 95, впр. СПБ. 

Борманъ Яковъ Григ. 75 Л. 900 (Псих.) Орд. колон. душ.-бол. с. Бурашевъ, Твер. 

Борнгаулть Карлъ-Георг.-Фед. Карл. 42 Д. 67 д. с. с. Проф. ун. Юевъ. 

Борнгаунтъь Левъ Вильг. 74 Л. 97. (Хир.). Асс. гор. бол. Рига. 

Боршо Мих. Ант. 68 (1. 91 н. с. Мл. вр. бриг. погр. стр. Рига. 

Борнштейнъ Мойзе-Давидъ Максим. 74 Л. 99. (Вн. и нервн.), впр. Варшава. 

Боровецей Исид. Франц. 74 Л. 98. Зем. вр. С. Липцы, Харьк. Д. В. | 

Боровиковь Ив. Вас. 65 Д. 93 н. с. Мл. орд. воен. госп. Двинскь, Витеб. 

Боровикъ Мих. Филип. +49 (7. 76 к. с. Зем. вр. С. Великое, Яросл. 

Боровичь  Гвидо-Юл-Хрисг. Вильг. 49 Л. 76 к. с. Сел. вр. М. Вобольники, Пон., Ков. 

Боровко Вильгельмъ Ал-др. 71 ДЛ. 97. (Вн.). Мл. орд. Общ. Св. Евгенми. СПБ. 

Боровкозь Тимоф. Демьян. 65 (Л. 89 н. с. Ст. вр. центр. перес. тюр. Томекъ. 

Боровек1й Адамъ-Сабинъ Адам. 75 Л. 900. Рудн. вр. Д. Домброва, Бендин., Петрок. 

Боровсвй Е Ив. 52 (1. 76. (Гинек.), впр. Им$н. Покрой, Понев$я., Ковен. 

Боровсвй Ал-дръ Ив. 36 Л. 61 к. с., вир. Ржевъ, Твер. 

Боровек1й Вас. Конст. 58 Д. 88 к. с. Ст. орд. воен. госп. и препод. воен. фел. шк. К1евъ 

Боровевй Ив. Казим: 40 Л. 67. (Вн.) к. с. Общ. вр. М. Полангенъ, Гробин., Курл. 

Боровекй Ив. Леонт. 53 Д.76 к. а., впр. Кевъ. 

Боровевцй Кархь-Фел. Мих. 18 Л. 74 с. с. Ст.вр.г.зем. бол. и вр. общ. Кр. Кр. Симбирекъ. 

Боровеый Мееръ Вольф. 70 Л. 95. т. с. Зем. вр. С. Огульцы, Валк., Харьк. 

Боровекй Петр. Фок. 63 Д. 87. (Хир.) к. с. Ст. орд. воен. госи. Тазикентъ. . 

Боровек!й Феликсъ-Ант.-Нарц Любомр. 62 Л. 89 к. а. Зав. вр. Талицый зав., Камьшиа., ‚ Перм. 

Боровъ-Боровсвй (съ) Вас. Ив. 60 ДЛ. 88 к. с., впр. Новый-Осколъ, Курск. 

*“Бородзичь Доминикъ Игнат. 32 Л. 61. Вильна. 

“Бородзичъ Шерон. Игнат. 36 Л. 60. Бфлозерскъ, Новгор. 

Бородзичь Конст.-Бониф. Ив. 53 ДЛ. 77 к. с. Ст. вр. 6 арг. морг. полка. Херсонъ. 
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Бородинъ Евмен. Лавр. 72 Л. 98. Вр. гор. бол., гор. уч. и тюрьмы. Якутскъ. 

Бородинъ Ювенамй [осиф. 61 Л. 87, впр. Смоленскъ. 

Бородкинъ Соломонъ (Илюма) Моис. 73 Л. 97. Орд. частн. леч. Харьковъ. 

Бородулинъ Вас. Мих. 47 Л. 11. (Вн.) с. с., впр. СПБ. 

Боронъ Максимил. Карл. 35 Л. 710 Е. а., впр. Кременець, Волын. 

Бороховичъ Исаакъ Тосиф. 77 Л. 902. Зем. вр. С. Нов. Слобода, Лукоян., Нижег. й. В. 

Борсукевичъ Петръ Викент. 12 Л. 95, впр. М. Порицкъ, Владим., Волын. 

Борсукъ Алждръ 10сиф. 77 Л. ? впр. Ст. Корма, Рогамевск., Могил. 

Борсукь Маранъ-Стан. Викент. 60 Л. 86 к. ‘а. Вр. Инст., зуб. леч. и фабр. а 

Борткевичъ Ал-дръ Ант. 61 (. 88 н. с. Мл. вр. 289 Окск. полка Н. Новгородъ. Д. В. 

Борткевичъ Ант. Мих. 73 ДЛ. 97. (Ак. и гин.). Зем. вр. о. Долгое, Мак, Ор. 

Бортновевый Викент. Степ. 35 Л. 62 к. с., впр. Уфа. 

Боуртновевй Ив. Т0сиф. 63 ДЛ. 89. (Жен.)” к. с. Вр. центр. перес. тюр. Москва. 

Бортновекй Петръ Госиф. 61 Л. 90 к. с. впр. Козеницы, Радом. = 

Бортновсвкй Робер. Викент. 69 Л. 93 н. с. Вр. Юрюзановск. зав. Златоуст., Уфим. 

Боруновъ Петръ Ив. 68 Л. 96 н. с. Мл. вр. 81 пфх. пол. Владикавказъ. 

Боруховичъ Алтеръ Борух. 74 ЛД. 98, впр. Саратовъ. 

Борхардъ Гиляр. Вольдем. 75 Л. 901. Мл. вр. войск. бол. Кударинскъ, Забайк. обл. 

Борхманъ Ал-др. Адол. 72 СЛ. 96. к. а. Деж. вр. при Дир. Импер. театр. и поч. чл. сов. 
дфт. пр. Москва. р я 

Борховъ Георг. Григ. 64 Д. 90 н. с. Сверх. орд. бол. Марми Магдал. СПБ. 

Борхеенусь Ник. Фед. 47 Д. 72. (Вн.) с. с. Инен. классовъ воен.-фельд. школы. СПБ. 

Борчаниновъ Степ. Афан. 66 ДЛ. 93 к. а. Зем. вр. Сарапуль. Вятск. 

Борщевевй Нух. Абр. 68 (Л. 97, впр. М. Рашковъ, Ольтоп., Подольск. 

Борщевь Пав. Дмит. 65 Л. 88 к. с. Зем. вр. С. Мокровское, Жиздр., Калуж. 

Борщевъ Петръ Дмитр. 73 Л. 98. Зем. вр. Мосальекъ, Калужск. 

Борщовь Ал-дръ Парфен. 75 Л. 902. Зем. вр. С. Усть- -Кишерть, Кунгур., Перм. 

Восее Генр. Генр. 69 Л. 96, вир. Рига. 

Бостремь Гаральдъ Ник. 58 Л. 96. (Глаз.), впр. Ставрополь (губ.). 

Ботвинникъ Евсей Рафаил. 63 Л. 87. (Жен. и.хир.), впр. Москва. 

Ботвинникъ Нух. (Наумъ) Рафаил. 73 Д. 95, вир. СПБ. 

Ботезать Мих. Ильичь 66 ДЛ. 95 н. с. Ст. вр. 4 В.-С. стр. арт. бриг. .Д. В. 

“Боткинъ Ал-дръ Серг. 66 Л. 89 (лейтенантъ). СПБ. 

Боткинъ Евг. Серг. 65 Д. 89 к. с. Гл. вр. Георг. общ. и вр. дия ком. те в. госп. СПБ. д. В. 

Боткинъ Серг. Серг. 59 Д. 86. (Вн.) к. с. Поч. Л.-Мед. п. проф. В.-М..Ак. СПБ. Д. В. 

Боткинъ Яковъ Алекс. 50 Д. 81. (Нерв. и пс.) к. с. Зав. пс. отд. губ. бол.. Е 

Бощансый Францъ Ант. 56 Л. 95, впр. М. Каменка, Ольгоп., Подол. 

Бочарниковъ Алекс. Григ. 65 Л. 93. Жел. дор. вр. Харьковъ, 

Бочарниковь Ив. Григ. 51 Л. 75. Жел.-дор. вр. Воронежъ. 

Бочаровъь Дмит. Лаврент. 66 Л. 93 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. о Пэавл., т: 

Бочаровъ Петрь Вас. 57 Л. 81. (Хир.) с. с. Ст. вр. воен. учил. Кевъ. . 

Бочкаревъ Викт. Конст. 75 Л. 904. Мл. вр. 114 пЪх. пол. Митава. 

Бочкаревь Иллар. Евтих. 60 Д. 87 г. с. Ст. вр. войс. бол. Гурьевъ, Уральск. 

Бочкаревь Фед. Яков. 60 Л. 85 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Бувтоввщенсвъ. . 

Бочковсый Мих. Стан. 63 ДЛ. 87 ин. с., впр. Гомель, Могил. 

Бочковсый Пав. Ив. 79 С. 96 н. с. Ма. орд. воен. госп. Омскъ. 

Бочковь Фед. Тосиф. 38 ДЛ. 61 с. с., впр. Уфа. } 

Бочковъ Феофанъ Мих. 64 Л. 88 и. с., Сел. вр. С. Кулларъ, Кюринск.. Датест. 

Боянусъ Карль Карл. 61 Л. 90. (Гомеоп. ), вир. Москва. | р 

Боянуеъ Ник.-Карль Карл. 53 Д. 81. (Вн.), впр. Москва. 

Бояркинъ Серг. Яков. 62 Л. 89 и. с. Вр. Соф. леч. Москва. 

о Луюй Эдмунд. 54 Л. 86, впр. Пос. Влощово, Кфлец. 
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Боярек Сем. Моис. 72 `Л. 95, впр. С. Еланское, Тюкал., Тобол. 

` Браатцьъ Эгберть Вильг. 49 Л. 80. (Хир.), впр. Либава, Гробин., Курл. 
Брабандеръ Моиев. Марк. 51 Л. 16. (Вн.), впр. Варшава. 

Брабандеръ Тадеувть Людв. Моис. 79 Л. 902. (Ви. и горл.), впр. Варшава. Д. В. 
Браверманъ Бор. Ал-др. 58 Л. 83 т. с. Мл. ревиз. Д-та жел. дор. отчет. СПБ. 
Бравернанъ Синай Файв. 70 Л. 96, впр. Умань, Клев. 

Бравинъ Ал-дръ Мих. 74 Л. 901, Мл. вр. 7 фл. эк. Кроншт. Д. В. 

Брагинъ Алекс. Дмит. 41 Л. 67 с. с., впр. Одесса. - 

Брагинъ Вас. Никит. 73 Л. 97. Зем. вр. М. Ивановка, Славян., Екатер. Д. В. 
Браже Альб. Густ. 29 Д. 54, впр. Митава. 

Бражниковъ Бор. Павл. 57 “Л. 19. (Вн.) к. с. Вр. спец. леч. ком. нищ. СПБ. Д. В. 
Бразайтиеь Тос. Марщан. 50 Л. 76. (Глаз. и зуб.) к. с., впр. Вилькомръ, Ковен. 
Бразоль Левъ Евг. 54 Д. 77. (Гомеоп.) н. с., впр. СПБ 

Брайловевй Влад. Яков. 64 ДЛ. 87, впр. Ростовъ, Донск. 

Брайловсвй Исай Яков. 56 Л. 87`н. с. Вр. гор. учил. Золотоноша, Полтав. ° 
Брайнинъ Сем.-Яковъ Макс. 54 Л. 81. (Акуш. и жен), впр. Кременчугъ, Полтав. 
Брайнинъ Яковъ Менхен. 68 Д. 91, впр. Рига. 

Бракель (фонъ) Альфр. Густ. 63 Д. 93, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Бракель (фонъ) Григ. Гаральд. 31 Д. 58. Жел.-дор. вр. Митава. 

Бралишевь Алекс. Иван. 77 Л. 902. Мл. вр. 30 В.-С. стр. п. Владивостокъ. 
Брамсонъ Авр. Моис. 71 Л. 97, впр. Ковна. 

Бранденбургь Ант. Владим. 78 Л. 904. Мл. вр. 15 пЪх. пол. Замбровъ, Ломж. 
Бранденбургъ Конст. Ник. 66 Л. 93 к. с. Мл. вр. Л.-Гв. Преобр. пол. СПБ. 
Бранденбуревый . Гершъ Нутов. 69 ЛД. 94, впр. Балта, Подол. 

Брандететь Торгый Ник. 26 ДЛ. 49 с. с., впр. БЪлостокъ, Гродн. 

Брандтнеръ Леон. Карл. 76 7. 903. Зем. вр. С. Темрюкъ, Марунол., Екатерин. 
Брандтъ Адольфъ-Карлъ Эрнес. 42 Д. 69 с. с., впр. Кобринъ, Гродн. 

Брандтъ Ал-дръ Фед. 61 Д. 87 к. с. Мед. Инсг. Петроковъ. 

Брандтъ Вольд. Фед. 46 Д. 12 к. с. От. вр. учеб. мин. отр. Балт. фл. Кронштадть. 
Брандтъ Севаст. Егор. 40 Л. 65. (Гомеон.) к. с., впр. СПБ. 

Брандштейнъ Аронъ Мих. 62 Л. 94, впр. Лодзь, Петрок. 

Бранзбургь Сам.-Як. Борух. 76 Л. 900, впр. Юевъ. 

Браникъ Ив.-Алоиз Станис. 65 Л. 91, впр. Одесса. 

Брантъ Викт. Дмит. 72 Л. 96 н. с., Зем. вр. СПБ. 

Браславсвый. Лазарь Ицковъ-Лейб. 66 Д. 93. (Вн. и дфт.). Св. орд. евр. бол. Кевъ. 
Браеславекй Элаз. (Лазарь) Зурах. 72 Л. 900. (Дфт. и вн.), впр. Иваново-Вознесен., Владим. 
Братановичъ 1ос. Стан. 60 Л. 89. Зем. вр. С. Макаровка, Александр., Херсон. 
Братнинъ Яковъ Исаак. 49 Л. 76 к. с. Зем. вр. С. Ухта, Вытегор., Олон. 
Братковъ Никол. Наум. 74 Л. 99. (Акуш. и жен.), вир. Юевъ. 

Братцевъ Васил. Аким. 18 Л. 98, впр. Москва. 

Братцевъ Григ. Тоак. 71 ДЛ. 97 к. а. Уч. вр. Павлодаръ, Семиналат. 

Брауде Венцель Маркус. 53 Д. 76. (Ушн. и горл.) к. а. Прив.-доц. унив. Харьковт. 
Брауде Гершь Маркус. 60 ДЛ. 89, впр. Ст. Джанкой, Перекоп., Тавр. Д. В. 

Брауде Ефроимъ Арон. 67 Л. 94, впр. Майкопъ, Кубанск. 

Брауде Гос. Маркус. 65 Л. 94 т. с., впр. Москва. 

Брауде Мееръ Мовш. 70 Л. 95. (Вн. и дьт.), впр. Витебскъ. 

Брауде Хацкель-Ошеръ Маркус. 67 Л. 94. Общ. вр. М. Пикели, Телыш., Ковен. 
Браудо Моис.-Самуилъь Израил. 48 Л. 716 к. с. Ст. вр. 245 пЪх. пол.? | 

Браунакъ Адамъ-Ал-дръ Адам. 65 Л. 90, впр. М. Изабелинъ, Волковыс., Гродн. 
Браунфельдъь Фридр. Гансов. 73 Л. 98. Мл. вр. Томашев. бр. погр. стр. ?. 
Брауншвейгь (фонъ) Ричар. Гугон. 64 Д. 91 н. с. Мл. вр. 177 пбх. пол. Рига. ДЛ. В. 
Браунштейнъ Андр. Мих. 62 Л. 89 к. с. Гор. вр. Нов. Маргелану. 
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Браунштейну Евсей Петр. 64 Д. 87. (Окул.) н. с. Зав. част. глазн. леч. Харьковъ. 
Браунъ Абр. ос. 76 Л. 900, впр. Екатеринослав. 

Браунъ Ал-дрь Ферд. 36 Д. 61, впр. Д. Лиснинъ, Янов., Любл. 

Браунъ Артуръ Адольф. 58 Л. 85. Пом. Вр. Инси. Иркутскъ. 

Браунъ Вульфъ Лейб. 68 Л. 95, вир. Николаевъ, Херсон. 

Браунъ Григ. Наум. 60 Л. 85, впр. Рязань. 

Браунъ Карль Генр. 37 Л. 63 с. с., впр. Моршанскь, Тамбов. 

Браунъ Карль Ив. 70 Л. 94. (Глаз.) т. с., впр. Либава, Гроб., Курл. 
Браунъ Филишть Густ. 72 Д. 96 к. а, Орд. бол. Прик. 06. Пр. Астрахань. 
Браунъ Шмуйло Файвел. 61 Л. 88. (Горл., ушн. и нос.), впр. СПБ. 
Браше Адол.-Вильг.-Ник. Ник. 65 Д. 92 н. с. Св. гор. вр. Варшава. 
Браше Пазв.-Карлъ-Евген. Альбер. 59 Л. 90 н. с. Ст. вр. Сиб. фл. эк. и: 
Браше Эрность Тоан. 73 Л. 900, впр. СПБ. 

Брегель Яковъ Енох. 70 Д. 97 к. а. Орд. Кузнец. больн. Иркутекъ. 

Брегманъ Илья Шецсел. 65 Д. 90. ,(Нерв.) к. с., Св. орд. евр. бол. Варшава. . 

‚ Бредихинъ Ал-дръ Серг. 65 Л. 90 ни. с., вир. С. ’Верхоп®ны, Обоянск., Курск. . 
Бредниковъ Дмит. Ал-др. 70 ДЛ. 97, вир. Томокъ. . 

Брезинсый Геор. Карл. 70 ДЛ. ?. Экст. Ново-Екалер. бол. Москва. 

Брезовемй Максимил. Вильгельм. 77 Л. 902. (Нерв.). Частн. сл. Рига. 

Брейтигамъ Генр. Яков. 64 Л. 92. (Нерв.), впр. Лодзь, Петрок. 

Брейтманъ Гершъ Исаак. 61 ДЛ. 86. (Хир.), впр. Екатеринославъ. 

Брекерь (фонъ) Карлъ-Авг. Густ. 71 Л. 95, впр. Рига. 

Бременеръ Мих. Мошк. 73 ./. 99, впр. Москва. 

Бремъ Вильг. Конрад. 73 ДЛ. 98. к. с. Мл. вр. воен: лаз. Калуга. 

Бремъ (фонъ) Гуго Эдуард. 42 Д. 72. (Акуш. и гинек.), впр. Рига. 

Бремъ Оскаръ Оскар. 73 4. 99. Вр. лечеб. Ротенбергъ. Рига. 

Бренбургь Исеръ Аронов. 74 4. `99. (ДЪт.), впр. Гродно. 

Бренглаеь Абр. Лейз. 65 /. 96, вир. М. Яново, Ковен. 

Брендель Романъ Ант. 65 ДЛ. 96, впр. Пос. Ирена, Новоалекс., Любл. 

Бреннеонъ Исид. Исид. 54 Д. 83. (Ортоп.). Вр. Дорот. учил. Митава. 

Бреннзэйзенъ Леоп. Альберт. 75 Л. 900. (356.), впр. Варшава. 

Бреславъ Изр. (Исид.) Солом. 68 Л. 94. (Нерв.). Вр: и прен.об. сес. Ер. Вр. ПОВ 
Бреславъ Янкель-Лейба Шлем. 60 Л. 87, впр. Баку. 

Брееляуеръ Густ. Самуил. 58 Л. 89, впр. Варшава. ) 

Бретцель (фонъ) Яковъ Богд. 42 1. 68. (Вн. и дфт.) с. с. Вр. Гл. Воен. Суд. Управ. СПБ. 
Брешель Леопольдь Натан. 42 Л. 72, вир. Пос. Водзиславъ, Аидрее: 
Бржезинеый Адамъ-Силезй Емел. 64 Л. 93, впр. С. Кяны, Любарт., Любл. 
Бржезинсвый Вас. Алекс. 67 Л. 91 х. а. Орд. клин., вр. тюр. и гимн. Баршава. 
Бржезиневый Викт. Гугов. 69 Л. 96 н. с. Уч. вр. Тисульск. вр. уч., Марин., Енисейск, 
Бржезинеый Ив. Андр. 48 Л. 10. (Электротер.), впр. Варшава. 

Бржезинекй Тос.-Каласант!й Леопол. 68 Л. 91. Зав. вр. С. Заверце, Бендин.., Петрок. | 
Бржесый Корнелй-Ив.-Сарващй Фран. 43 Л. 70, впр. Пос. Торчинъ, Гроец., Вар. ' 
Бржесвйй Чесл. Лющан. 69 Л. 93. Зем. вр. С. Рубанка, Конотон., Черниг. 

Бржеесый Ник. Викент. 68 ДЛ. 89 к. с. Ст. вр. 19 эк. Кронштадтъ. Д. В. 

Бржозовсвйй Адольфъ Павл. 30 Л. 58 к. с, вир. Новогрудовъ, Минск. 

Бржозовсый Антонъ Григ. 70 Л. 95. Зем.‘ вр. Хвалынскъ, Сарат. | 
Бржозовсый Викент. Ксавер. 61 Л. 86. (Окул.) н. с. Жел. -дор. вр- Челябинскь, Оренб. 
Бржозовсый Игнат. Мих. 59 Л. 84 н. с. Мл. вр. +4 0603. кадр. бат. Бердичевъ, ев. 
Бржозовсый Каз. Стан. 72 Л. 97. (Жен.). Тюр вр. Лодзь, Петрок. 

Бржозовеый Стан. Онуфр. 42 Л. 67 к. с. Полин. вр. Лодзь, Петрок. 

Бржозовек!й Феофиль-Владис. Леопол. 63 . 87, впр. Пос. Клобуцкъ, Ченстох., Цетрок-- 
Брикъ Абр. Тос. 70 Л. 97, вир. Пос: Волбромъ, Ольк., К$лец. 
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Брикъ Авр. Мих. 39 Л. 73. (Вн.) н. с. Вр. гор. учил. Балта, Подол. 

Бриллантовъ Алекс. Ник. 47 Д. 84. (Сиф.) в. с. Ст. вр. 22 арт. бриг. Новгородъ. 

Брилантъ Яковъ Монс. 53 Д. 71 н. с. Вр. Фирсан. дома Общ. оснабж. кварт. Москва. 

Брилл1аитовъ Ник. Ник. 77 Л. 904. Мл. вр. 2 кр$и. пол. Новогеортевскъ, В 

Бриль Мих. 10с. 55 ДЛ. 79. (Акуш. и гинек.) т. с., впр. Ростовъ, Донск. 

Бринеръ Мих. Тосиф. 57 Д. 84. (Хир.), вир. Варшаза. 

Бринкманъ Мееръ-Гириь Ицхок. 64 Л. 97, впр. Рига. 

Британъ Ааронъ Исаак. 57 Л. 84. (3уб.), вир. Саратовъ. 

Бритневъ Влад. Ал-др. 53 Д. 80 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Царское Село, СЦБ. 

Брицци Влад. Викент. 77 Л. 903, впр. Одесса. 

Бро Петръ Спирид. 53 Л. 79 к. с. У. вр. ин вр. У$зд. учил. Зубцовъ, Твер. 

Броверманъ Тосифъ Айзик. 74 Л. 99. (Вн. и дЪт.). Вр. амб. для туз. Таликентъ. 

Бровкинъ Фед. Аристарх. 70 Л. 98. Жел. дор. вр. Ст. Чусовская, Пермск. 

Бровцынъ Ник. Петр. 65 Л. 90 н. с. Вр. для коман. УП раз. Окр. Воен. Мед. Упр. СПБ. 

Бровчниск Конст. Всевол. 67 Л. 91 к. с. Пом. полиц. вр. СПБ. 

Бродзели Георг. Ив. 65 ДЛ. 91 н: с. Чом. Губ. вр. Тифлисъ. 

Бродовичь Генр. Генр. 53 Д. 19 к. с., впр. М. Петриково, Мозыр., Минск. 

Бродовичъ Чесл. Генр. 64 Л. 91 н.-с. Вр. для бЪдн. и поч. чл. хоз. ком. Никол. дфт. бол. 
и поп. сов. пр. Пр. Ольд. СПБ. 

Бродовеюй Борисъ Макс. 56 Л. 85. (Ушн., нос. и горл.), впр. Екалеринбургъ, Перм. 

Бродовевлй Леонъ Рувим. 68 Л. 94, впр. Одесса. 

Бродовеый Мих. Ив. 53 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. М. Балацкое, Херсон. 

Бродеюый Даронъ (Аркадй) Абрам. 55 Л. 83. Уч. вр. Каинскъ, Томск. 

Бродевй Вольфъ Ал-др. 71 Д. 98. (=), впр. Москва. 

Бродевый Гилель (Илья) Тосиф. 64 Л. 95. Зем. вр. С. Гифдинцы, охвиц., Полтав. 

Бродевюй Зах.-Мендель Берк. 62 Л. 88, впр. Березовка, Анен., Херс. 

Бродек1й Илья Ал-др. 68 Л. 90. (Глаз.). Зем. вр. и завфд. лечеб. поп. о слфи. Исковъ. 

Бродевый Ицко [осиф. 63 Л. 95. Зем. вр. С. Бережокь, Юрьев., Влад. 

Бродевлй Гуда-Лейбъ Шаев. 72 Л. 96. (Глаз. и зуб.), впр. Кевъ. „ 

Бродевмй Леви Лейз. 58 Л. 82. Санит. вр. Керчь. 

Бродеюмй Маркъ Абрам. 69 Л. 908. Зем. вр. Глинскъ, Роменск., Полтавск. 

Бродевмй Моис.-Аар. Лейвик. 69 Л. 97, впр. Зеньковъ, Полт. 

Бродеклй Самуиль Арон. 65 Л. 91. Вр. евр. бол. Одесса. 

Бродекй Шебшель Берк. 48 . 76 к. с. Гор. вр. Вознесенскъь, Елисаветград., Херсон. 

Бродъ Тосифъ Самсон. 67 СЛ. 95. (Хир. и акуш.). Св. орд. зем. Алекс. бол. Саратовъ.. 

Броецвый Мих. Ефим. 56 Л. 84 к. с. У. вр. Винница, Подол. 

Бройде (Ал-дръ) Эзрй-Мордко Лейбит. 72 Д. 97, вир. Рига. 

Бройдо Гершъ Тонов. 70 Л. 94, впр. Телыши, Ковен. 

Бройть Ив. Владимир. 61 Л. 87 к. а. Сел. вр. М. Грузди, Шавел., Ковен. : 

Брокманъ Маркусъ-Магнусъь Маврик. 49 Л. 75. (Горл. и нос.), впр. Калишъ. 

Брокъ Джемсъ-Робер.-Ал-дръ Эдуард. 64: 95 н. с. (Вн. и акуш.). Св. вр. родовсц. завед. СПБ. 

Бромбергь Гершъ Гершун. 70 Л. 97 т. с. Сел. вр. С. ? Ялуторов., Тобольск. 

Броневемй Игн.-Брон. Брон. 66 ДЛ. 91 н. с. Гор. вр. Пабанице, асск., Петрок. Д. В. 

Брониковевый Игнат. Сем. 32 Л. 59 к. с., впр. КАевъ. 

Брониковсый Ник. Тосиф. 68 ДЛ. 94 н. с. Ст. вр. 12 В.-Сиб. стр. п. Д. В. 

Бронниковь Ал-дръ Никол. 77 Л. 902. Зем. вр. Сиб. Сидорово, Грязов., Вологод. . 

Бронниковь Алекс. Ал-др. 66 Л. 91 н. с. Зем. вр. Грязовецъ, Вологод. 

Бронниковъ Вас. Сем. 44 Д. 71. (Хир.) с. с. Бр. вр. 54 пёх. рез. бр. Пенза. Д. В. 

Бронниковъ Ник. Алекс. 71 Л. 904 Зем вр. с. Устьвымь, Яренск., Вологод. 

Бронниковъ Пав. Ал-др. 54 Л. 80 к. с. У. вр. и вр. гор. учил. Грязовець, Волог. 

Бронниковъ Серг. Иван. 74 Л. 98. Мл. вр. 231 рез. бат. Вятка. 

ЩЕ -Бараненко та о. 58 Л. 84 к. с. У вр. Шавли, Ковен. 
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Броновеый Феликсь (Сченсный) Конст. 64 Л. 88 н. с. Св. орд. Праг. бол. Варшава. | 

Броновевй Францъ-Онуфр. Казим. 57 Л. 84. (ДЪт.) н. с., вир. Вильна. : 

Бронштейнъ Герас. Арон. (Лейб.) 65 Л. 93. (Акуш. и жен.), впр. М. Секуряны, Хот., Бессаф. 

Бронштейнъ Тосифъ Ильичъ 73 Л. 97. Зав. бактер. въ частн. химико-бакт. инстит. Москва. 

Бронштейнъ Моис. Григ. 70 ДЛ. 97. (Вн.), вар. М. Черневцы, Ямпол., Подол. 

Бронштейнъ Пейс. Пмуль Тосбев. 72 Л. 98, впр. М. Погребише, Бердич., Каев.. 

Бронштейнъ Солом. Моис. 77 Л. 903, впр. Житомрь ‘ ° 

Бронъ Соломонъ (Шулимъ) Тосиф. 71 ДЛ. 97, впр. Саратовъ. 

‚ Бронатовсый Пинк. Яковл. 72 Л. ?, впр. Ченстоховъ, Петрокоз. 

_ Бронятовекй Ромуальд. Яков. 79 Л. 904, впр. Варшава. 

_ Вротманъ Карлъ Игнат. 77 Л. 901. (Вн.), вир: С. Предмостная Слободка, Остер.. Черниг. 
Броунъ Хаимъ Янкел. 55 Л. 81, впр. Умань, Калев. 
Броховичъ Ив. Ив. 52 Л. 81 с. с. Участ. сел. вр. Омскъ. 

Брохоцый Ал-дръ Ив. 51 Д. 19. Фабр. вр. Дер. Новый-Лворъ, Варшав. 
Броцкинъ (Броцкй) Абр. Абель Арон. 73 Л. 97. Орд. псих. отд. губ. зем. бол. Смоленскъ. 
Броииовсвый (фонъ) Паз.-Генр. Клем. 71 Д. 94 н. с. Вр. для ком. УП рез. Г. В. М. У.СПБ. 

Брудзинсый Полик.-Тос. Феликс. 74 Л. 97. (Дфт.), впр. Варшава. 

Брудницый Иван. Мартын. 70 Л. 99. (Вн.). Ас. бол. Мл. Тисуса. Варшава. Д. В. 

Бруднаякъ Гос.-Берко Хаим. 63 Д. 90. (Акуш. и дфт.), впр. СПБ. 

Бружинеьй Степ.-Эмил. Ал-др. 50 Л. 85, впр. Пос. Журоминъ, Серпец., Плодк. 

Брукендаловъ Ив. Алекс. 69 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. 186 пфх. пол. Елисаветградъ, Херсон. 

Брукь Абр. Яков. 66 Л. 91. (Глазн.), Дир. глаз. леч. попеч, о слфи.. Гомель, Могил. 

Брукъ Гершъ (Гилель) Яков. 67 Л. 93, вир. СПБ. 

Брукъ Лазарь Абр. 60 Л. 88, впр. Каевъ. 

Брукъ Наумь Самуил. 72.Л. 97. (Вн. и дфт.). Экст. губ. зем. бол. Екатеринославъ. 
Брукъ Солом. Яков. 76 Л. 902. впр. Пос. Юзово, Бахмут., Екатерин. 

Брумбергь Мовша Подок. 66 Л. 91. (ДЪт. и вн.). Зем. вр. Борисоглфбекь, Тамб. 
Брумбергь Шимонъ Цодок. 67 Л. 97, впр. Москва. 

Бруммеръь Викт. Петр. 61 ДЛ. 85 к. а. Зем. вр. и вр. у$зд. учил. Галичъ, Костром. 
Брундзо (Бронзо) Тос. Петр. 70 ДЛ. 900, впр. М. Прены, Мар!ам., Сувал. 

Брунеръ Гецель Генр. 70 Х. 94, вир. Варшава. - 

Бруннеръ Людв.-Фридр.-Адольфъ Фед. 56 Д. 81 к. с. Деж. вр. Имп. театр. СПБ. 
Бруннерь Ник. Игнат. 41 Д. 68. (Нерв.) с. с. Ст. вр. бол. Св. Духа. Варшава. 
Брунеъ Вильг.-Генр.-Ал-дръ Вильг. 71 Л. 95. (Вн.). Св. орд. П.-Павл. бол. СПБ. В. А. 

Брунеъ Григ. Фед. 50 Д. 73. (Хир.) д. с. с. Губ. Вр. Инси. и гл. вр. Общ. Кр. Кр. Житомръ. 
Брунъ Бессалель Давид. 57 Л. 81, вир. Одесса. 

-Брусиловемй Влад. Дан. 55 Л. 82. (Гин. и акуш.) к. с. Уч. вр. Ставрополь (губ.). 

Брусиловсюй Ефр. Монс. 54 Л. 82. (Вн.) н. с. Вр. гор. учил. Одесса. 

Бруекинъ (Брушкинъ) Айзикъ Беров. 69 Д. 94. Впр. Минскъ. 

Брускинъ Бенцонъ Монс. 63 ДЛ. 89 к. а. Сверх. орд. гор. бол. Саратовъ. 

Брусянинъ Ник. Ник. 55 Д. 81. (Вн.) к. с. Проф. унив. Варпгава. , 

Бруттань Карль Фридр. 63 Д. 92. Мл. вр. 17 В.-Сиб. стр. п. Благовфщенскъ. 

Бруттанъ Пав. Андр. 68 Д. 90. (Гинек. и акуш.) к. а. Вр.-конс. губ. зем. бол. Пековъ: 

Брутцерь Карлъ- Георг.-Вильг. Григ. 70 Л. 95. Вр. лепрозори. Рига. 

Бруханекй Борись Павл. 71 Л. 98. (Дфт.). Завфд. губ. зем. приют. Саратовъ. 

Бруханекй Пав. Павл. 68 Л. 98. (Нервн. у душ.) н. с. Шт. вр. и почет. чл. попеч. о 

бЪдн. и орд. псих. бол. на Каналч. дачЪ. Москва. | 

Бруцкусь Юдель-Лейба Дав. 70 Л. 94, впр. Петергофъ. СПБ. Д. В. 

Бруштейнь Наухъ-Беръ Яков. 55 Л. 80 к. с. Зем. вр. Зав. Мотовидиха, Перм. 
Бруштейнь СергЪй Израил. (Ал-дров.) 74 Л. 97. (Нервн.). Амб. вр. Общ. Св. Евг.. СПБ. 
Брызталовъ Дмит. Ал-др. 55 Л. 82. (Хир.) с. с. Полиц. вр. Москва. 

Брывинъ Вас. Вас. 71 Л. 97. Горнозав. вр. Бресто ховскй рудн., Таган.; Донск. 
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Брыкинъ Пав. Вас. 69 Л; 93. (Вн.). Орд. бол. богоугодн. зав. Таганрогъ. 

Брылиневй Ал-дръ-Авреланъ Тосиф. 59 Л 87. Зав. вр. М. Бершадь, Ольгоп., Подол... 

Брындза Людов.-Зигм. Ал.-дров. 77 ДЛ. 901. (Гин. и акуш.); впр.. Варшава. 

Брюзгинъ (Степановъ) Алекс. Варфол. 60 ДЛ. 84 к. а. Вр. гимн. и ремесл. учил. и орд. 
гор. бол. Саратовъ. ^ 

Брюль Людв. Людв. 57 Д. 85. (Гинек.), впр. Варшава. | 

Брюнеръ Владисл. Эдуард. 59 Л. 83 к. с. Орд. Прагск. бол. Варшава. 

Брюно Георг. Георг. 62 Д. 87. (Акуш. и гинек.). Зав. вр. С. Деребчинъ, Ями., Подол. 

Брюхановъ Викт. Вас. 50 Л. 79 к. а., вир. СПБ. 

Брюхановъ Ник. Ив. 67 Д. 91. (Вн.) н. с: Проз. губ. зем. бол. Екатеринославъ. 

Брюхановъ Петръ Павл. 73 Л. 903. Зем. вр. с. Рудка, Яранск., Вятск. 

Брюхатовъ Ник. Дмитр. 77 Л. 901. Зем эпид вр. Тамбовъ. 

Брюховеый Пазв. Григ. 49 Л. 12 к. с. Зем. вр. С. Байдары, Ялтин., Таврич. 

Брянеый Григ. Ив. 60 ДЛ. 86, вир. СПБ. 

Брянцевъ Влад. Аполл. 52 Л. 79. (Псих. и нерв.) с. с. Орд. Кузнец, бол. и вр. инсг. Иркутскъ. 

Брянцевъ Корнил. Вас. 75 Л. 901, впр. Кевъ. Г 

Брянцевъ Мих. Вас. 52 ДЛ. 19 т. с., вир. Воронежъ. 

Брянцевъ Серг. Алекс. 66 Д. 91 н. с. Мл. вр. 56 пфх. пол. Тирасполь, о д. В. 

Бубиеъ Гавр. Марк. 63 ДЛ. 87. (Вн. и дфт.), впр. СПБ. 

Бубличенко Лаз. Ив. 75 ДЛ. 900. Зем. вр. с. Волос. Балаклейка, Купянск., Харьхов. 

Бубмевъ Феофанъ Ник. 36 ДЛ. 59 с. с., впр. Кевъ. 

Бубновъ Анаст. Алекс. 67 Л. 91. Жел.-дор. вр. Можайскъ, Москов. 

Бубновъ Вен!ам. Никит. 70 ДЛ. 96. (Сиф., кож. и вен.), впр. Ялга, Таврич. Д. В. 

Бубновъ Сераф. Ив. 67 ДЛ. 91 н. с. Зем. вр. Лицецкъ, Тамб. 

Бубновъ Серг. Фед. 54 Д. 81. (Гиг.) к. с. Проф. ун. Москва. 

Бугаевсый Рафаилъ Львов. 55 Д. 81. (Вн. и нерв.) к. а. Пом. Вр. Инси. Оренбургъ. 

Бугаевъ Ал-дръ Алекс. 80. Л. 904. Мл. вр. 234 рез. бат. Симбирскъ. 

Бугайеый Мих. Сем. 73 Л. 97. Мл. вр. 8 арт. бриг.. Нултускъ, Варшав. 

Бугаревичъ Франць Ив. 38 Л. 96 к. с. Вр. гимн. Кишиневъ. 

Бугославеый Валент. Тосиф. 51 Д. 79 к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Кексгольм. пол. Варшава. 

Бугоелавеый Ник. Фед. 59 Л. 84 к. с. Зем. вр. Городня, Черниг. 

Будаговевй Ал-дръ Викент. 49 Д. 77. (Акуш.), вир. Полтава. 

Будаговъ Георг. Ив. 66 Л. 93 к. а., впр. Бендеры, Бессар. 

Буданцевъ Самуиль Конст. 62 Л. 89 к. а. Окр. вр. Канскъ, Енис. 

Будбергь (баронъ) Рожеръ Ал-др. 67 Л. 95. впр. Юрьевъ. Д. В. 

Будзиневй Влад. Адол. 61 Л. 94. (Вин. и нерв.) к. а. впр. Харьковъ. 

Будзиневй Степ. Альфон. 63 ДЛ. 89, впр. Пос. Жихлинъ, Кутн., Варшав. 

`Будзько Ив. Ив. 68 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Оренбургъ. 

Будкевичъ Ант. Ив. 41 ДЛ. 66. (Сиф.) с. с., вир. Варшава. 

Будкевичъ Авт. Мих. 38 ДЛ. 62 к. с. Вр. дух. учил. Саратовъ. 

Будный Ив. Павл. 35 ДЛ. 63 к. с., впр. Пятигорскъ, Терек. 

Будревичъ Брон. Осин. 70 Л. 96. Зем. вр. с. Старенково. Мценск., Орлов. 

Будрецюый Петръ-Янъ Мадеев. 60 (Л. 86 н. с. Зем. вр. Дубосары, Тирасп., Херсон. 

Будучанъ-Будуговъ Арташесъ Оганес. 53 Л. 89. (Накож.), впр. СПБ. 

Будяникъ Георг. Ив. 54 Л. 79 к. с. У. вр. Зеньковъ, Полтав. 

Буевичъ Тосифъ Стан. 34 Л. 61. (Хир. и окул.) к. с., впр. Двинскъ, Витеб. 

Бужансый Левь Фед. 59 Д. 80. (Ушн., гор. и кож.), впр. евъ. 

Бузблидеръ Пав. Борис. 74 47. 902. Зем. вр. С. Кертежъ, Рыдльск., Курск. 

Буй Мих. Антон. 72 Л. 98, впр. Екатеринодаръ. г 

Буйвидъ Ант. Ив..56 Д. 84 к. с. (т. вр. 2-й зап. арт. бриг. 'Гаганрогь (бл. Войск. д 

Буйвидь Одонъ Феликс. 57 Л. 84. Краковъ. (Австр!я). 4 

Буйко Людв.-Зенонъ Матв. 55 Л. 19. (Хир.) к. с., впр. Астрахань. 
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Буйко Петръ Игнат. 35 Л. 60, вир. Д. Суруце, Росщен., Ковен.- 

Буйневичъ Ал-дръ Альбин. 78 Л. 904, фабр. вр. Тва И. Н. Зимина, Богородск., Моск. 

Буйневичъ Казим. Альбин. 72 Л. 98, впр. Москва. А. | р 

Вуйницей Брон. Феодос. 47 Л. 73 т. с., впр. М. Ракишки, Новоалександр., Козен. 

Буйницей Степ. Ал-др. 61 ДЛ. 88 к. с. У. вр. Умань, Калев. | 

БуйновекАй Алекс. Алекс. 74 Л. 99, впр. Ханская Ставка, Астрах. 

Букиничъ Влад. Петр. 76 Л. 901. Мл. вр. 27 пфх. пол. Конскъ, Радомск. 

Букинъ Алекс. Вас. 73 Л. 98. (Вн. и дфт.). Зем. вр. Д. Ярыгино, Дмитров., Моск. 

Буковеый Тить-осифъ Виктор. 53 Л. 15 и. с. Жел.-дор. вр. Таганрогъ, Донск. 

БукоемекШ Францъ-Эмиланъ Викт. 60 Л. 86. (Акуш. и дфт.), впр. Одесса. 

Буколовь Ал-дръ Лаврент. 70 Л. 95. Зав. вр. С. Угрофды, Ахтырск., Харьков. 

Буконтъ Домин. Адам. 73 Л. 900, впр. Иллуксть, Курлянл. : 

Булавинцевъ Ал-дръ Иван. 74 Д. 99. (Вн.), впр. СПБ. 

Булатниковъ Ал-дръ Исид. 70 Д. 95 н. с. Мл. вр. 97 пЗх. п.’ Двинскъ, Витеб. Д. В. 

Булатовъ Викт. Алекс. 71 Д. 96 к. а. (Акуш. и жен.). Мл. вр. 14 фл. эк. СПБ. Л. В. 

Булатовъ Влад. Ник. 51 Д. 74 с. с., впр. Никольскъ-Усс., Примор. : 

Булатовъ Мих. Мих. 77 4. 904. Мл. вр. 13 грен. пол. Манглисъ, Тифл. 

Булатовъ Пав. Ник. 59 Д. 82 с. с. Помонк. Гл. Вр. Инел. СПБ. 

Булатовъ Петръ Григ. 71 Л. 97. Зем. вр. Курскъ. 

Булахь Дмитр. Егор. 72 ДЛ. 99. к. а. Мл. вр. 1-Й рез. арт. бриг. Двинскъ, Витеб. 

Булахъ Мих. Лан. 59 С. 86 н. с. Ст. вр. 30 В.-С. стр. полка.Владивостокъ. | 

Булашевичъ Дмитр. Ал-др. 68 Л. 94. Зав. вр. С. Родники, Юрьевец., Костр. 

Булгаковъ Вас. Вас. 73 Л. 900. Мл. вр. воен. лазар. Ковна. 

Булгаковъь Ив. Ив. 50 ДЛ. 16 с. с. Обл. вр. Тург. обл. Оренбургъ. 

Булгаковъ Ив. Никит. 52 Л.`76 с. с. Див. вр. 6 кав. див. Ломжа. 

Булгаковъь Мих. Фед. 48 Л. 75 к. с. У. ву: Обоянь, Курск. 

Булгаковъ 9ерап. Ив. 70 ДЛ. 97 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Холмъ, Любл. 

Булгаревичъ Дан. Ал-др. 64 Л. 98 к. а. Зем. вр. С. Ново-Томниково, Пацк., Тамб. 

Булгакъ Ив. Петр. 41 Д. 64, вир.` Москва. 

Булдаковъ Дмит. Афан. 51 ДЛ. 75 к. с. Гор. и тюр. вр. Пермь. р 

Буликовеюй Эдм. Леонъ Войц. 70 Л. 98. (Ак. и жен.). Вр. рез. Полев. В. Мед. Маньчхж. арм. 

Буловевый Ал-дръ Ив. 67 Д.93 к. а. Секр. при Управл. Каз. Прод. Пит. СПБ. 

Булченко Лавр. Мин. 70 ДЛ. 98. Зем. вр. С. Хотфнь, Сумск., Харьк. 

Булытинсый Ал-дръ Дмитр. 38 Д. 61 д. с. с. Проф. унив. Москва. 

Булыгинь Серг. Егор. 71 Л. 97. Вр. мЪстн. команды. Н. Дуэ, Сахалинъ. 

`Вулычевь Вас. Вас. 71 Л. 97. Жел.-дор. вр. Вел. Луки, Цеков. 

Булычевь Мих. Вас. 63 Л. 89 т. с. Зем. вр. Сычевка, Смолен. 

Булычевь Петрь Петр. 58 Л. 81 к. с. Ст. вр. 98 лфх. пол. Двинскъ, Витеб. Д. В. 

Булюбашъ`Фед. Валер!ан. 44 Л. 74 к. с. Орд. страннопр. дома, Гр. Шереметева. Москва. 

Бумагинъ Серг. Макс. 53 Л. 80. Впр. Дмитровъ, Московск. 

Бунге Ал-дръ Ал-др. 51 Д. 80 с. с. Фл. вр. м. пол. штаба Намфстника П. Артуръ. Д. В. 

Бунге (фонъ) Куно Адол. 63 Д. 93 к. а. (Вн. и жен.). Вр. для бфдн. и вр. частн, ком. 
уч. В. Штюрмера. СПБ. 

Бунинъ ИраклШ Мих. 56 Д. 83. (Сиф.) с. с. Ст. вр. кадет. кори. Сумы, Харьк. 

Бущатьянць Хачатуръ Сарибек. 56 Л. 81 к. с. От. вр. 69. пфх. пол.. Люблинъ. 

Бунтингь Георг. Роланд. 76 ./. 902. Мл. вр. 16 флотек. экип. Кроншт. Д. В. ^^ 

Бунфевъ Ник. Алекс. 61 ДЛ. 89. (Псих.) к. с. Орд. Преображ. бол. Москва. 

Буракъь Исаакъ (Ицко) Менд. 70 Л. 97, впр. Вильна. 

Вуракъ Шмуль Мендел. 75 Л. 97. (Вн.), впр. Харьковъ. 

Бурасъь Як. Петр. 75. Л. 900. Св. орд. дфт. бол. Харьковъ. 

Бурвассеръ Хаимъ-Гершь Шамов. 69 Л. 96. (3уб.). впр. Юевъ. 

Бургардть Мих. Тосиф. 39 Л. 61 к. с., впр. Имфн. Пржидашки, Ковен. 
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“Бургерь Ал-дръ-Вильг. Ив. 36 ДЛ. 61 с. в. СПБ. 

Бургедорфъ Влад. Фед. 64 ДЛ. 89 к. с. Вр. Почт.-Тел. Конт. и ассист. клин. Казань. 

Бурда Мих. Конст. 62 Л. 91. (Вн.) н. с. Орд. Е бол. Одесса. 

Бурджаловъ Тигр. Серг. 70 /Д. 94, впр. СПБ. Д. В 

Бурджанадзе Оаддей Павл. 77 Л. 903. Сел. вр. Меджврисхеви, Гор ск. Тифлис. 

Бурдзинеый Тадеуль (@аддей) Андр. 68 Л. 94, впр. М. См$5ла.. Черкас., ев. 

Бурдинъ Зусь-Беръ Бенщан. 71 Л. 95. (Вн. и 'дфт.), впр. Одесса. 

Бурдунъ Ильдефонсъ Ив. 63 Л. 88, впр. Кезвъ. 

Бурейко Вас. Вас. 70 Л. 97. Гал. вр. Санатори въ память Ими. нь Ш, Яяга. 

Бурейко Мих. Вас. 73 С. 98. Вр. Ивер. Об. Кр. Кр. Москва. 

Буренинъ Серг. Петр. 51 Л. 74. Секр. Губ. Стат. Ком. Воронежъ. ° 

Буфжиневй 1ос. Стан. Адам. 77 Л. 903. (Гин.) Мл. орд. кл. ун. Варшава. 

Буржиневый Пав. Войц$х. 58 Д. 84. (Вн.) с. с. Проф. унив. Томекъ 

Бурковъ Пав. Тосиф. 51 ДЛ. 76 с. с. Мл. орд. Петропав. бол., вр. гор. учил. и деж. вр. 

Императ. театр. СПБ. 

Бурксерь Исаакъ Гавр. 73 Л. 99. Зем. вр. М. Новгородка, Александр., Херсон. 

Бурксеръ Менах.-Менд. Нисон. 72 ДЛ. 99, впр. Пос. Амуръ, Новомоск., Екатер. 

Бурлаковъ Вас. Мих. 64 Д. 88 к. а. Сверхшт. вр. тюр. бол. СПБ. 

Бурлаковъ Иванъ Герман. 78 Л. 900. Гор.-зав. вр. Кальм!усо-Ботодух. копь, Таганр. Дон. 

Бурлаковъ Петръ Ал-др. 77 Л. 904 Мл. вр. 169 пЪх. пол. М. Олита, Гродн. 

Бурландь Бернгардъ Калиф. 45 Л. 71. (Окул.) к. с. Ст. вр. 235 рез. пфх. бат. Казань. 

Бурландъ Мих. Бернгард. 70 Д. 94, впр. Казань. 

Бурмакинъ Алекс. Гавр. 38 Л. 62 с. с. Коммис. по крестьян. дфламъ. Кольно, Ломж. 

Бурминъ Дмитр. Ал-др. 72 ДЛ. 95. (Вн.) т. с. Вр. Синод. типогр. Москва. 

Бурневекй Ал-дръ Дмитр. 68 Л. 98. Гор. вр. Ровно, Волынск. 

Буровъ Валент. Федор. 75 Л. 900. Фабр. вр; С. Пушкино, Москов. 

Буровъ Конст. Петр. 71 ДЛ. 95 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Кременчугъ, Полтав. Д. В. 

Бур@анъ Робертъ Роберт. 51 Л. 76. (Хир.) с. с. Попеч. Дфт. пр. Цес. Геор. Алекс. прен. 
фел. шк. и гл. надз. за врал. гимн. упраж. въ жен. гимн. в$д. учр. И. М. СПБ. 

Бурсукъ Янкель Хаим. 78 Л. 99. Общ. вр. Кол. Бол. Сейдеминуха, Херсон. 

Бурхардъ Оск. Евген. 62 Д. 87. Вр. для бфдн., Рига. Д. В. 

Бурцевъ Ив. Арсен. 53 Л. 82. (Хир.) к. с. У. и дух. уч. вр. Устюгь, Волог. 

Бурцевъ Ник. Ив. 74 Д. 96 н. с. Мл. орд. воен. госи. Кевъ. 

Бурцевъ Пав. Петр. 59 ДЛ. 84 к. с. Гор. вр. Богородициъ, Тульск. 

Бурцевъ Серг. Егор. 67 Л. 92. Фабр. вр. Слоб. Фряновская, Богород., Москов. 

Бурчакь Фед. Степ. 63 Л. 88 к. с. Вр. дух. семин. В1евъ. 

„Бурше Эмиль Эрн. 72 Л. 96. (Хир.), впр. Варшава. Д. В. 

Бурштынъ Серг. Ефим. 69 ДЛ. 93 к. с. Мл. вр. Измайл. воен. богад. Москва. д. В. 

Бурьковъ Мих. Нил. 61 ДЛ. 88 к. с. Мл вр. воен. лаз Ковна. 

Бурьянъ Стеф. Сазонтов. 72 Л. 99. Зем. вр. С. БЪлолуцкъ, СтаробЪл., Харьк. 

Буслаевъ Вас. Серг. 50 Л. 72 к. с. Ст. вр. 1 кр. п. бат. Новогеормевскъ, Плонск., Варш. 

Буеловъ Ив. Герас. 63 Л. 87. Зем. вр. ст. Лихославль, Новоторж., Твер. | 

Буееъ Тосифъ Нахим. 51 Л. 78, впр. Ченстоховъ, 'Петроков. 

Бутаковъ Иннок. Андр. 57 Д. 81. (Вн.) с. с. впр. Екатеринославъ. 

Бутенко Андр. Андр. 75 Л. 99. Вр. при част. лечебн. душевно-бол. Москва. 

Бутенко Петръ Григор. 73 . 902. Мл. вр. 174 пЪх. п. Черкассы, Юевск. 

Буткевичь Андр. Степ. 65 Л. 89. (ДЪт.). Зем. вр. С. Мытищи, Моск. 

Буткевичъ Ант.-Евстахй Эдуард. 65 Л. 93. Сел. вр. С. Турчасово, Онеж., Арханг. 

Буткевичъ Леонъ-Адол. Франц. 71 ДЛ. 97 к. а., впр. Варшава. 

Буткевичъ Леонъ-Францъ Леон. 64 Л. 92 н. с. впр. СПБ. Д. В. 

Буткевичьъ Романъ Тосиф. 44 Л. 72. (Дфт.) к. с. Гор. вр. Богородскъ, Москов. 

Буткевичь далей Генрих. 78 Л. 903. Вр. хир. клин. Универс., Москва. 
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Бутковеый Ал-дръ Конст. 61 Д. 84 к. с. Вр. Мургаб. Госуд. Им... . Закасн. 
Бутковь Ив. Матв. 58 ДЛ. 91 к. а. Гор. сан. вр. Астрахань. 

Бутми-де-Кацмант, Всевол.. Петр. 76 7. 902. Сел. вр. М. Селецъ, Пруж., Гродн. 
Бутовъ 9ед. Алекс. 80 Л. 904. Зем. вр. с. Сластухи, Аткарск ‚, Саралов. 
Буттель Адамъ Вас. 60 Л. 85 к. с. Сверхшт. вр. Губ. Прав. и канц. Губ-ра. Рига. 
Бутузовъ Викт. ед. 75 Л. 903. Мл. вр. 75 пЪх. пол. Ладыжинъ, Подол. 

Вутцъ Ричар.-Ив. Влад. 58 Д. 83 с. с. Мл. орд. бол. М. Матдал. и конс. Макс. леч. СПБ. Д. В. 
Бутчикъ Влад. Тимоф. 48 Л. 74 с. с. Окр. вр. Дворц. Упр. и ст. вр. М-ва В. Д. СПБ. 
Бутыркинъ Ал-дръ Вас. 61 Д. 85 к. с. Вр. для коман. Окр. В.-Мед. Управ. Тифлисъ. Д. В: 
ВБутягинь Ник. Вас. 55 Д. 81 к. с. Ст. вр. кри. арт. Кронштадтъ. 

Бутагинъ Пав. Вас. 67 Л. 93 н. с. Сверх. лабор. унив: Томскъ. 

Бутагинъ Тих. Павл. 61 Л. 88 т. с.,`впр. Москва. 

Бухаловъ Ник. Алекс. 56 Л. 84 т. с. Пом. проз. унив. и препод. фельл. шк. Казань. 
Бухаринъ Георг. Гавр. 61 ДЛ. 86 к. с. Гор. вр. Сычевка, Смолен. 

Бухаринъ Мих. Гавр. 63 Л. 91. Зем. вр. Алешки, Тавр. Д. В. 

Бухартъ Фрилр. Ив. 62 ДЛ. 90, впр. Рига. 

Бухбиндеръ Пав. Борис. 74 1. 902. Зем. вр. С. Корижъ, РЫЛЬСК. Курск. 
Бухвоетовъ Алекс. Цонсг. 51 Л. 715 н. с. Зав. и Кыштымсвй зав. ‚ Екатеринб., Перм. 
Бухвостовъ Викт. Конст. 75 Л. 901. Мл. вр. . С. стр. п. Никольскъ-Уссур., Прим. 
Бухгендлеръ Самуиль Айз. 68 Л. 97. (Вн. иж.). на Конс. амб. 06. сест. м. и тюр. вр. Полтава. 
Бухгольцъ Ферд.-Фридр. Ферд. 68 Д. 93. Ст. орд. хир. бол. Кр. Кр. Рига. 

Бухмань Петръ Ив. 71 Д. 95 н. с. Ассист. клин. в. госп. СПБ. 

Буховецкай Влад. Владисл. 61 Л. 902 н. с. Зем. вр. Старая Русса, Новгород. 
Буховецый Степ.-Ив. Адам. 63 ДЛ. 88 к. а. Вр. бол. Св. Влачя. Олькушъ, Клен. 
Бухольцщь Леонъ-Артуръ-Ал-дръ Карл. 67 Л. 93. Вр. частн. леч. Саратовъ. 

Бухштабъ Адольфъ Ал-лдр. 62 Д. 88. (Акуш. и гин.) и. с. Вр. бол. Прик. Об. Пр. Ставрополь. 
Бухштабъ Егиде-Лейб. Юкелев. 13 Л. 99, впр. Астрахань. 

Бухштабъ Изр.-Исаакъ Абр. 52 Д. 76. (Ушн. и горл.) к. а., вар. Керчь. 

Бухштабъ Лаз. Герм. 68 Л. 95. (Вн.), впр. Одесса. 

Бухштабъ Самуил. Абрам. 72 Л. 98. Зем. вр. Льговъ, Курск. 

Бухштейнъ Григ. Юлан. 73 ДЛ. 98. (Кож. и вен.), вир. Юевъ. 

Бухь Игн. Влад. 70. 98. (Вн.). к. а. Мл. вр. $3 пфх. пол..Ур. Детлатарь, Дагест. 
Буцевнчъ Бенедикть Бронисх. 12 Л. 900. впр. Варшаза. . 

Буцевичъ Мих. Сатурн. 10 Л. 97, впр. М. Ворни, Тельпт., Ковен. 

Буцевичъ Несторъ Венедик. 34 Д. 62. (Вн.) н. с., вир. Варшава. 

Буцельсый Стан. дом. 61 Л. 86. (Псих. к. с. Ст. орд. леч. душевнобол. М. Творки, Варш. 
Буцкевичъ Адамъ-Викенсй Ал-др. 51 Л. 78, Копальск. уч. вр. СемррЪч. Обл. 

Бучакч ей Ал-дръ Дмитр. 80 Л. 904. Зем. зр. с. Адександровск., РОВ Таврич. 
Бучарининъ Ал-дръ Иван. 77 Л. 900, впр. Москва. 

Вучинекйй Дмитр. Григ. 61 Д. 87. (Псих. ) к. с. Врач. Инеп. Сувалки. 

Бучинеюый Конст. Ал-др. 72 Л. 97, вир. Варшава. 

Бучинекй Мечисл. Иван. 73 Л. 901. (Вен. и кож.). Орд. губ. бол. Могилевъ (губ.). 
Буше (дю) Чарльзъ-Винчестеръ Авг. 68 Л. 98, вир. Одесса. 

Бушевицщь Эрнесгь Христофор. 71 ЛД. 901, впр. Виндава, Курл. 

Бушиневнй Тосифъ Игнат. 50 Л. 80 т. с. Зем. начал. Кирилловъ, Новгор. 

Бушинъ Дмит. Яков. 65 Л. 93. Мл. вр. трубочн. зав. СПБ. 

"Бушкевичь Викт. Ант. 40 Л. 68. с. с., Минскъ. 

Бушковичь Вячесл. Госиф. 78 Д. 908. Ма. вр. бол. Св. Николая Чуд. СИБ. 
Бушмакииь Никол. Дмитр. 75 Л. 99. Мл. вр. Заамур. бр. погр.. стр.? 

Буштедть Ал-дръ Ал-дров. 69 Л. 95. (Жен.) к. а. Орд. бол. Св. Ольги. СПБ. 

Буштедяь Петръ Андр. 55 Л. 81 н. с. Сверх. вр. богоуг. зав. Нфжинъ, Чернигов. 
Бушуевъ Викт. Мих. 74 Л. 97. к. а. Ма. вр. 11 В.-С. стр. пол. Д. В. 
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Бушуевъ Влад. Фед. 58 Д. 86. (Вн., горл. и масс.) с. с. Конс. воен. госп. Юевъ. 

Бушуевъ Конст. Алекс. 65 Л. 89, впр. Москва. 

Бушъ Ал-дрь Южщев. 57 ДЛ. 84 с. с. Ст. вр. Л. Гв. Преобр. п. СПБ. 

Бушъ Ив. Фадд. 38 С. 62 к. с., впр. Им. Малиновка, Вилейск., Вилен. 

Бушъ Ник.-Густ. Густ. 67 Л. 95 н. с. Впр. кол. Великокняжеское, Кубан. Обл. 

Бушъ Оск. Людв. 64 Д. 90. (Хир.), впр. Рига: 

Бушь Хрисманъ Карл. 62 Д. 89. (Нервн.), впр. СПБ. 

Бушъ Эдв.-Вильг. Вильг. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. 31 драг. пол. Кременецъ, Волынск. Д. В; 

Буяковеый Валеранъ Петр. 57 Л. 82, впр. М. Друскеники, Гродн.. 

Буяльсый Владисл. Мих. "89. - н.), впр. СПБ” 

Быковевый Анал. Ив. 65 Л. 89, впр. Д. Рахманова, Богород., Москов. 

Быковсый Ив. Ник. 60 Л. 87. (Нервн.). Част. служ. Богородскъ, Москов. 

Быковеый Ксав.-Маранъ Ант. 68 Д. 94 н. с. Св. ас. Кл. Инст. Ел. Павл. СПБ. Д. В. 

Быковеюй Степ. Стан. 66 Л. 90. (Псих.). Зав. кол. для дул. бол. г. зем. бл. С. Ляхово, Ниж. 

Быковъ Ал-дръ Алекс. 60 Л. 87, впр. Самара. 

Быковъ Ал-дръ Яковл. 73 Л. 900. Мл. вр. 139 пфх. пол. Егорьевскъ, Рязанок. Д. В. 

Быковъ Вас. Фед. 68 Л. 94 к. а. Вр. фабр. бол. Саввин. ман., Богородск., Москов. 

Быковъ Конст. Вас. 60 ДЛ. 86. Зем. вр. С. Олей Верхъ, Землян., Ворон. 

Быковь Ник. Алекс. 62 Л. 88. Зем. вр. С. ТанкЪевка, Спасск., Казан. 

Быковъь Ник. Викт. 59 Л. 88. (Акуш. и гинек.), впр. Житомръ. 

Былина Ал-дръ Зелислав. 75 Л. ? вир. С. Старосельцы, Радомысльск., Клевск. 

Быетренинъ Иннок. Никанор. 59 Л. 84. (ДЪт.) к. с., вир. Казань. 

Быетржицей Фед. Ник. 36 ДЛ. 62 н. с., впр. Елизаветградъ, Херсон. 

Быетрицый Ал-дръ Вас. 61 Л. 93. Зем. вр. Богородскъ, Москов. 

Быетрицеюй Гершь Изр. 67 Л. 91. Зав. вр. Д. Петромарьевка, Славянос., Екалеринося. Д. В. 

Быстрицюкй Левъ Израил. 65 Л. 88, впр. Звенигородка, Клев. Д. В. | 

Быетрицый Яхковъ Лейб. 15 С. 99. (Вн. и дфт.), впр. Одесса. 

Быетровъ Алекс. Влад. 66 Л. 93 вн. с. Мл. вр. Алафузов. бол. СПБ. 

Быетровъ Алекс. Яков. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Бол. Каменка, Самар. 

Быетровъ Арк. Егор. 47 Л. 15 н. с. Вр. жен. прогимн. Алатырь, Симбир.: 

Быетгровъ Влад. Фед. 49 Д. 15 Д. с. с. Окр. В. М. Иноп. Харбинъ. 

Быетровъ Конст. Иван. 75 Л. 901 Мл. вр. рез. Приам. Инсп. Д. В. 

Быетровъ Ник. Ив. 42 Д. 64 д. с. с. Поч. Л.-Мед., вр.-конс. Покр. Общ. и Сов. Ча. В. 

М. Уч. Ком. СПБ. 

Быетровь Никол. Никол. 79 Л. 902. Мл. вр. 169 иъх. п. М. Олита, Трок., Вилен. . 

Быстровъ Петр. Алекс. 81 Л. 904. Мл. вр. 17 арт. бриг. Влодава, СФдлецк. 

Быхавевй Ив.-Ал-дръ Модест. 50 Л. 76, вир. Клевъ. 

Быховеюй Гершь Борис. 71 Л. 89. (Хир.). Вр. безил. хирург. лечеб. №евъ. 

Быховевй Зельм. Шмул. 65 Д. 93, впр. Сдлецкъ. 

` Быховевый Исаакъ Солом. Тудов. 70 ДЛ. 98. Вр.-экст. Крестовоз. 06. СПБ. 

‚ Быховевый Лазарь Тудов. 60 Л. 88. Вр. евр. бол. Двинскъ, Витеб. 

Быховсвй Лейба Аарон. 77 Л. 900. Зав. Вр. М. Томалшоль, Ямп., Подол. 

Быховсый Мееръ Самуил. 63 Л. 89 к. с., вир. Каинскъ, Томск. 

Быховеый Солом. (Залманъ) Бор. 64 Л. 91. (Ак. и жен.). ЗавЪд. мед. час. об. под. пом. 
рож. и род. Клевъ. 

Бычковсюй Леонидъ Ал-др. 62 Л. 90 н. с. Зем. и фабр. вр. С. Черсево, Меленк., Владим. 

Бычковъ Ник. Роман. 70 Л. 96 к. а., впр. Гомель, Могил. 

Бышевсый Пав. Ант. 71 Л. 96. Сверхшт. орд. клиники. Москва. 

Бфгансый Владис. 9ом. 57.Л. 80 к. а. Вр. бол. Пресв. Дфвы Марш. Ченстоховъ, Петрок: 

БЪгунъ Внкт. Наум. 52 Л. 19 в. с., вир. Херсонъ. > 

БЪфгунъ 10ос. Леонт. 71 Л. 96. (Гин. и акуш.), впр. Одесса. 

Бъгунъ Гос. Наум. 51 Л. 15. с. с. У. вр. Херсонъ. 
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Бёгунъ Лазарь Нухим. 57 д. 83 н. с., впр. Пи, Тирасп., Херсон. 
Бёдняковъ Ал-дръ Мих. 70. 95 к. а. впр. Москва. 

Бёдняковъ Ив. Ал-др. 58 Л. 85 к. а. Зем. вр. С. Алексфевка, Хвалын.., Сарат. 
Бфлавенень Петръ Пав. 71 ДЛ. 97, впр. Либава, Гробин., Кур. 

Бфлавинъ Афан. Алекс. 49 Л. 74 к. с. Сг. вр. 19 арт. бриг. Винница, Подол. 
Бьлавинъ Ив. Ив. 52 Д. 71 к. а. Зав. вр. БогословсыШ зав., Верхотур., Перм. 
Бфлавинъ Феофилъ Алекс. 42 Д. 66с. с. Зем. вр. с. Спасъ-Ясеновичи. Вышие-Волочск. ‚ Твер. 
Бёлаковсый Шая Мейер. 72 Л. 971, впр. Юевъ. . 
Бфлаковскй Як. Тон. 78 ДЛ. 99. (Вн.). Св. ас. кл. ун. Вевъ. 

Бёлгородевй Ал-дръ Ефим. 69 ДЛ. 93 к. а. У. вр. Николаевскъ, Самар. 
Бфлевичъ Анат. Викент. 70 Л. 97 к.а. Мл. вр. 5 зап. Сиб. стр. бат. Копалъ, Семир$ч. 
Бфленьвый Янк. Мордух. 68 Л. 93, впр. Витебскъ. 
ЭАлещий ас. Ат. 67 Л. 95 к..а. Сел. вр. М. Хойники, Рфчиц., Минск. 

флецькй Вячесл. Петр. 72 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. У. Хуинзахъ, Датест. 

Вфленьй Конст. Тоаким. 74 Л. 99 х. а. Мя. вр. 102 пфх. пол. Гродна. 

Бфленвй Никол. Петр. 75 Л. 99 т. с. Уч. вр. Юг.-Зап. ж. д. Ст. Здолбуново. ОЕ 
Бфликовъ Ал-дръ Госиф. 63 С. 88 к. с. Зем. вр. Д. Добровка, Старооскол., Курск. 
БЪликовъ Влад. Филин. 64 ДЛ. 89 к. а. Гор. вр. БФльцы, Бессар. 

Бёлиловеюй Вешам. Ал-др. 66 Д. 92. (Гл. и дфт.) н. с. Пом. Вр. Инсн. Пековъ. 
Бёлиловсый Тос. Ал-др. 57 Д. 87 к. с. От. вр. 36 пфх. пол. Полтава. Д. В. 
Бвлиловсый Кесарь Ал-др. 59 Д. 84 с. с. Пом. вр. инси. Митава. : 
Блинекй Владисл.-Игнат. Север. 63 Л. 91. Зем. вр. и дир. дфт. пр. ОргЪевъ, а. 
БЪлиневй Генр. Ив. 34 Л. 62. (Л$т.) с. с. У. вр. Екатеринославъ. 

Бёлиневый Ив. Анг. 34 Л. 58. (Гидротер.), впр. Пос. Новое М$сто, Равск., Петроков. : 
БЪлинеюкй Ив. Ив. 47 Л. 76 к. а., впр. М. Комаргородъ, Ямпол., Подол. 

Бфлинеюй 1ос.-Маранъ-Федик. Андр. 50 Л. 13 к. с., вир. Варшава. _ 

Б%линеый Леон. Петр. 70 4. 93. Зем. вр. С. Павелецъ; Скоп., Разан. 

Бфлинеый Самуиль Мордк. 68 Л. 900. Зем. вр. С. ? Балаше, Сарал. .. 

Блиньый Лейба Хаим. 72 Л. 97. Гор. вр. Петровскъ, Сарат. 

Бёлицый Як. Исаак. 72 Л. 97, вир. Звенигородка, Калев. 

Бфлиць-Гейманъ Сем. Алекс. 68 Л. 88 т. с. (Вн. и гинек.). Св. вр. убЪфж. увфчн. 

воиновъ. Москва. 

Бфлкинъ Аронъ ППольм. 75 Л. 900. Общ, вр. М. Юревичи, Р%чиц., Мин. 

Б%лкинъ Давидъ Никол. 75 Л. 902. Мл. вр. 30 В.-С. стр. п. Владивостокъ. 

Бфлкинь Евг. Влад. 72 Л. 96. Жел.-дор. вр. Ст. Чусовая, Перм.. 

Б%лкинъ Ив. Петр. 74 Л. 900, впр. М. Курисово-Покровскъ, Одеск., Херс. 

Бфловекй Родюнъ Георг. 53 Л. 80, вир. С. Березна, НовгородсВвер., Черниг. 

Бфловъ Вас. Вас. 61 ДЛ. 85 к. с. У. вр. Овручь, Волын. 

Бёловь Дмит. Ив. 46 Д. 72 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Кишиневъ. 

Бфловь Ефимъ Никанор. 66 Л. 91. Св. вр. Отурдз. общ. Одесса. 

Бфловь Мих. Ив. 54 Л. 85 к. с. Ст. вр. 3 В. С. саперн. бах. Д. В. 

Бловъ Мих. Мих. 71 Д. 95 н. с. Ст. вр. 19 фл. экип. Кронштадтъ. Д. В. 

Бфловъ Нав. Дмит. 39 Л. 66 к. с., вир. Пружаны, Гродни. 

Бфлоглазовь Мих. Мих. 59 ДЛ. 84 к. с. Зем. вр. С. Иловай, Козлов., Тамбов. 
В%логолововъ Ник. Вас. 74 Л. 900. Мл. орд. воен. госи. Рига. 

Бфлоголовый Ап. Ап. 71 Д. 93 н. с. (Вн.) Ст. вр. Обуховек. гор. бол. СПБ. 
БЪлогорсый Петръ Анатол. 66 Д. 94. (Хир.) к. а., впр. и дир. отд. Общ. попеч о 

тюрм. Влинъ, Моск. 

Бфлогорсый Тимоф. Андр. 61 Д. 87 к. с. Зем. вр. С. Разрытое, Рослав., Смолен. 
БЪлоградевй Анат. Ив. 72 Л. 901, впр. Холмь, Любл. 

Блогужеву Ал-дръ Ив. 72 Л. 98 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Маргеланъ, Семир$ч. 
БЪлогузь Моше Ицков. 62 Л. 89. Зем. вр. с. Устиновка, Елисаветгр., Херсон. 
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БЪлозерсый Тар. Вас. 63 Д. 89. (Вн. и нерв.) к.с. Вр. Общ. юго-вост. жел. дор. СПБ: 
Бёлой Степ. Евгеньев. 80 Л. 904. Мл. вр. 1 Хоперск. пол. Куб. каз. в. Кутаисъ. 
БЪфлоконек1й Владим. Андр. 67 4. 97. Зем. вр..С. Борисовское, Владим!. 

Бфлоконь Ник. Клемент. 55 ДЛ. 81 с. с., впр. Ставрополь (губ.). 

Бфлокреницей Викт. Аар. 72 Л.`96 т. с. Зем. вр. С. Чеплфевка, Кролев., Черниг. 
Бфлоновенй Григ. Дмитр. 75 Д. 99. Мл. вр. 20 фл. эк. Кронштадтъ. 

БЪлопитовъ Райко Ник. 72 Л. 96, впр. Клевъ. 

Блопольсый Ал-дръ Фед. 66 Л. 98 нс. Мал. вр. 36 их. пол. Полтава Д..В. 
Б5лороееовъ Серг. Петр. 68 Л. 88. Фаор. вр. Ст. Карабаново, Александр., Влад. 
Бфлоруесовъ Влад. Влад. 67 Д. 90 н. с. Сверх. орд. туб. зем. бол. Пермь. 
Бвлорфцый Вас. Мих. 59 Д. 86 к. с. Мл. вр. Ник. кав. учил. СПБ. Д. В. 
Бфлосельскай Конст. Алекс. 76 Л. 904. Мл. вр. 22 пфх. пол. Остроленка, Ломж. 
Бфлоусовъ Алекс. Конст. 48 Д. 76 к. с. Проф. ук. Харьковъ. 

Бфлоуеовъ Алекс. Фед. 68 Л. 94 к. а. Вр. рез. Пол. Мед. Упр. Д. В. 

Бфлоусовъ Георг. Як. 63 Л. 89 н. с. Уч. вр. и вр. каз. вин. скл. С. Медвфжье, Ставроп. 
Бфлоуеовъ Ив. Дмит. 59 ДЛ. 84 к. с. Мл. надз. Восп. Д. Дер. Коренки, Рузск., Моск. 
Бфлоусовъ Петръ Ник. 54 Л. 78 к. с. Дир. дфт. приюта. Серпуховъ, Москов. , 
БфлоцвВтовъ Фед. Вас. 57 ДЛ. 30 к. с. От. вр. кавк. рез. арт. бр. Тифлисъ. 

Бвлый Аронъ Шмул.. Борухов. 73 ДЛ. 99, впр. Бердичевъ, КЮ евск. 

Бвлый Яковъ Моис. 48 Д. 13 к. а. У. вр. Тихвинъ, Новгор. 

Бфлышевъ Вас. Вас. 58 Д. 80 к. а. Жел.-дор. вр. Гатчино, Царскосел., СПБ. 
ББлькевичъ Серг. Вас. 72 ДЛ. 96 к. а. Уч. вр. М. Таганча, Канев., ев. 
“Бёльковичъ Вяч. Ник. 43 СФ. 66. С. Разсафа, Смолен. 

БфльницЕей Стан. Владисл. 68 Л. 92 к. а. Вр. испр. арест. отд. С. Крестъ, К$лец. 
Бфльсый Ал-дръ Вас. 60 ДЛ. 87. Дум. вр. СПБ. 

БЪфльсый Ал-дръ Петр. 48 ДЛ. 74 с. с. Ст. вр. губ. зем. бол. Пековъ. 

БЪльсый Арсен Ал-др. 75 Л. 99. (Глаз.), впр. Нижн-Новгоролъ. 

Бвльевлй Влад. Ник. 47 Д. 74. (Хир. и окул.), вир. Одесса. 

Бъльсвкй Григ. Алекс. 48 Л. 76. (Жен. и дёт.) с. с. Бр. вр. 2 финал. стр. бр. Выборгъ. 
Бфльевй Григ. Тосиф. 72 ДЛ. 98. Зав. вр. пос. БФжица, Брянек., Орлов. Д. В. 
Бфльсвай Стан.-Донис. Ив. 52 Д. 84, вир. Слонимъ, Гродн. 

Бфльцовъ Серг. Сем. 58 Л. 88, вир. Рязань. 
Бфлюстинъ Вас. Дмит. 66 Л. 81. (Псих.) н. с. Мл. вр. воен. лаз. Варшава. „1. В.. 
Бфлюстинъ Ник. Консг. 59 ДЛ. 81 к. с., Мл. орд. воен. госи. Новогеормевскъ, Вариг. 
Бфлявинъ Ив. Вас. 49 Л. 15 с. с. Див. вр. 25 пфх. дивизи. Двинскъ, Витеб. Д. В. 
Бфлявевй Алекс. Павл. 52 ДЛ. 81 к. с. Гор. вр. Юевъ. 

Бфлявек Генр.-Романъ Юстин. 63 Л. 93 н. с. Учил. вр. ЮМевъ. 

Блявевый Дмит. Юлан. 58 ДЛ. 84 к. с. Ст. вр. крфи. артил. М. Осовецъ, БЪлост., ‚ Гродн. 
Блявевй Игорь Здислав. 78 „Г. 903. Мл. вр. 18 пфх. пол. Ломжа. 

Бфлявемй Мих. Степ. 81 (1. 58 к. с., вир. Саратовъ. 

Бфлявевй Мих. Эдмунд. 54 ДЛ. 16 с. с. Бр. вр. 4 В.-Сиб. стр. бриг. П. Новгородский, Прим. 
БЪлявевй Пав. Вас. 66 Д. 91.. ( Глаз.) н. с., впр. Лубны, Полтав. 

Бфлявеюнй Сигизм.-Эмерикъ Артур. 67 Л. 9Т и. с. Зем. вр. Короча, Курск. 
Б%ляевсый Влад. Аполл. 59 ХЛ. 84, впр. Новочеркаскъ. 

БЪляевъ Агапитъ Фед. 53 Л. 76. (Гор. ушн. н нос.) д. с. с. Конс. зав. в$д. учр. И. М. Москва, 
БЪляевь Ал-дрь Ал-др. 66 ДЛ. 89 н. с., впр. Москва. 

Бфляевъ Ал-дръ Андр. 32 ДЛ. 59 с. с., впр. Москва. 

Бфляевъ Ал-дръ Вас. 41 Д. 671. (Вн.) с. с. Ст. вр. кадет. корп. Нековъ. 

Бфляевъ Ал-дръ Вас. 65 ДЛ. 94. (Вн.), впр. Москва. 

Бфляевъ Ал-дръ Вас. 68 ДЛ. 96, впр. Юевъ. 

Бфляевъ Ал-дръ Ив. 10 ДЛ. 95 н. с. Вр. резерва УТ р. Приамур. Инси. Д. В 
Бфляевт, Ал-дръ Петр. 62 Л. 91. Зем. вр. С. Раменье, Волоколам., Моск. 
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Д. 93 т. с. Жел.-дор. вр. Кевъ. . . 
Бъляевъ Алекс. Ив. 33 Д. 59 тайн. с. Непр. Чл. В.-М. Уч. Ком. СПБ. 
Бёляевт Анат. Вас. 59 Д. 85 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Каинскъ, Томск. Д.В. 
Бёляевъ Вас. Вас. 56 Л. 85. (356.), вир. Харьковъ. | 
Бляевъ Вас. Ильичь 61 ДЛ. 87 н. с., впр. Москва. 
Бляевъ Викт. Сем. 54 (Л. 80 к. с. Ст. вр. 180 пфх. нол. Митава. 
Бфляевъ Евген. Евген. 58 Л. 75. (ЛФт.) с. с. Вр. муж. гимн. Воронежт.. 
Бьляевъ Ив. Алекс. 66 Л. 93. (Вн.), впр. Москва. 
Б\ляевь Ив. Влад. 53-Л. 81 н. с., впр. Харьковъ. 
Бфляевь Ив. Ив. 79 Л. 904. Зем. вр. Пудожъ, Олонецк. = - 
Бёляевь Илья Фед. 59 Д. 83 к. а. Зем. вр. С. Ракша, Морш., Тамб. Д. В. 
Бфляевъ Капит. Алекс. 68 Л. 93. Зем. вр. Д. Хохлова, Влад. 
Бфляевъ Конст. Вас. 55 Л. 80 к. с. Инсп. нач. уч. Липецкъ, Тамбов. 
Бфляевъ Конст. Макс. 51 Л. 15. (Хир.) с. с. Ст. вр. воен. лаз. Лудкъ, Волын. 
Бфляевь Ник. Алекс. 62 Л. 86. Зем. вр. С. Палехъ, Вязник., Влад. : 
Бфляевь Ник. Викт. 70 7. 900. 5. а. Мл. вр. 10 грен. пол. Владим!ръ. 
Бфляевъь Ник. Ив. 64 ДЛ. 89, впр. Казань. 
Бфляевъ Ник. Ник. 36 Д. 62 нк. с., впр. Д. Кочетовка, Чембар., Пенз. . 
БЪфляевъ Петръ Петр. 35 ДЛ. 57 д. с. с. Вр. Екатерин. инст. Москва. 
Бфляевъ Серг. Ив. 64 Л. 91. Гор. сан. вр. Москва. 
Бфляевъ Яжовъ Петр. 52 Д. 15. (Акуш.) к. с., вир. СИБ. 
Бфляковевй Ник. Петр. 49 Л. 77. (Хир.) к. с. Сг. вр. воен. лаз. СФдлецъ. 
БЪляковъ Влад. Вас. 70 Л. 94 к. с. СР. вр. крфи. бат. Николаевекъ, Примор. 
БЪфляковь Ив. Вас. 55 Д. 82 с. с. От. вр. кад. кори. Одесса. 
Бфляковъ Степ. Ал-др. 56 Д. 82 с. с. Дир. зем. бол. для душ.-больн. Самара. 
_Бёляновевьй Серг. Афон. 74 Л. 99 к. а. Мл. вр. крфи. арт. Новогеормевскъ, Плонск., Варш. 
Вбнькевичъ Августинъ-Владим.-Стан. Адольф. 62 Ш. 87 к. с; У. вр. Млава, Плоцк. - 
Бфнькевичь Адольфъ Адран. 30 Л. 56 к. а. Вр. Врач.-Полиц. Комит. Варшава. 
Бньковеюй ЗВикт. Ник. 44 Л. 68. (Акуш.). Орд. леч. Чел. Общ. Каменецъ-Подольскъ. 
Бфрнавекй Фадд.-Петръ Ив. 66 Л. 91, вир. Пос. Грабовець, Грубеш., Любл. 
Бёхтинь Петръ Викт. 63 С. 89 н. с. Ст. орд. общ. Св. Геормя. СПБ. 
Бэръ Генр.-Бернг. Бернгард. 62 Л. 92, впр. Александровскъ, Екатерин. 
Бюловъ Вильг. Фридр. 65 Д. 92, впр. Имфн. Кабиленъ, Тальс., Курл. 
Бюргерь Адол.-Эмил.-Пав. Христан. 59 Л. 88 к. а. Гор. вр. Вильна. 
Бютиеръ Вальт. Альфр. 72 Л. 96, впр. Рига. 
Бяликъ Лейз. Шмул. 76 Л. 900, вир. Тараща, ев. 
Бяликъ Мешулимъ-Гершь Бер. 71 ДЛ. 900. (Гор., нос. и уш), вир. БЪфлостовъ, Гродн. 
Бялобжессьй Алт. Ант. 78 Л. 904. Мл. вр. 4 пфх. пол. Смолененъ. Г 
Бялоблоцый Людв. Цезар. 61 Л. 87 к. с. Гор. и тюр. вр. Пековъ. . 
Бялобржеевй Ал-дрь Матв. 68 Л. 93. (Вн.), вир. Варшава. 
Бялобржесый Юл Ант. 40 Л. 81, вир. Варшава. 
Бялокуръ Франц. Петр. 69 ДД. 98 к. а., вир. Ялта, Тавр. 
Бялостоцкй Марцелй Марцел. 16 Л. 903, вир. Варшава. 
Бялы Янъ Ал.-др. 16 Л. 900 впр. М. Домброво, Петроков. 
Бялый Ив. Ал-др. 76 Л. 900. (Вн.), впр. С. Окса, Андреевск., Клецк. 
Бялыня-Жизневек1й Август. Викент. 69 .1. 96. Податн. Инсп. Тверь. 
Бяшковъ Влад. Мих. 54 ДЛ. 82 н. с. Мл. вр. губ. зем. больн. Смоленскъ. . 


Бфляевъ Алекс. Вас. 67 
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Вабалась Варфол. Франц. 65 Л. 93. (Глаз.) н. с. Орд. клин. унив. Варшава. Д. В. 

Вавельбергь Габыель Самуил. 67 Д. 91, вир. Варшава. : 

Вавиловь Митроф. Вас. 59 Д. 86 к. с. Ст. вр. 182 изх. рез. п. Варшава. 

Вавиловь Ник. Ив, 52 Д. 31 к. с. Зем. вр. С. Покровская Шовица, Малоарханг., Орлов. 
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Вагаловь Мирза-Али Шейх. 64 Л. 89. (Мочепол. и вн.) н. с. Ас. кл. ун. Москва. 

Вагинъ Ив. Ник. 33 Л. 55 с. с., впр. Вильна. 

Загнеръ Адольфъ Фед. 51 Д. 83. (Ушн. и гора.) с. с. Мл. орд. Обух. бол. и чл. сов. ор 
Принца Ольденб. СПБ. 

Вагнеръ Богум. Богумил. 68 Л. 94. (Вн.). Гор. вр. Орша, Могил. 

Вагнеръ Вильг. Фридр. 36 Д. 61. (Окул.). Ст. вр. глаз. леч. и вр.-конс. инст. Одесса. 

ЗВагнеръ Казим. Петр. 77 Л. 901. (Вн. и нервн.), впр. Варшава, Д. В. 

Вагнеръ Конр. Эдуар. 62 Д. 86 н. с.`Проф. унив. Юевъ. 

Вагнеръ Людв. Брон. Тадеуш. 14 Л. 901, впр. Пос. Пращка, Калиш. Д. В. 

Загнеръ Пав. Оттон. 59 Д. 87. (Окул.), впр. М. Цабельнъ, Тальсен., Курл. 

ЗВадзиневй Пав. Ив. 54 ДЛ. 81 с. с. Окр. окулисть. Вильна. 

Вадковсвый Влад. Вас. 55 Л. 19 с. с. Чин. ос. пор. УТ кл. при Мин. Пут. С. СПБ. 

Вадковев Яковъ Вас. 39 ДЛ. 64 к. с. Зем. вр. Спасскъ, Тамбов. 

Вазжеевсвй Эдуардъ Феликс. 52 Д. 82 Д. с. с. впр. Харьковъ. 

Важновь Вас. Киров. 69 (Л. 94. Фабр. вр. С. Михнево, Бронницк., Московск. 

Вайль Ицко Эмев. 68 Л. 88, впр. С. Таганашь, Перек., Тавр. 

Вайнбаумьъ Григ. Абрам. 75 Л. 902, впр. КЮевъ. 

Ванбергь Даз. Хаим. 75 Л. 901. впр. С. Бол. БЪлозерка, Мелит. Тавр. Д. В. 

Вайнбергь Моис. Берков. 68 Л. 93, вир. Хм$льникь, Подольск. губ. 

ЗВайнгуртъ-Вольфензонъ Вульфъ Тосиф. 62 Л. 91, вир. Николаевъ, Херс. 

Вайндрахь Хаимъ-Мойше Борух. 60 ДЛ. 85, впр. Керчь. 

Вайнейкиеъь Людв. Юрьев. 69 Л. 96, впр. М. Полангенъ, Гробин., Курл. 

Вайнеръ Моис. Дар. 68 Л. 95. Общ. рав. Волковыскь, Гродн. 

Вайнкиперъ Тохель-Янк. Лейб. 65 Л. 95, впр. Варшава. 

ЗВайнкопъ Яковъ Тезевил. 75 Л. 901, впр. СПБ. 

‚Вайнлундъ Сем. Моис. 69 Л. 96. (Сиф. и мочеполов.), вир. Одесса. 

Вайнцвайгь ТопИЙ Абел. 52 Л. 19 к. а. Гор. вр. Калязинъ, Тверск. 

Вайнцвайгь Хаимъ Абел. 50 Д. 76. (ДЪт. и вн.) к. а., впр. Юевъ. 

Вайнщеръ Левъ Герцов. 71 Л. 96. Св. вр. бол. Св. Троицы. Петроковъ. 

Вайнщеръ Сол. Герш. 69 Л. 97, вир. Черный Яръ, Астрах. 

Вайншенкеръ Абр. Лейб. 61 ДЛ. 87, впр. Житомръ. 

Вайншенкеръ Ошеръ Борух. 68 Л. 94. (Вн. и нерв.). Гор. сан. вр. а Оренб. 

Вайнштейнъ Акимъ Серг. 67 ДЛ. 93. Сверхшт. вр. глаз. лфчеб. СИВ 

Вайнштейнъ Викт. Евсеев. 75 Л. 900, впр. Кевъ. 

Вайнштейнь Ив. Наум. 55 Л. 82. (Венер. и кож.), впр. Одесса. 

Вайнштейнъ Тосифъ Янкел. 55 Д. 89. Св. вр. глаз. леч. СПБ. 

Вайнштейнъ Левъ Ефим. 71 Л. 98, впр. Одесса. 

Вайнштейнь Левъ Яков. 59 Л. 87, вир. Москва. 

Вайнштейнъьъ Маркъ Моис. 64 Л. 92, (Акуп., жен. и дЪт.), вир. Одесса. 

Вайнштейнъ Морицъ Ефим. 75 Л. 902. (Акуш. и гин.), впр. Харьковъ. 

Вайнштейнь Наумъ Яков. 57 Л. 83, впр. СПБ. 

Вайнштейнъ Пинхусь Кивов. 67 ДЛ. 93. (Акуш.), впр. Житомъ. 

Вайнштейнъ Сауль Моис. 60 Д. 86 к. с. Ст. вр. 8 воен. отд. Сибир. каз. войс. Усть- 
Каменногорскъ, Семипал. | 

Вайнштейнъ Хаимъ (Ефим.) Мордк. 68 Л. 94, впр. Одесса. 

Вайнштейнъь Пия Тоил. 42 Л. 68 ин. с. Вр. гор. учил. Могилевъ, Подол. 

Вайнштейнъ Юда-Лейба-Хаимов. 70 Л. 98. (Акуш. и жен.), впр. М. " Бертадь, Ольг., Подол. . 

Вайнштейнъ Юдель-Лейба Шолом. 59 Д. 90. (Глаз., ушн. и горл.), вир. Астрахань. 

Вайнштейнь Юл Солом. 63 Л. 89, впр. Саратовъ. т 

Вайнштейнъ Янкель Ициков. 73 Л. 903, впр. Шавли, Ковен. 

Вайебандъь Шулимъ Пейсах. 59 Л. 90, впр. Юевъ. 

Вайебергь Аронь Пейсах. 73 Л. 901. (Вн. и акут.), впр. Варшава. Д. В. 
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Вайебергь Герм.-Лейб. Мовш. 72 Л. 96. (Глаз.У впр. Лодзь, Петрох. 

Вайебордъ Гилель-Моис. Самуил. 64 1. 91. (3уб.). Препод. зубоврач. шт. и и 356. 
клин. Харьковъ. 

Вайеборть Исаакъ Самуил. 60 ДЛ. 90, впр. деодо<я, "Тавр. 

Вайсенбергъ (Вайзбергь) Самуиль-Яхобъ Абр. 67 Л. 95, впр. Елизаветградъ, Херсон. 

Вайеманъ Вольфъ Нухим. 64 Л. 91, впр. Карсъ. 

Вайемань Лейба Мордк. 71 Л. 95, впр. Сувалки. 

Вайеманъ Рув.-Сенд. Мордх. 76 Л. 901. (Вн.). Гор. вр. Озорковъ Ленчиц., Калиш. 

Вайхансый Никол. Петр. 77 Л. 901. Зем. вр. С. Любимовка, Бузулук., Самат. 

Вакаръ Анат. Виктор. 76 Л. 902. Мл. вр. крфи. пфх. п. Кр. `Осовець, ВЪлост., Гроди. 

Вакре Ал-дръ Бернард. 44 Л. 69, впр. Варшава. 

Вакре Карль Эмил. 72 Л. 99. (Вн. ), впр. Варшава. | 

Вакеь Пейсахъ Борух. 71 Л. 96, впр. СПБ. 

Вакуленко Мих. Викт. 74 4. 900. Вр. рез. Пол. Воен. Мед. Инсп. д. В. 

Вакуловекй Ник. Ник. 53 ДЛ. 82 к. с. Ст. вр. 1`фл. эк. Либава, Гроб., Курл. 

Валевсый Леоп.-Фел. Ант. 74 Д. 99. Вр. бол. Св. Фаддёя. Д. `Вырозембы, Сокол.; Офдл. 

Валединевый Григ. Гавр. 48 Л. 75 с. с. Бриг. вр. 5 стрфл. бриг. Сувалки. Д. у: 

Валелинекй Ив. Ал-др. 74 Л. 901, вир. Томскъ. 

Валенковъ Ив. Кузьм. 64 Д. 88 к. а. Вр. част. богад. и бол. С. Высокое, Сыч., Е 

Валентиновичъ Ант. Адольф. 78 Л. 904. Сел. вр. М. Усвятъ, Велижск., Витеб. 

Валентъ Адамъ Тос. 71 Л. 96. Асс. гор. бол. Юрьевъ. Лифа. 

Валерштейнъ Ал-дръ Самуил. 76 Л. 900, впр. СПБ. 

Валерштейнъ Петръ Самуил. 73. ДЛ. 97. (Вн.), впр. Москва. 

Валикъ Ив. Андр. 61 Л. 84. (Вн. и дфт.) т. с. Почет. Чл. сов. дфт. прот. Москва. 

Валицей Болес. Госиф. 66 Л. 91, впр. М. Самгородокъ, Бердич., Клев. 

Валицекй Владисл. Генрих. 55 Л. 89. Мл. вр. рез. бат. Барнауть, Томск. Д. В. 

Валицей Вяч. Эмерик. 40 Д. 72. (Вн. и нерв.) к. а., впр. СПБ. 

Валице!й Леонидъ Эдуард. 74 Л. 99. (ДФт.). Орд. кл. ун. исв. вр. дом. восп. сир. уб. воин. Москва. 

Валицекй Людв. Леопол. 34 Л. 61. (Горл. и зубн.) т. с., впр. Варшава. 

Валкь Абр. Касрел. 58 Д. 85 н. с. Гор. вр. Новоржевъ, Псков. 

Валленбурхеръ Рудол. Фридр. 64 Л. 95. Вр. Ассернск. санат. 0б. Кр. Кр. иди. 

Валуйсый Ник. Ал-др. 64 ДЛ. 89. Орд. клин. унив. Москва. . 

Валь (фонъ) Арт.-Тог.-Оск. Оск. 70 Л. 94. (Вн. и сыш.) н. с. Св. ас. Ин. Ел. Павл. СПБ. 

Вальвичь Мечисл. Госиф. 73 Л. 900. (Вн.), впр. Варшава. 

Вальдгауеръ Вернеръ Карл. ‘55 Д. 83. Гор. сан. вр. Рига. 

Вальдгауерь Ферд. Карл. 53 Д. 79 с. с. У. вр. и поч: мир. судья. Виндава, к 

Вальденбергь Ал-дръ Адам. 61 Д. 85. (Вн.) в. с. Фабр. вр. Варшава. 

Вальднеръ Пав. Авг. 61 ДЛ. 87, вир. М. Маренъ-Магдалиненъ, Вейсеншт., Эстл. 

Валькновеый Людв. Игнат. 61 ДЛ. 90. (Вн. и дфт.), впр. Житомръ. 

Вальтерь Ал-дръь Вас. 58 ДЛ. 81. (Пе. и, вн.) к. с. Пом. секр. конт. Гос. бан. Москва. 

Вальтеръ Влад. Григ. 60 Л. 84, впр. Харьковъ. 

Вальтеръ (фонъ) Гвидо-Карль Эдуард. 70 ДЛ. 901. (Хир.), впр. Юрьевъ, Лифл. . 

ЗВальтерь Егоръ Егор. 38 ДЛ. 63 с. с. Вр. инст. и реал. учил. Бфлостокъ, Гродн. 

Вальтеръь Карль-Ант. Ант. 67 Д. 91. (Хир.) в. с. Поч. Д.-Мед. и Гл. вр. Евг. 06. СПБ. 

Вальтерь Отто Карл. 62 Д. 87, вир. Одесса. 

Вальтерь Оск. Викентьев. 75 4. 900. Фабр. вр. Подгорн. Мануф. Ве Моск. Д. В. 

Вальтеръ Оск. Оттон. 75 Л. 99, вир. Рогачевъ, Могил. 

Вальтеръ Петръ Ал-др. 56 Д. 84 с. с. Проф унив. - Одесса. 

Вальтеръь Фридр. Пирс. 50 Д. 77, впр. ИмЪн. Оппекальнъ, Валк., Лифл. 

Вальтеръ Эрнес.-Вильг. -АЛ-Дръ Карл. 71 Л. 95, впр. Одесса. 

Вальтухъ Арнольдъ Исаак. 23 Ч. 48 в. с., впр. Одесса. р 

Вальтухь 106. Арнольд. 60 Л. 86. (Хир.), впр. Одесса. 
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Ванахъ Рудольфъ ХрисМан. 62 Д. 88 к. с. Ма. орд. Петропав. бол. и фабр. вр. СПБ, 
`Вандаловеый Гилярй-Вадлавъ Лавр. 33’. 68 к. с., впр. Красноярскъ. 

Вандель Конст. Богусл. Ал-др. 76 ДЛ. >, впр. Варшава. 

Ванинскй Ис. Лейз. 77 Л. 903 (Вен. и кож.) впр. Варшава. 

Ванкинъ Фед. Иван. 73 Л. 901, впр. Рига. 

Вановсвй Ал-дръ-Сигизм. Каэт. 52 Л. 78 к. с., впр. Одесса. 

*Вановсый Алекс. Петр. 34 ДЛ. 59 к. а. Тамбовъ. 

“Вановевый Дмит. Петр. 33 (Л. 58 к. с. Тамбовъ. ° 

Вановсвый Ив. Ив. 70 Л. 96. Орд. хир. кл. ун. Харьковъ.. 

Вановсьй Рафаилъ Ник. 67 Л. 91. (Псих. и нерв.). Ст. орд. Костюжен. псих. леч. Бессараб. 
Заравка Аркад. Михайл. 77 Л. 903. Зем. вр. М. Тенловка, Пирят., Полтав. 

Варавка Георг. Мих. 70 Л. 94. Зем. вр. М. Тепловка, Пирят., Полт. 

Варваринсый Ник. Викт. 66 /. 91. Зем. вр. Слоб. Ольшанка, Новооскол., Курск. 
Варгафтигь Мееръ Дан. 68 Л. 87. (Гинек. и дфт.), впр. К1евъ. ° 
Варгунинъ Влад. Ал-др. 55 Д. 18 н. с. Вр. гор. уч. Ливны, Орлов. 

Вардыневй Адамь Андр. 66 С. 95. (Хир. и гин.). Горнозав. вр. Островецъ, Опаг., Рад. 
Варевичь Владисл. Адам. 56 ДЛ. 8+4 к. с. Ст. вр. 1 зап. кавал. пол. Нижн-Новгородъ. 
Варжанскй Мечисл. Райм. Альберт. 72 Л. 900. Зав. вр. М. Корнинъ, Сквир., К1ев. 
ЗВаржанскйй Эдмундъ Альберт. 67 Л. 94. Жел.-дор. вр. С. Балшево, Великолуцк., Псков. 
Варзарь Ив. Эмман. 61 Л. 88 н. с. Вр. псих. отд. губ. зем. бол. Кишиневъ. | 
Варинсый Мечисл. Влад. 69 Л. 95. (Вн. и нерв.), впр. Чевъ. 

Варламовь Влад. Вик. 74 Л. 99. Мл. вр. 1 Чит. пол. Заб. каз. в. Никольскъ-Уссур., Прим. 
Варманъ Ал-дръ-Гганнъ Генр. 67 Л. 92, впр. ИмФы. Ливенгофъ, Витеб. Д. В. 
ЗВарнекъ Леонидъ Ник. 58 Д. 83 с. с. Ст. вр. 1 гор. больн. Москва, 

Варикъ Конст. Авг. 65 Л. 98 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Новгородъ. 

Варйаховсый Никол. Вас. 76 Л. 901 Фабр. вр. С. Смольки, Осташ., Твер. 
Варпаховекий Фед. Никиф. 61 ДЛ. 87 н. с. ДЪлопроизв. Окр. В.-Мед. Упр. Кевъ. 
Зартанесьяяцъ Вартанесъ Хачатур. 66 Л. 97. У. вр. Раненбургь, Рязан. 

Вартановъ Арменакъ Оганес. 63 .Д. 91 н. с. Сел. вр. С. Ниже Ахты, Новобаязет., О, 
Вартановъ Артем. Ив. 44 Л. 66. (Вн.) н. с., вир. Тифлисъ. 

Вартановъ Вартанъ Ив. 53 Д. 76 к. с. Проф. женск. мед. инст. СПБ. 

Вартманъь Ив. Ив. 33 ФЛ. 51 к. с. Жел.-дор. вр. и вр. дух. учил. Орша, Могил. 
Вартоловеый Станисл. Юлуш. 69 Л. 98. (Вн.), впр. Ст. Граница, Бендин., Петрок. 
Варфоломеевъ Влад. Ив. 41 Д. 64 с. с., впр. СПБ. 

Варфоломеевъь Ив. Ив. 32 Д. 54 с. с., впр. Ярославль. \ 
Варшавекй Абр. Мордух. 655 ДЛ. 91, впр. Лубны, Полтав. 

Варшавевый Авр.-Ицка Изр. 59 Л. 90 ка. Вр. евр. уч. и завод. Лида, Вилен, 
Заршавеый Влад. Марк. 64 Д. 89. (Вн. и дЪт.) к. а. Вр. евр. бол. Кевъ. 
Варшавеый Герм. Мошк. 74 Л. 99. (Хир.), впр. Одесса. 

Варшавенй Евг. Серг. 72 Д. 96 к. Св. асс. ун. Варшава. 

Варшавекй Ефимъ Лазар. 70 Л. 96. (Вн. и нервн.), впр. Мевъ. 

Варшавевий Зельманъ (Аронъ-Солом.) Шимонов. 51 Л. 82. Одесса 

Варшавеый Исаакъ Моис. 60 Л. 85. (Хир.), впр. М. Тульчинъ, Брацл., Подол. 
Варшавек Маврик. Исидор. 76 Л. 902. (Вен. и кож.), впр. Варшава. Д. В 
Варшавевюй Моис. Людв. 61 ДЛ. 88, впр. Варшава. 

Варшавеый Морд. Тосиф. 69 Л. 95, впр. М. Новоселицы, Хотин., Бессарад. 
Варшавекй Пейс. Мошк. 70 Л. 95. (Кож., вен. и сиф.), впр. Одесса. 

Варшавеклй Перець Бенцюн. 73 Л. 99, вир. С. Гофнунгсталь, Тирасп., Херс. 
Варшавсвй Янк. Хасел. 70 Л. 94. (Окул.), впр. Баку. 

Вареоломеевъь Ал-дръ Ник. 69 ДЛ. 95 к. а. Зав. вр. Зав. Добрянка, Перм. 

Васенко Ник. Григ. 62 ДЛ. 88 к. а., вир. Кременчугь, Полтав. 

Ваеилевичь Ник. Вас. 63 ДЛ. 86 к. с. Гор. и тюр. вр. Гипитневъ. 
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Васнховоый Ал-дръ Викент. 89 (Л. 61. (Вн.) к; с., впр. Конотопъ, Черниг. 
ЗВасилевсый Конст. Ник. 62 Д. 871 к. с. Ст.. вр. 43 пфх. под. ‚Слуцеъ, Минск. 
ЗВасилевевй Левъ Доминик. 67 Л. 93, впр. Ченстоховъ, Петрок. | 
Ваенлевеюй Леонар.-Ив. Март. 54 Л. 77 Е. ©. Зем. вр. С. Бучки, Новгородеёвер., Черниг. 
Василевсый Менд. Дар. 74 Л. 900. Зем. вр. М. Опошня, Зеньк., Полт. 
Василевеый Ник. Вас. 62 Л. 90 т. с., вир. Москва. 
ЗВасилевеый Ник. Евпл. 62.Л. 91, ви}. Москва. _ 
Василевеый Стан. Госиф. 44 Д. 68. ( ДЪт.) с. с. Дир. и гл. докт. бол. Св. Влад. Мобква: 
Василевскй Фед. Ал-др. 58 Д; 82. (Жир. и вв.) к. с. И. д. Врачеб; Инеп. Минскъ. 
Василевь Дмит. Ив. 40 Л. 68 к. с. Зем. вр. С. Черкаскъ, Вольск., Сарат. 
Василенко Ник. Леонт. 69 (. 94 н. с. Зем. вр. Лубны, Полтав. 
Василенко Серг. Леонт. 67 ДЛ. 93 в. с. Мл. вр. окр. артил. склада. Кременчугь, Полт. Д. В. 
Васильевеый Герм. Ал-др. 63 ДЛ. 871 к. с. Гор. и учил. вр. Р.-БорисоглЪбсьъ, Яросл. 
Ваесильевскй Леон. Георг. 72 Л. 96 к. а., впр. Кременець, Волын. ыЕ 
Васильевсый Ник. Ал-др. 61 ДЛ. 85 Е. с. Тор. и учил. вр. Любимъ, Яросл. 
Васильевевй Ник. Петр. 65 Л. 91. Зем. вр. Одесса. 
Заснльевеый Пазв. Григ. 41 ДЛ. 68 к. с. Зем. вр. С. Путятино, Яросл. 
Васильевсвй Петрь Петр. 66 Л. 91 н. с. Зав. вр. С. Вача, Муром., Вхадим. 
Ваеснльевъ Ал-дръ Влад. 62 ОД. 89 к. а. Зем. вр. Д. Недатицы, Тихвин. Новгор: 
Васильевъ Ал-дръ Георг. 74 Л. 99. Орд. клин. ун. Москва. с: 
Васильевь Ал-дръ Ильичъ 44 С. 68 д. с. с. Нач. карант. окр. Керчь. 
Васильевъ Ал.-дръ Ил. 77 .1. 902. Мл. вр 64 пфх. пол. БЪлостокъ, Гродн. 
ЗВасильевъ Ал-дръ Пазл. 70 Л. 97, впр. Владимръ (губ.). 
Васильевъ Ал-дръ Фед. 64 Л. 88. Фабр. вр. Д. Барановская, Бронниц., Моск. 
Ваенльевь Алекс. Вас. 44 Л. 69 с. с. Жел.-дор. вр. Певза. , 
Васильевъ (Антоновъ) Алекс. Евг. 59 ДЛ. 89 н. с., вир. Радомъ. 
Ваесильевь Алекс. Ильичь 72 Л. 95, впр. Тверь. . | 
Ваеильевъ Алекс. Мих. 67 ДЛ. 91 н. с. Мл. вр. 9 грен. Сибир. пол. "Влади рь (губ). гр В. 
Ваеильевь Алекс. Федор. 73 Л. 98. Сел. вр. М. Миньковцы, Ушицк. Подол... . 
Ваеильевъь Андр. Мих. 67 ДЛ. 91 к. с. Ст. вр. 1 фл. эк. Либава. Д. В. 
ЗВаенльевъ Вал. Серг. 73 4. 97. к. а. Мл. вр. 3 арт. бр. Калуга. Д. В. 
Ваеильевъ Вал. Фед. 74 ДЛ. 98. Св. орд. хир. клин. ун. Томсхъ. 
Ваеильевъ Вас. Вас. 45 Д. 69 с. с. Тюр. вр. Зав. НиколаевсьйЙ, Верхотур. Перм. 
Васильев Вас. Вас. 56 ДЛ. 31 н. с., впр. Воронежъ. 
Ваенльевъ Вас. Вас. 64 Л. 92, впр. СПБ. 
Ваеильевъ Вас. Вас. 64 (Л. 99. к. а. Мл. вр. Квант. крфи. арт. Д. В. 
ЗВасильевъ Вас. Вас. 73 Л. 99 т. е. Мл. вр. 3 крфп. пфх. п. Варшава. 
Васильевь Вас. Ив. 43 Л. 66 с. с. вир. Смоленскъ. 
‚ Ваепльевъ Вас. Иван. 70 ДЛ. 98. Мл. вр. бр. погр. стр. ? 
Васильевъ Вас. Никит. 61 Д. 89. (Вн.) в. с. Непр. Чл. Пр. Общ. р Миа. 
Васильевъ Венед. Стен. 68 .Д. 93 н. с. Вр. дисции. роты. Омскъ. Д. В 
Ваеильевь Викт. Вас. 53 Л. 18 н. с., впр. Кутаисъ. 
Васильевъ Викт. Петр. 75 Л. 904. Участк. вр. жел.-дор. лиши с. Енгиджа, Эриван. 
Васильевъь Влад. Вас. 67 Л. 94 к.а. Уч. вр. Актюбин. у. Илецкая Защита, ОНО: 
Васильевь Георг. Онуфр. 74 Л. 99. к. а. Мл. вр. 36 ны п. Полгава. Д. В. _ 
Васильевь Григ. Степ. 68 ДЛ. 93 к. с. Ст. вр. 17 фл. экип. Кронштадтъ. Д. В. 
Ваесильевъ Дмит. Ив. 46 /. 69 с. с. Пом. Врач. Инсн., вр. женск. благотвор. Оби. и поч. 

чл. поцеч. дфт. пр. Калуга. 
Васильевь Евген. Вас. 68 Д. 93 н. с. Мл. вр. 210 их. рез. п. Екалеринославъ. 
Васильевь Евген. Евген. 48 Д. 72 с. с. Див. вр. 3 кав. див. Ковна. 
Ваеильевь Евг. Ник. 81 4. 904. Мл. вр. Туркестан. рез. арт. парка? 
Васильевъ Евг. Ник. 77 Л. 904. Вир. с. Борисовка, Лебедян., Тамбов. 
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Ваенльевъ Евсев. Вас. 57 Д. 82 к. с. Ст. вр. 216 рез. бат. Пенза. Д. В. 

Васильевь Ив. Вас. 63 Л. 89 к. с. Зав. вр. ПетровсыЙ зазв., Верхнеудин., Забайк. 

Васильевъ Ив. Никанор. 73 Л. 900. Мл. орд. воен. госп. Грозный, 'Терск. 

Ваеильевъ Ив. Петр. 79 Л. 904, вир. Самара. 

Ваесильевъ Гос. Конст. 45 Л. 70 к. с. Завод. вр. 3. Кожимъ, Усть-Сысол., Вологод. 

Ваеильевъ 10с. Флорент. 77 Л. 902. Мл. вр. 5 вост. Сиб. стр. п. Цзиньчжот, Китай: 

Васильевъ Конст. Конст. 72 ДЛ. 901. Мл. вр.. Л.-тв. драг. пол. Петергофъ, СПБ. 

Васильевъ Конст. Петр. 72 Л. 97, впр. Никольскъ-Уссур., Прим. 

Ваеильевъ Конст.' Фед. 70 ДД. 95 н. с. Мл. вр. 32 фл. эк. Севастоп. 

Васильевъ Леонидъ Вас. 57 Л. 83. (Вн. и нерв.) к. с. У. вр. Можайскъ, Москов. 

Ваеильевъь Мих. Андр. 57 Д. 81 с. с., впр. Варшава. 

Ваеильевъь Мих. Ив. 55 Д. 80 с. с. У. и тюр. вр. Оханскъ, Перм. 

Васильевь Мих. Мих. 68 Л. 93, впр. Саратовъ. 

Васильевъ Мих. Мих. 73 Л. 97. ка Мал. вр. лет. арт. парка. Ровно, Волын. Д. В. 

Ваепльевъь Мих. Петр. 72 ДЛ. 97. к. а. Мл. вр. 74 пфх. полка. Каменоць-Подольскт. 

Васильевъ Никаноръ Ив. 33 д. 57 с. с., впр. Калуга. 

Васильевъ Никол. Алекс. 78 7. 901. Зем. вр. С. Сермевское, Фалеж., Курск. 

Васильевъ Ник. Вас. 45 Л. в с. с. Ст. вр. Марин. бол. Москва. 

Васильевъ Ник. Ив. 51 Д. 77. (Акуш.) с. с. Жел.-дор. вр. Нерчинскъ, Забайк. 

Васильевъ Ник. Мих. 62 Л. 88, вир. Ростовъ, Донск. 

Ваесильевъ Ник. Ник. ? Л. > Гор. вр. Уфа. 

ЗВаенльевъ Пав. Ив. 38 Д. 61 к. а., впр. Калуга. 

Васильевъ Пав. Мих. 69 Л. 97. Зем. вр. Вышн-Вохлочекъ, Твер. 

Васильевь Петръ Вас. 71 4. 97, впр, Москва. 

Васильевъ Петръ Вас. 50 Л. 79 н.`с. Зем. вр. С. Богородицкое, Карачев., Орлов. 

Васильевъь Петръ Ив. 61 4. 89 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. Бологое, Валд., Новгор. 

Васильевь Петръ Павл. 67 Л. 91. Зем. вр. С. Дьяковка, Новоузен., Самат. 

Ваеильевь Петръ Федор. 74 (Д. 99. к. а. впр. Кобринъ, Гродн. 

Васильевъ Серг. Ал-др. 7+4 Л. 98. (Дфт.). Св. орд. клин. унив. Москва. 

Васильевъ Серг. Ельпидиф. 38 ДЛ. 61 к. с., впр. Москва. 

Васильевъ Серг. Михайл. 78 Л. 902, впр. СПБ. 

Васильевъ Серг. Ник. 75 Л. 901. Зем. вр. с. Порфчье Можайск., Москов. 

*Васильевъ Спир. Никол. 68 Л. 96. Ялта. 

Васильевъ Федоръ Васил. 60 Л. 85. Зем. вр. С. Обарець, Ливенск., Орловск. 

Васильевъь Юлй Ник. 68 Л. 96, впр. Красноярскъ. 

Василькевичъ Викт. Ив. 60 ДЛ. 87 н. с. Зем. вр. С. Дроздовка, НЪжин., Чернит. 

Василькевичъ т. Ив. 620. 87. (Псих.) н. с. Мл. вр. Воси. Д. и дир. Исидор. 
убог. СПБ.. 

Васнльвоти оо, Ив. 66 Л. 98, впр. Керчь. 

Васильковеюй Чесл.-Южй Франц. 62 ДЛ. 88 к. с. Вр. Горн. Управ. Олькушь, Клен. 

Ваеильковъ Ал-дръ Дмит. 41 ДЛ. 63 к. с. Окр. надз. Вост. Д. С. Никольское, Клин., Моск. 

Васильковъ Вас. Гавр. 46 Л. 15. (Хир.) к. с., вир. С. Ст. Майна, Ставроп., Самар 

Ваеильковъ Мих. Госиф. 58 Л. 82. Зем. вр. Ново-Московскъ, Екалер. 

“Васильченко Ник. Мих. 78 Л. 904. Луганскъ, Екатериносл. 

Ваескевичъь Маранъ Авреман. 60 Л. 90, впр. Д. Марки, Варш. 

Ваесмутъ Ал-дръ Ал-др. 67 ДЛ. 90 и. с. Ма. вр. 5 грен. Их. пол. Москва. д. В. 

Ваеневевйй Адамъ-Гос.Тимоф. 68 Л.95.(Акуш.) к. а. Вр. 6. Св. Станислава. Прасньышиь, Плоц. 

Ваенецовъ Серг. Васил. 74 Л. 900. Св. орд. псиматр. бол. Одесса. 

Ваесерманъ Герпгь Меер. (Генр. Марк.) 64 Л. 93, впр. БЪФлостокъ, Гродн. 

_„Ваесерманъ Гиршъ Айзик. 74 Л. 99, вир. Рига. 

Ваесерманъ Солом. Айзик. 72 Л. 98. (Вн. и жен.), впр. Рига. 

Ваееерталь Игнат. Дав. 40 Д. 75, впр. Ченстоховъ, Петрок. 
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Вассерцвейгь Максимил. Абр. 74 Л. 900. (Гин. и акуш.), впр. Варшава. 
Вастенъ Влад. Ал-др. 48 Л. 70. (Акуш. и жен.) с. с. Конс. леч. Герц. Сакс.-Коб. Готе: 
и мл. орд. Обух. бол. СПБ. 1: 
Васъковеый Адамъ-Дюн. Яков. 46 С. 73 к. с., впр. С. Сереховнчи, Ковел., Волын. 
Васьковъ Дмитр. Львов. 44 Л. 70 с. с. Гл. вр. мор. центр. вр.--набл. ст. Батумь, Кутаие. 
ВаеЪвичь Мечисл. Юзеф. 73 Л 901, впр. Брезины, Петрок. : 
Васютинсый Анал. Георг. 75 Л. 98 (глаз.) к. а. Мл. вр. 189 рез. пол. Варшава. 
Васютиневй Ант. Вас. 55 Л. 83 к. с. У. вр. Павлоградъ, Екатерин. 
Васюхновъ Пав. Владим. 75 Л. 901. Зем. вр. С. Паршино, Алексин., Тульск. 
ЗВасяткинъ Вас. Ник. 50 Л. 76. (Псих.) с. с., Орд. Карамз. Кол., Симбир. 
Ватнанъ Владис. Густ. 34 Л. 62 к. с. Гор. вр. Сумы, Харьков. , о а 
Ватрашевеый Францъ-Ксав. Марсел. 53 Д. 19 с. с. Ст. докт. бол. Св. Лазаря. Варшава. 
Ваттенъ Игнат. Адам. 69 ДЛ. 96. (Хир. и вн.), впр. Варшава. в. 
“Ваттернъ Ал-дръ Ив. 23 Л. 44 тайн. с. Москва. 
Ваховичь Емельянъ Степ. 61 Л. 89. (ДЪт. и вн.), впр. СПБ. . 
Вахрамфевь Ал-дръ Ал-др. 54 Л. 83. (Псих.). Орд. бол. Ник. Чуд. СПБ. 
Вацадзе Спирид. Тосиф. 57 Д. 83 вк. с. Ст. вр 44 драг. пол. Тифлисъ. . 
Вашакидзе Дав. Андреев. 72 Л. 901. Вр. сел. пр. лок. С. Вевисцахе, Сигнатск. Тифл.. 
Вашакидзе Евтимъ (Ефим) Симон. 62 Л. 93 н. с. У. вр. С. Они, Рачин., Кутаио. . 
Вашке Георг. Ив. 80 Л. 904. Мл. вр. 6 Финл. стр. пол. Фридрихсгамъ. у 
Вашкевичъ Ант. Конст. 68 Д. 93. (Жен. и акуш.), впр. Вильна. 
Вашкевичь Петръ Адам. 51 Л. 79 к. с. У. вр. и поч. чл. сов. бог. въ Оран. Ямбургь, СПБ. 
Ващенко Ник. Конст. 50 Л. 11. (Хир.) к. с., впр. Рыльскь, Курск. а 
Ващенко-Захарченко Вяч. Андр. 73 Л. 97. Зем. Нам. С. ?, Золотонош., Полтав. | 
Ващенко-Захарченко Ив. Вас. 57 Л. 85н. с. Вр. прих. уч. М. Бфл. Церковь, Васильк., Кев. 
Введенеый Ал-дрь Ив. 50 Л. 15 с. с. Дир. зем. фельдш. шк. Петрозаводскъ. : 
Введенсый Ал-дръ Пава. 55 Л. 82 к. с. У. вр. и дир. восп. дт. пр. С. Лысково, Макар., Ниж. 
Введенек1й Алекс. Андр. 55 Д. 80. (Хир.). с. с. Проф. универс... Томскъ. и 
Введенсый Вас. Мих. 69 Д. 95. (Хир.). Жел.-дор. вр. Ст. Медвфдево, Валдайск., Новг. | 
Введенекй Влад. Ив. 70 Л. 97. к. &. Мл. вр. 11 конно-артил. батареи. Остроленка, Ломжин. 
Введенсый Иппол. Вас. 66 Л. 94 к. а., впр. Киренскъ, Иркут. 
Введенеый Ник. Дм. 69 ДЛ. 96. Зем. вр. С. Святодухово, Бугур., Самар. 
Введенеюш Ник. Ивг. 71 Л. 96. Орд. клин. ун. Томскъ. 
Введенеый Петръ Мих. 65 Л. 89. Св. орд. губ. зем. бол. Нижн.-Новгородъ. 
Вдовиковеый Пав. Теоф. 75 41. 900, впр. Одесса. 
Вдовиковсый Феофилъ-Фед.-Ромуал. Игнат. 34 Л. 58 с. с., впр. Одесса. 
Веберь Альберть Франц. 54 ДЛ. 97. Препод. франц. яз. ком. уч. Рига. 
Веберу, Евгенй Фердинанд. 75 Л. 98. Св. орд. кл. ун. Юевъ. 
Веберъ Тосифъ-Андр. Андр. 64 Л. 91 к. а. Ст. орд. бол. св. Отан. Варшава. 
Веберъ Курть Густав. 73 Л. 99. Частн. сл. М. Кондава, Тальс., Кур. 
Веберъь Оттонъ-Густ.-Фридр. Ив. 52 Д. 17 к. с. Вр. благ. учр. и гим. Либава, Гроб., Куря. 
Веберь Роберть Юльев. 59 Л. 85. (Хир.) к. с. впр. Екатеринославъ. 
Веберь Фридр. Данил. 38 Л. 60. (Акуш. и гинек.) д. с. с., впр. Ялта, Таврич. 
Веберъ Фридр.-Дан. Карл. 71 Д. 92. Св. орд. 601. Марш Магд. СПБ. 
*Веге Георг, Ив. 42 ДЛ. 69 к. с. (Фабриканть). СПБ. —. 
Вегеръ Илья Серг. 68 Л. 95. Сан. вр. Нов. Ладога, СПБ. , 
Вегнерь Карлъ Фед. 64 Л. 94. Зав. вр. Петровсый зав., Бахмут., Екатериноса. 
Вегнеръ Оск.-Бернарль Фед. 66 Д. 93. Зав. вр. М. Юзовка, Бахмут., Екатериносл. . 
Вегнерь Самунль-Фридр.-Вильг. Самуил. 64 Л. 94, впр. Зам. Роденпойсъ, Рижек., Лиф. 
Веденсый Пав.’ Алекс. 68 Д. 95 н. с. Мл. вр. м$етн. лазар. и крфп. Владивостокъ. - 
Веденфевъ Конст. Мих. 72 Л. 98 к. а., Орд. бол. Св. Пантелеймона, Удфльная. СПБ. 
Веденяпинъ Влад. Ник. 72 Л. 96. Зав. вр. Дубасовсяй зав., Судогод., Влад. 
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Вежнеекъ Робер. Христоф. 63 Д. 90 т. с., впр. М. ИГрунденъ, Гольдинг., Курл. 

ЗВейгельтъ Влад. Ром. 59 Д. 88. (Вн. и дЬт.) к.с. Орд. Ал-др. 6. и дир. шк. Палр. об. СПБ. 

Зейдеманъ Карлъ Фед. 41 Л. 64. (Вн.) д. с. е. Ст. вр. Восп. Общ. благ. дфв. и дир. бол. 
Св. Ольги. СПБ. 

Вейденбаумь Адольфъ-Петръ-Карль Ал-др. 53. Д. 76 с. с. Пом. Врач. Инсп. Тверь. 

Вейденбаумъ Вильг. Георг. 71 Л. 96. (Вн. и жен.), впр. Симферополь. 

Зейденбаумьъ Георг. Георг. 68 Д. 95 (акурш. и жен.) впр. Рига. Д. В. 

Вейденгаммеръ Викт. Викт. 67 Л. 91. (Нер.) т. с. Мл. орд. пс. 6. на Кан. дач%. Москва. 

Вейдле Артуръ Яков. 60 Л. 84 к. с. Тюр. вр. Ростовъ, Донск. | 

Вейднеръ Густ.-Георг.-Оттонъ Леонгард. 71 ДЛ. 95 н. с. Мл. вр. 1 кад. кор. а 

Вейертъ Фердин. Фердин. 66 Д. 89. (ДЪт.) к. с. Ст. вр. Ими. воси. 06. благор. дв. СПБ. 

Вейманъ Ушеръ Герш. 58 Л. 86. Св. орд. губ. зем. больн. Самара. 

Веймарнъ Ал-дръ Ал-др. 54 Л..18. (Вн. и гинек.) к. с. Ст. вр. 29 фл. эк. и вр. —оиек, 
06. сест. мил. Севастополь. 

Веймаръ Эдуардъ Эдуард. 54 Л. 18 к. с. Вр.-спец. Крестовоздв. общ. сеет. мил. СИБ. 

Вейибвунть Нойехъ Тевел. 49 Д. 76 с. с. Ст. вр. 1 Читин. пол. Забайк. каз. ОИ 
Чита. Д. В. 

Вейнбергь Жанно-Зелигь Исаак. 69 Л. 95, впр. Орелъ. 

Вейнбергь Ив. Франц. 66 Л. 94, вир. Рига. 

Вейнбергь Тосель-Борухъ Дав. 57 Л. 85, впр. Рига. 

Вейнбергъь Леонъ Сам. 63 Л. 96. (Вн., горл. и уш.), впр. Одесса. 

Вейнбергь Морд. Шмул. 74 ДЛ. 902, впр. Одесса. 

Вейнбергь Ричар. Яковъ Лаз. 67 Д. 92. Пр.-доц. унив. Юрьевъ, Лифл. 

‚ Вейнбергь Ром. Иван. 75 Л. 902, впр. Юрьевъ, Лифл. 

Вейнгартенъ Ник. Ал-др. 45 Л. 68 с. с., впр. СПБ. 

Вейнгеровъ Мендель-Лейба, Тосел. 67 Л. "99. (Вн.) Экст. Петропавл. бол. СПБ. 

Вейнгровъ Файв. Дав. 66 Л. 91, впр. Прилуки, Полтав. 

Вейнтраубь Зундель Моис. 55 Л. 80 т. с. Вр. женск. гим. Шавли, Ковен. 

Вейншаль Бенцонъ Саул. 63 (ДД. 88 н. <. Мл. вр. мор. центр. вр.- -набл. ст. Баку. 

Вейншельблить Тоиль Янк. 44 Л. 68, вир. Одесса. 

Вейнштокъ Гиляр. Лаз. 68 Л. 95. (Акуш. и жен.), вир. Гродна. 

Вейсбергь Исаакъ-Ал-дръ. Авр. 51 Л. 18 н. с., впр. БЪлгородъ, Курек. 

Вейсблать Юманъ Эдуард. 63 ДЛ. 88. (Хир.), впр. Варшава. 

Вейсбродъ Авигдоръ-Нохумъ Абр. 61 Л. 85, впр. Москва. 

Вейсбродъ Бор. Зельм. 74 Л. 99. Зем. вр. Сл. Н.-Пековъ, Староб., Харье. ` . 

Вейебродъ Лейба (Леонъ) Зельм. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Данилкино, Балаш., Сарат. 

Вейсенгофъ Ник. Сем. 31 ДЛ. 63 с. с., впр. Ревель. 

ЗВейеманъ Морд. Лейб. 15 Л. 902, впр. СПБ. 

Вейссель Ант.-Ал-дръ Лаврент. 46 Л. 14. (Вн.) к. с. Орд. Вольской бол. Варшава. 

Вейсеь Карлъ-Эдгаръ-Вильямъ Карл. 66 Д. 92, я Ревель. . 

Вейсъ Артуръ-Тог.-Эвальдъ Федор. 69 Л. 94 н. с. ДФлопроизв. изъ врачей областн. 
правл. войска Донск. а. 

Вейсъ Карль Роберт. 68 Л. 96. Руд. вр. Сучансый руд., Ю.-Уссур., Прим. 

Вейтко Владим. Игнат. 19 Л. 904. Мл. вр. 48 пфх. пол. Межибужье, Подол. Д. В. 

Вейтко Игнат. Ив. 33 ДЛ. 56 к. с., вир. Ставрополь (губ.). 

Вейтцлеръ Ал-дръ Людв. 67 Л. 94. Жел. дор. вр. Ст. Чертково, Донец., Дон. 

Вейценфельль Ицхокъ 10с. Аврум. 75 Л. 901, впр. Голованевокъ, Балт., Подол. 

Векиловъ Мамедъ-Мирза-Ата-Мансуръ-Оглы 64 Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. Карсъ. 

Веккеръ Тосифъ Альбин. 38 Л. 62 к. с., впр. Елизаветградъ, Херсон. 

ЗВекелеръ Гилель Хацкел. 65 ДЛ. 89, впр. С. Тиге, Херсон. 

Вележевъ Валер. Георг. 73 Д..99 т. се. Гор. вр. Задонскт, Воронеж. 

*Велецый Ал-дръ Вас. 33 4. 59 к. с. Надзир. акц. сбор. Золотоноша, Подтав. 
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Велижанинъ Ал-дръ Ал-др. 65 ДЛ. 89 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Иннокент. Иркутск. . 

Велижанииъ Андр. ? .7. ? Участк. вр. С. Сорокинское, Барнаульск. Томск. м8 

Великановъ Петръ Ал-др. 76 Л. 900. (Кож., вен. и мочел.), впр. СИВ. р 

Великопольсый Ал-дръ Ал-чь 71 Л. 99. Мл. вр. 14 В.-С. стр. пол. Ур. Славянка, Нрим.: 

Величкинъ Петръ Никанор. 58 Д. 83 к. с. Вр. для ком. У раз. Окр. В.-М. У. Тифлисъ. ' 

Величко Валент. Вад. 74 Л. 901. впр. Кирсановъ, Тамб. " й 

Величко Георг. Ник. 76 Л. 900 Мл. вр. Сан. Ея И. В. Г. И. Алекс. 9еод. пофзда. Д. В. 

Величко Серг. Ник. 67 Л. 97. (Глаз.). Вр. Тымов. м%от. колон. 0; Сахалинъ, . 

Величко ЮлЙ-Богусл. Валер!ан. 60 Л. 85 н. с. У. и жел.-лор. вр. Лодзь, Петроков. 

Величковеый Петръ Ив. 47 Л. 75 к. с., вир. Черниговъ. 

Вемобыцый Фадд. Ал-др. 63 Л. 89, впр. Млава, Плоць. . 

Зеллерь Рич. Альберт. 74 Л. 900. впр. ЕЮевъ. 

Веллингь Романъ Фед. 64 Л. 88. (Дфт.), впр. Москва. р 

Вельбергь Ив. Карл. 57 Д. 84 к. с. Орд. еванг. бол. и вр. еванг. учил. Москва. 

Вельштейнъ Абр. Марк. 62 ДЛ. 89, вир. Одесса. _ - 

ЗВельяминовъ Бик. Ал-др. 55 Д. 77. (Хир.) д. с. с. Инсп. придв. мед. ч., Поч. Д.-Хир., 

Проф. В.-М. Ак., Непр. чл. М. Сов. М. В. Д., св. вр. Ими. Гл. Кв., дир. 

. Макс. леч., конс. зав. Ими. МАР. и поч. конс. Нрестовоздв. Общ. СИЪ. ^ 

Вельяминъ-Рутемй 9ома Юрьев. 21 Л. 43 с. с., впр. СПБ. - | 

ЗВелявенсвй Стак.-Каз.-Андр. Людв. 66 Л. 94, впр. Д. Собине,' Опочен., Радом. 

Зелямовичъ Влад. Феликс. 54 Д. 84 с. с. Дивиз. вр. 5-ой кавал. див. Влоплавскъ, Варш. 

Вемъ Карль Карл. 69 Л. 94 н. с. У. вр. Елатьма, Тамб. 

Венгеровъ Леонъ Из. 74 Л. 98. (Вн. и дЬт.), впр. СПБ. 

Зенглиненй Сигизм. Людов. 74 Л. 903. Частн. сл. Д. Ключковице, Н.-Александр., Любл. 

Вендель Гуго Иван. 67 Д. 93. Зем. вр. Тихвинъ, Новгородск. 

Вендель Макс. Исаак. 63 ДЛ. 94, впр. Рига. 

Вендель Сигиз. Исаак. 68 Л. 95 т. с. Зем. и жен. прог.. вр. Тихвинъ, Новгор. 

Вендеръ Болес. Ив. 58 Л. 84. (Акуш. и дфт.) к. с. Сел. вр. Колывань, Томек. 

Зендриховсвый Каз. Эварест. 68 Л. 95 к. а. Гор. вр. Шидловешь, Конск., Радом. - 

Вендрихъ (фонъ) Алекс. Федор. 73 ДЛ. 99, впр. С. Фошня, Брян., Орлов. 

Вендть Ник. Христ!зн. 40 Л. 91 к. а., впр. Сел. Вентовка, Город., Пензен. _ ‘ 

Венедиктовъ Алекс. Мих. 73 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. 99 пфх. пол. Двинскъ, Витеб. Д. В. 

Венедиктовъ Влад. Ив. 60 ДЛ. 85 к. с. Гор. вр. Курскъ. 

Зенедиктовь Ник. Филип. 43 Л. 77 к. с. впр. Гродна. 

Венеръ Альфонсъ Рудольф. 57 ХЛ. 81 к. с. Сверхш. вр. леч. Челов. Общ. Москва. 

Венславсый Витольдъ- Ив.-Нарц. Ант. 55 ДЛ. 84. (Вн. и дЬт.), впр. Вильна. 

Венелавь Матв. Мих. 64 ДЛ. 92 н. с. Окр. вр. Туруханскъ, Енис. 

Зенелеръ (Бор. Харит.) Берко Хацк. 64 Л. 87, впр. Херсонъ. 

Венцель Вен1ам. Венам. 11 ЛД. 971 к. а. Орд. гор. бол. и учил. вр. Одесса. . 

Венцковевй Владис. Владис. 56 Л. 81, впр. Варшава. | 

Венцковемй Юмань Петр. 76 Л. 902. Вр. гидр. завед. П. Новое Мфето, Рав., Петр. . 

Веньяминовь Дмит. Мих. 52 Л. 87 с. с. Бь. вр. Туркест. рез. бр. Ташкентъ. 

Вепринекй-Цфкавый Корнел. Леонард. 31 Л. 58, вр. М. Адамовичи, Слуцк., Минск. 

Вербаловеый Макс. Григ. 71 Л. 95. (Д№т.) н. с. Вр.-асе. прид. мед. ч. СПБ. 

Вербицей Мих. Конст. 66 Д. 93 н. с. Вр. завфд. санат. Тайцы, Царскосел., СПБ; 

Вербицкй Пав. Вас. 52 Л. 76 к. с. От. вр. 35 арт. бриг. Рязань. Д. В. 

Вербицеь!й Осод. Вас. 81 Л. 904. Мл. вр. крфи. пфх. пол. Осовець, Гродн. 

ерблюнеый Абр. Львов. 60 Л. 84. Зем. вр. Владимръ (губ.). 

Вербовъ Алекс. Фридел. 73 Л. 98. Зем. вр. Бобровъ, Ворон. 

Вербовь Яковъ Федор. 72 Л. 95, впр. СПБ. Д. В. 

Вербевый Ив. Станисл. 76 Л. 902, впр. КЮевъ. г. 

Вергилесовъ Влад. Агаф. 48 Л. 16 к. с. вар, С. ? Минусин., Евис.._ 
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_ *“Верданъ Георг. Альберт. 57 Л. 82 т. с. Д. ера Вязем., Смолен. 

Верданъ Ник. Львов. 63 ДЛ. 89 к. а. Жел.-дор. вр. Тамбовъ. 

Вердеревеый Ал-дръ Викт. 64 Л. 88 т. с. Поч. чл. сов. д. пр. и прич. къ Г. Кон.- о 

Веревкинъ Ник. Ив. 72 ДЛ. 96 к. а. Полиц. вр. и поч. чл. сов. дфт. пр. Москва. 

Веревкинъ Серг. Ив. 57 ДЛ. 80 н. с. Поч. Чл. дфт. прот. и вр. для бфдн. Москва. 

‚ Верейсый Митроф. Петр. 65 Л. 91. (Накож. и сиф.). Жел.-дор. вр. Камышинъ, Саратов. 

Верекундовъ Апол. Павл. 76 Л. 903. Мл. вр. 38 пфх. пол. Скерневицы, Вар!и. 

Верекундовъ Викт. Павл. 64 Л. 89. (Вн.) н. с. Пом. библ. Воен. Мед. Акад. СПБ. _ 

Верета Петръ Андр. 56 Д. 84 к. с. Ст. вр. 14 драг. полка. Влоцлавскъ, Варш. 

Веретенниковъ Ал-дръ Ив. 55 Л. 81 к. с. Ст. вр. 26 иЪх. пол. Радомъ. . 

Верещагинъ Вас. Ал-др. 63 Д. 87 к. с. От. вр. 248 рез. бат. Рыбинскъ, Яросл. 

Верещатинъ Конст. Андр. 61 Л. 86. Зем. вр. Козловъ, Тамбов. 

Верещагинъ Ник. Ал-др. 52. Д. 83 к. а., впр. КЮевъ. 

Вережако Аполлин. Юман. 50 Л. 76 к. с. впр. Ахалцыхъ, Тифл. 

Вережинсвй Оск. Стан. 47 Л. 73. Зем. вр. С. Хорошево, Остров., Псков. 

Вержбицый Ал-дръ Ильдефонс. 70 Д. 94 н. с. Мл. вр. Пажеск. кори. СПБ. 

Вержбицей Ал-дръ Юл. 56 Л. 82 е.с. Ст. вр. Горобл. ок. и зем.-зав. вр. 3. Кушва, Верхот.,Перм. 

Вержбицей Андр. Венедикт. 52 Л. 79, впр. М. Хорощъ, БФлост., Гродн. 

Вержбицей Бенеликтъ-Болесл. Игнатьев. 79 Л. ? Впр. Юевъ. 

Вержбицей Болесл.-Андр. Ксавер. 49 Л. 77 к. с. Зем. вр. и вр. дух. учил. ие "Твер. 

Вержбицьйй Дмитр. Тит. 73 Л. 99. к. а. Мл. орд. 3 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В 

Вержбицей Игн.-Романъ-Фадд. Игнат. 50 (Л. 78 с. с., впр. Царское Село, СПБ. 

Вержбицый Казим.-Петръ Петр. 65 Д. 89 н. с. У. вр. Оса, Перм. 

Вержбицей Ричар. Игнат. 69 Л. 93. Вр. Берест. кам.-уг. коп. Сг. Ханженковская, 
Таганр., Лонск. | 

Вержбицюй Янъ Гращан, 61 Л. 94. (Вн.), вир. Варшава. 

Вержбловекй Влад. Мих. 73 Л. 97. (Дт. и нерв.), Сверхлит. орд. гор. бол. Ковна. 

Вержбовевйй Владисл. Франц. 64 Л. 89, впр. Бендинъ, Петрок. 

Вержейевкй Брон.-Ив. дом. 70 Л. 96, вир. Рфжица, Витебск. 

Вержейсвй Влад. Ив. 55 Л. 89 н. с. Мл. вр. тюр. бол. и ст. гор. сан. вр. СПБ. 

Вержиковевый Ал-дръ Матв. 61 ДЛ. 86 к. а. впр. Замостье, Любл. 

Вержинекй Ал-дрь Игнат. 57 ЛД. 82. Жел.-дор. вр. Оебдося, Таврич. 

Верзансый Изр. Маркус. 71 Л. 96. Зем. вр. Пос. Таганашь, Перекоп., Тавр. 

Зерзиловъ Ал-дръ Вас. 73 Л. 99. к. а Мл. орд. воен. госп. Грозный, Терск. 

Верзинъ Ал-дрь Ефим. 68 Л. 93 к. а. Сверхшт. орд. зем. бол. Ярославль. 

*Верига Ив. Фелищан. 29 Л. 55 н. с. Гродна. 

Вериго Брон. Фортун. 60 Д. 86 с. с. Проф. ун. Одесса. 

Верлюкъ Евдок. Савв. 53 Л. 84 к. с. Ст. вр. 20 пёх. пол. Житомь. р 

Верманъ Ал-дръ Георг. 71 Л. 97. Зем. вр. С. ? Париц., Саралт. 

Верманъ Густ. Ив. 69 Л. 94. Сан. вр. губ. зем. Старая Русса, Новгор. Д. В. 

Вермель Самуилъь-Маркусъ Бор. 66 Л. 91, впр. Москва. 

Вермель Самуль-Хаим. Бор. 68 Л, 93, вир. Москва. 

Вермель Солом. Самуил. 61 Л. 86, вир. Москва. 

Вернеръ Гвидонъ-Адальб. Гвид. 68 Д. 94 н. с. Вр.-экст. род. зав. иж. Обух. 6. СПБ. 

Вернерь Эрастъь Львов. 61 ДЛ. 87 н. с. Мл. вр. 9 грен. пфх. пол. Владимрь (губ.). Д. В 

Верниковекй Ал-дръ Игнат. 29 Л. 55 с. с., вир. Кутаисъ. 

Верниць Ив.-Генр. Ив. 51 Д. 76. (Акуш. и гинек.) к. а., впр. Одесса. 

Верниць Марекъ-Леонъ Адольф. 70 Л. 94. (Вен. и жен.), впр. Варшава. Д. В. 

Верике Теод. Карл. 70 Д. 96, вир. Одесса. 

Вертгеймь Ал-дръ Викт. 79 Л. 97. (Хир.), впр. Варшава. Д. В. 

Вертель Брон. Вадл. 52 Л. 14. (Акуш. и жен.). Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Самара, 

Вертенштейнт Яковъ Петр. 58 Л. 18. Фабр. вр. Варшава. Д. В. 
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Вертеповь Ник. Абр. 58 Л. 85 к. с. Ст. вр. кавказ. отд. Куб. об. Екатеринодаръ.  — 
Вертерь Андр. Леонт. 60 .. 87. (Акуш.) к. с. Вр. Ден. ПТосс. и Водян. Сообщ. СПБ. - 
Вертеръ Фридр. Ив. 66 ДЛ. 90 к. с. Ст. вр. 5 рез. арт. бр. Вознесенскъ, Херсонск. | 
Вертманъ Левъ Ильичъ 57 Л. 838, впр. С. Александроволь, Бердян., Тавр. р 
Вертоградовъ Серг. Петр. 71 Д. 94 н. ‘с. Ассист. кл. воен. госи. СПБ. 

ЗВертоградекй Алекс. Алекс. 66 Л. 90 к. с. Ст. вр. 8 крфп. пфх. п. .Варшава. 
Вертоградеюй Влад. Влад. 66 Л. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Благовфщенскъ. 

Зерть Альбертъь Леопол. 77 Л. 904, впр. м. Фрауэнбургъ, Гольдингенск., Курляндск. 
Верть Роб. Шаев. 76 Л. 900. вир. Рига, Лифл._ | 
Верховеый Бор. Влад. 68 Д. 88 к. с. Проф. женск. мед. инст. СПБ. 

Верховсый Мих. Ник. 69 ДЛ. 96 к. а. Мл. вр. 252 Анап. рез. бат. Екатеринодафръ. 
Верхушкинъ Ал-дръ Алекс. 77 Л. 904. Зем. вр. с. Никольское, Тотемск., Вохогод. | 
Верцбергь (Вицбергь) Аат. 10с. 15 Л. 900. Зем. вр. С. Ельники, Краснослоб., Пензен. 
Верцинскй Урб.-Франць Эдуар. 59 Д. 84 к. с. Орд. Ал-др. бол. СПБ. р 
Верцинсвй Якубъ Сервантов. 62 Л. 88 к. а. Жел.-дор. вр. Оренбуртъ. 

Вершининъ Дмитр. Дмитр. 76 ХЛ. 99, впр, Новочеркасскъ. 

Вершининъ Ник. Вас. 67 Л..94 к. а. Вр.-спец. Общ. Сест. Кр. Кр. Томскь. | 
Вершинииъ Пав. Ив. 51 ДЛ. 80 с. с. Вр. 7 В.-Сиб. стр. бриг. Порть:Артуръ, Квант. 
Веселитек1й Ал-др. Аз-др. 74 Л. 900. Мл. вр полищи. Москва. г 
Зеселитевйй Тос. Ал-др. 56 /. 82 к. с. Окр. вр. Николаевскъ, Прим. 
Зеселицый Алекс. Андр. 53 Л. 18 в. с. У. вр. и вр. прогимн. Курмышъ. Симбир. 
ЗВеселицюй Петръ Львов. 56 Л. 83. (Акуш.) к. с. Вр. Врач.-Полип. Комит. Казань. 
Веееловзоровъь Мих. Ник. 66 Л. 90 с. с. Непрем. Чл. Упр. мед. част. гражд. в$д. Тифлисъ. 
Веселовзоровъ Ник. Ник. 73 Л. 97 к. а., впр. СПБ. 
Веселовеый Петръ Дорим. 55 ДЛ. 83 к. с. Вр. для ком. УТ раз. Окр. В.-М. Упр. Казань. 
Веееловевый Филипиъ Петр. 34 Л. 58, вир. Сквира, Калев. т 
Весельковъ Ал-дръ Петр. 67 Л. 94 н. с. Ст. орд. морск. госл. Владивостокъ. 
Веесельск1й Ваци. Теоф. 76 Л. 904 Мл. вр. воен. лаз. Оренбургъ. 

Весельчаковь Ник. Сем. 38 Л. 66 с. с., впр. Ченстоховъ, Петрок. -. 
Весницей Алекс. Плат. 54 Л. 80 с. с. У. вр. и поч. мир. судья. Кременецъ, Волын. 
Весоловеый Вацл. Юзефат. 66 Л. 91. (Кож. и венер.). Орд. клин. унив. Варшава. - 
Вестбергь Ал-дрь Юлевъ 61 Д. 93 к. с. От. вр. 104 пфх. пол. Августовъ, Гродн.. 
_Вестенусь Густ.-Ал-дръ Ал-др. 52 Л. 77 к. с. впр. Устькаменногорскъ, Семинал. 
Веетенрикъ Ник. Ник. 69 Д. 93 к. с. От. вр. 4 эк. Кроншт. 

Вестерманъ Ал-дръ-Эрнесть Август. 71 Л. 96, впр. Бугурусланъ, Самар. 

Вестерманъ Гилель Изр. 66 Л. 93 к. а. Зем. вр. С. Скуляны, Бфлец., Бессар. 
Вестерманъ Гоз1асъ Юдел. 62 ДЛ. 90, вир. Рига. х 
Веетфаленъ Германъ Егор. 59 Д. 86. (Вн.) к. с. Дар. ремесл. шк. Патр. Общ. СПБ. 
Ветуховъ Петрь Ефим. 69 Л. 97. Зем. вр. Сл. Шандригалово, Изюм., Харьков. 
Вечеркевичь Ант.-Ив. Якуб. 55 Д. 718 к. с. От. вр. отд. Кизляръ, Терск. обл. 
Вечеркевичъ Брон. Стан. 60 Л. 87. Фабр. вр..Пос. Жихлинъ, Кутнов., Варш. 
Вечеславовъ Всев. Ник. 54 ДЛ. 78 к. с. Зем. вр. С. Стрёлица, Корочан., Курск. 
Вечоркевичъ Дамаз Стан. 65 Л. 83, впр. Ласкъ, Петрок. 

Вечоркевичъ Левъ Стан. 54 Л. 79 к. с. У. вр. Ново-Минскъ, Варш. 

Вечтомовъ Евген. Ив. 55 Д. 80. (Сиф., вн. и дфт.), вр. Нажн-Новтородъ. 

Взоровъ Ив. Алекс. 52 Д. 75 с. с. Предесфд. прем. ком. зав. воен.-вр. заг. СПБ. 
‘Взоровъ Мих. Мих. 71 Л. 99. Гор. вр. и поч. чл. попеч. дёт пр. Суздаль, Владим. 
Взоровъь Петръ Алекс. 44 Л. 13 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Невинномыскь, Кубанск. 

Вибе Вольд. Давид. 77 Л. 901. Мл. вр. 116 иЪх. п. Рига. : 

Вигандь Карлъ-Фридр.-Адол. Ив. 31 Л. 56 тайн. с. Ревель. 

Виглорчикъ Нат. Абр. 74 ДЛ. 98, впр. Н.-Новгородъ. 

Вигилевъ Дмит. Дмит. 61 Л. 87 т. с. Сверхшг. орд. Старо-Екат. бол. Москва. 
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Вигнеръ Пав. Генр. 70 Л. 98. Прих. вр. Ус. Дебесники, Фридрих., Курлянд. 
Вигренъ. Авг. Ив. 59 Л. 84. Зем. вр. С. Трегубово, Елецк., Орлов. 
Вигура Ал-дръ Флор. 56 Д. 81 с. с. Пом. Вр. Инст. Саратовъ. | 
Вигура Гос.-Хрисманъ Феликс. 52 Л. 15 н.с. Вр. горн окр. Пос. ее. р 
Видавевй Викт. Франц. 66 ДЛ. 89 к. с., впр. Пинскъ, Мин. Д. В. 
Видавеый Юлманъ Тосиф. 67 ДЛ. 93. (Накож. и вен.), впр. Варшава. 
Виддеръ Ник. Ал-др. 62 Д. 87. (ДЬт.) к. с. Св. вр. Соф. дфтек больн. п вр. Набия. 

° уч. Москва. 
Видеманъ Карлъ Герман. 50 Д. 77. (Акуш. и гинек.) н. с., впр. СПБ. 
Видершаль Тосифъ Львов. 67 (Л. 94, впр. Варшава. (Парижь). 
Видеръ Ал-дръ Вильг. 80 Л. 904 Мл. вр. крЪп. арт. Новогормевскь, Варшав. 
Визгирдъ Стан. Сильвестр. 61 Л. 86, впр. М. Шерешево, Пружан., Гродн. 
Визель Адамъ Маврик. 65 Л. 89. (Нерви.) к. а. Орд. евр. больн. Варшава. 
Визенбергь Юй Готлиб. 73 Л. 96 к. а. У. вр. Рига. 
Викарскй Витольдъ-Евген. Лук. 42 ДЛ. 71. (Вн. и дфт.). Вр: пожарн. команды. Варшава. 
Викентьевъ Андр. Ал. 79 Л. 904 Мл. вр. 53 драг. пол. Влоцлавскъ, Варш. 
Викеръ Левъ Аким. 75 Л. 900, впр. Клевъ. 
Виклейнъ Эдмундъ Мартын. 63 Д. 87 к. с. Проз. губ. зем. бол. Владизйръ (губ.). 
Викторовичъ Ал-дръ Ив. 70 ДЛ. 94 н. с., гор. вр. БЪжецкъ, Тверск. Д. В. 
Зикторовичъ Рич. Иван. 75 Л. 900. Орд. кл. №. Мед. Инет. СПБ. 
*Викторовеюый Паз. Афан. 33 Д. 65 с. с. Варшава. 
Викторовъ Алекс. Иван. 74 Л. 99 к. а. Мл. вр. 18 эк. СПБ. Д. В. 
Викторовъ Викт. 10с. (Викт.) 53 Л. 18 к. с. Ст. вр. 18 арт. бриг. Люблинъ. 
“Викторовъ Петръ Ал-др..50 СД. 73 т. с. Пр. къ Соб. Е. И. В. Кан. по учр. И. М. СБ. 
Викторовь Петръ Петр. 53 Л. 85. (Псих. и вн.). Вр. бол. бр. Бахрушиныхъ. Москва. 
Викторовъ Петръ Рафаил. 75 Л. 99. Зем. вр. С. Студенець, Самар. 
Викуль Влад. Ив. 50 ДЛ. 80. (Вн.) к. с. У. вр. Ольгополь, Подол. 
Вилейшиеь Ант. Викент. 56 Л. 91,.впр. Вильна. 
Виленкинъ Вульфъ Абр. 64 ДЛ. 91 к. а. Вр. евр. учил. Рига. 
Виленкинъ Ефроимъ-Шолом. Михел. 62 Л. 86. (Вн.), впр. Москва. 
Виленевй Гдаль-Мееръ Исаак. 67 Л. 95. Зем. вр. С.? Кобеляк.. Полт. 
Виленсый Исид. Петр. 60 Л. 86 к. а. Уч вр. Бутырск. уч. Барнаул., Томск., д. В. 
Виленский Наумъ Львов. 74 Л. 901. Зем. вр. Соликамскъ, Пермск. 
Виленскый Ойзеръ Файвел. 58 Д.`91. (Жен. и дЪт.), впр. Таганрог, Донск. 
Виленсвый Як. Дав. 67 Л. 97, вир. Царицынъ, Сарат. 
Виленчикъ Маркусь Янкел. 60 Д. 90, впр. Рига. 
Вилннеюй Казим. Витольд. 66 Л. 90. Зав. вр. С. Яроновичи, Сквир., К ев. 
Зилинемй Мих. Ник. 78 ДЛ. 904. Зем. вр. С. Лужно, Демянск., Новгород. 
Вилковъ Георг. Иван. 64 (Л. 89. Зем. вр. Д. Рейневка, Липецк., Тамб. 
Вилкомиръ Солом. Тосиф. 70 Л. 98, впр. Двинскт, Витеб. 
Вилкомиреый Тос. Тосиф. 39 Л. 64 с. с., впр. Екатеринодаръ. 
Вилланенъ Карль Зах. 73 Л. 901: Вр. для усов. кл. восп. госи. СПБ. 
Вилленцъ Маркусъ-Натанъ Тосиф. 67 Л. 91 т. с. Сверх. орд. гор. бол. Одесса. 
Виллертъь Тоак. Хрисман. 38 Л. 65. (Вн.) к. с. Орд. губ. зем. бол. и вр. дух. учил. Ярославль. 
Вильга Гиляр.-Здисл. Ив. 64 СЛ. 93. (Хир. и 3у6.), впр. Москва. | 
Вильдауеръ Ал-дръ Солом. 50 Л. 80, вир. Лодзь, Петрок. 
Вильдерманъ Лейба Абр. 56 Л. 84, впр. Одесса. 
Вильковыевй Лазарь Гириг. 60 Л. 90. (Кож. и венер.), впр. Одесса. 
Вилькь Лейзеръ-Шайма, Пинхус. 68 Л. 89. (Вн. и акуш.), впр. Лодзь, Петрок. 
Вильнянек Моис. Лейб. 40 Л. 65 к. с., впр. Красноводскъ, Закасп. 
Вильомъ Тосифъ Ив. 51 Л. 15 Е. с. Вр. бол. Св. Екатерины. Шебржелтинъ, Замост., Любл 
Вильперть Джемсъь Карл. 35 Л. 58, впр. Венденъ, Лифл. 
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Вильрать Вильг. Генр. 75 Л. 98. (Ушн., нос. и гор.); Мл. р, бр. потр. стр. Е 
болово, Сувалк. 

Вильчевсый Валеранъ-Никол. Ант. 35 .Л. 62 к. с. Мл. вр. бол. Св. Троицы. Калишъь. 

Вильчинсый Тосифъ Мих. 61 Л. 89. (Хир.) к. а. У. и жел. дор. вр. П. Гродисскъ, Блон., Вар. 

Вильчинскй Марушь Виктор. 69 Д. 94. Фабр. вр. Д. Жирардово, Блонск.. Варт. 

Вильчинекй Фадд. Ант. 78 (7. 903. (Вн.) впр. Варшава. 

Вильчковеый Ник. Ал-др. 25 Д. 48 тайн. с. Почет. Лейбъ-Хирургь Дв. Е. И. В. и 
СовЪщ. Чл. Воен. Мед. Учен. Комит. СПБ. 

Вильчонольеюй Ант.-Фелищанъ Иннок. 60 Л. 89, впр. Гайсинъ, ‚Подол. 

Вильчуръ Ал-дрь Ильичь 56 Д. 81. (Вн.) с. с. Мл. орд. Обух. бол., конс. Максим. леч. 
и дир. шк. Велик. Книяг. Екат. Мих. СПБ. 

Вильчуръ Моис. Юдков. 68 Л. 93, вир. Кевъ. 

Вильчуръ Мойша-Аронъ Тосиф. 62 Л. 87, впр. М. Ново-Украинка, Елизаветград., Херсон. 

Вильямъ Ник. Ник. 66 Д. 90. Вр. Упр. Удфл. Окр. и реал. учил. Св. Михаила. Москва. 

Вилямовскй Болесл. Тосиф. 73 ОФ. 900. Св. орд. кл. Жен. Мед. Инст. СЦБ. 

Вилямовеюй Тосифъ Тосиф. 37 Д. 62 тайн. с., вр. Рига. . 

Вимуть Юланъ-Стан. Людв. 48 ЛД. 76 к. с. Зем. вр. Слоб. Качкаровка, Херсон. 

Винаверъ Ааронъ Моис. 69 ХЛ. 97. (Вн. и дфт.). Вр. Правл. кон жел. дор. СПБ. 

Винаверъ Адол.-Абр. Герман. 60 Л. 85. (Гинек.), впр. Варшава. 

Винаверъ Маркъ Герман. 66 Л. 92, вир. Варшава. Д. В. 

Винаверь Мих. Гершов. 78 ЛД. 98, впр. Варшава. Д. В. 

Винаверь Феликсъ-Рафаэль Калман. 54 Л. 78. Орд. евр. л$т. бол. Варшава. 

Винаверъ Эдуардъ Моис. 59 С. 85. (Акуш.). Зем. вр. С. Грузино, Новгор. 

Виндель Махсимил. Исаак. 63 Д. 91, впр. М. Дуббельнъ, Рижск., Лифл. 

Виндельбандть Мих.-Алекс. Вильг. 72 Д. 95 н. с. Мл. орд. Ник. воен. госи. СПБ. 

Виндишбауэръ Мечис. Максимил. 38 Л. 61 к. с. У. и фабр. вр. Кутно, Варшав. 

Винеръ Нухямь Мошков. 74 Л. 99. (Вн.), впр.  еь. 

Винеръ Мих. Лейб. 59 Д. 86. (Хир.). Общ. вр. М. Кодыма, Балт., т 

Винерь Шимпонъ Копел. 61 Д. 88, вир. Одесса. 

Винклеръ Юлмй Людь. 57 Л. 30, вир. Пермь. 

Винниковь Вольфъ Лейзер. 69 Л. 96. Вр. Каз. Пал. и Губ. Казнач. Астрахань. 

ВинницькШ Ааронъ-Беншонъ Самуил. 60 Л. 90, фабу. вр. м. Рогачевъ, Новоградволынск., 
Волынск. 

Виннице Алдръ Ал-др. 13 4. 900. Зем. вр. С. Вуликовка, Черниг. 

‚ Виноградовь Ал-дръ Вас. 61 ДЛ. 87 н. с. Вр. коч. нар. С. Петровское, Благод.. Ставрои. 

Винограловъ Ал-дрь Ив. 76 Д. 902 (Хир.) вр:-ассе. Евангелич. бол. Одесса. 

ВиноградовъАл-дръ Консг. 76 Л. 904, Уч. вр. Ленсниск. уч. Семир$ч. обл. 

Виноградовъ Ал-дръ Ник. 50 /. 75 с. с., впр. Москва. 

Зиноградовь Ал-дръ Пав. 71 Д. 97 к. а. Пом. Вр. Инси. Астрахань. 

Виноградов Ал-дрь Павл. 71.7. 900. Мл. вр. 88 драг. п. Ново-Минскъ, Варш. 

Виноградовъ Алекс. Мих. 61 Л. 78 с. с. У. вр. Уральскъ. 

Виноградовь Алекс. Павл. 60 ДЛ. 84 к. с. У. вр. и вр.-кснс. Общ. Кр. Кр. Липецкъ, Тамб. 

Виноградовъ Алекс. Сем. 57 Д. 83 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Пилшекъ, Семир$ч. 

Виноградовъ Алекс. Триф. 52 Л. 78. Зем. вр. Пос. Парфентьевъ, Колотр., Костром, 

Виноградов Андр. Афан. 29 Л. 54 д. с. е., вир. СПБ. 

Виноградовъ. Андр. Борис. 76 Л. 902, Мл. вр. 18 пъх. пох. Новгородъ-Волыискъ, Во; тынск. 

“Виноградовь Андр. Мих. 28 Л. 50 с. с. Острогожекъ, Воронеж. 

Виноградовъ Бор. Андр. 68 Л. 91 к. с. Вр.-спец. Крестовоздв. общ. СПБ. 

Виноградовъ Вас. Алекс. 48 ЛД. 16 к. с. Ст. вр. 12 цёх. пол. Тула. Д. В. 

Виноградовь Вас. Вас. 76 Л. 900. (Вя.). Вр. ивт, Ал-др. бол. Юевъ. 

Виноградовъ Вас. Мих. 57 ДЛ. 81. (Вн.) с. с. Сг. вр. губ. зем. бол. Пермь. 

Виноградовъ Вас. Ник. 59 ДЛ. 82 к. а. Св. орд. губ. зем. бол. Н.-Новгородъ. 


Зиноградовъ Е Ив. 11 Л. 96 н. с. Мл. вр. 22 арт. бриг. Новгородъ. 

*Виноградовъ Дмит. Ал-др. 21 ДЛ. 47 с. с. Владимфьъ (губ.). 

Виноградовъ Дмит. Алекс. 51 Л. 79 н. с., впр. Москва. 

Виноградовъ Дмит. Андр. 45 ДЛ. 71 к. с. Вр. реал. учил. Казань. 

Виноградовъ Ив. Вас. 38 ДЛ. 61. (Вн.) к. с. У. вр. Буинскъ, Симбир. 

Виноградовъь Изв. Никол. 74 4. 900. Уч. вр. С. Шемонаиха, ЗмФин., Томск. 

Виноградовъь Конст. Ив. 62 /. 88 к. с. Ст. вр. кри. арт. Керчь, Таврич. 

Виноградовъ Конст. Ник. 47 Д. 70 д. с. с. Заслуж. проф. СПБ. 

Виноградовъ Леонидъ Вас. 57 (Л. 80 к. с. Гор. вр. Мелитополь, Тавр. 

Виноградовъ Мих. Дмит. 70 Л. 96 н. с. Мл. вр. 2 рез. арт. бр. Серпуховъ. 

Виноградовъ Мих. Ник. 56 ДЛ. 80 к. с. Фабр. вр. С. Дятьково, Брянск., Орлов. 

Зиноградовъ Ник. Ксеноф. 58 Л. 83 к. с. вр. бол. чернораб., Иваново-Вознесенскъ, 
Владимй. 

Виноградовъ Ник. Мих. 55 Л. 81 н. с. Зем. вр. Д. Верховье, Новосил., Тульск. 

Виноградовъ Ник. Петр. 56 ДЛ. 81 с. с. Шт. вр. Покров. общ. Москва. 

ЗВиноградовъ Ник. Филос. 58 _Д. 81 с. с. Проз. Восп. Дома. и проф. женск. мед. инст. СПБ. 

Виноградовь Пав. Мих. 55 ДЛ. 81. (Глаз.). Зем. вр. С. Ухалово, Ряжск., Рязан. 

Виноградовъ Пав. Никол. 77 Л. 901. Мл. вр. 18 В.-С. отр. п. Хабаровекъ. 

Виноградовъ Петръ Измаил. 56 ДЛ. 85 с. с. Столон. Гл. В.-М. Упр. СПБ. 

Виноградовъ Серг. Алекс. 57 Л. 84 к. с. Сел. вр. М. Рожаны, Слоним., Гродн. 

ЗВиноградовъ Серг. Матв. 57 Л. 83 к. с. Сел. вр. М. Бородянка, Каев. 

ЗВиноградовъ Фед. Триф. 62 Л. 87. Зем. вр. Д. Подвигалиха, Кологрив., Костром. 

Виноградекй Ив. Ал-лр. 33 ДЛ. 58 к. с., вир. Харьковъ. 

Воноградеый Ив. Вас. 19 Л. 908, Мл. вр. 75 их. пол. Ладыжинъ, Подол. 

Виноградек! Серг. Вас. 59 Д. 82 с. с. Врач. Инеп. Иркутскъ. 

Виноградъ Исаакъ Борис. 68 С. 94. Св. орд. Стар.-Екатер. бол. Москва. 

Винокуровъ Авр. Манус. 75 Л. 99. (Гин. и акуш.), впр. Николаевъ, Херс. 

Винокуровъ Ал-дръ Ник. 69 Л. 94, впр. Екатеринославъ. 

Винокуровъ Вас. Ив. 63 Л. 87 н. с. Вр. 5 уч. Оренб. каз. войск. Верхнеуральскъ, Оренб. 

Вилямовеый Генр. Людгард. 57 ДЛ. 84 к. а., впр. Винница, Подол. 

Винокуровъь Исаакъ Манус. 70 Л. 96, впр. `Казань. 

Винокуровь Исаакъ Яков. 68 Д. 88. (Хир. и дфт.) к. с. Св. ор. г. б. и вр. ев. уч. а 

Винтелеръ Луи Ник. 65 Д. 92. (Вн.), впр. Николаевъ, Херсон. 

*Винтеръ Георг. Карл. 25 Д. 50 д. с. с. Гельсингфорсъ. 

Винчъ Брон.-Поликар. `Сем. 58 ДЛ. 84 к. с. Ст. вр. 2 Кавк. саш. бат. Тифлисъ. 

Виняревый Тос. Феофил. 65 Д. 91. Сверх. орд. бол. Млад. Гисуса. Варшава. 

Вирен1уеь Ал-дръ Самуил. 82 Д. 57 д. с. с., впр. СПБ. 

Виренъ Руд. Ник. 72 Л. 96. Общ. вр. Кол. Сарепта, Царин., Сарат. 

ЗВиридарсвй Серг. Тим. 58 Д. 82. (Ак. и гин.) с. с. Ст. вр. и чл. сов. вл. пов. ин. ОВ, 

Виркау Карлъ Фед. 37 Л. 66. (Хир. и акуш.) к. с. Зав. вр. Ярославль. р 

ЗВирро Ал-дръ Густ. 68 Л. 94. Зем. вр. С. Кудиверъ, Новоржезв., Пеков. 

Вирсаладзе Спир. Сем. 66 Д. 96 к. а. Ст. орд. Мих. бол. Тифлисъ. 

Виревй Ив. Конст. 59 Д. 87 н. с. Ст. вр. бриг. ногран. стр. Одесса 

Виршилло Вацл.-Мих. Антон. 71 Л. 99. Уч. сан. вр. Упр. рыб. пром. Астрахань. 

Виршубекй Абр. Марк. 71 Д. 96. (Вн.). Св. орд. евр. госп. Вильна. | 

Вирязовь Ник. Петр. 46 Л. 15. (Дфт.) к. с. Мл. вр. Воси. Д. и св. вр. ремесл. шк. Москва 

Висконтъ Владисл. Антон. 78 Л. 901. Зем. вр. С. Красное, Костромск. 

Висленевъ Бор. Вячесл. 71 Л. 96 к. а., вир., Москва. 

Виеловеый Мих. Игнат. 38 Л. 65. (Хир.) н. с. Зем. вр. Валдай, Новгор. 

Вислоухь Ал-дръ Валеран. 72 Л. 95. Орд. губ. зем. бол. Тверь. 

Виелоцый Казим. Ант. 68 Л. 97, вир. Бердичевъ, Киев. 

Виелоцкй Казим.-Стан. Ник. 62 'Д. 87 т. с. СВ. орд. амб. при бол. Св. Роха, Варшавв 
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Зиелонкй Сигизм.-Авг. Ник. 64 ДЛ. 91. (Хир.), впр. М. Млыновъ, Лубен., Волын. 

Вислоцьй Янъ Феофил. 45 Л. 68. (Дт. и’акуш.), впр. Лодзь, Петрок. 

Вненевей Климентъ Фед. 61 ДЛ. 88. Тюр. вр. Лодзь, Петрок. 

Виеневекй Людв. Франц. 67 Л. 90. Фабр. вр. Пос. Ядовъ, Радим., Варшав. 

Зиеневсый Юлй-Мих.-Фридр. Яков. 66 Л. 94. (Кож. и вен:), вир. Варигава. 

Виееоръ Эдуар.-Левъ-Георг. Эдуар. 70 Д. 94 к. а., впр. Ташкентъ. 

Вистенгофъ Ник. Цавл. 60 Д. 87 к. с. Мл. вр. кад. кори. Полоцкъ, Витеб. 

Зиетинггаузенъ (фонъ) Рейнг. Кар. 63 Д. 92. (Хир.) в. с. Св. орд. бол. Пр. 06. Пр. Ревель. 

Виетуць Артуръ Юльев. 73 Л. 99. Частн. служба. Им. Гросъ-Роосъ,:. Вольмаз.,- а 

Висть Адодьфъ Адол. 17 Л. 903. Мл. вр. 7 рез. бат. Мервъ, Закаси. 

Висьневекй Франць Ив. 40 Л. 66 с. с., впр. Юевъ. 

Витвинскй Вацл. Ант. 71 Д.97. Гор. и тюр. вр. Брестъ-Литовекь, Гродн. 

ВитвицЕ Романъ Матв. 67 ДЛ. 93. (Вы. и нерв.) н. с. Вр.-сп. 06. сест. мил. Херсонъ. 

Витевекай Вас. Дмит. 49 Д. 12 к. с., впр. Симбирскъ. 

Витингъ Фед.-Леопол.-Эдуар. Лав. 64 Д. 91. (Акуш.) к. с. Зем. вр. С. Всоды, Ельн., Смолен. 

Витковек1й Владисл. Станисл. 15 Л. 901. Мл. вр. 4 В. С. стр. арт. бриг. Д. В. 

Витковекй Тосифъ Каспер. 32 Л. 58. (Масс. и гидрот.) к. с., впр. Кобринъ, Гродн. 

Витковекй Тосифъ-Витольд. Леопольд. 52 /. 174. и к. а., впр. Одесса. 

Витковекй Сигизм. Владисл. Осип. 70 4. 900, впр. П. Краевицы, Ченстох., Нетров. 

Витковеый Стан. Назар. 62 Л. 89 впр. Варшава. д. В. 

Витковемй Юлй Д1онис. 57 Л. 86. (Хир.), вир. Варшава. 

Зитлинъ Вульфъ Тосиф. 74 .Т. 99. (Сверхшт. орд. зем. бол. ааа, Полтав. 

Витлинъ Шазвель Вульф. 63 ДЛ. 87. к. с. (ДФт., горл. и ушн.). Вр. гор. уч. Екатеринославъ. 

Витнань Ал-дръ Андр. 27 Д. 54 в. с., впр.  Пятигорскъ, Терек. 

Витоль Тоганнъ-Фед. Ив. 65 ДЛ. 92. Вр. кам. уг. копей. С. Лисичанскъ, Бахм., Екатерин. . 

Зитоль Франць Франц. 71 Л. 98. Волостн. вр. Им. Шуенъ, Венден., Лифлянд. Д. В 

Витортъ Ал-дръ Адольф. 61 Л. 88, впр. Поневзжь, Ковен. 

Витте Ив. Герман. 53 Л. 79. (Хир.) к. а., впр. Харьковъ. 

Виттенбургь (фонъ) Серг. Карл. 72 ДЛ. 97. к. а. От. вр. 11 эк. Кроншт. 

Вилтенъ (фонъ) Мих. Гедеон. 48 Л. 83 к. с. Ст. вр. 190 пфх. рез. пол. Варшава. 

Витторфъ (фонъ) Вадим. Мих. 76 Л. 901, впр. Им. Клепачи, Волковыс., Гроди. 

Витть Гуго Леонт. 52 Д. 19. (Акуш. и дЬт.) д. с.6., ВПр. Москва. 

Витть Оск. Эдуард. 61 Л. 86. (Вн. и дФт.) т. с. Прав. канц. Инженер. уч. и дЪйст. чл. 
Елис. благ. об. Москва. 

Витчевский Пав. Валентин. 59 Л. 89, впр. Пабаницы, Лас., Петрок. 

Вихерть Вильг. Юлан. 64 Л. 91 т. с. Участ. сел. вр. Каркаралинскъ, Семипал. 

Вихерть Пав. Эрих. 66 Д. 93, впр. СИБ. 

Вихнанъ Моис. Саул. (Мих. Сав.) 71 /. 91. Фабр. вр. Л. Сертеиха, Суздал., Владим. 

Вихревь Петрь Венам. 67 Л. 94. н. с. Непрем. чл. Упр. мед. част. гр. вфд. Тифлисъ. 

Вихровъ Ал-дръ Вас. 54 Л. 81 с. с. Вр. Колинск. и Узянск. част. з. Верхнеур., орон 

Вихровъ Евгр. Алекс. 69 Л. 95 к. а Зем. вр. Сердобокь, Сарат. 

Вихровъ Петръ Вас. 51 Л. 82 к. с. Зем. вр. Череповець, Новгор. 

Вициневй Влад. Павл. 68 Л. 95 н. с. Мл. _вр. 44 ифх. пол. Луцкъ, Волынск. 

Вицевекй Лодв. Ив. 41 Л. 67. т. с. Вр. больн. Св. Леона Опатовъ, Радом; _ 

Вишгольщь Влад. Фридр. 61 Л. 92 к. с. Мх. вр. 1 кадр. 0603. бат. БЪльскь, Плоц. 

Вишиевецей Акимъ Бер. 70 Л. 94. (Глаз.), вр. Гомель, Могил. 

Вишневецей Фишель Земелев. 65 Л. 88 к. а. Учил. вр. Александрия, Херсон. 

Вишневеый Абр. Ал-др. 64 Л. 93, вир. М. Браиловъ, Винниц., Подол. 

Вишневский Ал-дръ Вас. 74 Д. 99. (Хир.). Прозект. унив. Казань. 

Вишневскй Вас. Матв. 42 Л. 66. (Вн.) с. с., впр. Казань. 

Вишневски Влад. Ив. 35 Л. 65 к. с. впр. Тифлисъ. 

Вишневекий Войц. - Евг. Тосиф. 64 1.93 н. с. Вр. Марин. бол. од. 


бы 


Вишневеюй Ив. Карл..61 Л. 85 к. с. Мл. орд. дворц. гоен, Царское Село, СПБ. 

Вишневский Госифъ Ал-др. 60 ЛД. 84, впр. М. Паволочь, Сквир., Юев. 

Вишневеый Конст. Карл. 73 Ф. 99. Мл. вр. 18 арт. бр. Люблинъ. 

Вишневсвйй Лаврен. Матв. 68 СЛ. 89. Зем. вр. С. Ножевка, Охан., Перм. 

Вишневсвй Пейсихъ-Гершъ-Яковл. 76 7. 900. Гор. вр. Григорюполь, Тирасп., Херес. 

ВЗишневек1й Сем. Матв. +49 Л. 15 с. с. У. и уч. вр. Чебоксары, Казан. 

Вишневекй Фед. Дмит. 51 (. 80 к. с. Вр. дух. учил. Сапожокъ, Рязан. ` 

Вишнепольекй Дав. Бор. 65 ДЛ. 93. (ЛЪт.), впр. Одесса. 

Вишнепольей Фраимъ Хаим. 71 Л. 98. (Вн. и нерв.), впр. Севастополь. 

Вишнепольекй Хацкель-Вульфъ-Хаимъ Берк. 60 Л. 89, впр. Кевъ. 

Вишнице!й Карль Владис. 59 Л. 87. (Окул.). Зав. вр. С. Уладовка, Винниц., Подол. 

Вишницкик!й Стан. Казим. 66.Л. 90. (Акуш. и жен.), впр. М. Городница, Уман., ЕЮ ев. 

Вишн!овскй (Вишневскй) Мих. Севаст. 61 ДЛ. 98 к. а., впр. Кишиневъ. 

Вишняковъ Агапить Ал-др. 50. Л. 75. (Вн. и дфт.) с. с. Вр. мфет. бриг. Иркутскъ. 

Вишняковъ Андр. Ал-др. 35 Л. 60 с. с., впр. Москва. Д. В 

Зишняковъ Ник. Дмит. 63 С. 89 к. с. Тюр. вр. Москва. 

Вишняковъ Пав. Мих. 6+ Л. 88. (Вн.). Сверх. вр. полип. Москва. 

Вишнякъ Беръ Яков. 61 Л. 89, впр. Харьковъ. 

- Виеансый Ник. Мих. 62 Д. 86 к. с. Ст. вр. 30 др. пол. Чугуевъ, Змев., Харьков. Д. В. 

ЗВиеанекй Серг. Григ. 61 Л. 86 к. с. От. вр. крфи. пфх. баг. Михайловъ, Рязан. 

Виелеемекй Яковъ Дмитр. 68 ХЛ. 97 т. с. Сел. вр. С. Лузино, Тюкалин., 'Гобод. 

В!олинъ Яковъ Абрам. 66 Л. 93. н. с. Мл. вр. 3 пёх. пол. Смоленскъ т В. 

Владимровъ Ал-дръ Ал-др. 62 д. 88 к. с. ЗавЗд. Эпивоот. отд. инст. эксп. мед. СПБ. 

Владимровъ Ал-дръ Порф. 57 4. 86. Гор. Судья. Минскъ. 

Владим!ровъ Ал-дръ Серг. 72 Е 97. Вр. Сысертскихъ горн. зав., Пермск. 

Владим!овъ Аркадй Влад. 70 ДЛ. 97. к. а. Зем. вр. и поч. чл. поп. дфт. пр. Д. Игумнов- 
ская, Тотемск., Вологодск. . 

Влади ровъ Влад. Вас. 65 Л. 95, впр. и студ. Полит. инст. Юевъ. 

Владимровъ Влад. Влад. 68 Д. 93 н. с. Пр.-доц. ун. Казань. 

Владим!ровъ Гавр. Евстаф. 59 ДЛ. 85 к. с. Сверх. вр. дфт. бол. Св. Ваад. Москва. 

Владимровь Гурй Прокл. 64 Л. 93. Зем. вр. Д. Семюзерная Слободка, Казан. 

Владимровъ Евг. Григ. 68 Д. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз: Пятигорскъ, Терск. 

Владимровъ Ив. Прокл. 57 Д. 80 к. с. Ст. вр. рез. бат. Семипалатинекъ. 

Владимровъ Петръ Ив. 56 (Л. 82 с. с. У. вр. Темниковъ, Тамбов. 

Владимревй Адранъ Владим!р. 75 Л. 900. Св. орд. кл. ун. Юевъ. 

Владимревай Васил. Васил. 74 Л. 901. впр. Керчь, Тавр. 

`Владим!ревй Ив. Влод. 79 Л. 903 Зем. вр. Самара. 

Владим!ревй Мих. Фед. 74 Л. 903. Гор. санит. вр. Н.-Новгородъ. 

Владимревй Ник. Ал-др. 58 Д. 83 с. с. Врач. Инси. Вятка. 

Владимфревй Серг. Ал-др. 61 ДЛ. 88 н. с. (Псих.). Мл. вр. 230 рез. бат. Казань. 

‚ Владимрцевь Тосифъ Ив. 47 Д. 18 к. с. Ст. вр. 64 пх. пол. БЪлостокъ, Гроди. 

Владиелавлевъ Влад. Влад. 72 Л. 97 к. а. Мл. вр. 1 В. С. лет. арт. парка Д. В. 

Владиелавлевъ Дмит. Ив. 52 ДЛ. 19 с. с. Полиц. вр. Москва. 

Владиелавлевъ Серг. Вас. 59 Л. 82. (Хир.) с. с. Мл. орд. Обух. бол. СПБ. 

Владыкинъ Ал-дръ Львов. 70 Д. 94 н. с. Зем. вр. Мценскъ. Орлов. 

Владыкинъ Бор. Вас. 66 Д: 88 к. с. Вр. мисош въ Абиссиши. 

Владыкинъ Ив. Ив. 52 Д. 16 к. с. Ст. вр. Упр. Донск. артил. Новочеркасскь. 

Владыкинъ Ник. Конст. 34 Л. 62 к. с., вир. Инсаръ, Пенз. 

Владыковъ Георг. Андр. 51 Л. 78 н. с. Зем. вр. С. Машевъ, Новгородсввер., Черниг 

Владычко Стависл Домин. 75 Л. 902. Мл. вр. 80 пЪх. п. Александрополь, Эрив. 

Влаевъ Георг. Минаев. 64 Д. 91, впр. СПБ. 

Влазнинеый Левъ Ив. 43 Л. 71 к. с.. впр. Тирасполь, Херес. 


Влайковь Георг. Фед. 68 Л. 93. (Глазн.) к. а. Зем. вр. М. Борки, Зеньк., Полт. 

Власевичь Мих. Мих. 58 Д. 84 к. с. Ст. вр. 2 В.-С. сам. бат. Хабаровскъ. 

Власенко Максимъ Яков. 55 Л. 86. У. вр. Нижнедфвицкъ, Воронеж. 

Власовь Ал-дръ Васил. 71.Л. 97. к. а. Св. орд. ка. ун. ин деж. вр. Дир. Им. Театр. Москва. 

Власовъ Алекс. Вас. 66 Л. 90 п. с. Ст. вр. бриг. погран. стр. М. Волочискъ, Старок., Волын. 

ВласоБъ Афан. Тимоф. 59. 85. (ДФт.) с. с. Окр. надз. СПЪ. Воси. Д. Торошино, Цековск. 

Власовь Вас. Прок. 72 Л. 96 н. с. Мл. вр. 36 драг. и. М. Межибужье, Летич., Подол. 

Власовъь Измаиль Ал-др. 74 Л. 991, вир. Кевъ. 

Власовь Караиеть Влас. 64 Л. 90 к. с. Св. ст. пом. ироз. унив. Москва. 

Власовь Ник. Вас. 63 Л. 91 и. с. Зем. вр. С. Мерефа, Харьк. Д. В. 

Власовъ Ник. Степ. 73 . 97. Зем. вр. Бузулукъ, Самар. 

Власьевскй Ник. Ив. 68 Л. 95. (Акуш. и жен.). Св. орд. родовси. зав. и вр. при бактер. 
инст. Ново-Екатер. больн. Москва. 

Влочевек!й Газ. Владис. 72 Л. 97. (Кож. и венер.), вир. Варшава. 

Влошевектй РБолес. Викт. 62 Л. 88. Зав. вр. С. СФнява, Васильк., Шев. 

“Внескерекй Стан. Владис. 32 Д. 17. СПБ. 

“Вноровеюкй Алдольфъ Тосиф. 34 Л. 55 к. с. Новоалександровскъ, Ковен. 

Вноровеыи Ив. Тосиф. 57 Л. 35. Вр. муж. гим. Петроковъ. 

ЗВноровекй Романъ-Казим. Людв. 47 Л. 12. Фабр. вр. Пос. Ращюняхь, Серпец., Плоцк. 

Внуковеый Ант.-Евсеый Глемент. 57 Л. 86. (Вн.) н. с. Гор. вр. Варшава. 

Внуковь Вас. Вас. 12 Д. 95 н. с. Мл. вр. 259 ибх. рез. пол. Гори, Тифлис. Д. В. 

Внуковь Ник. Ник. 60 Д. 87. Гор. сан. вр. Троицкъ, Ореяб. | , 

Воблый Андр. Вас. 49 Д. 82 к. с. Зем. вр. Д. Ташань, Переясл., Полгав. 

Воблый Мих. Вас. 47 Л. 16 к. с. Гор. вр. Острогь, Волын. 

Воблый Ниль Ив. 51 Д. 716 к. с. Зем. вр. Малоархангельскь, Орлов. 

Воблый Юстинъ Ив. 53 С. 82. (Вн.) к. с. Ст. вр. 9 Турк. стр. бат. Маргеланъ. 

Вовченко Влад. Ив. 73 Л. 97 к. а. вир. Полтава. | 

Водзицьй Антонъ Викент. 58 Л. 80 с.с. Завд. кол. прокажен. Вилюйск. окр.. Якутск. 

Водолагииль Левь Няк. 67 .Т. 94 к. а. Зем. вр. с. Капръ, Дн$зпр., Тавр. 

Водоналовъ (Водопалъ) Ант. Иван. 73 .Т. 901, вир. Н. Новое М%ето, Поневфж., Ковен. 

Водягинъ Влад. Ильичь 48 1. 15 с. с., вир. Москва. . 

Воеводзк!й Владис.-Бонавентурт, Ваадис. 57 Л. 84 н. с., вир. Вильна. 

Воеводеый Вацл. Юльян. 80 .Т. 904 Мл. вр. 143 пфх. нол. Брянскъ, Орловек. 

Воеводекй Владе. Владс. 12 Л. 971, вир. Пос. Сиала, Олькуш., К$лен. 

Воейковъ Оресть Ник. 39 Л. 65 с. с.. вир. С. Николаевское-Добрино, ПорЪч., Смолен 

Воздвиженскй Викт. Яков. 56 Л. 81 к. с. Ст. вр. 2 стр. пол. Плоцеъ. 

Вознесенекй Ал-дрь Пав. 69 Л. 94 н.с. Мл. вр. 242 ифх. п. Оренбургъ Д. В. 

Вознесенсый Ал-дрь Пегр. 73 Л. 903. Фабр. вр. Павловск посадь, Москов. 

Вознесенск й Алекс. Ив. 58 Д. 82 к. с. Ст. вр. 15 фл. эк. Либава. 

Вознееенсый Ив. Яковх. 78 1. %, вир. СПБ. (Упр. Гл. Вр. Инси.). 

Вознесенеый Вас. Ал-др. 78 Л Зем. вр. С. Тургиново, Тверек. 

Вознесенеюй Мих. Фед. 48 Д. ТО д. сс. Ор. В. М. Инси. Юевъ. 

Вознесенсый Ник. Петр. 66 Л. 94. Жел. дор. вр. Ковель, Волын. 

Вознесенсый Пав. Андр. 89 Л. 61 с. с., вир. Калуга. 

Вознесенск й Пав. Леон. 75 Л. 904. Вр. для ком. воен.-мед. ушр. Таликентъ. 

Вознесенсый Петрь Панст. 58 Л. 81 к. с. Гор. вр. Мартнекь, Томск. 

Вознесенск! й Серг. Серг. 64 Л. 89 к. с. Зем. вр. С. Выкса, Арлат., Нижегор. 

Возницюй Ив. Конст. 63 Л. 88 к. с. Театр. вр. Варшава. 

Вонновь Алекс. Авдеел. 62 „Г. 84 к. а. Вр. атаман. техн. учил. Новочеркасскъ. 

Воиновъ Бор. Ник. 67 Д. 91. (Вн.) н. с. Мл. орд. гоеи. Двор. в$д. СИБ. 

Вонновл, Влад. Ив. 08 Л. 88. Зем. вр. С. Южа, Вязник., Владим. | 

Вонновь Влал, Стен. 58 Л. 84 к. с. Зем. вр. С. Судакь, @еодос., Таврич. 
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Воиновъ Леонидъ Ив. 58 Л. 18. (Хпр.) с. с. Зем. вр. и ст. поч. чл. поп. сов. д. призр. 
бфдн. въ г. Ораненб. С. Усть-Ижора, СПБ. 

Воиновъ Мих. Алдр. 57 ДЛ. 84 к. с. Гор. вр. Ковровь, Владим. 

Воищевъ Влад. Серг. 58 Л. 88, впр. СПБ. 

Войналовичъь Петръ Пет. 62 ДЛ. 86 к. с., впр. Смоленсьъ. 

Войнаръ Тосифъ-Сильвестръ Тослф. 64 Л. 93. Гор. вр. Дрисса, Витеб. 

Войничъ Адамъ Ромуальд. 64 Л. 90. (Хир.). Вр. евр. бол. Луцкь, Волын. 

Войничь Алдръ Викент. 43 Л. 18 к. с. впр. Олита, Трок., Вилен. 

Войничь Райм. Ромуальд. 67 Л. 93. (Хир.). Фабр. вр. М. Супрасль, Блост., Гродн. 

Войничъ-Сяноженцюй Алекс. Раймунд. 59 ДЛ. 88 т. с., вир. СПБ. 

Войничъ-Сяноженцый Викент. Алоиз. 52 .. 716 к. с. Зем. вр. С. Родичи, Рославл., Смолен. 

Войно Стан.-Викент. Ал-др. 50 Л. 72. (Хир.) к. с. Ст. вр. тюр. больн. Тифлисъ. 

Войновичъ Ал-дръ Петр. 59 Д. 85. (Вн.) к. с. Орд. Ал-др. бол. СПБ. 

ЗВойновичь Спирид. Ник. 67 Л. 94, впр. Верхнеднфировскъ, Екатериносл. 

Войновеый Фелиц. Матв. 27 Л. 57, впр. М. Завиитинъ, Ковен. 

Войсимъ-Антоневичъ Владисл. Владисл. 71 Л. 99. Зав. вр. м. Каменка, Чигирин.. Кев. 

ЗВойтасевичь Генр. Ив. 47 Д. 10 к. с., впр. Царицынъ., Сарал. ' 

Войтинсый Мовша-Айзикъ Вульф. 70 Л. 95. Вр. евр. уч. Лепель, Витебск. Д. В. 

Войткевичъ Брон.-Славомйуь Владисл. 71 Л. 94. (Вн.) к. а. Орх. кл. ун. и гор. вр. Варшава, 

Войткевичь Ив. Павл. 59 Л. 86. Частн. сл. Им. Хуторокъ, Лабинск., Кубан. 

Войткевичь Мих. Стан. 37 ХЛ. 63 с. с., вир. Имфн. Новая Доля, Ковен. 

Войткевичь Ник. Пав. 59 ОД. 88 н. с. ео вр. С. Литвяки, Лубен., Полт. 

Войткевичъ Ферд. Маврик. 50 Л. 73 к. с., вир. М. Ворни, Тельш., 'Ковен. 

*Войткевичъ 9ома Франц. 35 Л. 71 к. с. М. Посволь, Поневфж., 'Ковен. 

Войтковемй Ник. Ант. 56 Л. 81 к. а. мо надз. акциз. сбор. М. Рахны, Ямпол., Подол. 

Войть Оск. Рейнов. 66 Д. 96. (Вн.) н. с. Мл. вр. экс. зат. гос. бум. и деж. вр. Ими. Теалр. СПБ. 

Войтяцый Ив. Ив. 66 Д. 90 к. с. У. вр. Асхабадъ. 

Войцеховичъ Ал-дръ Карл. 66 Л. 90. (Акуш.} н. с., Зав$д. гор. Александр. бол. Оренбургт. 

Войцеховичь Ник. Ник. 66 Л. 91 к. с. Ст. вр. Офиц. Кав. ше. СПБ. 

Войцеховичъ Нне. Степ. 384 Л. 60 д. с. с., впр. СПБ. 

Войцеховекй Леонардъ Ник. 59 Л. 88 к. с. Ст. вр. Отдфла. Майкоиъ, Куб. 

Войцеховский Леопольдъь Ив. 38 Л. 68, вир. Пос. Пяски, Любл. 

Войцеховсвй Никол. Флав. 65 (7. 90 к. с. Вр. для ком. Ут раз. Окр. В. М. У. Тазкентъ. 

Войциковекй Маранъ Евстаф. 70 Л. 97. (Вн.). Шхк. вр. Варшава. Д. В. 

Войцицеый Домнн. Казим. 59 Л. 91. (Д$т.), впр. Пос. Видава, Ласск., Петрок. 

Войцицый Игн. Игн. 72 „1. 900. вир. Дер. Дорошевичи, Мозырск., Минск. 

Войцфховсвый Авг.-Калликсть Авг. 63 ДЛ. 88. Вр. больн. Мари Магдал. БФла, СЗдл. 

Войцфховекй Алздръ Алдр. 72 Л. 99. к. а. Мл. орд. св. госп. П.-Артуль. 

Войцфховентй Болесл.-Владисл. Петр. 46 Л. 72, вор. Юевъ. 

Войц$ховенй Ив.-Ром. Ив. 48 Л. 15 к. с. Сверх. орд. бол. Св. Лазаря. ВХ 

Войцьховеклй Мих. 9ом. 62 ДЛ. 88 к. с. Ст. р Касп. фл. эк. Баку. 

Войцъховекй Ник. Владис. 74 Л. 99. Ма. вр. 2 кр. пЪх. пол Варшава. 

Войцюшко Франц. Стан. 76 Л. 904 Мл. вр. а пфх. пол. Карсъ. 

Войчинсый Март. Игнат. 70 Л. 95, впр. М. Дусяты, Новоалександр., Ковен. 

Войшвилло Бронисл. Ромуал. 68 Л. 97. Зем. вр. С. Покровское, Ирбит., Перм. 

Вокачъ Игорь Игор. 67 Л. 90. (Вн.) к. а. Сверхшт. орд. Марин. больн. Москва. 

Вокульсый Тосифъ Ив. 28 ДЛ. 51 с. с., впр. КЗльцы. 

Вокульек1й Станисл. Генр. 72 Л. 900, впр. Луковъ, СФди. 

Волинеклй Влад.-Маранъ Генр. 58 Л. 89 н. с. У. вр. Новоалександыя, Любл. 

Волинъ Ал-дръ Вас. 73 Г. 900. Мл. вр. 121 ифх. пол. Харьковъ. Д. В. 

Волинъ Вас. Павл. 43 Л. 65 к. с., вир. Одесса. 

Волкеншитейнь Ал-дръ Ал-др. 52 Л. 76. (Вн.) н. с., впр. Владивостокъ. 


Волкенштейнь Серг. Мануил. 73 С. 97 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Вфрный. 

Волковичъ Ал-дръ Изр. 89 Л. 65 к. с., впр. Ростовъ, Донск. 

Волковичъ Влад. Марк. 69 Л. 96, впр. Юевъ. 

Волковичь Евген. Павл. 65 Д. 98 к. с. Ст. вр. 202 пфх. пол. Харьковъ 

Волковичь Максь-Исид. Карл. 64 Л. 81, впр. и фабр. химикъ Ур. Радоха, Бендин., Петрок. 
Волковичь Ник. Марыан. 58 Д. 89. (Хир., горл., нос. и ушн.). Проф. унив. К1евъ. 
Вохковь Аз-дръь Ал-др. 64 Д. 89 ин. с. Мл. вр. Л.-Гв. Чавл. пол. СПБ. 

Волковъ Андр. Вас. 57 ДЛ. 84 к. с. Зав. вр. Покровск. мануфакт., Дмитровск., Моск. 
Волковъ Вас. Влад. 71 Л. 97 к. а. Участк. вр. Зайсанъ, Семипал. 

Волковъ Влад. Ив. 58 Д. 84 с. с. Ст. вр. м%ст. лаз. Ур. Термезъ, Закаси. 

Волковъь Владим. Осин. 76 ДЛ. 901. Зем. вр. М. Злынка, Елисаветград., Херс. 
Волковъ Гавр. Михайл. 68 Л. 901. (Жен.). впр. Казань. 

Волковь Евген. Вас. 65 Л. 91 н. с. Мл. вр. упр. атамана. Ст. Урюпинская, Хопер., Донск. 
Волковъ Евген. Конон. 49 Л. 73 Д. с. с. Предс. хоз. ком. зав. воен. вр. заготовл. СПБ. 
Волковъ Конст. Вас. 711 С. 971. т. с. Зем. вр. Ст. Кореизъ, Ялтин., Тавр. 

Волковь Мих. Матв. 61 Д. 86. (Вн.) с. с. Проф. ж . мед. инст. и конс. бол. Евген. оби. СПБ. 
Волковь Мих. Фед. 53 ДЛ. 80. (Окул. и сиф.) к. с. Сверх. орд. губ. зем. бол. Сараловъ. 
Волковъ Ник. Дмит. 52 Л. 15 к. с. Зем. и жен. гимн. вр. Орелъ. 

ЗВолковь Ник. Ив. 18 ДЛ. 19 к. с. Ст. вр. 1 Турк. арт. бриг. Ташкентъ. 

Волковь Ник. Ив. 61 ДЛ. 86. Зем. вр. Рязань. 

Золковь Ник. Ник. 56 ДЛ. 81 н. с. Зав. и гор. учил. вр. Алалаевскъ, Верхотур., Перм. 
Волковъ Никол. Павл. 69 Л. 902. Зем. вр. М. БЪФлоцерковка, Хорол., Полт. 

Болковъ Петръ Андр. 69 Л. 94. (Вн.). Гор. вр. Камышинъ, Саратов. 

Волковт. Серг. Илларюн. 74 Л. 902, впр. Юевъ. 

Волковыск! й Леонъ Исаак. 63 Л. 89, впр. Ковна. Д. В. 

Волкомирекй Иссеръ Берк. 67 Л. 96, впр. Бахмуть, Екатер. 

Волкомичъ Гиршгь Исаак. 72 Л. 98. (Акуш. и вн.), впр. Полтава. 

ЗВолкъ Венам.-Калм. Лейб. 62 ДЛ. 94 к. а. У. вр. Яренскь, Вологод. 

Воллернерь Абр. Бор. 61 ДЛ. 89. (Нерв. н вн.), впр. Одесса. 

Воллернеръ Моис. Яковл. 76 Л. 903. (Сиф. и кож.), впр ? 

Волловичъь Клем. Адам. 71 Л. 97. впр. Оренбург. 

Волобринеый Самуиль Герш. 18 Л. 96, впр. СПБ. Д. В. 

Волобуевъ Никол. Никол. 73. Л. 901. Зем. вр. С. Даровское, Котел., Вят. 

Воловникь Бор. Эмануил. 73 Л. 99. Св. орд. Ал-др. бол. Харьковъ. 

Воловеклй Казим. Альберт. 38 Д. 5+4 с. с., вир. СПБ. 

Воловскй Ричардь Адольф. 61 Л. 89. (Вн.) к. а. Гор. вр. Сохачевъ, Варит. 

Воловъ Дав. Лаз. 71 Л. 89, впр. Шадовъ, Шавел., Ковен. 

Володарск!й Монс. Израил. 72 Л. 97, вер. М. Богуславъ, Канев., Клев. 

Володзько Бронисл.-Григ. Дмитр. 68 „7. 95. (Хир.), впр. М. Ружинъ, Сквифр., Кевск. 
Вололзько Конст. Ив. 89 Л. 62. (Вн. и двт.) д. с. с., впр. Москва. 

Володкинъ Влад. Афан. 68 ДЛ. 906 н. с. Ма. вр. Осташк. рез. бат. Рыбинскъ, Яросл. 
Воложайкинъ Влад. Мих. 70 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Тула. Д. В. 
Воложинеый Абр. Мовш. 63 Д. 88, вир. М. Дуббельнъ, Рижск., Лифл. 

Воложинеый Ант. Вас. 55 Л. 83. Зем. вр. С. Раздоры, Павлоград., Екатериносл. 
Воложинек Яросл. Карл. 69 Л. 96. Сел. вр. Орша, Могил. 

Волосковъ Пав. Мих. 76 Л 901. Зем. вр. Им. Добровка, Ржев., Твер. 

Волоховъ Петрь Петр. 42 Л. 67. Зем. вр. ин вр. гимн. Ананьевъ, Херсон. 

Волоховь Плат. Захар. 36 Л. 62 с. с., впр. Телавъ, Тифл. 

Волоцкой Ник. Ник. 77 ДЛ. 904. Зем. вр. с. Углево, Галич., Костром. . 
Волочковъ Ал-дръ Влад. 60 Л. 86 к. а. Чин. 06. поруч. ночт.-телегр. окр. Тамбовъ. 
Волошенко Ив. Сем. 69 Л. 93 н. с. Мл вр. У. Окр. шт. Дон. ок. Ст. Каменская, Донс. Д. В. 
Волошиновь Ипгол. Вас. 44 Л. 68 с. с. Фабр. вр. С. Обрчье, Крестец., Новгор-. 
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Волошиновъ Ник. Мих. 78 „Г. 904 Мл. вр. 126 пфх. пол. Острогъ, Волынск. 
Волошинъ Андр. Дм. 63 Д. 90 к. с. Прозект. и ст. орд. морск. гоеп. Либава. 
Волпянекй Григ. Солом. 54 Д. 83. (Сиф. п накож.), впр. Харьковъ. 

Волпянсый Шулимъ-Ал-дръ Солом. 58 Л. 85, впр. Ростовъ, Донск. 

Волпянъ Абр. Гери. 72 Л. 99. Зем. вр. М. Новые Млины, Сосн., Черниг. 
Волпявъ Иссеръ Герц. 70 Л. 97. Зем. вр. С. Мирополье, Суджан., Курск. 
Волуйсый Мелитонъ Мелитон. 72 Л. 96. Зем. вр. С. Ново-Ивановка, Судж., Курск. 
Валуйсый Тих. Мелит. 65 Ф. 88 н. с. Вр. гор. шк. и блахотв. учр. Елешь, Орлов. 
Волчаскй Леонардъ Леонард. 45 Л. 13 и. с., впр. Ошмяны, Вилен. 

*Волченко ') Мих. Влас. 54 Л. 82 к. с. Винница, Подоя. 

Волштейнъ Моше-Евель Лейб. 68 Л. 97, вир. Симферополь. 

‚ Волынець Лейзеръ Гер. 46 .. 78 к. с. Вр. гор. уч. и мл. вр. Градонач. Севастополь. 
Волыневый Алекс. Фед. 56 Д. 82. (Хир.) к. с. Ст. вр. юнк. пфх. уч. Казань. 
Волынеый Юланъ Тосиф. 68 Л. 93. (Вн.), впр. Варшава. 

Волынцевъ ГурШ Ив. 66 ДД. 98 ин. с. Пом. проз. унив. Москва. 

Воль Генр. Мих. 70 ДЛ. 98. Зав. вр. М. Стеблевъь, Канев., ев. 

Вольбекъ Карл. Станисл. 74 Л. 99. Сел. вр. С.? Климович., Могил. 

Зольбергь Бернгардь Арон. 27 Л. 56, вир. Ченстоховъ, Петрок. 

Вольбергь Болес. Эмман. 64 Л. 87, вир. Влоцлавскъ, Варии. 

ЗВольбергь Гедажй Монс. 10 .Т. 96. (Сиф.), впр. Симферополь. 

Волькенштейнъ Акимъ Филиг. 46 Д. 69 н. с., впр. Кишинев. 

Волкенштейнъ Горашй Морицев. 71 Л. 98, впр. Одесса. 

Вольницый Владис. Рудол. 58 Л. 82 с. с. Завфд. Бфлясуварск. вр.-набл. пун. Барс. 
Вольне Самунлъ-Рубинъ Цемах. 68 Л. 91, вир. Тифаиеъ. 

Леонъ Лейб. 69 „1. 93 т. с., вир. Москва. 

Вольский Владис. Карл. 50 Л. 14 к. с. Ст. вр. 207 ифх. нол. Кишинев. 

Вольский Григ. Тосиф. 59 Л. 87. (Вн. и нерв.). Чл. Гор. Упр. Батумъ, Вутаис. 

Вольскй Конст. Лющан. 59 Д. 88 к. с. Гор. и зем. вр. Старобфльскь, Харьх. 

Вольский Маркель-Брон. Феликс. 19 Л. 71. (Хир.), впр. Балта, Подол. 

лье Эмимй-Лющанъ Ферд. 51 4. 14 н. с. Гор. вр. Петроковъ. 

Вольтке Владим. Т0сиф. 72 Д. 91. Св. вр. Орл. амб. лечеб. Москва. 

Вольтманъ Ал-дрь Ник. 7+ Л. 98. Зем. вр. С. Елшанка, Самар. 

Вольфензонъ Вульфъ Тосиф. 63 Л. 91, впр. С. Верх. БФлозерка, Мелитоп., Тавр- 

Вольферць Рейнгольдъ Дан. 40 Д. 11. (Вн.). вир. Рига. 

Вольферць Рейнгол. Рейнгольд. 72 Л. 96. (Псих.), впр. Рига. 

Вольфковичь Евсей Мирон. 60 Д. 90. (Вн. и дЪт.). Зем. вр. С. Киселевка, Бузул., Самар. 

Вольфовичь Шавель Гери. 65 Д. 89. (Жен. и дфт.), вир. Лодзь, Петрок. 

Вольфилецерь Бенщанъ Герш. 65 Л. 90, впр. Измаиль, Бессар. 

Вольфилецерь Генр. Герши:. 69 4. 88. Вр. евр. общ. М. Леово, Измаил. Бессар. 

Вольфрамь Ал-дрь Ив. 66 Л. 92. Фаб. вр. М. Прушковъ, Варш. 

Вольфрамь Стан.-Рудол. Ив. 56 /. 82 к. с. Вр. бол. Св. Тосифа. Д. Меня, Новоминск., Варш- 

Вольфрингь Эми Франц. 38 Д. 57. (Окул.) д. с. с., вир. Варшава. 

Вольфеонъ Адольфь Солом. 75 Д. ? т. с. Зем. вр. С. Зарфчье, Порхов., Пеков. 

Вольфеонъ Григ. Ефим. бт Л. 9+4. (Кож.. вен. н мочепол.). Св. орд. евр. госи. Вильна. 

Вольфеонъ Миронъ Солом. 68 Л. 96, впр. Бресгь-Литовекъ, Гроди. 

Вольфеонъ Мих. Моис. 64 Л. 88. (Вн. и дфт.). Св. орд. евр. дЪг. 001. Варшава. 

Вольфеонъ Морд. Шебе. 14 „1 99, впр. Хут. Тихорфцюй, Павк., Нуб. 

Вольфеонъ Яковъ Ерахмел. 62 /. 90, вир. Харьковъ. 

Вольфь Арнол.-Зигм. Ив. 64 Л. 87. Вр. Пос. Руенъ, Вольмар., Лифя. 

Вольфъ Исид. Юман. 68 Л. 88, впр. М. ЦФхановець, Бфльек., Гродн. 
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Вольфь Мовша Нахман. 67 Л. 94, впр. Гродна. . 

Вольфъ-Плецерь Генр. Горшк. 63 Л. 88. (Вн., жен. и дфт.), впр. Одесса. 

Волянсый Адамъ Петр. 36 4. 59 м. с. Зем. вр. Каслинскй зав., Екатеринбург., Перм. 

Волянсый Ал-дръ Август. 71 ДЛ. 96. Частн. вл. С. Ставы, Юевек. 

Волянеюй Ант. Ал-др. 73 Л. 97. Зем. вр. и Ок. надз. В. Д. С. Феофилова, пуст.,Лужск., Петерб. 

Волянсый Григ. Ив. 87 Л. 62 к. с., вир. Галячь, Полтав. 

Волянсекй Елис. Ив. 67 Д. 90 к. с. Ст. вр. 208 рез. пол. Очаковъ, Одес., Херес. 

Волянсвй Ник. Викент. 48 Л. 10 с. с. Див. вр. 1 Турк. каз. дивиз. Самарканду. 

Волянекй Стан.-Адольфь Адольф. 62 Д. 89. (Сиф.). Св. вр.-спец. Максим. леч. СПБ. 

Вонгровеый Вацл. Эдмунд. 68 Л. 93 и. с. У. вр. Рава, Петрок. 

Вонгродевй Вптал. Ант. 55 Л. 79 с. с. 06. Мед. Инс., вр. дух. сем. и дир. дфт. пр. Якутскъ. 

Вондоловек!й Вацл.-Мих. Адам. 30 Л. 57 с. с. Вильна. 

Вонзблейнъ Алекс. Ник. 65 ДЛ. 89 к. с. Вр. гор. амб. Москва. 

Воизблейнъ Ив. Ник. 62 ДЛ. 88 к. а. Вр. Покров. общ. сест. мил. Москва. 

Вонсовичъ Владис.-Флор.-Лука Юзман. 52 Л. 76 к. с. Зем. вр. Сл. Рёпьевка, Корот., Воров. 

Вонсовевйй Стан. дом. 79 Л. 903, впр. Сфдлепъ, Д. В. 

Вормеь Адол.-Влад. Вильг. 65 Д. 90 к. с. Лабор. и прив.-дон. унив. Казань. 

Воробейчикь Ал-дрь Зинов. 78 Л. 908. (акуш. жен. и нерв.). Завд. част. водолеч. Тверь. 

Воробъевъ Ал-дръ Алекс. 67 Л. 93. (Акуш.), впр. Москва. 

Воробьевъь Ал-дръ Васил. 74 Л. 900. Св. орд. Александр. зем. бол. Саратовъ. 

Воробъевъ Ал-дръ Ив. 55 Д. 81 к. а. Зем. вр. С. Комаровка, Борзнен., Черниг. 

Воробьевь Ал-дръ Фед. 59 Л. 87. Зав. вр. Екатеринбург, Перм. | 

Воробъевъ Арс. Апол. 74 Д. 98. Мл. орд. воен. госи. Кевъ. (Временно Каннъ-франц.. 
завЪд. лаз. для ран. офиц.), , 

Воробъевъ Артем. Вас. 64 ДЛ. 89 н. с. Зем. вр. С. Нахаткино, Симбир. 

Воробъевъ Викт. Ал-др. 64 Д. 88. (Вн.), вир. Москва. 

Воробъевь Викт. Влад. 65 Л. 91, впр. Москва. 

Зоробъевъ Влад. Мих. 72 Л. 95, впр. Одесса. 

Зоробъевъ Григ. Алекс. 77 /Д. 902. Мл. вр. 19 фл. эк. Кроншт. Д. В. 

Воробъевь Дмит. Ал-др. 60 Л. 87. (Гин. и ак.) т. ©. Жел. дор. вр. Одесса. 

ЗВоробъьевь Мих. Гавр. 45 Л. 70 х. с., впр. Новочеркасскъ. 

ЗВоробъевь Ник. Аполл. 65 Л. 94 н. с. Сверх. орд. бол. Св. Мари Магдалины. СПБ. . 

Воробьевъ Никол. Григ. 76 Л. 901. впр. Кременецъ, Волын.` 

Воробъевъ Степ. Ал-др. 69 Л. 96, вар. СПБ. 

“Ворожцовъ Ник. Фед. 13 СД. 38 с. с. Казань. 

Зорожченко Влад. Мих. 53 Л. 178 т. с., вир. С. Лучинки, Кролевец., Черниг. 

Воронецый Влад. Ал-др. 72 ДЛ. 96 к. а. Мл. вр. в. госп. Ивангородъ, Новоалекс., Любл. . 

Воронець Георг. Ник. 58 Л. 84, впр. Дорогобужъ, Смолен. 

Воронець 1ос. дом. 64 Л. 89, вир. СПБ. 

Воронежь Серг. Мартинай. 61 ДЛ. 87 к. с. У. вр. Ельня, Смолен. 

Воронинъ Ив. Ал-др. 75 ДЛ. 98 к. а. Мл. вр. 45 пфх. и. Староконстантиновъ, Волын. 

Воронинъ Ив. Ив. 34 ДЛ. 62. (Сиф.) к. с., впр. СПБ. 

Воронинъ Пав. Ив. 31 Л. 54 с. с. Вр. гимн. Москва. 

Воронинъь Пав. Павл. 61 Л. 89 к. а. Поч. чл. Ел. бл. об. и дир. пр. Тов. Милют. Москва. 

Воронинъ Фед. Ал-др. 73 Л. 98 к. а. впр. Новогеормевскъ, Плонск., Вади. 

Зороничь Чесл. Юмев. 66 Л. 95, впр. М. Кракиново, Поневфж., Ковен. 

Воронковъ Вас. Ив. 64 ДЛ. 88 т. с. Св. орд. Старо-Екат. отд. бол. чернор. Москва. - 

Вороновичь Казт. Ив. 61 Л. 93 и. с. Мл. вр. 142 пъх. пол. Орелъ. Д. В. 

Вороновичъ Стан. Игн. 70 Л. 93. (Вн. и кож.) н. с. Мл. вр. мФот. лаз. Ставрополь (губ... 

Вороновичь Степ. Петр. 25 Л. 53 к. с., впр. Бла, Сфдлец. | : 

Вороновекй Мих. УГих. 56 Д. 82 к. с. Губ. Мед. Инсп. ЕЪльцы. 

Вороновъ Ал-дръ 1асиф. 65 Д. 90 н. с. Окр. вр. Сл. Хасавъ-Юртъ, 'Герск. 
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Вороновъ Алекс. Алекс. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. 13 Стр. пол. Одесса. Д. В. 
Вороновъ Ив. Фед. 64 С. 89. (Хир.) к. с. Зем. вр. Чугуевъ, Заев., Харьк. 
Вороновъ Мих. Алекс. 34 Д. 59. (Вн., жен. и дфт.) к. с. Вр. гимн. Кутаись. = 
Вороновъ Ник. Григ. 57 Д. 82 к. с., впр. Москва. 

Вороновъ Ник. Петр. 69 (Л. 94 н. с. Мл. вр. 136 пфх. пол. Елизаветградъ, Херсон. 
Вороновъ Ник. Сем. 71 Д. 96 в. с. Мл. вр. 52 пЪх. пол. Феодося, 

Ворокой Леон. Феодос. 70 Л. 94 н. с. Зем. вр. М. Сребное, Нрилук., Подтав. 
Воронцовекйй Григ. Мих. 77 Л. 903. Зем. вр. Ст. Лаптево, Моск.-Курск. ж. д. 
Воронцовъ Ал-дръ Аркад. 56 ДЛ. 82 к. с. Гор. и жен. прогимн. вр. Вольскь, Сарат. 
Воронцовъ Ив. ? Л. 904. Уч. вр. Самаро-Златоуст. ж. д. ? 

Воронцовъ Мих. Тосиф. 60 Д. 87 к. с. Ст. вр. 140 пфх. пол. Скопинъ, Рязан. Д. В. 
Воронцовъ Ник. Малв. 74 Л. 900. Зем. вр. Самара. 

Воропаевъ Петръ Ив. 47 Л. 76 к. с., впр. Стан. Богаевская, Черкас., Донск. 
Воротынеый Брон. Ив. 69 Д. 90. (Псих.) н. с. Ст. вр. гор. больн. Одесса. 
Ворошильсьйй Яковъ Шавел. 63 Д. 89, впр. Одесса. 

Вортманъ Изр. Файв. 71 Л. 98. (Вн.), впр. Лодзь, Петрок. 

Воскерчанць Галусть Саркисян. 69 Л. 94, впр. Ростовъ, Донск. 
Воскобойниковъ Тосифъ Наум. 12 ДЛ. 98. (Дфт.), впр. Екатеринославъ. 
Воскресенск й Ал-дръ Вас. 42 Л. 66 к. с., впр. Данковъ, Рязан. 

Воскревенек!й Ал-дръ Вас. 50 Л. 81 к. с. Ст. вр. 116 иЪх. и. Рига. 
Воскресенскйй Ал-дръ Дмитр. 72 Л. 95 т. с. Мл. орд. Сокольнич. бол. Москва. 
Воскресенск! й Ал-дръ Ив. 58 Д. 83 к. с. От. вр. Л.-Гв. Гус. Е. В. п. Царское Село, СПБ.` 
Воскресенсыйй Ал-дръ Петр. 54 Л. 19. Зем. вр. С. Хухорево, Ардат., Симбир. 
ЗВоскресенсый Алекс. Вас. 56 Л. 83 к. с. У. вр. БФлостокъ, Гродн. 

ВоскресенскАй Алекс. Вас. 74 Л. 98, впр. С. Тарутино, Аккерм., Бессар. 
Воскресенекй Алекс. Дмитр. 78 Л. 902. Мл. вр. воен. лаз. Дербентъ, Дагест. 
Воекревенсый Валеранъ Плат. 56 Л. 81 к. с. От. вр. 137 ибх. пол. Рязань. Д. В. 
Воскресеневйй Вас. Вас. 60 Л. 35. Гор. сан. вр. Юевъ. 

Воскресенсый Вас. Ив. 48 Д. 13 с. с. Гл. вр. воен. госп. Тазикентъ. 

Воскресенск! й Вас. Фед. 53 Л. 84 с. с. Проз. унив. Харьковъ. 

Воскресенсый Влад. Ал-др. 68 ДЛ. 93. (Хир.). Жел.-дор. вр. Оренбургъ. 

° Воекресенсьйй Гавр. Дм. 73 Д. 95. Мл. вр. 5 грен. пол. Москва. Д. В. 
Воекресенсьй Ив. Алекс. 53 ДЛ. 80 вк. с. Ст. орд. воен. госп. Двинскь, Витеб. 
Воскресенский Ив. Ив. 74 Л. 903. Зем. вр. С. Старое, Мценск., Орлов. 
Воскресенеый Ив. Пав. 77 Л. 904, вир. Юевъ. 

ЗВоскресенеый Тос. Дмит. 64 Д. 92 к. с. Ст. вр. крфи. арт. Усть-Двинскъ, Дифл. 
Воекресенсьйй Конст. Дмитр. 75 ДЛ. 99. (Вн.). Орд. кл. ун. Москва. 

Воекревенсый Конст. Серг. 62 Л. 89 к. с. Гл. вр. Общ. Кр. Кр. Ялта, Тавр. Д. В. 
Воекресенсый Мих. Егор. 46 Л. 72 к. с. Зем. вр. Новоржевъ, Псков. 

Воскресенсьй Мих. Конст. 67 Л. 93 н. с. Вр. дома призр. душ. бол. Ст. Удфльная, СПБ. 
Воскревенсый Никандръ Ив. 57 Л. 33. (Нервн. и вн.) н. с., впр. Одесса. 
Воекресенсый Ник. Дмитр. 63 Л. 96 к. а. Мл. вр. 168 пбх. п. Олита, Ковенск. 
Воекревенсый Бик. Мих. 53 Л. 80 Е. с. Ст. вр. 30 арт. бриг. Минскъ. Д. В. 
Воскресенеый Ник. Мих. 53 Д. 84 с. с. Гл. вр. воен. госп. Карсъ. 

ЗВоскресенсый Никол. Мих. 73 (. 99 к. а. Мл. вр. 188 пфх. рез. пол. СОфдлецъ. 
Воекресенскй Ник. Павл. 59 Л. 84 к. с. Зем. вр. и вр. Общ. Кр. Кр. Владимирь (губ.). 
Воскресенеюй Петрь Петр. 52 Л. 77 т. с. Фабр. вр. Ярославль. 

ЗВоскресеневй Сем. Мих. 56 ДЛ. 35 к. с. Гор. вр. БЪлополье, Сум., Харьк. 
Воскресенекай Серг. Алекс. 80 Л. 904. Мл. вр. 9 стр. пол. Жмеринка, Подол. Д. В. 
Воетоковъ Евг. Вас. 75 Л. 902. Зем. вр. С. Печорское, Сызран., Симбирск. 
Востоковъ Мих. Пав. 71 ЛД. 97. Участк. вр. Пос. Ново-Николаевсый, Томск. 
Воеторговъ Ник. Ив. 69. 96. н. с. Мл. вр. воен. лаз. Темиръ-Ханъ-Шура. 
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Востриковъ Евген. Мих. 51 Л. 79 к. с. (Хир.), вир. Одесса. 

Востриковь Мих. Ермол. 68 Л.. 95 к. а., впр. Севастополь. 
ЗВостриковъ Порфир. Ермол. 60 Л. 85 к. с. Зем. вр. Пос. Новая Прага, Александр., Херсон. 
Востроеаблингь Ник. Ал-др. 80 Л. 904. Мл. вр. 17 эк. Кроншт. 

ЗВотинцевъ Вас. Евдок. 54 ДЛ. 87 к. с. Ст. вр. 1 Аргун. п. Забайк. каз. в. Чита. Д. В. 
Воффъ Исид. Алекс. 68 Д. 88. (Акуш. и жен.), впр. Москва. 

Вохминъ Мих. Петр. 73 Л. 902. Уч. вр. С. Чистюнское, Баркаул., Том. 

*Воюцый Ал-дръ Сем. 30 Л. 710 к. с. Житомъ. 

Воюцк! Серг. Фед. 59 Д. 85 к. с. У. вр. и вр. гор. учил. Валуйки, Воронеж. 
Воячекъ Влад. Игнат. 76 Д. 99. к. а. Мл. вр. 141 их. пол. Орелъ. 

Враговъ Алекс. Вас. 13 Л. 99. Мл. вр. 9 конно-арт. бат. Влоцлавекъ, Варш. 
Врачинек! Казим. Клемент. 67 Л. 97, впр. Варшава. 

Вреденъ Робер. Робер. 67 Д. 91 к. с. Чин. ос. пор. В. М. Упр. СПБ. Д. В. 
Вретовек1й Тадеупть Доминик. 89 Л. 904. (Вн.) Вр. бол. Млад Тисуса Варшава. 
Вржесневеюй Вадл. Адольф. 68 Л. 94. Зав. вр. С. Дебальцево, Бахм., Екат. 
Вржеентовскй Валент.-Вацл. Адольф. 67 Л. 95. (Вн.), впр. СПБ. 

`Вржеснтовевкий Владисл.-Войц. Авг. 65 Л. 91. Вр. бол. Дфвы Мари. Ченстоховъ, Петр. 
Вржесновекй Генр.-Викент. Петр. 70 Л. 94. Сел. вр. М. Освей, Дриссен., Витеб. Д. В. 
Вржоесекъ Адамъ Тосиф. 75 Л. 98, впр. Д. Затурже, Бендин., Петроков. 

Врони Андр. Алекс. 77 Л. 902. Мл. вр. 77 пфх, пол. Ахалцихъ, Тифх. 
Вроблевеый Ив. Мих. 39 Д. 62. (Хир.) с. с., вир. Варшава. 

Вроблевевйй Сильв. Франц. 66 Л. 94. Зем. вр. С. Высокое, Грайвор., Курск. 
Вронсый Вас. Яков. 61 ДЛ. 86 н. с., впр. Варшава. 

Вронскйй Владисл. Брон. 61 Л. 86. Вр. санаторш. Д. Отвоцкъ, Ново-Минск., Варш. 
Врочинсый Каз. Клем. 67 Л. 97, впир. М. Бржостовица, Бфлост., Гродн. 

Врубель дома Ив. 22 Д. 52, вир. Имфн. Тржецины, Мазовец., Ломж. 

Врублевеьй Владис. Стан. 60 Л. 8+4. Сверхшт. орд. клин. унив. Варшава. 
Врублевскй Дезидерй Людов. 75 Л. 901, Мл. вр. 38 фл. эк. Севастополь. 

` Врублевеый Лука Тосиф. 61 ДЛ. 86 т. с.. Жел.-дор. вр. Кременчугъ, Полтав. 
Врублевеюмй Ром. Конст. 66 Л. 95 н.с. въ расп. Пол. Воен. Мед. Инсг. Д. В. 
Всеволодовъ Влад. Всеволод. 71 Л. 99 Зем. вр. С. ? Ряж., Рязан. 

Вееволожеюй Вас. Павл. 71 Д. 95 к. а. Мл. вр. 14 фл. экип. СПБ; 

Вееевятевй Ал-дръ Ив. 52 Л. 18 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Гродна. 

Веесватек1й Никол. Вас. 74 Л. 902, вир. Юевъ. 

Второвъ Георг. Сем. 45 Л. 71 с. с. Вр. придвор. пфвч. канел. СПБ. 

Вунчь Мих. Ник. 57 Л. 81. (Акуш.) к. а. Вр. гор. Александр. бол. Екатеринославъ. 
Вуйцикъ Андр. Франц. 76 ДЛ. ?, впр. Пос. Нивка, Петроков. 

Вуковъ Евстаф. Ив. 53 Л. 81 к. с. У. вр. Чигиринъ, Еев. 

Вуколовъ Ив. Егор. 53 ДЛ. 81 к. с. Окр. сел. вр. С. Знаменское, Верхолен., Иркут. 
Вуходимо Менандръ Харлам. 74 Л. 98. Зем. вр. С. ? Кагул., Бессар. 

Вульше Ал-дрь Ник, 80 Л. 904. Мл. вр. 49 драг. пол. Борисовъ, Минск. 
Вульфлуеь Эрнсть Павл. 75 Л. 901. Ас. гор. бол. Рига. 

Вульфовичь Пейсахъь Моис. 55 Л. 82 н. с. Мл. вр. Датест. кон. пол. Темиръ-Ханъ-Шура. 
Вульфсонь Морицъ Дав. 62 Д. 89, впр. Москва. 

Вульфеонъ Сигизм. Гугон. 68. Д. 95. (Глаз.), впр. Варшава. 

Вульфъ Ал-дрь Мих. 60 Л. 87 к. с. Сверхшт. орд. Калинк. 601. СПБ. 

Вульфь Ник. Викт. 69 Д. 93 и. с. Мл. вр. Л.-Гв. Измайл. пол. СПБ. Д. В. 
Вульфь Петръ-Фридр. Фридр. 62 Л. 88. (Хир.) к. с. впр. СПБ. 

Вульфъ Рудольфъ Богд.54 Д. 82 с. с. Ст. вр. Астр. каз. войс. Астрахань. 
Вундербаръ Герм. Борис. 60 Л. 87, к. а. Св. вр. евр. бол. Бендеры, Бессар. 
Вундербарь Тосифъ Венам. 58 Л. 82, впр. Митава. 

Вундерберь Юлй Ник. 75 Л. 900. Прих. вр. С. Арцызъ, Аккерм. Бессаф. 
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Вурцельманъ Дав. Лейб. 19 Л. 904, впр. Варшава. 

Выгодевый Габруэль Эхел. 63 Д. 88. (Глаз.) к. а. Асс. инст. Ел. Павл. СПБ. 

Выгодекй Лаз. Ефим. 68 Л. 96. (Уш., ное. и гор). Св. ас. кл. инст. Ел. Павл. СПБ. 

Выгодеый Михель Маркус. 62 Л., 88. (Вн. и гинек.), впр. Бобруйскъ, Минск. 

Выгодек!й Яхковъ Эхел. 57 Л. 82. (Акуш. и дфт.) н. с. Вр. 8 евр. учил. Вильна. 

Выгодчиковъ Вас. Ник. 71 ДЛ. 95. Св. орд. Старо-Екат. 6. для черн. Москва. 

Выгодчиковъ Серг. Ал-др. 69 Л. 9+4. (Вн.), вир. Москва. 

Выдринъ Генухь Пейсах. 61 Л. 87, впр. Москва. 

Выбринъ Пав. Степ. ? Л. 903. Мл. вр. 233 Сурек. рез. бат. Симбирекъ. 

Вызго Ант.-Ал-дръ Госиф. 66 ДЛ. 93 н. с. Приск. вр. Косвинсй пр. Пермск. 

Вызго Ив. Ант. 37 Д. 61 к. с., впр. Вильна. 

Выклюковъ Алекс. Макар. 59 Л. 91 н. с. Мл. вр. 122 пЪх. п. Харьковъ. Д. В. 

Вылежинск! Янъ Климент. 75 Л. 901. Зав. вр. М. Шаргородъ,` Могил., Подол. 

Вырвичъ Болесл. Ант. 29 Л. 51 к. с., впр. Гадячъ, Полт. 

Выржиковсе!й Владисл.-Франц.Владисл. 77 4. 903 Вр. Вост.-Кит. ж. д. (Упр. Гл. Вр. Инси). 

Выржиковекй Ив. Владис. 63 Д. 87 к. с. Ст. вр. 24 В.-С. стр. пол. Хабаровскь. Д. В. 

Выржиковсый Романъ-ПИй Альфр. 63 .7. 90. (Вн.)т. с. Пом. Подат. Инсп. Кутаиеъ. 

Выржнковсый Юй Юмев. 38 Л. 65, впр. Ефльцы. 

Вырекй Всевол. Ал-пр. 72 Л. 99. Сел. вр. С. Тевризъ, Тарск., Тобол. 

Внырубовъ Ник. Алекс. 69 Д. 93. (Нерв.) т. с. Дир. губ. зем. исих. бол. Воронежъ. 

Выелоухъ Ив.-Зенонъ Стан. 55 С. 80 к. с. Ст. вр. Уч. арт. отр. Балт. фл. Кронштадту. 

Высокинек!й Вальтазаръ Франц. 45 Л. 72. (Вн.), впр. МежирЪчье, Радин., СФдлец. 

Выеокинсвй Тос.-Емерикъь Ив. 68 Л. 94 к. а. Уч. вр. Селенгинскъ, Забайк 

Высокинсь!й Стан. Феликс. 68 Л. 98, впр. Люблинъ. 

Выеоковичъ Ант.-Влад. Конст. 54 Д. 16 д. с. с. Проф. ун. Шевъ. 

Выеоковъ Ал-дръ Ив. 42 Л. 68. Жел.-дор. вр. Владикавказъ. 

Высоковъ Фед. Ив. 37 Д. 66 д. с. с, впр. Сараловъ. 

Высокосовъ Мих. Ив. 39 Д. 60. (Вн. и нервн.) д. с. с., впр. Москва. 

`Выеотевый Григ. Ив. 34 Д. 68. (Глазн.) с. с., впр. Бобруйскъ, Минск. 

Высотеый Стеф. Фед. 58 Л. 85. (Вн., жен. и дфт. к. с. Ст. вр. окр. арт. склада. Варшаза. 

Высоцейй Владисл. Фридр. 74 Л. 97 к. а., впр. СПБ. Д. В. 

Высоцый Ив. Ильичь 74 Л. 900. Уч. вр. Каркаралы, Семипалат. 

Высоцый Митроф. Аапит. 54 Л. 78 к. с. Ст. вр. 189 пъх. рез. пол. Варшава. 

Высоцый Ник. Ив. 68 ДЛ. 95. Зем. вр. Пос. Воронокъ, Стародуб., Черниг. 

Выесоцый Ник. Фед. 43 Д. 64. (Ушн.) д. с. с. Проф. Казамь. 

Выеоцюй Янк.-Мордко МЛейб. 77 Л. 908, впр. ? Бессарабск. 

Выеочиневй Стан. Сем. 28 Л. 53 к. а., впр. Симферополь. 

Выставкинъ Ив. Ив. 63 С. 89 к. а. Ст. орд. Общ. сев. мил. Харьковъ. 

Выховск!й Францъ Ал-др. 61 ДЛ. 84. Фабр. вр. Д. Сочевка, Гостын., Варшав. 

Зыходцевъ Ив. Павл. 56 ДЛ. 81 с. с. Торг. санит. вр. СПБ. 

Вышегородекй Серг. Вас. 58 Д. 83. (Вн.) к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Измайл. нол. СПБ. 

Вышемреый Никиф. Госиф. 57 Д. 84. (Сиф. и кож.) к. с. Ст. вр. 164 пБх. пол. и вр. 
. тимн. Витебск. Д. В. ° 

Вышенскй Мод. Ал-др. 71 Л. 97. Мл. вр. Инсар. рез. бат. Пенза. 

Вышиневй Левъ Мих. 52 Д. 15. (Вн.) с. с. Вр. 8 гимн. и жен. инст. Харьковъ. 

Вышинеюй Феликсъ-Франць Ант. 66 С. 90. Зав. вр. М. Шепетовка, Засл., Волын. 

Вышинсый Юлй Тосиф. 38 ДЛ. 61 к. а. Зем. вр. Устюгь, Вологод. 

Вышнепольек1й Дав. Бор. 65 Л. 93, впр. Тараща, ЕЮев. 

Вышогродъ Янушь Давид. 57 Д. 85, вир. Владикавказъ. 

‚ ВЪоровсвй Ал-дръ Адол. 69 Д. 94 к. а. (Жен., кож. и моч.). Мл. орд. в. госи. Москва. 

В дыскевичъ Владисл. Осип. 69 Л. 97, впр. М. Болеславець, Велюн., Калиш. 

ВЪнецк!й Никл. Ал. 79 Л. 904. Мл. вр. 67 пфх. пол. Красноставъ, Люблинск. 
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Вфнценоецевь Порф. Ал-др. 58 ХЛ. 82 к. с. Сел. вр. С. Быково, Царев., Астрах. - 
ВЪнцковсвй Юлй Львов. 61 Д. 85 к. а., вир. Ставрополь. 

ВЪржейемй Мамант-Григ. Петр. 60 Л. 88, впр. Сфдлецъ. Д. В. | 
ВЪржиневй Ал-дрь Игнат. 57 С. 82 к. а. Жел.-дор. вр. Ст. Джанкой, Перекоп., Тавр. 
ВБруцый Назим. Тосиф. Феликс. 74 Л. 901, впр. Слуцкъ. Минск. . 

ВЪрюжевый Дмит. Ив. 47 Д. 71 с. с. Гл. вр. Семен. воен. госи. СПБ. 

Вьтвинеюйй Ив. Мих. 55 Д. 81 с. с. Обл. вр. Темиръ-Ханъ-Шура. | 
ВЪтржиковсв!й Владисл.-Лешекъ Франц. 51 Л. 76 к. с. Ст. вр. 256 Гуниб. рез бат. Дербентъ. 
Вфхновек!й Дормид. Алекс. 41 Л. 11 к. а. Зем. вр. Слоб. Алекс%евка, Бирюч., Ворон. 
ВЪщице!й Адольфъ Франц. 35 Л. 58 д. с. с., впр. Симферополь. | 
Вяжлиненй Ник. Конст. 60 Д. 83. (ДБт.) с. с. Дир. и гл. вр. Никол. дфт. боя. СПБ. 
Вяземек!й Тосифъ Витал. 57 Д. 83. (Хир.) н. с. Жел.-дор. вр. Саратовъ. 

Вязеись!й Терент. Ив. 57 Л. 83. (Нерв.), впр. Москва. 

Вяликовъ Влад. Вас. +8 Л. 74, вир. Воронежъ. 

Вяльбуть Витольлъ Казим. 50 Л. 79 к. с. Зем. вр. Бузулукъ, Самар. 

Вяткинъ Валер. Андр. 74 Л. 901. Вр. вдов. дома. 'Ниж.-Новгородъ. 

Вяхиревъ Ив. Владим. 72 Л. 99, Зем. вр. Нижнедфвицкь, Ворон. 


Габаевь Григ. Дмит. 54 Л. 19 к. с. Ог. вр. 4 кавк. стр. бат. Тифлисъ. 

Габай Гершь Шлюм. 66 Л. 89, вир. Летичевъ, Подол. 

Табай Ханмь Шмуил. 68 Л. 88. Зав. вр. С. Райгородъ, Черкас., Кев. 

Габе Григ. Мих. 73 ЛД. 901. Мл. вр. 4 Финл. стр. пол. Николайшетадъ. 

Габеркорнъ Фед. Фридр. 38 Д. 60 с. с. Авар. окр. вр. С. Хуязахъ, Дагест. 
Таберлингь Ал-дръ-Мих. Фридр. 53 Л. 79. Вр.-конс. Никол. инст. Бфлостокъ, Гродн. 
Габерляу Карль Людв. 67 ДЛ. 95, вир. Лодзь, Петрок. 

Габетинъ Валеранъ Вфиц. 43 Д. 65 с. с., вир. Ташкенть. 

Габихь Вит. Генр. 76 Л. 904 Мл. вр. 4 пфх. пол. Смохенскъ. 

Габовичь Андр. Тосиф. 72 Л. 900. Приск. вр. Константинов. пр., Олекм., Якут. 
Габрилюовичъ (Габриловичь) Абель (Альбертъ) Лейб. 72 Л. 97. Фабр. вр. Рига. 
Габриловичь Дмит. Леонар. 63 Л. 87Тк. с. Вр. лаз. н ж.-дор. С. Хр$новское, Бобр., Ворон. 
Габриловичь Евген. Тоснф. 37 ДЛ. 60. (Акуш.) к. с., вир. СПБ. . 
Габриловичъ Ив. Григ. 63 ДЛ. 89 к. с. Гл. вр. санат. Халила. С. Новая Кирка, Выборг. 
Габриловичъ Ник. Евген. 65 Д. 90, впр. СПБ. 

Габричевекй Георг. Норберт. 60 Д. 84 к. с. Вр. конс. зав. вд. учр. Им. Мар. Москва. 
Габр!аловичъ Мечис. Онуф. 63 Л. 88. (Акуш.) Жел. дор. вр. Тамбовъ. 

Габровекй Газр. Антон. 77 Л. 902. (Вв.), Уч. сел. вр. М. Зельва, Волковыск., Гродн. 
Габушя Влас Георг. 70 Л. 98 к. а. Мл. вр. 1 Горско-Моздокс. полка. Ольты, Карсск. 
Габщевичь Ант. Казим. 58 Л. 81. (Хир.) к. а. Орд. бол. Св. Роха. Варшава. 
Габиевичь Викт. Витольд. 60 Л. 85 к. с. Сг. вр. 16 Туре. стр. бат. Ур. Термезъ, Бухара. 
Гавенко Ник. Павл. 75 Л. 901. Мл. вр. 88 пфх. п. Скерневицы, Варш. 

Гаврилко Авксент. Фед. +0 Д. 64 тайн. с. Окр. Воен. Мед. Инси. Гельсинтфорсъ. 
Гаврилко Андр. Саввичь 65 Л. 95 н. с. Св. орд. гор. Ал-др. бол. Харьковъ. 
Гавриловекй Ром. Яков. 58 Л. 18 к. с. Ст. вр. Каси. флот. эк. Баку. 

Гавриловъ Ал-дръ Ал-др. 64 ДЛ. 89. (Вн.) н. с. Гор. вр. и вр. 6 гимн. Варщава. 
Тавриловъ Алекс. Вас. 67 Л. 95 т. с. впр. С. Поселки, Хвал., Сарал. 

Гавриловъь Вас. Дмит. 56 ЛД. 30 к. с. ДЪлопроиз. Окр. Воен. Мед. Упр. Москва. 
Гавритовь Ив. Дан. 59 Л. 35 к. а. Гор. вр. БорисоглЪбекъ, Тамбов. 

Гавруиловъ Ив. Ник. 59 Л. 86 к. с. Мл. вр. 2 рез. арт. парка. Мценскъ, Орлов. 
Гаврилонь Мих. Фед. 60 Л. 83 к. с. Ст. вр. сан. бат. Боровичи, Новгор. Д. В. 
Гавриловъ Петрь Иллар. 68 Л. 94. Зем. вр. Оргфевъ, Бессараб. 

Гавриловъ Тимоф. Евгр. 55 Л. 81. (Ушн., горя. и нос.) к. с., вир. Самара. 

Гаврино Пав. Никол. 78 Л. 902. Мл. вр. 12 В.-С. стр. пол. Д. В 
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Гавронсюй Завель-Лейба Юдел. 73 Л. 98, вир. СИБ. 

Гавронсый Ник. Денис. 42 Д. 65. (Акуш. и гинек.) с. с. Проф. ун. Харьковъ. 

Тавронсый Юлманъ Конст. 68 Л. 902. (Лфт.), впр. Варшава. 

Тагаринсый Вхладим. Федор. 79 Л. 903. Зав. вр. С. Мироновка. Канев.. ев. 

Гагаринь Ник. Вас. 58 Д. 84 с. с. Ст. вр. глаз. леч., вр. Александр. общ: сест. милос. 
и конс. при учеб. зав. в$д. учр. Имп. Марми. СПБ. 

ТГатемань Эмман. Леопол. 62 ДЛ. 90 н. с. Жех.-дор. вр. ст. Корсавка, Люцинск. Витеб. 

Тагенторнъ Ал-дръ Ал-др. 72 Д. 96. (Хир.). Ст. вр. гор. бол. Ковна. 

Гагенторнъ Ив. Эдуард. 67 Д. 90 к. с. Асс. хир. клин. В. М. Ак. СПБ. 

Гагенторнь Оск. Эдуард. 52 Д. 15. (Хнр.) к. а. Зав. вр. СПБ. (С. Александровское). 

Гагенторнъ Роберть Ал-др. 62 Д. 89. Зав. вр. СПБ. (Село Александровское). 

Гагенъ Роберть Адольф. 61 Л. 90. (Акуш.) вир. Згержь, Лодз., Пртрок. 

Тагмаеръ Станисл. Рафаил. 72 Л. 901, впр. Варшава, 

ТГатманъ Ал-дръ Никол. 71 Л. 96. (Хир.). т. с. Св. орд. кл. унив. Москва. 

Гагманъ Ник. Фед. 40 Д. 62. (Ортон. и дфт. д. с. с. Прив.-доц. унив., вр.-конс. и наблюд. 
за препод. гимнаст. въ завед. вЪд. Учр. Имп. Мар. Москва. 

ТГадзимовевый Ив. Васил. 47 Д. 82 к. с. Окр. вр. В. Дома. Д. Обрфчье, Крестец., Новг. 

ТГадзяцей Фед. Христоф. 60 Д. 85 с. с. Мл. орд. воен. госи. Рига. 

Гадилье Вольфъ Ал-др. 70 Л. 99. (Кож. и мочепол.), вир. Рига. Д. В. 

Гадомевй Ант. Августин. 58 Л. 87 в. с. Ст. вр. 13 Л.-Грен. полка. Ур. Мангись, Тифа. 

Тадомевй Карлъ Шосиф. 38 Л. 68 к. с. У. вр. Влощовъ, КФлец. 

Гаевичъ Викент. Франц. 58 Л. 85. (Вн. и дёт.), впр. Лодзь, а 

Гаевевй Ив. Ив. 12 Л. 97 к. а. Мл. вр. Волын. бр. погр. стр. 

Гаевсый Ник. Ант. 52 ДЛ. 83 к. с. Сел. и зав. вр. М. и ь Литин.. Подол. 

Газазовъ Ал-дръ Абр. 44 ДЛ. 12 с. с. Окр. вр. Карсъ. 

Тазанджевъ Карап. Артем. 75 Л. 903 впр. Карсъ. 

Таздановъ Лаврен. Батак. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Акимовка, Юлизав., Херсон. 

Тазе Ал-дръ-Конст.-Ник. Авг. 66 ДЛ. 89 к. с. От. сан. вр. придв. в. и гор. сан. вр. СПБ. 

Газе Влад. Евг. 72 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. 1 В.-С. понтонн. бат. Д. В. 

Газе Фед.-Карль Фед. 60 ДЛ. 84 с. с. Ст. орд. Елизав. клин. дЪт. бол., вр. жен. гимн. и 
Ими. Публ. библ. и дир. Алекс. дфт. пр. СПБ. 

Газентегеръ Готфр.-Рудол. Густ. 65 Л. 93. Вр. прих. леч. М. Оберпаленъ, Феллин., Лифа. 

Тазенгегеръ Эрнестъ Густ. 59 Л. 88, впр. Д. Палла, Юрьев., Лифл. 

Газевъ Владим. Никол. 74 Л. 902. Сел. вр. С. ? Виленск. 

Тайдамовичь (Гайдиеъ) Ив. Гаспар. 60 Л. 89 н. с. Ма. вр. 2 Ходж. рез. бат. Тапщенть. 

Тайзлеръ Элмундь Юман. 56 Л. 83. У. вр. Серпець, Плоцк. 

Тайкевичъ Владис.-Ант. Карл. 50 Л. 71. (Нерв.). Мл. орд. бол. Мл. мсуса Варшава. 

Гайковичъ Рамуальд. 10с. 75 Л. 904. Мл. вр. 254 рез. бат. Темиръ-Ханъ-Шура, Дагест. 

Тайлюнаеъ Исид.-Зен. Павл. 74 Л. 902. (Вн.). Сел. вр. Джамбейтин. уч., Уральскл. 

Тайрабетовь Матв. Кари. 58 Л. 87, впр. Ростовъ, Донск. 

Тайчианъ Влад. Ив. 71 ДЛ. 94 т. с. Св. ас. гинекол. инст. Москва. 

Такенъ (фонъ) Оттомаръ Стан. 54 Л. 81, впр. Рига. 

Такенъ (фонъ) Ричар.-Ив.-Оск. Евген. 61 Л. 93, впр. Рига. 

Таккебушь Валент. Мих. 81 Л. 904. Зем. вр. Орд. Колон. душ.-бод. Полгава. 

Гаккель Ив. Яков. 62 Л. 91. (Нерв.), вирь. СПБ. 

ТГалаганъ Петръ Львов. 66 Л. 94. Зем. вр. С. Мангушь, Марун. Екатериносл. 

ТГалай Абр. Дав. 66 Л. 91, вир. Одесса. 

Галай Бор. Ив. 54 Л. 84 к. с. Гор. вр. Волковыскъ, Гродн. 

Талай Як. Дав. 72 Д. 97, впр. Москва. 

Галактюновъ Аркад. Ив. 73 Л. 99. Зем. вр. С. ? Камышлов., Перм. 

Талактоновъ Ник. Мих. 61 Л. 87 н. с., впр. Москва. 

Галанинъ Ал-дръ Плат. 68 Л. 94 к. а. Ма. вр. бр. погр. стр. Кальвадуя, Сувалк. 
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Галаховъ Влад. Степ. 62 Л. 87 н. с. Зем. вр. С. Бутри, Карачев., Орлов. 
Галацеръ Матеушь Нахим. 66 Л. 91, впр. СПБ. } 
Галдинсвйй Ал-дръ Тосиф. 43 Д. 10 с. с. Див. вр. 28 пфх. див. Ковна. 
ТГалебсьй Алек. Яков. 77 Л. 901 Мл. вр. 2 эк. Кронштадтъ. 
Талецькйй Станисл. Станисл. 78 Л. 99. (Вн. и нервн.), впр. Варшава. 
Галиновеый Ал-дръ Ульян. 70 Л. 96 т. с. Сел. вр. С. ? Чаусск., Могил. 
Талинъ Владим. Петр. 11 Л. 99. Зем. вр. С. Благовфщенка, Мелит. Таврич. 
Галииъ Март. Андрон. 58 Д. 86. (Хир. и ушн.) с. с. Коноульт. воен. госп. Еевъ. 
Галиць!й Ал-дръ Вас. 61 ДЛ. 88 к. с. Гор. вр. Винница, Подол. 
Талицек!й Ал-дръ Вас. 68 Л. 89. Зем. вр. С. Суна, Нолинск., Вятск. 
Талицкй Алекс. Эдуард. 36 Л. 66, впр. Рига. 
Галицкй Ник. Петр. 53 Л. 79 н. с. Зем. вр. Нфжинъ, Черниг. 
Галицый Стан. Напол. 65 Л. 90. (Глаз.), впр. Бобруйскъ, Минск. › 
Галицый Степ. Пав. 64 СТ. 88 к. с. Вр. Сокольнич. бол. Москва. 
Талицк!й Фед. Герас. 53 Л. 84. Зем. вр. М. Монастырище, Нжин., Черниг. 
Галка Германъ Аарон. 61 ДЛ. 87. (Вн. и дфт.), вир. Одесса. 
Галкинъ Абр. Гамшев. 56 Л. 86, впр. Баку. 
Талкинъ Ник. Ник. 65 Л. 92 к. с. Ст. вр. 32 В.-Сиб. стр. пол. Владивостокъ. 
Талкинъ Ник. Ник. 80 Л. 904. Мл. вр. 22 пфх. пол. Остроленка, Ломж. 
Галкинъ Фед. Алекс. 54 Л. 19 к. а., впр. Ростовъ, Донск. 
Галковекй Григ. Андр. 62 Л. 93. Жел. дор. вр. Галичъ, `Костром. 
Галлакъ Вульфъ Нухим. 60 Л. 90. Сел. вр. М. Новая Прилука, Бердич., К1евск. 
Галле Ив.-Вильг.-Ал-дрь Ив. 69 Л. 95, вир. Рига. Д. В. 
Галлеръ (фонъ) Альб. Альб. 72 Л. 96. впр. Ревель, Эстя. 
Галлеръ Петръ Карл. 58 Д. 85 к. с. Орд. губ. зем. бол. и вр.-конс. Мар. инст. Саратов. 
Таллеръь Юлмй Карл. 63 Л. 88, впр. Либавя, Гробин., Кура. 
“Галли ') Ал-дръ Ив. 52 Л. 15 н. с. Москва. 
Галлинъ Григ. Конст. 61 Л. 88 т. с. Зем. вр. С. Яковка, Черниг. 
Галочкииъ Андр. Григ. 69 Л. 95. Зем. вр. С. Ишлы, Стерлитам., Уфим. 
Галнеринъ Ал-дръ Яков. 69 Л. 95 ин. с. Мл. вр. 124 ифх. пол. Харьковъ. Д. В. 
Галузевей Ал-дръ Алекс. 76 Л. 901. (Хир.). вир. Ялта. 
Галуетьянць Багдасаръ Абел. 47 Л. 77 с. с. Див. вр. 9 В. С. стр. див. Л. В. 
Гальберштадть Зигм. Гораз. 72 Л. 903, впр. Одесса. 
Гальберштадть Кальманъ Герц. 66 Л. 91 т. с. впр. М. Бфлая Церковь, Васильк., К ев. 
ТГальберштадть Солом. Герц. 77 Л. 903, впр. Еевъ. . 
Гальбинъ (Альбинъ) Шефтель Юде-Лейб. 69 Л. 95. Вр. евр. общ. М. Романовъ. Ново- 
градволынек., Волын. 

Гальперинь Бор. Абр. 63 Л. 93. `(Уши., горя. и нос.), впр. Екатеринославъ. 
Гальперинъ Гершонъ Файв. 74 Л.. 900. (Вн. и черв.). `Экст. Ново-Екатер. бол. Москва. 
Гальцнеринъ Дав. Яковл. 71 Л. 98. (Вн. и дфт.), вир. Кишиневъ. ^ 
Гальиеринъ Дав.-Яковъ Срул. 57 ДЛ. 83. Зем. вр. С. Средый-Икорець, Бобров., Ворон. 
Гальперинъ Тона Меер. 35 Л. 67. (Масс.) н. с., впр. Павловскъ, Царскос., СПБ. Д. В. 
Гальперинъ (Гальперовичъ) Кост. Абр. 68 Д. 93. (Акуш. и жен.), впр. Одесса. 
Гальперияъ Лейбишьъ Герш. 56 Л. 84, вир. Баку. 
Тальцеринъ Мееръ, Зусел. 68 Л. 95. Сел. вр. С?, Шемах., Дагест. 

Гальнеринъ Мордко Липов. 66 Л. 92, вир. М. Покотилово, Уман., Калев. 

Гальперинъ Самуиль Абр. 70 Л. 94. (Вен.), впр. СПБ. Д. В. 

альперинъ Яковъ Абр. 75 Л. 900. (Ушн.. горл. и нос.) вир. Тамбовъ. 

Тальпернъ Дав. Пмулев. 49 Л. 80, вир. Оеодося, Тавр. г 
Гальпернъ Исаакь Моис. 14 Л. 11 к. с. Зав. вр. с. Бурынь, Путивльск:, Курск. 
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Тальпернъ Ицка-Лейба Монс. 40 (. 70 к. с., впр. Симбирскт. 

Тальнернъ Колель Файв. 71 7. 97, впр. Люблинъ. 

Тальпернъ Мечисл. Данил. 77 Л. 900. (Вн.), впр. Варшава. Д. В. 

Тальцернь Юдель Хайкел. 63 Л. 88, вир. Лодзь, Петрок. 

Тальпернъ Яковъ Гешел. 59 Л. 85. (Кож. и вен.), вир. Варшава. 

ТГальпернъ Яковъ Тосиф. 16 Л. 99. Ас. франц. бол. СПБ. Д. В. 
Тальперштейнь Бор. Григ. 68 Л. 96. (Кож. и вен.), впр. Одесса. 

ТГальпринъ Пейсахъ Яков. 46 Д. 712. (Акуш. и дфт.) с. с., вир. СПБ. 
‚Тальтрехть Абр. Ноев. 65 Л. 93, впр. Лодзь, Петрок. 

Талфнковеюй Андр.. Георг. 61 /. 93 н. с. Мл. вр.лет. арт. парк. Ю1евъ. 
Талюнъ Серг. Федор. 66 Л. 91, впр. СПБ. 

Тамаля Ксеноф. Мих. 58 С. 82. Гор. сан. вр. №Мевъ. 

ТамалЪй Алекс. Фед. 53 ДЛ. 80. (Хир.) к. с. Вр. для ком. при Вр. Отд. евь. 
ТамалЪй Петрь Ник. 70 Д. 95. Жел. дор. вр. Ст. Калкуны, Иллук., Курл. 
Гамалфя Ник. Фед. 59 Д. 83. (Бактер.). Дир. част. бакт. инст. Одесса. 
Гамбаровъь Макс. Григ. 67 ДЛ. 93. (Хир.) т. с. Св. ас. госл. кл. ун. Москва. 
Гамбашидзе Вахтангъ Дав. 72 Л. 96. (Вн. и дфт.), впр. Тифлись: 

Тамбургеръ Ник. Федор. 71 Л. 98. Св. орд. Алекс. бол. СПБ. 

Гамбургеръ Яковъ Эмае. 75 Л. 98. Проз. Михайл. бол. Тифлисъ. 

Гамбургь Мовша Хаим. 62 Л. 87. (Хир., жен. и дфт.), впр. Москва. 
Гамбурцевъ Алекс. Ал-др. 61 ДЛ. 371 н. с. Жел.-дор. вр. Рязан.-Урал. дор. Сарат. 
Тамбурцевъ Алекс. Сергфев. 72 Л. 97. (Вн. и дфт.) т. с. Св. вр. Воспит. Дома. Москва. 
Гамбурцевь Григ. Ал-др. 74 Л. 99. Зем. вр. Верея, Моск. 

Гаммеръ Густ. Людвиг. 72 Л. 99, впр. Юрьевъ, Лифл. 

Гамовъ Серг. Ник. 78 Л. 904 Мл. вр. 172 пфх. пол. Лида, Визенск. 

Гамолко Ив. Ал-др. 71 Л. 98 к. а. Мл. вр. л.-гв. Кексг. пол. Варшава. 
Гампельнъ Пар. Георг. 4+3 Д. 69, вир. Рига. 

Гамперъ Серг. Фед. 59 (. 83 к. с. Зем. вр. н вр. гимн. и тех. ут. Маргуполь, Екатерин. 
Гамратъ-ВКурекъ Ник. Ник. 71 ДЛ. 95 к. а., впр. СПБ. 

Гамрекеловъь Вас. Георг. 39 (Л. 64 с. с. У. и тюр. вр. Ахалцыхъ, Тифа. 
Гангелинъ Фед. Фед. 29 ДЛ. 53 к. с., вир. Одесса. 

ТГандельеманъ Брон. Тосиф. 59 С. 88. (Вн.), впр. Лодзь, Петрок. 

Тандельеманъ Тосифъ Роман. 33 /. 54. Фабр. вр. Кутно, Варшав. 
Тандельсманъ Южанъ Рубин. 47 Л. 16. (Гинек.) н. с., вар. Варшава. 

Гандинъ Сем. Борис. 74 Л. 901. Орд. тер. кл. жен. мед. инст. СПБ. 
Гандлевевклй Дав. Григ. 78 Д. 902, впр. евъ. 

Гандлеръ Беньямъ-Вульфъ Абр. 61 С. 88, вир. Одесса. | 
Ганжиневй Викт. Виссадлон. 73 Л. 98. к. а. Мл. вр. воен. лаз. Александрополь, Эрив. 
Ганжумовь Керопь Артем. 64 `Л. 89 т. с. У. вр. Сел. Безопасное, Ставрон. 
Ганзенъ Авг. Авг. 40 Л. 64, впр. Юрьевъ, Лифл. 

Ганзенъ Эмил. Леопол. 41 С. 69 к. с., впр. Ревель. 

Танинкйй Вацл. Камил. 68 Л. 97, вир. Варшава. 

Ганнушкинъ Из. Борис. 70 4. 94 в. с. Орд. больн. Александра 11. Москва. 
Гансъ Никол. Митроф. 76 Л. 900. Зем. вр. С. Петрищево, Тарус., Калуж. 
Ганусовичъ Болесл. Немез. 72 Л. ? (Кож., вен. и мочепол.), вир. Вильна. 
Ганусовичь Юшй Немез. 59 ДЛ. 87, впр. М. Шаты, Вилькомр., Ковен. 

Ганпъ Мечисл. Абрам. 76 Ч. 900. (Вн.), впр. Варшава. Д. В. 

Таншеевъ Серг. Мих. 70 С. 94 к. а. Свер. орд. гор. дФг. бол. Харьковъ. 

Ганъ Бор. Эдуард. 69 С. 95 ин. с. Мл. вр. воен. лаз. Кишиневъ. 

ТГанъ Фердин.-Карл. Вильг. 81 Д. 59 с. с. Проз. и прив.-доц. унив. Харьковъ. 
Тань Эдуардь Ив. 28 ДЛ. 59 к. с., впр. Троицкъ, Оренб. 

ТГанъ Яог.-Карлъ-Эдуардь Эдуард. 70 Л. 95. (Акуш. и жен.), впр. Петергоф., Петерб. 
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Ганьшинъ Никол. Матв. 75 Д. 901. Мл. вр. 139 пфх. п.. Егорьевскъ, Разам. Д. В. 
Гананцянць Капор. Айваз. 76 Л. 904 Мл. вр. желфзяодор. рот. Кушка, Закаси. 
Гапоновь Дмитр. Петроз. 70 Л. 96. Зем. вр. Кишиневъ. р 
Гаиринадшвили Азввакумь (Амбако) Анлр. 68 С. 96 н. с. Мл. вр. 80 ифх. пол. Алек- 

сандрополь, Эрив. 
Гаубачевекй Март. Теофил. 69 Л. 97, внр. Пос. Туробинъ, Красностав., Люблин. 
Гарбовекй Юсифъ Евстаф. 55 Л. 82. (Хир.). Мл. орд. бол. Млад. Тисуса. Варшава. 
Гарднерь Мих. Мих. 59 4. 38 в. с. Сверх. вр. дома восп. сир. убит. воин. и вр. 

Елиз. жен. гимн. Москва. : 
Гарииь Ахдрь Павл. 57 Д. 82 с. с. Чл. Врач. Отд. Губ. Прав. СПБ. 
Гаринъ Серг. Фед. 68 . 94 к. а. Вр. страх. общ. С. Безопаеное, Ставроп. 
Гаркавый (Гаркави) Ал-дръ (Зосель) Елев. 51 Л. 79 к. а. Вр. евр. бол. Клевъ. 
Гаркушенко Понст. Петр. 57 4. 84 к. с. Школ. вр. Миргородъ, Полт. 
Гарлиневый Влалисл. Маран. 64 Х. 89. (Глаз.), впр. Лодзь, Петрок. 
Гарлинек!й Тосифъ-Богд. Матв. 55 ФД. 80. (Вн. и нерв.) к. с., вар. Невъ. 
Гарманъ Евг. Христоф. 15 Д. Т+ к. с. У. вр. Фридрихштадть, Курл. 
Гарманевь Всев. Петр. 68 Д. 93 н. с. Мл. орд. воен. госп. Вевъ. Д. В. 
Гармизе (Гармизъ) Мордухь Яковл. 10 Л. 99. (Глаз.), впр. Черниговъ. 
Гармизе Лковь Венщан. 52 Л. 83, вир. М. Кайданово, Минск. и 
Гармеень Вилмамь Вилл. 56 Д. 85 (Хир.) н. с. Прих. вр. М. Шлоссъ-Банденъ, Тук., Курл. 
Гармеь Вильг. Фед. 13 Д. 97. (Хир.) н. с. Мл. вр. Рев. фл. полуэк. Ревель. 
Гарнакъ Серг. Егор. 52 Л. 18 с. с. Бриг. вр. 5 В. С. стр. бр. Хабаровскъ. 
Гарничъ-Гарнице!й Евген. Фед. 62 (7. 90 н. с., вир. Вевъ. 
Гарнье (фонъ) Роб. Ник. 62 Л. 86. (Окул.), вир. С. Гальбштадтъ, Бердян., Тавр. 
Тарньеръ (фонъ) Пав. Ант. 64 Л. 90 к. а., вир. Симферополь. 
Гартвигь Адольфъ-Ферд. Генр. 32 Л. 59 к. с., впр. Чиназъ, Ташкент., Сыръ-Дарьин. 
Гартвигь Георг. Георг. 75 Л. 901. Зем. вр. С. Тонкошуровка, Новоузен., Самафр. 
Гартенштейнъ Дан. Исаак. 61 Л. 86. (Сиф. и кож.), вар. Одесса. 
Гартеншхейнъ Гос. Лков. 61 Д. 89. (Хир.) н. с. впр. Керчь. 
Гартманъ (фонъ) Густ. Тосиф. 33 Д. 60. (Вн. и акуш.) н. с., впр. Тула. 
ТГартманъ Ив. Дав. 55 Л. 91 н. с., вир. Бобруйскъ. Минск. 
Гартмань Маврик. Яков. 38 Л. 68, вир. Волоколамекь, Москов. 
Гартмань Шая Лейзер. 57 .Т. 85. (Вн. и жен.), впр. Дзялошищы, Лодз., Петрок. 
Гартштейнь Лаз.-Яковъ Айз. 39 Л. 65 к. с., впр. Новгородъ. 
Тартье Ал-дуь Карл. 56 Д. 83. вир. Юрьевъ, Лифл. 
Тартье Франць-Фридр.-Эдуар. Эдуард. 72 Д. 96 н. с. Мл. орд. Семен. госи. СПБ. 
Гаруеевичь Ив. Сем. 62 Л. 87 к. с. У. вр. Островъ, Ломя. 
Гарфинкель Герм.-Сиг. Леонт. 45 Д. 69 д. с. е. Консхльт. Максимиман. леч. СПБ. 
Гарфункель Фебусъ Гирш. 80 Л. 90+, впр. Пос. Райгродь, Шучинск., Ломж. 
Гарщь Викг.-Ив. Фед. 37 ФД. 67 с. с. Жел.-дор. вр. Витебекъ. 
Гаршинекй Вацл. Щенан. 68 Л. 9Т, впр. Ченстоховъ. 
Гаръь Георгй Лукичь 70 Л. 96. Зем. вр. Александрия, Херс. 
Гаръ. Евген. Лукьян. 57 Л. 81 н. с. Общ. вр. Одесса (с. Дальникъ). ` 
Таръ Мих. Лукьян. 52 Л, 82. Гор. вр. Алексаидровскъ, Екатериносл. 
Таенловь Ал-дръ Сем. 56 Л. 80 к. с. Гор. вр. и вр. уЪзд. учил. Тюмень, Тобол. 
Гаскевичь Клеон. Захар. 01 Л. 89 к. а. Зем. сан. вр. Суджа, Курск. 
Тасемань Викт. Франц. 19 Л. 45 н. с. Пос. Стопница, ЕКФлец. 
Гасеманть Франць-Сотеръь Викх. 60 Л. 86 н. с. Вр. бол. Св. Карла. Пос. Стоиница, ИЪлец- 
‚авс Игнат. Карл. 48. 74. (Окул.) к. с. Ст. вр. 219 рез. изх. бат. Моршанск, Тамо; Д. В. 
Таетевь Влад. Ник. 75 Д. 908. Зем. вр. Ржевъ. Тверск. 
Тавумянць Ной Карзыг. 05 Д.93 и. с. Вр. Упр. П. Тел. Окр. Владикавказъ. 
Татовекгй Мордухь Гири 71 Л. 900. (Ви. п дфт.) вир. Минекъ. 
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Тауделинъ Евген. Павл. 45 Д. 71 с. ©., впр. Рига. 

ТГауделинъ Людв.-Петръ-Оттомаръ Карл. 54 ДЛ. 81 к. а., вир. Ревель, Эстл. 
ТГаудереръ Людв. Ив. 63 Л. 88. (Ушн.). Вр. нач. уч. Рига. 

Таудрингь (баронъ) Эдуардъ Ал-др.57 Д. 86. (Горл.). Вр. для бЪдн. Москва. 
ТГаузнеръ Гос. Петр. 68 Л. 91 к. а. Губ. зем. эпид. вр. Рязань. 

Таузнеръ Петръ Клемент. 62 Л. 88. Уч. вр. фабр.-зав. бол. Кр. Кр. Одесса. 

Тауль Ник. Петр. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. 76 пЪх. пол. Тульчинъ, Подольск. 
Таускнехть Абр. Дав. 58 ДЛ. 88 т. с. Зем. вр. С. Монтах, Берданск., Тавр. 
Тауеманъ Фед-Егоръ Оскар. 68 С. 94 к. а., впр. Орелъ. 

Таухнанъ Лейба Шаев. 67 Л. 94. (Гор., нос. и уш.), впр. Гродна. 

ТГафаровъ Хаббихума Габдулкадир. 73 Л. 900. Сел. вр. Д. Темясово, Орск., Оренбург. 
Тахфельдъ Фридр. Фридр. 58 Л. 87 т. с. Ст. вр. бол. Пр. 06. Приз. Митава. 

Тахъ Конст. Мих. 65 ДЛ. 89 и. с. Св. орд. губ. зем. исих. леч. Полтава. 

Тахъ Фридр.-Ив. Фридр. 49 Д. 77. (Акуш. и жен.), впр. Рига. 

Тачинекй Бор. Игнат. 63 Л. 90 к. с. Жел.-дор. вр. Юго-Вост. жж. д. ? 

Гашинек1й Степ. Леопол. 67 Л. 95. (Жен.). н. с. Жел. дор. вр. и вр. ком. уч. Варшава. 
Таяринъ Влад. Иштол. 65 Л. 90. (Вн. и жен.), впр. Одесса. 

Твердцители Гав. Ив. 73 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Сурамъ, Гор йск., Тифл. 
“Гвоздевъ Алекс. Алекс. 59 Л. 83 н. с. Зем. начал. С. Богучарово, Крапив., Тульск. 
Твоздевъ Серг. Петр. 74 Л. 904. Зем. вр. С. Горшечное, Нижнед®виц., Воронеж. 
Твозденовичъ Ант. Мих. 54 ДЛ. 19 д. с. с., Ст. вр. гл. квар. Ком. 1 Маньчж. арм. 
Твоздиковекй Влад. Ник. 64 Л. 91. (Хир.) к. с. Сел. вр. М. Олыки, Дубен., Волын. 
Твоздинев!й Георг. Ант. 68 Д. 94 ы. с. Вр. воен. электротех. шк. СПБ. 
Тдвиинсь1й Ант. Ив. 64 Л. 88 к. с. Сел. вр. М. Золотополь, Чигирин., Кев. 

Те Ал-дръ Генр. 42 Д. 65. (Сиф.) д. с. с. Проф. ун. Казань. 

Гебель Витольдь Янь Звим. 74 Л. 901, впр. Варшава. 

Тебергь Ал-дръ-Ферд. Генр. 48 Д. 73 с. с. Проз. и прив. доц. унив. Казавь. 

Тевеке Викт. Ал-др. 52 Л. 83 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Ауше-Ата, Сыръ-Дарьин. 
ТГевельке Оттонъ Оттон. 58 Д. 81. (Вн.) к. с. Орд. бол. Св. Роха. Варшава. 
Теворкъ-Бекянцъ Тигр. Исаак. 67 ЛД. 94. Сел. вр. С. Герюсы, Зангезур., Ехизаветнол. 
Тегерштедтъ Альфр. Фед. 59 Л. 85 к. с. Мл. орд. Петропав. бол. СПБ. 

Гедалинъ Хуна-Геригь Айзик. 67 Л. 91, впр. Тифлисъ. 

Тедаминсый Яковъ Март. 50 Л. 76 с. с. Ст. вр. 15 арт. бриг. Одесса. 

Тедваль Влад.-Эмилй-Ив. Густ. 62 Л. 89 н. с. Сел. вр.. М. Товяны, Вильком., Ковен. 
Гедговдь Валер.-Яковъ Антон. 65 Л. 92. Зав. вр. М. Юзовка, Бахм., Екатер. 
Тедговдъ Эразмъ Леопол. 69 Л. 97, Мя. вр. Сибирск. эк. Владивостокъ. 
ТГедевановъ (князь) Дав. Ал-др. 58 Л. 85. Мл. орд. Мих. бол. Тифлиеъ. 

Тедевановъ (Гедеванишвили) Мих. Ал-др. 62 ДЛ. 89 к. а., вир. 'Тифлисъ. 
Геденетремъ (фонъ) Генр. Карл. 71 Л. 96. (Глаз.), впр. Рига. 

Тедеоновъ Григ. Ал-др. 62 Л. 88. (Хир. и вн.) к. с., вир. Москва. 

Тедеоновъ Мих. Влад. 70 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. 11 ифх. полка. Тула. Д. В. 

Гедрикь Каз. Адам. 61 Л. 88 т. с., вир. Дер. Каменица Польская, Ченст., Петр. 
Тедройць Алекс. Каэт. 08 Л. 96 н. с. Мл. вр. 98 пЪх. пол. Двинскъ, Витеб. Д. В. 
Тедройць Ив.-Маврик. Ал-др. 58 ДЛ. 83, впр. М. Линково, ПоневЪж., Ковен. 
ТГедройнь Франць Феликс. 60 Л. 86. (Сиф.) к. с. Сверхшт. орд. бол. Св. Лазаря. Варшава. 
Тедройцъ-Юраго Витольдъь Петр. 62 Д. 86 н. с., впр. Могилевъ (губ.). 
Гедройцъ-Юраго Владисл. Ромуальд. 70 Л. 98, вир. СПБ. . 


`` `“Геекъ Эвальдъ Фед. 54 Л. 84. О-въ Даго, Гапс., Эст. 


Гезехусь Петръ Ал-др. 45 Л. 70 к. с. Ст. вр. 6 фл. эк. вр. ири Дирекщи маяковь Б$- 

лаго моря, Архангельск. г. 
Гейбель Карль-Гбворг.-Эмилйй Георг. 39 Д. 65 д. с. с. Проф. и дек. медиц. факул. Т&евъ. 
Гейдеманъ Абр. Сим. 61 Л. 96. (Кож. и вен.), вир. Либава, Гроб., Курл. 
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Гейдемань Вильг. Вильгельм. 76 Л. 903, впр. М. Ганушишки, Новоалександр. Ковен. 
Тейденрейхь Людв. Людв. 46 Д. 70. (Вн. и дфт.) Д. с.с. Гл. вр. воен. госп. Олесса. 
Тейденрейхь Фед. Богусл. 51 ДЛ. 76. (Хир. и гинек.) к. а., вир. СПБ. 
Тейденшильдь Вас. Ник. 57 Д. 86. (Гинек.). Вр.-конс. Крестовоздв. 06. Кр. Кр. Ревель. 
Гейдеръ Ник. Ал-др. 66 Д. 92. Горнозав. вр. Максимовсый рудникъ, Славянос., Екалер. 
Тейдуковеклй Здисл. Франц. 49 Л. 74, вир. Петроковъ. 
Гейеръ Вас. Ал-др. 66 Л. 900. Зем. вр. С. Дудино, Козельск., Калуж. 
Гейеръ Германъ-Карлъ Мориц. 52 ДЛ. 18 к. с., впр. Каменець-Подольскъ. 
Тейеръ Пазв. Ал-др. 56 ХЛ. 86 к. с. Ст. вр. 9 пх. пол. Калуга. Д. В. 
Тейзелеръ Артуръ Павл. 54 Д. 82 к. с. Вр. реал. учил. и жен. гимн. Выборгъ. 
Гейкингь Эдуардъ Андр. 58 Д. 86. (Хир.) к. с. Мл. вр. дЪт. бол. Пр. Ольденб. СПБ. Д. В. 
Гейкинъ Куссель Лейб. 71 Л. 97, впр. СПБ. 
Гейлеръ Беншонъ-Мееръ Лейбов. 67 Л. 95. Орд. дЪт. гор. бол. Харьковъ. 
Гейликманз, Ицка Борух. (Исаакъ Борис.) 72 Л. 900. (Д%т.), впр. Гомель, Могил. 
Тейлихь осифъ Викт. 59 Д. 87 к. с. Мл. вр. 167 пЪх. пол. Черниговъ. 
Тейль Оск.-Готфр.-Ник. Вильг. 54 Д. 82 к. с. Св. вр. Почт.-Телегр. конт. Рига. 
Гейльперъ (Гальнеръ, Гальшеринъ) Абр. Марк. 68 Л. 94. (Сиф. и кож.), впр. Н. Новгородъ. 
Тейманъ Адольфъ Людв. 29 Д. 57 д. с. с. Зем. вр. С. Озерки, Сарат. 
Тейманъ Андр. Фед. 74 Л. 98, впр. Варшава. 
Тейманъ Венлам. Марк. 73 Л. 96. (Ушн., нос. и горл.), впр. Двинскъ, Витебек. Д. В. 
Гейманъ Дав. Аарон. 50 Л. 15 с. с., впр. Феодочя, Таврич. 
Гейманъ Лаз. Карл. 75 Л. 901. Мл. орд. Никохл. мор. госп. Кронштадть. Д. В. 
Гейманъ Фед. Юлан. 48 Д. 12 к. с., вир. Тамбовъ. 
Геймань Эфроимъ-Гиршъ Маркус. 74 Л. 98. впр. Двинскъ, Витеб. Д. В. 
Гейманъ Юдель Мовш. 68 Л. 90. (Вн. и дфт.), впр. Новомосковекъ, Ежатериносл. 
Гейманъ Яковъ Бенщон. 62 Д. 88 к. а. Сверхшт. вр. лечеб. Челов. Общ. СПБ. 
Гейманъ Янк. Лииман. 68 Л. 99. Зем. вр. С. Пыщугъ, Ветлуж., Костром. 
Геймбюргеръ Роб. Конст. 76 Л. 901, впр. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 
Гейнацъ Бор.-Влад. Ник. 68 Д. 91 н. с. Вр. Жандарм. дивиз. СИБ. 
Гейнацъ Григ. Ник. 66 Л. 90 к. с. Вр. для ком. Окр. В. М. Упр. Казань. 
“Гейнаць Ник. Ив. 32 Л. 56 д. с. с. СПБ. 
Тейне Влад. Ник. 40 Л. 69. (Ушн.) с. с. Ст. вр. м$ет. лаз. Кушка. Закаси. 
Гейне Готгар. Фридр 78 Л. 903, Уч. вр. Волдаръ, Сквирск. Юевск. 
Тейнрихсенъ Конст. Конст. 76 Л. 901. Асс. хир. отд. жен. Обухов. бол. СПБ. 
Гейнрихсень Ром.-Готл. Август. 66 Л. 89 к. с. Зем. вр. С. Кцынь, Жиздр., Калуж. 
Гейнрихсенъ Фридр. Адальб. 74 Л. 97. Частн. сл. Кандау, Тальс., Курл. 
Гейнрихсенъ Эрнесть Генр. 56 Л. 85. (Глаз.), вир. Ревель. 
Гейнрихеенъ Эдуаръ Пазл. 74 Л. 900. Волостн. вр. Им. Ромескалькъ, Валкск., Лифлян. 
Гейнрихъ Ал-дръ Фед. 35 Д. 58 д. с. с. Конс. жен. инст. Варшава. 
Гейнтце Влад. Авг. 44 Д. 71. (Акуш., жен. и вн.) с. с. Гл. вр. воен. госп. Варшава. 
Гейнць Петръ Генр. 58 Л. 76 д. с. с. Пом. Нач. Гл. Воен. Мед. Упр. СПБ. 
Гейнцъ Фед. Ив. 29 Л. 56 к. с., впр. Виндава, Курл. 
Гейнъ Викт. Владим. 74 Л. 98, впр. Батумъ. 
Гейнъ Казим.-Ив. Ив. 71 ДЛ. 95. (Акуш. и дЪт.). впр. Кфльце. 
Гейелерь Тосифъ-Маранъ Тосиф. 59 Л. 87. Завфл. санат. Д. Отвоцкъ, Новоминск., Варш.- 
- Гейелерь Фед. Карл. 60 Д. 86. (Вн.) с. с. Прив.-дон. Воен. Мед. Акад. СПБ. : 
Гейшторъ Дмит. Конст. 58 Л. 88 к. с. От. вр. воен. лаз. Наманганъ, Ферганск. 
Гейшторть Мих. Мих. 76 Л. 901. Мл. вр. лет. арт. пар. Луковъ, СФдл. 
Гейшторъ Фадд. Яков. 55 Л. 85. Частн. вл. С. Нестонта, Балтек., Подол. 
Геккерь Фед.-Эдуар.-Вольдем. Вильг. 70 Л. 95 и. с. Св. орд. Елиз. дфт. бол. и. вр.-спец. 

леч. Ник. Ком. СПБ. 
Теккерь Яковъ-Тос. Вульфов. 74 Л. 99, вир. Пос. Яковлевка, Бахмут., Екатериносл. 
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Гелейнъ Ив.-Эрнес.-Фридр. Эрнес. 64 Д. 88 н. с., впр. Москва. т 

Гелейнъ Ник. Эрнес. 62 Д. 87. (Вн.) к. с. Вр.-спец. амб. леч. Никол. ком., Орд. А-др. 
бол. и вр. Елизав. инст. СПБ. 

Гелейшвили Георг. Виссарюн 78 „7. 302. Зем. вр. М. Семеновка, Хорольск., Полтав. 

Телеловичъь Моис. Госиф. 76 Л. 900, впр. Одесса. 

Гелибтерь Исаакъ Файвел. 52 Л. 178, впр. Замостье, „Поблин. 

Теликоновъ Серг. Яковл. 68 Л. 901. (Псих.). Орд. бол. губ. зем. Пенза. 

Гелинкъ Леон. Адальберт. 69 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 138 пЪх. п. Рязань. Д. В. 

Теллатъ Петръ Петр. 57 Д. 86 к. с. Воне. леч. ком. нищ. и св. вр.-спец. Макс. леч. СПБ. 

Теллинъ Дюн. Бернгар. 69 4. 92. (Хир. и жен.), впр. Ковна. Д. В. 

Геллинъ Элапгь-Гершь Бернгар. 65 Д. 91, вир. Варшава. - 

Геловани (князь) Асланъ Георг. 60 .Т. 89 к. с. Сел. вр. С. Цаленджихи, Зутд.. Кутайс. 

Гелтовекли Адольфъ Тосиф. 35 Д. 55 тайн. с., впр. Юевъ. 

Тельбакъ Влад. Андр. 65 Ф. 91 ни. с. Гор. вр. Бердичевь, ев. 

Тельбакъь Левъ Абр. 81 Д. 55 н. с., впр. Елизаветградъ. Херсон. 

Гельбардь Хаимъ Альтер. 15 Т. 902. (Хир. и зу6.), впр. Варшава. 

Тельбке Ал-дрь Ферд. 48 Л. 18 с. с. Ст. орд. Обух. бол. СПБ. 

Тельбраеъ Зисм. Шмул. 62 Л. 85 к. с., впр. Москва. 

Тельвигь Никол. Алекс. 18 ДЛ. 900. Сел. вр. С. ? Царев., Асграх. 

Тельвягь Ром. Иван. 73 Л. 902. Пом. ироз. анат. инст. К1евъ. 

. Гельдбергь Сем. Виктор. 18 Л. 92. (Хпр.). Орд. Максим. леч. СПБ. 

Гельднеръ Янъ-Ал-дръ Ник. 69 Д. 95. (Вн. и гл.). Мл. вр. Заамур. бр. погр. стр. Харбинъ. 

Тельманъ Мих. Алекс. 75 . 7 впр. Иркутскъ. 

Тельманъ Никол. Никол. 77 „Л. 900. Зем. вр. С. Петрокаменское, Верхотур., Перм. 

Тельманъ Дав. Яковл. 75 Л. 900, впр. Ченстоховъ, Петрок. 

Гельманъ Госифъ Опиев. 59 Л. 86, впр. Умань, ев. 

Гельманъ Морицъ Фед. 35 Л. 16. Жел.-дор. вр. Рига. 

Гельмбольдл"ь Гусг.-Адол.-Гуго Гугон. 67 Л. 94, Орд. хнрур. бол. Кр. Еф. Рига. 

Гельмерсенъ (фонъ) Георгь Карл. 68 Л. 96, впр. Рига. 

Гельмзингь Ив. Ив. 67 Л. 94. (Хир.), вир. `Рига. 

- Гельмеингь Леонардъ Карл. 61 Д. 86. (Гинек.), впр. Рига. 

Тельеингусь Оск. Виктор. т5 .Г. 902, впр. Мевъ. 

Гельтзль Ал-дрь Тосиф. 42 Д. 64 к. с. вир. Могиалевъ (губ.). 

Гельфандуъ (онъ-же Гельфонль) Тось Ицков. 68 ДЛ. 97. (Уш., горл. и нос.), вир. М1евъ. 

Гельфанлъ Ошеръ-Аар. Фроим. 77 .1. 902, вир. М. Бфшенковичи, епельск., Витебск. 

Гельфандъ Савел. Дав. 69 Л. 95. (Вн. и нерв.). впр. Ошмяны, Виленск. 

Гельфанлъ Цодикъ Хонон. 67 Л. 98. Зем. вр. С. Мелеузъ, Стерлитам., Уфим. 

Гельфенбейнь Бор. Клемент. 62 Л. 88 н. с. Гор. вр. Ногайскь, Бердян., Таврич. 

Гельфенштейнь Шлюма Фишел. 69 1. 900. Вр. для ком. при Вр. Отд. Владивостокъ. 

Гельфенштейнъ Эдуардъ Готлиб. 16 Л. 901 впр. Москва. 

Гельферь Шая-Беръ Яков. 66 Л. 94, впр. №евъ. 

Тембарекй Стан. Тосиф. 14 Л. 902. (Вн. и нерв.). Ас. бол. Мл. 1исуса. Варшава. Д. В. 

Геммельманъ Влад. Влад. 64 1. 90. Жел.-дор. вр. ст. „Пюбань, Новгород. 

Темиель Вигторь Владим!р. 70 Л. 99. (Акуш. и гин.), вир. СПБ. 

Гендельманъ Нахманъ Шмаев. 68 Л. 89, впр. Новороссйскъ. (ВФна). 

Гендельманъ Яковъ Эмман. 57 Д. 81. (Вн. и дЬт.), вир. Юевъ. 

Тене Ив. Генр. 49 Д. 13. (Окул.) Д. с. с. Корп. вр. 21 арм. кори. Вевъ. 

Тенели Здисл. Владисл. 75 1. 902. (Глаз.), впр. Варшава. Д. В. 

Генелиеъ (Энелись) Нисанъ (Савел.) Бор. 58 Л. 85. (Вн. и нервн.). Вр. спец. амб. леч. 
общ. сест. Кр. ЕКр. Харьковъ. 

ТГенелло Мечисл. Эдуард. 75 Л. 99, вир. Ковель. Волынск. 

Генеронитомцевъ Серг. Няк. 68 Л. 98 ка. Зав. вр. С. Парафевка, Борз., Черниг. 
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Гензель Артуръ Юльев. 70..Л. 95. Зав. вр. М. Юзовка, Бахмут., Екатер. 

Гензель Густ. Ив. 73 Л. 98. Асс. гор. бол. Рига. 

Гензель Евген. Влад. 65 Л. 93 к. с. Мл. вр. 92 пфх. пол. Нарва, Ямбург., СПБ. Д. В. 

Тензель Пав. Богд. 40 Д. 67. (Глазн.) н. с., впр. Либава, Гробин., Курл. 

Тензельманъ Густ. Фед. 29 Л. 54 н. с. Общ. вр. М. Вилковъ, Измаил., Бессар. 

Гензенъ Евген. Геир. 40 Л. 10 к. с. Орд. бол. Пр. Общ. Приз. Митава. 

Тени (фонъ) Артуръ Эмил. 72 ДЛ. 99. к. а. Мл. вр. 40 пфх. пол. Варшава. 

Геника Евг. Ал-др. 61 (Л. 91. Асс. пс. бол. губ. зем. С. Мещерское, Подол., Москов. Д. В. 

Тенке Ал-дръ Вас. 67 Д. 93 ин. с. Пом. Вр. Инсп. Пенза. 

Тенкенъ Ал-дръ Фед. 71 ДЛ. 97 к. а. Мл. вр. .[.-гв. Кон. пол. СПБ. 

Тенкинъ Тосифъ Лаз. 76 Л. 902, вир. Юевъ. 

Генкинъ Мих. Сем. 54 (Л. 81 н. с. Фабр. вр. Москва. 

Геннингь Карль-Фридр.-Вильг. Авг. 67 Д. 93 н. с. Мл. вр. 198 пЪх. рез. пол. СПБ. 

Теннингъ Ник. Карл. 33 (Л. 55 с. с., вир. Вильна. : 

Тенрихеонъ Викт. Вас. 65 Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. Митава. 

Тентцель Ив. Ив. 32 Л. 60 к. с., вир. СПБ. 

Гентцельть Анал. Роберт. 58 Д. 738. Зав. вр. М. Цинтенгофъ, Пернов., Лифл. 

ТГентцельтъ Карль-Христанъ-Альберть Петр. 32 ЛД. 69 с. с. Ст. вр. градоначал. Севастополь. 

Геншевичь Герм. Карл. 67 Д. 93. (Акуш.) н. с. Орд. бол. Св. Ольги. СПБ. 

Тенъ Анат. Ал-др. 47 Д. ЧЕ с. с. Ст. вр. при Дир. Ими. театр. СПБ. 

Гент, Март. Адольф. 25 Д. 49, впр. Рига. 

Георгенбургерь Жанно Яков. 70 Д. 92. Вр. нефт. пром. С. Балаханы. Бакин. 

Георгизонъ Серг. Павл. 56 Л. 82 с. с. Сг. вр. бриг. погран. стр. Эривань. 

Теоргищь Конст. Ив. 56 Д. 84. (Вн.) к. с. Зем. вр. Сороки, Бессар. 

° Теормевекй Ал-дръ Ник. 42 С. 67 к. с. Гор., тюр. и учил. вр. Зарайскъ, Рязан. 

Геормевекй Ал-дръ Серг. т2 Л. 99, впр. Портъ-Артуръ. 

Теорчевекай Бор. Ал-др. 69 Л. 93. (Вн.), впр. СПБ. | 

Теормевсвый Ив. Вас. 5+4 Л. 81 к. с. Сел. вр. Клещели, Бфльс., Гродн. 

Теормевекй Ив. Вас. 67 Д. 95. Сверхшт. асс. хирур. клин. Юрьевъ, Лифл. 

Геормевекай Конст. Ник. 67 Д. 91 н. с. Проф. унив. Харьковъ. 

Теормевсклй Леон. Павл. 67 Л. 91 н. с. Мл. орд. воен. лаз. Петергофъ, СПБ. 

Георчевскай Ник. Вас. 57 Д. 85 к. с. Ст. вр. кри. их. п. Свеаборгъ. 

ТГеорчевскай Ник. Сем. 44 Д. 69. (Вн.) с. с., впр. Ярославль. 

Теормевсвкий Серг. Вас. 51 Л. 18 с. с. У. вр. Пинскъ, Минск. 

Теормевекй Серг. Павл. 78 Л. 900. Зем. сан. вр. Новгородъ. 

Георгобйани Дав. Спирил. 73 2. 900. (Вн. и нервн.). Вр. частн. леч. Кутаисъ. 

Георгъ Влад. Ал-др. 58 ДЛ. 90 к. с. Ст. вр. 2 осадн. арт. п. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 
Георгь-Бекянъ Тигр. Исзак. 67 Д. 94. к. а. вир. Тифлисъ. } 
Гепнеръ Болес. Игнат. 35 Д. 58 с. с. Гл. лек. офталм. инст. и жел.-дор. вр. Варшава. 

Геннерь Болесл.-Ричар. Бодесл. 64 Л. 88. (Глаз.). Св. орд. офтал. инст. Варшава. 

Геппенерь Влад. Андр. 65 ДЛ. 38 н. с. Ст. орд. Ник. мор. госи. Кронштадтъ. 

Генненеръ Ив.-Гоглибъ Ал-др. 57 Л. 84 с. с. Сверх. орд. бол. Мари Магдалины. СПБ. 

Гениенеръ Ив. Евсгаф. 37 Д. 63 д. с. с. Дир. дёт. ириота Св. Андрея. СПБ. 

Геппенеръ Оскаръ Юстин. 44 Д. ТО к. с. Орд. бол. Пр. Общ. Призр. Ревель. 

Гептнеръ Пав.-Альфр. Эмил. 67 Л. 98. Ма. вр. бр. погр. стр. Заамур. овр. ? 

Гептнеръ Фридр. Карл. 67 Д. 93 н. с. Мл. вр. Л.Гв. стр. пол. СПБ. Д. В. 

Гешитейнь Моис. Яков. 60 Л. 90, вир. СПБ. 

Герасимовичь Владим. Петр. 75 Л. 98, впр. СПБ. 

Герасимовъ Агавоподъ Пав. 53 Д. 82 с. с. Завд. дФаопр. губ. по в. пов. прис. Уфа. 
ерасимовъ Ал-дръ Григ. 58 Л. 77 к. с. Сел. вр. с. Болхуны, Енотаевск., Астрах. 
Геравимовъ Влад. Вас. 74 Л. 908 Мл. вр. 45 арг. бриг. Вилькомиръ, Ковенск. Д. В. 
Герасимовь Изань Яков. 74 Л. 99. (Вн.). Жел. дор. и учил. вр. Валдай, Новгор. 
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Герасимовь Конст. Ник. 59 Д. 83 к. с. Жел.-дор. вр. СПБ. 

Терасимовъ Никиф. Иларюн. 71 Л. 97. (ДЪт.). СВ. орд. кл. ун. Москва. 
Теращенко Георг. Тосиф. 56 Л. 83. Прич. къ Д-ту Тамож. Сбор. Харьковт. 
Тербереонъ Ив. Карл. 69 Л. 96. Зем. вр. С. Крапивна, Суздал., Владим. 
Тербильсвйй Исаакъ (Ал-дръ) Григ. 71 Л. 98. (Вен. и кож.), впр. Екатеринославъ. 
ТербильскаАй Лейба Гершк. 60 (7. 83. `(Акуш. и гинек.), вир. Екатеринославъ. 
Тербеманъ Гос. Изр. 67 Л. 94, вир. Ростовъ, Донек. 

Тервагенъ Рудольфъ-Леонардъ Рудол. 37 Д. 81 к. а. Гор. сан. вр. Рига. 

Гервергь Ал-дръ Влад. 13 Д. 96 н. с. Мл. вр. Кексгольм. пол. Варшава. 
Тергардть Вильг. Вильг. 57 41. 82 к. с., впр. Юевъ. 

Теренрейхъ Яковъ Моис. 59 С. 87 т. с. У. вр. Холмъ, Любл. 

Геренштейнь Сол. Сам. 60 Л. 86. (Вн.). Зем. вр. С. Слоновка, Ново-0ск., Курск. Д. В. 
Териигь Ник. Ив. 41 ДЛ. 63. (Вн. и дЬт.) к. с., впр. Люблинъ. 

Герингь Фед. Эдуард. 47 Л. 70. (Горя. и нос.) т. с., впр. Варшава. 

Гериеть Викт. Дмитр. 72 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. 1 стр. пол. Плоцкъ. Д. В. 

Герихь Карлъ Фридр.`37 Д. 64 д. с. с., вир. Витебскъ. 

Герихъ Отток. Эмил. 66 Д: 93, впр. Рига. 

Теркенъ Ник. Ал-др. 68 Д. 88. (Хир.) с. с. Проф. ун. Казань. 

ТГерлахъ Влад. Эдуар. 61 Д. 88 к. с. Сверх. орд. губ. зем. бол. Полтава. 

Герлихъ Илья Филип. 55 Д. 83 к. с. Ст. вр. 2 кр%и. пфх. пол. Новогеормевскъ, Плон., Варшав. 
Терляхъ Гос.-Яковъ-Маранъ Сильвин. 68 Л. 95. (Хир. ин гинек.), вир. Варшава. 
Термановъ Ник. Ильичъ 58 Л. 77. (Хир. и вн.) д. с. с. Зав. мобил. Гл. В. М. Упр. СПБ. 
Термановъ Ник. Мих. 61 ДЛ. 86, вир. Томекъ. 

Терманеонъ Артуръ-Пав.-Ал-дръ Ив. 68 Л. 94 н. с. У. вр. Ржевъ, Твер. 

Терманъ Ал-дръ Ал-др. 60 Л. 86 к. с. Окр. вр. 2 окр. Астрах. каз. в. Астрахань. 
ТГерманъ Бор. Конст. 77 Л. 902. Мл. вр. 29 фл. эк. Севастополь. 

Терманъ Влад. Карл. 48 Л. 12, впр. Харьковт. 

Терманъ Гершликъ Берков. 78 Л. 904. Впр. Варшава. 

Терманъ Готлибъ Карл. 57 Д. 81 к. с. Гор. вр. Перновъ, Лифл. 

Терманъ Евтен. Альберт. 73 Л. 902. Зем вр. С. Мошокъ, Судогод., Владим. 
Терманъ Ив. Карл. 52 ДЛ. 18 к. с. У. вр. Порховъ, Пековск. 

` Терманъ Изр. Симон. 65 ДЛ. 94 к. а. Сверх. орд. губ. зем. исих. леч. Орель. 
Германъ Ицхокъ Юда-Ангислав. 73 Л. 901, впр. Одесса. 

`Германъ Левъ Яков. 74 Л. 902, впр. Клевъ. 

Термань Мих. Митроф. 72 Л. 900. Зем. вр. М. Мостовое, Ананьев., Херес. 
Терманъ Михель Псахьев. 66 Л. 91, вир. М. Юзовка, Бахмут., Екатериносл. 
Терманъ Ник. Карл. 54 Д. 81 к. с. Ст. вр. 2 Оренб. каз. пол. Варшава. 

Терманъ Фед. Фед. 54 Д. 83. (Глазн.) с. с. Ст. вр. глаз. леч. и франц. колон. СПБ. 
Терманъ Ферд.-Эдм. Ферд. 67 Л. 92. (Хир. и акуш.), вир. Выборгъ. 

Термон:уеъь Ал-дръ Карл. 68 Л. 88, вир. СПБ. 

Гермеь Ив. Самуил. 65 ДЛ. 94 к. а. Зем. и учил. вр. С. Зейцево, Крест., Новгор. 
Термеъ Эрнсть Мих. 68 .Г. 901. Зем. вр. С. Моша, Каргопол., Олон. 

Тернгардть Евген. Генр. 65 Д. 92, впр. Феллинъ Лифл. 

Терневеклй Эдуардъ Стен. 55 Д. 82, впр. М. Оболовка, Ольгои., Подол. 
Гернеть (фонъ) Ричар.-Эмил. Ферд. 67 Л. 93, впр. ИмЪн. Лембургъ, Рижс., Лифл. 
Гернетъ (фонъ) Рудол. Фридр. 64 Д. 92. (Хир.) (Африка). 

ТГерольшхейнъ Корон. Андр. 24 ДЛ. 49 т. с., впр. Москва. 

Теронимуеъ Абр. Изралл. 64 Л. 99. Общ. вр. М. Толочинъ, Орш., Могил. 
Геронимуеъ Вигдоръ Изр. 55 Д. 81 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Темиръ-Ханъ-Шура. 
Геррать Вильг.-Сигизм.-Карлъ Карл. 57 ДЛ. 85 т. с. Зем. вр. Старый Осколъ, Курск. 
Геррать Фридр. Карл. 57 ДЛ. 84. (Хир. и окул.) к. с., впр. Курскъ. 

Гертель (фонъ) Вилмамъ Вильг. 68 Л. 94, впр. С. Средне Ахтубинское, Царев., Астр. 


ЕВ аЬ 
Гертель Никол. Никол. 73 Л. 99, Вр. Ивер. 06. Кр. Кр. Москва. 

Тертнеръ Ал-дръ Ал-др. 60 Л. 89. (Вн. и нерв.), впр. Одесса. 

Гертнерь Вильг.-Карль Ферд. 65 Д. 93. Вр. имфн. Шрунденъ, Гольд., Курл. Д. В. 
Тертыкъ Вадцл. Витольд. 63 Л. 92, впр. Петроковъ. 
Герцбергь Гершъ Борис. 67 Д. 93, впр. Витебекъ. 

Терцбергь Исаакъ Яков. 57 ДЛ. 87 т. с. Вр. гор. учил. Фридрихштадтъ, Курл. 
Терцбергь Леонъ Яков. 69 ДЛ. 94 к. а. Вр. евр. учил. Гольдингенъ, Курл. 
Терценберъ Лаз. Яковл. 73 Л. 98, впр. М. Иллоки, Телыш., Ковен: 

Терценбергь Робертъ Лазар. 69 Л. 96, впр. Москва. | 
Герценштейнъ Ал-дръ Вл. 74 ДЛ. 901. (Вн.). Зав$д. Орджохск. вр.-набл. пун. Батум. 
Герценштейнъ Дав. Марк. 48 Л. 73 т. с., впр. СПБ. 
Герценштейнъ Маркъ Тоаким. 38 Л. 59. (Акуш. и гинек.) к. с., впр. Одесса. 

_ Терценштейнъ Мовша Тосел. 52 Л. 78 к. с. впр. Самаркандъ. 

Герценъ Петръ Ал-др. 71 (Л. 98. (Хир.). Орд. и преп. фельд. шк Ст.-Екатер.. бол. Москва, 
Герцикъ Сем. Шмерел. 76 Л. 99. Зем. вр. С. Архангельское, Данк., Рязан. 
Герцианъ Сем. Моис. 49 Л. 76 к. с. Вр. гор. учил. Баръ, Могил., Подол. 

Герцогь Конст. Павл. 68 Л. 93 н. с. Ст. вр. 9 фл. экип. Либава. Д. В. 

Герцогь Серг. Влад. 60 Л. 86 к. с. Сверхшт. орд. гор. Алексан. бол. Харьковъ. 

Герцфельдь Хаимъ (Герм.) Симон. 71 Л. 96. (Кож. и вен.). Зем. вр. КожимсьЙ зав. 
Устьсыс., Волог. 

Герць (фонъ) Влад. Роберт. 72 Л. 97, вир. Варшава. 

Герць Маврик й-Игн. Осип. 72 Л. 98, впр. Варшава. 

Герць Максимил. Моис. 43 Л. 66, впр. Варшава. 

Герцыкъ 1ос. Отан. 63 Л. 90 к. а. У. вр. Перекоть, Таврич. 

Герцыкъ Симонъ Шмерел. 76 Л. 99, впр. М. Почель, Мглин., Черниг. 

Герчикь Петръ Григ. 72 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. 133 ифх. полка. Екатеринославъ. 

Герчукъ Пинхусъ Янкел. 67 Л. 95, вир. Овручъ, Волын. 

Гершельнанъ (фонъ) Авг.-Вильг.-Эрнесть Ферд. 68 Л. 93, вир. Юрьевъ, Лифл. 

Гершельманъ Кар.-Фед.-Леоп. Оттон. 40 Д. 66 д. с.с. Кори. вр. 8 ар. кор. Одесса. Д.В. 

Гершельмань (фонъ) Март. Макс. 62 Д. 89. (Глаз. и жен.). Гор. вр. и вр. мор. купал. 
Гапсаль, Эстл. 

Гершельманъ Оск.-Герм. Ферд. 69 Л. 96 к. а. Вр. благотв. зав. С. Отрада, Серп., Моск. 

Гершельманъ Эрн. Леопольд. 47 Д. 75. (ДФт.) д. с. с. Ст. орд. Ник. дёт. бол. и гл. вр. 
приота, Кушелева-Безбородко. СПБ. 

Гершельманъ (фонъ) Эрнесть Ферд. 68 Л. 96, впр. Юрьевъ, Лифл. 

Гершензонъ Абр. Пинхус. 68 Л. 94. (Дфт.), вир. Одесса. 

Гершконфъ Вульфъ Шлом. 60 Л. 87. (Акуш., гин. и дфт.) Приск. вр. Мар. гор. окр. "Томскъ. 

Гершианъ (Хаимъ-Аар.) Ефимъ Моис. 68 Л. 95. Зем. вр. Одоевъ, Тульск. 

Герштейнъ, Григ. Моис. 69 Л. 95. (Хир.), вир. Двинскъ. Д. В. | ` 

ТГершуни Бор. Ефим. 67 Д. 97. (Хир.) К. а., впр. СПБ. Д. В. 

Тершуни Викт. Исаак. 69 Л. 9+, впр. Лодзь, Петро. - 

Гершуни Иссеръ Хаим. 74 Д. 93, впр. М. Дрогичинъ, Кобрин., Гродн. 

Гершуни Самуиль (Сем.) слюв. 67 Л. 99, впр. Лодзь, Петрок. 

Гершунъ Григ. Яков. 60 ДЛ. 85 н. с. Св. орд. евр. гоп. Вильна. - 

Гершунъ Исил. Яков. 39 Л. 64 к. с., впр. Витебскъ. 

Гершунъь Маркь Моис. 64 Д. 92, впр. Кевъ. 

Гершунь Тим. Моис. 73 Л. 97. (Кож., вен. и мочепол.), вир. Москва. 

Тершь Влад. Яков. 44 Л. 70, вир. Пос. Избица, Кольнен., Ломж. 

Герынъ Мих. Тосафат. 78 Л. 99 (Хир.), впр. Рихваль Конин., Калишск. 

Гееелевичъ Мееръ Зельман. 64 Д. 88. (Вн.). Сверх. орд. Петрон. больн. СПБ. - 

Теселерь Пегрь Вас. 50 Л. 15 с. с., впр. Владикавказъ. 

Гесснеръ Франць Франц. 54 Л. 78, вир. Згержъ, Лодзин., Петрок. 
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Тесеь Ник.-Робер. Фед. .55 Д. 18 с. с. Мл. орд. бол. Св. Мари Магдал., мл. преподав. повив. 
шк. Марин. родовсп. дома, дир. Серебр. приюта. и вр. учил. Св. Елены. СПБ. 

Тезтенеъ Петръ Вильг. 28 Д. 53 с. с. У. и тюр. вр. Венденъ, Лифл. | 

Гетлингъ Владим. Оскар. 72 Л. 97. (Хир.). Орд. Екатер. бол. Москва. 

‹ Тетье Фед. Ал-лр. 68 Л. 88 н. с. Вр. Преобр. богад. дома. Москва. 

Тефлихъ Викт.-Владисл. Маврик. 68 `Л. 93 н. с. Гор. вр. Велижь, Витеб. 

Тефтлеръ Гуго-Адр.-Карлъ Фридр. 71 Д. 94 н. с. Мл. ‘вр. 12 грен. пол. Москва. 

Тефтеръ Гоган. Наум. 44 Л. ?, впр. Москва. 

ТГехтманъ Алекс. Никол. 74 Л. 99. Св. орд. кл. унив. н фабр. вр. С. Буды, Харьков. 

Техтъ Эмман. Дав. 53 Л. 89, вир. Одесса. . | 

Тецовъ Госифъ Гери. 60 Л. 88. (Вн. и жен.), вир. Ромны, Полтгав. Д. В. 

Тецовъ Гос. Наум. 71 Л. 971. Зем. вр. С. Землянка, Бузулук., Самар. 

Тешвендь Ал-дръ Ал-др. 44 Л. 68. (Акуш.. и гинек.) д. с. с. Пом. Инси. придв. м. ч. СПБ. | 

Тешелинъ Исаакъ Солом. 58 Л. 15. (Горл., ушн. и нос.) т. с. Св. орд. евр. 0. Одесса. 

Тешелинъ Моис. Сам. 71 Л. 99. Приск. вр. Пр. Неожиданный, Кузн., Томск. 

Тешель Эдуар.-Вильг. Эмил. 70 Л. 94, впр. Мыз. Паульгофъ, Лифл. 

Гзел1евъ Товъ Захар. 71 ДЛ. 99. У. вр. С. Агдаль, Ареш., Елисавети. 

Тземевъ Конст. Ив. 62 Д. 89 к. а., впр. Тифлисъ. 

Гземевъ Сем. Илар. 65 ДЛ. ? к. а. Участ. вр. С. Дмитревское, Пегропавл., Акмолин. 

Тиберть Бер. Файбит. 76 .Т. 904. Асс. гор. бол. Либава, Курлянд. 

Гибнерь Франць Алевр. 73 4. 98. (Хир.), вир. Турекъ, Калишск. Д. В. 

Гибянекй Авр. Тосел. 73 Л. 901. (Хир.), впр. Варшава. . 

Тигеръ Хаимъ-Генр. Яков. 65 Д. 90. (Вн. и нерв.), вир. Варшава. Д. В. 

“Гигинботомь Вильямъ Ив. 13 Д. 41 д. с. с. СПБ. 

Тидалевичь Авр. Яков. 59 Д. 84, вир. Симфероноль. 

Тиждеу Левъ Ник. 69 Л. 94 н. с; Мл. вр. воен. лаз. Темиръ-Хан-Шура, Дагест. 

Тижицкй Викент.-Людв. Вадл. 67 Л. 94 т. с. Зем. вр. С. Новостародубъ, Алекс., Херс. 

Гижице!й Юлй-Францъ Ант. 69 Л. 94. (Акуш. и гин.). Вр. част. бол. и санит. М. БЪлая . 
Церковь, Васил., ЕЮевск. 

. Гизе Эрн.-Рудол. Авг. 71 Д. 94. к. а. Сверхшт. орд. Обух. бол. и пом. вр.-епен. Общ. 
св. Георг. СПБ. 

ТГизелеръ Оттонъ Карл. 29 Л. 61, впр. Москва. 

ТГизлеръ Георг. Ив. 59 ДЛ. 82 к. с. У. вр. Ташкентъ, Сыръ-Даринск. 

Тиккель Эмил. Ив. 67 Л. 90. Зем. вр. С. ? Новоторж. Твер. 

Гиллеровичъ Владим. Вас. 76 Л. 902. Мл. вр. 182 иЪх. рез. п. Варшава. 

Гилеровнчъ Леонидъ Вас. 74 Л. 97. к. а. Мл. вр. 187 рез. пфх. пол. Новоминскь, Варум. 

Гиллерсонъ Зельм. Мих. Израил. 69 Л. 97. (Вн. и дфт.). Вр.-экст. СофШск. 0. Москва. 

Гильберть Эдуардь Гвид. 57 Л. 83. Прих. вр. Имфн. Гроссъ Эллей, Доблен., Кур. 

Гильденгагенъ Ал-дръ Ал-др. 80 Л. 904 Мл. вр. 20 арт. бриг. Ахалцихъ, Тифа. 

Тильнерь Карль Густав. 76 „Г. 904. Санит. вр. Эривань. 

Тильгебрандть Взад. Аполл. 57 Л. 88 с. с. Сг. вр. 18 фл. эк., иси. обяз. вр. при Мор. 
Мин. и зл. Гл. Адмир. СПБ. 

Гильдебрандть Фед. Мих. 31 ДЛ. 54 д. с. с., впр. СПБ. 

ТГильдебрандъ Арнольдъ-Карль-Рудол. Генр. 41 Д. 65 к. с. Вр. гимн. Митава. 

Гильдебрандь Арнольд. Арнольд. 72 Л. 99. Зав. хир. отд. бол. Чакон. Митава. 

`Гильдебрандь Герм.-Конст. Арнольд. 71 Д. 95. (Псих.). Зав. леч. для душ. 0. Митава. 

Гильлебрандт, Давидъ Исаак. 72 Л. 902. Зем. вр. С. Поповка, Бердян., Таврич. 

`Гильченко Ник. Вас. 58 Д. 88 Д. с. с. Ст. вр. Укр. района. Варшава. 

Гилюеь Викент. Ив. 49 Л. 715. (Глазн.) с. с. Вр.-завФд. глаз. леч. Волудскихъ и конс. 
Старо-Екая’. бол. Москва. 

Гнляревекий Ал-дрь Григ. 51 Л. 719 к. с. Полиц. вр. и гор. сан. вр. СПБ. 

Тиляровевк!й Вас. Алекс. 75 Л. 99. (Нерв.). Ст. орд. цен. иолиц. пр. пох. для душ.-6. Москва. 

Тимберть Эдуар. Ив. 57 ДЛ. 83, вир. Рига. 
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Тимбуть Брон.-Леопол. Домин. 60 Д. 88 к. с. Гор. вр. Кокандъ, Ферган. 

Тимеръ Дмит. Самуил. 48 Л. 15 с. с., Жел.-дор. вр. Казалинскъ, Сыръ-Дар. обл. 
Тимжевекй Маранъ 1ос. 71 ДЛ. 900, впр. СИБ. ° " 

Тиммель Ив. Мих. 70 Л. 95, впр. Казань. 

*Гиммельрейхь Мих. Корнел. 26 Л. 51 д. с. с. СПБ. 

Тиммельфарбъ Ал-дръь Лейзер. 61 Л. 86, впр. Екатеринославъ. 

Гиммельфарбъ Гери. Тоил. 57 Д. 82. (Акуш.). Вр. Каспер. общ. и орд. евр. бол. Одесса. 
Тннгерь Самсонъ Григ. 63 Л. 88. (Вн.), впр. СПБ. 
Тиндееь Евс. Яков. 72 Л. 97. (ДЪт.), впр. Юевъ. 

Тяндесъ Симонъ Айзик. 62 Л. 91, впр. Дубно, Волын. 

Гиндесъь Феофил. Яков. 62 Л. 87, впр. Варшава. 

Гиндинъ Викт. Алекс. 55 ДЛ. 84 н. с. Зем. вр. Бериславъ, Херсон. 
Гиндлинъ Кальм. Илья Абрам. 75 Л. 901. Вр. частн. леч. Иркутскъ. 

Тинзбергь Максимил. Симон. 68 (Л. 91 н. с. Зем. вр. С. Ракушицы, Крестеп., Новгор. 
Гинзбергь Нихимье Герм. ? Л. ? Мл. орд. бол. Кр. Кр. Томекъ. . 

Тинзбергь Шимко Ильев. 70 Д...98. (Ушн., горл. и нос.), вр. ЕКевъ. 

Тинзбургь Абр. Рувим. 68 Л. 94. Сел. вр. С. ? Борчал., Тифл. 

Тинзбургь Ал-дръ-Карлъ Вильг. 38 Л. 60 к. с., впр. Воронежъ. 

Тинзбургь Бор. Абр. 67 Л. 94, впр. Вильна. 

Тинзбургь Гершъ Абрам. 67 Л. 93, впр. Симферополь. 

Тинзбургь Иванъ-Абр. Яков. 71 Л. 96. (Акуш. и жен.), вир. Лодзь, Петррк. 
Тинзбургь Исаакъ-Айзикъ Емев. 62 Л. 87 к. с. Орд. губ. зем. бол. Воронежъ. 
Тинзбургь Иссеръ Абр. 60 Л. 83 к. с. Вр. евр. учил. Севастополь. 

ТГинзбургь Тос. Ал-др. 71 Л. 97. Учил. вр. Ростовъ, Дон. } 

Тинзбургъь Ник. Ник. 57 ДЛ. 84, вир. Рязань. ! 

Гинзбургь Лаз. Шмул. 69 Л. 95, впр. Ставрополь (губ.). 
Гинзбургь Левъ Боаз. 74 Л. 902, впр. К1евъ. } 
Тиизбургь Левъ Шевел. 51 Д. 74. (Хир. и: 356.) н. с. Сверх. орд. Алекфан. бол. СПБ. 
Гинзбургь Маркъ Дав. 42 Д. 66. (Акуш.) н. с. Вр.-спец. общ. Красн. Кр. Харьковъ. ` 
Гинзбургь Мееръ-Яковъ Беров. 72 ДЛ. 98. впр. Летичевъ, Подол. | о 
Тинзбургь Мих. Симхов. 71 Л. 95. (Вн.), впр. Юевъ. | 
Гинзбургь Наумъ Солом. 69 Л. 95, впр. Уфа. - | 
° Тинзбургь Хаимъ Вульф. 52 Л. 80 н. с. Мл. вр. 18 пФх. пол. ПО Волын. 
Тинзбургь Яковъ Марк. 63 Л. 89 н. с. Зем. вр. Владимрь. } 

Гинзбургь Янкель Лейб. 66 Л. 93. (Вн. и дёт.), впр. СПБ. а 
Тинзбургь-Шикъ Дав. Ник. 56 Л. 83 с. с., впр. Москва. ——_/ 

Гинкуловъ Оеодос. Конст. 63 Л. 95, впр. Москва. 

Гинодманъ Адол. (Идель) Гирш. 70 Л. 97. Зем. вр. Вышей Волочекъ, Тверск. 
Гинтергофь Людв.-Евген. Эдуар. 58 ДЛ. 85 к. с. Ст. вр. 38 пвх. пол. Варшава. 
Гинтовтгь Андр. Ив. 63 Л. 88 н. с., вир. Вилькомпуъ, Ковенск. 

Гинтылло Витольль Людв, 72 Л. 900, впр. Юрьевъ, Лифл. Д. В. 

Гинибаргь Мееръ Янк. 68 Л. 96. Част. сл. С. Веселое, Мелитоп., Таврек. 

Гинцбергь Сем. Влад. 63 Л. 90 н. с. Гор. вр. Ейскь, Кубанск. 

Гиицбургъ Абр. Рубин. 69 Л. 93. Сел. вр. С. 'Воронцовка, Борчал., Тифл. - 
Гинибургь Гиршъ Абрам. 70 С. 98. (Вн. и дЪт.), впр. М. Петриковъ, Мозырек., 

Минск. Д. В. та? 

Гинцбургь Исаакт Савел. 68 Л. 95. (Вн. н дёт.), впр. Юевъ. 

Гинцбургь Липа Берг. 71 Л. 96. Фабр. вр. С. Купавна, Богор., Моск. 

инцбургъь Яковъь Львов. 67 Л. 96. (Хир., гин. и ак.) к. а. впр. Саратовъ. 
Гинибургъ @ома Савел. (Хуна ПТевел.) 76 Л. 902, впр. Кевъ. : 

Гинце Викт. Викт. 75 Л. 901. Мл. вр. 1 Арг. п. Забайк. каз. войск. Чита. Д. В. 
Гинценбергь Эльмарь Петр. 72 Л. 97. Гор. вр. Вольмаръ, Лифл. 
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Гинценъ Альфр.-Конр.-Мих. Фед. 53 Л. 81. (Акуш. и дЪт.) к. а., вир. Им. Берсгофъ, 
Добл., Курл. 

Гинчъ Брон. Вильг. 57 Д. 83, впр. Пос. Соколы, Мозовецк.. Ломжинск. 

Тинчъ Петръ Никол. 73 ФЛ. 98. (Хир.), впр. Варшава. 

Тирардь Янъ-Каликстъь Франц. 61 (Л. 89. Сверх. гор. акуш. и вр. леч. Кр. р. Варшава. 

Тиргенсонъ Вильг. Вильг. 70 Л. 96. Ассист. гор. бол. Рига. 

Тиргенсонъ Ив. Герм. 53 Л. 82. (Псих.). Прих. вр. С. Лоддигеръ, Рижск., Лифя. . 

Тиргенеонъ Оттонъ Оттон. 38 Д. 59 с. с. Дир. гор. бол. Рига. 

Тиргенеонъ Теод. Теодор. 74 Л. 901. Частн. сл. Энгельгартсгофъ, Лифл. 

ТГиренко Иллар. Андр. 55 ДЛ. 83 к. с. Зем. вр. Миргородъ, Поатав. 

Тиринъ Владисл. Ант. 75 4. 903. Зем. вр. С. Рябушки, Лебедин., Харьков. Д. В. 

Гиреа Вадлавъь Тосиф. 75 Л. 902. Вр. 00д. Свфтл. Ен. Лопухина-Демидова. Корсунь, 
Канев., ЕКевск. 

Тиршбергь Вильг. (Вульфь) Кусселев. 58 Д. 86. Вр. бол. Блянск. коп. и зав. Ст. Чугу- 
голь, Славян., Екатер. Д. В. 

Тиршбергь Густ. Герш. 60 .. 87 к. а. Зем. вр. и вр. прогимн. Торопець, Пеков. ° 

Тиршбергь Матася Герсон. .69 Л. 95. Вр. гор. лепрозори Рига. 

Тиршбергь Моис. Абр. 60 ДЛ. 86, впр. Петроковъ. 

Тиршбергь Нахманъ Аарон. 58 Л. 85, впр. М. Больдераа, Рижск., Лифл. 

ТГиршбергь Ниссонъ (Ник.) Хацкел. 74 Д. 97 к. а., впр. Юрьевъ, Лифл. 

Тиршбергь Солом. Солом. 61 Л. 817, вир. Рига. 

Тиршгейдть (фонъ) Эрнсть Роберт. 58 Д. 86. (Нерв.), впр. Рига. 

Гирголовъ Сем. Сем. 81 Л. 904. Мл. вр. 1 крфи. пфх. пол. Зегржъ, Варш. 

Гиршковичъь Маркь Семен. 66 (Л. 93 н. с. Зем. вр. С. Каракулино, Саратул., Вятск. Д. В. 

Тиршкопфъ Мошекь Рубинъ Шлем. 69 Л. 900, впр.. Варшава. 

Тиригманъ Герм. Тосиф. 59 ДЛ. 87 н. с. Мл. вр. 10 грен. п. Владимръ. Д. В. 

Тиршианъ Леонар. Леопол. 39 Д. 60. (Глаз.) д. с. с. Проф. и вр. конс. инст. Харьковъ. 

Тиримианъ-Лейбинъ Беръ Хаим. 59 ДЛ. 87, впр. Павлоградъ, Екатвриносл. 

Тиршовек1й Мееръ Яковл. 41 Д.72 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Темиръ-Ханъ-Шура. 

Тирштовтъь Адамъ Ив. 71 ДЛ. 99. Зав. вр. С. Ситковцы, Липовец., Клевск. 

Тиршфельдъ Абр. (Адольф.) Мозес. (Эмил.) 72 Л. 96. (Ушн., горл. и нос.), впр. Москва. 

Тиршфельдь Генр. Адол. 71 . 96. (Вн.). Уч. вр. Д. 'Еднорожець, Прасныш., Плоцк. 

Гиршфельдъ Герм. Львов. 66 Д. 91. (Глаз.). Зем. вр. Кострома. 

Тиршфельдъ Дув.-Вульф. Шолюмов. 72 Л. 98. (Зубн.), впр. Рига. 

Гиршфельдь Мих. Львов. 62 Л. 86 к. а. Зем. вр. М. Коропъ, Кролевец., Черниг. 

ТГиршфельдтъ Раф. Борух. 76 ФЛ. 902, впр. Москва. _ . 

Гиршь Артуръ Павл. 51 Д. 15. (Дт. и вн.) д. с. с., вир. Рига, 

ТГиршъ Викт. Викт. 74 Л. 900, впр. Гродна. 

Гиршъ Гуго Павл. 69 Д. 95. (Псих. ), вир. Ревель. 

Гиршь Густ. Ив. 29 Д. 53 д. тайн. с. Л.-Хир., Сов. Чл. Мед. Сов. М. В. Д.и В. М. У. К. СПБ. 

Гиршъ Яковъ Мак. Львовичь 77 Л. 903. (Вн. и дфт.), впр. Бр.-Литовскъ. 

Тиееъ Вильг. Карл. 41 Д. 77. Прих. вр. Сисегальск! прих., Рижск., Лифл. 

Гитарек1й Абр. Мовш. 67 Л. 91, впр. Баускъ, Курлянд. 

Гительсонъ Самуиль Тосиф. 70 Л. 95, впр. Рогачевъ, Могил. 

Гитлерь Исаакь Товев. 76 Л. 904, впр. Каменецкъ-Подольскъ. 

Титтерманъ Конст.-Леопол. Вильг. 58-е ба вр 44а ар. бр. Мафевсюй зав. (2) 

ТГацинтовъ Ник. Ник. 55 Л. 82. Жел.-дор. вр. Острогожскъ, Ворон. 

Глероглифовъ Ал-дръ Ал.-др. 62 Л. 88 (Пс. нерв. и вн.) Амб. вр. Ал-др. 06. Кр. Кр. СПБ. 

ТГлавацейй Плат. Ант. 37 Д. 59 д. с. с., впр. Тифлисъ. 

ТГлавче Георг. Стен. 69 Л. 95. (Кож. и вен.) впр. Одесса. 

Тлаголевеюый Мих. Андр. 74 .7. 903. Зем. вр. С. Дфдиново, Зарайск., Ряз. 

Глаголевъ Ал-дру. Вас. 79 Д. 903. Мл. вр. 111 пол. Мадуамполь, Сувалкс. 
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Глаголевь Алекс. Иван. 74 Л. 902. Зем. вр. С. Мал. Кандала, Ставр., Самар. 
Тлаголевъ Влад. Матв. 53 Л. 16 н. с. Вр. синод. хора и гор. сан. вр. Москва. 
Глаголевъ Всевол. Анемпод. 71 Л. 95. Орд. псих. отд. зем. бол. Владимръ (губ.). 
Глаголевъ Григ. Никанор. 50 Л. 79 к. с. Вр. рез. Приамур. В. М. Инсн. Д. В. 
Тлаголевь Дмитр. Матв. 42 Л. 72. (Дфт.), впр. Москва. 

Тлаголевъ Ив. Тосиф. 64 ДЛ. 87 в. с. Зем. вр. Д. Музга, Пошехон., Ярослав. 
Тлаголевъь Мих. Дмит. 52 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. Гвард. зап. кав. п. Креч. каз. Новг. 
Тлаголевь Мих. Ив. 52 Л. 89 к. с. Ордин. бог. зав. Кременчугъ, Полт. 
Тлаголевъь Ник. Петр. 61 ДЛ. 87 н. с. Зем. вр. Д. Козлова, Клин., Москов. 
Глаголевь Петръ Павл. 57 Д. 83 к. с. Ст. орд. воен. госп. Одесса. 

Тладинъ Григ. Пармен. 65 Д. 89 к. с. Асс. кл. бол. бар. Вилме. СПБ. 

Гладь!й Адол.-Леонардъ Викент. 55 Д. 84 с. с. Вр. при Дир. Имп. театр. и част. шк. жен. СПБ. 
Гладк!й Бор. Владим. 76 Л. 900. Мл. вр. 2. фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 

Тладклй Петръ Сем. 58 ДЛ. 82 к. с. Фабр. вр. Дер. Карнуса, Богор., Моск. 
Тладковъ Владим. Дмитр. 70 7. 97. Вр. гор. амб. Астрахань. . 

Тладковъ Влад. Ив. 49 Л. 14 с. с., впр. Муромъ, Влад. 

Гладковъ Конст. Фед. 58 Л. 84. (Вн.), впр. Москва. 

Гладковъ Петръ Сем. 58 Л. 82 н. с. Зем. вр. Сл10б. Амвроцевка, Таганрог., Лонек. 
Тладушенко Ив. Ив. 88 Л. 903. Эпидем. вр. губ. земства, Курскъ. 

Тладышевекй Ник. Конст. 72 Л. 97 к. а. Гор. вр. Дербентъ, Датест. 

Гладышевь Дмит. Ив. 56 Л. 94 т. с. Зем. вр. С. Чистовка, Самару. 
Гладышть Дмитр. Ал-др. 72 Л. 98 к. а. Мл. вр. крфи. пЪх. бат. Усть-Двинскъ, Лифл. 
Тладфй Ник. Ив. 56 Д. 85 к. с. Ст. вр. 175 пфх. пол. Умань, Вев. 

Глазбергь Менаше (Эмман.) Бор. 62 (. 90 т. с. Жел.-дор. вр. Вост.-Китайск. ж. д. (2) 
Глазеръ Леопол. Гери. 64 Д. 92. (Вн.) впр. Астрахань. | г 
Тлазовъ Влад. Влад. 35 Д. 58 к. с. Мл. орд. тюр. бол. Москва. 
Глазовъ Евген. Григ. 41 ДЛ. 65 с. с. У. вр. Тамбовъ. 

Глазовъ Мих. Аристарх. 74 Л. 99. (Вн.). Св. орд. кл. унив. Казань. 

Тлазуновекй Ник. Ник. 37 ДЛ. 65 к. с. Ст. орд. губ. зем. бол. Воронежь. 
Тлазуновъ Влад. Мих. 79 Л. 904. Зем. вр. С. Шеметово, Веневск., Тульск. 
Глазуновъ Пав. Афан. 62 Л. 88 к. с. Ст. вр. 11 Турк. стр бат. Андижанъ, Ферг. 
Тлазъ Госель Исаак. 66 Л. 92. (Д%т. и кож.), впр. Баку. | 
Глама Ал-дръ Леонт. 37 Л. 62 с. с. Вр. 1 реал. учил. СПБ. 

Гланць Дав. Львов. 61 Л. 901. (Жен. и дфт.), вир. Одесса. 
Тласекъ Вацлавъ Владисл. 59 Л. 88, вир. М. Ярмолинцы, Проскур., Подол. 
Гласекъ Цезарь Владисл. 58 Л. 88, вир. Житомръ, Волын. 

Глаеко Бернг.-Тос. Ник. 58 Д. 86. (Глазн.) к. с. Сверхшт. орд. евр. госп. Вильна. 
Глаеко Мих. Стан. 60 Л. 86 к. с. Ст. вр. 8 финл. стр. п. Выборгъ. 
Гласко Ник. Роман. 64 Л. 90 к. с. Ст. вр. 58 драг. пол. Влоцлавскь, Варш. 
Глаеко Флоранъ-Ант. Франциск. 65 Д: 95 н. с. Зав$д. лаз. П.-Артуръ. 
Глаефельдть Ив. Вас. 73 Л. 99. Мл. вр. уч. арт. отр. Балг. фл. Кронштадтъ. 
Глаубермань Як. Абр. 72 Л. 96. Сверхшт. орд. Яузской бол. Москва. 

Глезеръ Ал-дръ Карл. 76 Л. 903, впр. ? Виндав., Курлянд. 

Глейзеръь Хаимъ Арон. 72 Л. 95. (Глаз.), впр. Полтава. 

*Гленбоцкйй Ник. Викент. 20 Л. 46 с. с. М. Ворняны, Вилен. 

Тлибовекмй Викент. Мих. 69 Л. 92 н. с. У. и тюр. вр. Сандомиръ, Радом. 

Глики Петръ Петр. 77 Л. 902, впр. Москва. 

Гхикманъ Абу. Тосиф. 79 ./. 904, вир. Новоградволынскъ, Волынск. 

Гликманъ Изр. Тосиф. 70 ЛД. 96, вир. С. Петровка, Екатериносл. 

Гликманъ Серг. Тимоф. 45 Л. 13 с. с., впр. Нижн-Новгородъ. - 
Гликманъ Солом.-Матусъ Тосиф. 70 Л. 94 к. а. Гор. вр. Новомосковскъ, Екатер. 
Гликманъ Тимоф. Серг. 75 Л. 98. к. а. Мл. орд. воен. госп. Казань. 
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Тлико Ал-дръ Вас. 74 Л. 901. Вр. пересел. пункта. Иркутскъ. 

Тлико Вас. Ал-др. 48 Л. 13 с. с. Ст. вр. дисципл. бат. Екатериноградъ, Терек. 

Тликеманъ Дав. Гершон. 64 Л. 90, впр. Пинскъ, Минск. Д. В. 

Тликеманъ Леонъ [осиф. 40 Л. 67, впр. Петроковъ. 

Тлиндёманъ Фед. Генр. 64 Л. 91 н. с. Зем. вр. С. Веселое, Мелитоп., Тавр. 

ТГлинеръь Ицко Берк. 58 ДЛ. 86. (Вн. и нерв.), впр. Одесса. 

Тлинерь Мовша-Аар. Пинхус. 61 С. 89, вир. Тульчинъ, Брапл., Подол. 

Глинка Ив. Вячесл. 66 Л. 91. Зем. вр. Смоленскъ. 

Тлинка Ник. Тос. 71 Л. 97. Зем. вр. С. Пречистое, Духов., Смолен. 

Тлинка Мих. Павл. 60 ДЛ. 86 н. с. Зем. вр. Ст. Русса, Новгор. 

Тлинка Мих. Павл. 72 Л. 99 Зем. вр. Старая Русса, Новгород. Д. В. 

Тлинеклй Георгй Вильгелм. 73 Л. 99. Вр. Им. Ласкъ, Петроковск. 

Глинекй Григ. Григ. 72 Л. 98. Зем. вр. М. Раевка, Гадяч.. Полт. 

Тлинев!й Дав. Львов. 57 Д. 82 с. с. Пост. чл. ком. зав. воен.-врач. загот. СПБ. 

Глинек!й Мечисл. Казимф. 75 Л. 900. Ас. гидр.-терам. зав. П. Гродискъ, Блон.. 

Варшав. р 

Глиневй Мих. Григ. 35 Л. 56 к. с., впр. Житомфъ. 

ТГлинск1й Серг. Ник. 64 ДЛ. 92 к. с. Ст. вр. 1 Нерч. п. Заб. каз. в. Чита. Д. 1 

ТГлинчиковъ Владим. Игн. 78 Л. 903 Мл. вр. 183 пфх. рез. пол. Варшава. 

Глоба Ник. Петр. 53 Л. 18 с. с., впр. Кевъ. 

Тлобовъ Никол. Матв. 71 ДЛ. 97. Вр. Восп. Д. Им. Чащино, Лужск., СПБ. 

Глобовъ Мих. Мих. 70 Л. 97. Зем. вр. С. Ядуты, Борз., Черниг. 

Глобуеъ Эльяшьъ (Илья) Яков. 72 Л. 97. (Кож. и мочен.), впр. Вильна. 

Тловацекй Тос. Ал-др. 65 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. Аму-Дарьин. бр. погр. стр. ? 

Гловацкй Раф. Октанан. 60 Л. 87, впр. С. Будное, Могил., Подол. 

Гловецый Ричар. Тосиф. 53 Л. 78. (Вн.) Д. с. с. Флагм. докт. Балт. фл. СПБ. 

Тлоговекй Ив. Франц. 54 ДЛ. 80 н. с. Гор. вр. Островецъь, Опатов., Радом. 

ТГлоговевлй Феликсъ Ив. 29 Л. 54, впр. Люблинъ. 

Тлодовекий Ромуал.-Игнат. Адам. 54 Л. 83 н. с. Гор. вр. Здунска Воля, СФрадз., Калиш. 

Глозманъ Дав. Борухов. 67 Л. 902. Зем. вр. Лубны,. Полтав. 

Тлой (фонъ) Эдуар. Эдуард. 61 Л. 95. впр. 2? Кевск. 

Тлор1озовъ Ник. Петр. 59 Л. 82 к. с. У. вр. Гороховецъ, Влад. 

Тлубоковек1й Ал-дръ Петр. 69 Л. 96 к. а., впр. Смоленскъ. 

Тлубоковек1й Вас. Никанор. 58 (Л. 81 к. а. Пом. ак. надз. Бобруйскъ, Минск. 

Тлузманъ Тосифъ Вешам. 56 Л. 83, вир. С. Бол. Жмеринка, Виннип., Подол. 

Тлузманъ Симха Вевам. 64 Л. 93, впр. М. Макарово, Еев. 

Тлуекинъ Евхононъ Мордухов. 70 Л. 99. (3у6.), впр. Тюмень, Тобол. 

Тлускинъ' Исеръ Госиф. 76 Л. 903. (уши., горл. и нос.), впр. Екатеринославъ. 

Тлухаревъ Нилъ Алекс. 41 Л. 66. Зем. вр. Смоленскъ. 

ТГлуховновъ Пазв. Степ. 69 Л. 96. Зем. вр. С. Каменка, Моршан., Тамбов. 

Тлущихинъ Ив. Дмитр. 71 Л. 97. Вр. зем. бол. Путивль, Курск. 

Глушихинъ Фед. Дмит. 64 Л. 89. (Хир.) н. с., Мл. вр. 18 В. С. стр. пол. Д. В. 

Глушковъ Ив. Ив. 54 Л. 80 к. с. Сверх. орд. Ст. Екат. отд. бол. чернораб. Москва. 

Тлушковъ Лавръ Яков. 65 Л. 94 к. а. Орд. губ. зем. нсих. леч. Херсонъ. 

ТГлушковъ Никаноръ Андр. 59 ДЛ. 84 к. с. Зем. вр. Самара. 

‚ Глушковъ Никол. Аркад. 18 Л. 902. Зем. вр. С. Акташь, Менз., Уфим. 
Тлущенко Дм. Ив. 63 Л. 93 к. а., впр. СПЪ. Д. В. 

ГлЪбовичъ Викторъ Викент. 73 Л. 900. Мл. вр. 12 драг. пол. Бфлостокъ, Гродн. 

Тлфбовекй Ал-дръ Ал-др. 69 Л. 96. Св. орд. Макс. леч. СПБ. Д. В. 

Глфбовсвый Серг. Ал-др. 76 Л. 904. Ст. пом. зав. дфлопроизв. Мед. Сов. СПБ. 

ТГлЪбовъ Ник. Ал-др. 71 ДЛ. 96 н. с. Зем. вр. С. Колояръ, Вольск., Сарагт. 

ТГлвбъ-Контанскый Ант. Мих. 71 Л. 97. Сел. вр. М. Зачерное, Витеб. 
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Глюзинскй Франць Франц. 23 Л. 56. Краковъ (Австрия). 

Глядиковек Леонидъ Герас. 57 Л. 83 к. с. Зем. вр. С. Козель, Е, 
Глядковъ Ник. Вас. 55 Л. 81 к. с. Ст. контр. Акц. Упр. Симбирекъ. 

Тлядковъ Серг. Ал-др. 67 Л. 93. Зем. вр. Ус. Макевечемъ, Ардат., Нижегор. 
Глязштейнъ Исай-Левь Моис. 67 Л. 89, впр. Ст. Лозовая, Павлоград., Екалериносл. 
Тляееъ Бор. Вигт. 78 /. 99. (Вн.), впр. Варшава 

Гляееъ Викент. Ал-др. 62 Д. 89, впр. Томашовъ, Брезин., Петрок. 

Тляееъ Яков. Виктор. 76 Л. 901. (Гин. и ак.), вар. Варшава. 

Гляефельдть Ив. Васил. 73 Л. 99. Мл. вр. Учеб.-Арт. отр. ВБалт. м а 
Тнадебергь Аксель Эдуар, 77 Л. 903. Мл. вр. 14 эк. СПБ. Д. В.. 

Гнаткевичъ Владис. [осаф. 60 Д. 96. (Гомеоп.), впр. Варшава. 

Тнетовъ Ник. Иван. 68 Л. 97 т.. с. Уч. сел. вр. С. Казачинское, Енисейск. 
Гинловыровъ Як. Павл. 72 ЛД. 96. н. с. Мл. вр. резерва Кв. об. Д. В. 

Гноинсвкй Владис. Болес. 62 ДЛ. 91. (Вн.) к: а. У. вр. Остеръ, Червиг. 

Гноинекй Оттонь Ксавер. 38 Д. 60. (Вн. и сиф.) к. с., впр. Нижн-Новгородъ. 
Гноинсвый Сигизм. Стан. 41 Л. 66. Зав. вр. М. Левада, Каменец., Подол. 

Гобжила Ник. Степ. 60 Л. 89. ДЪлопр. Врач. Отд. Губ. Прав. Кишинев. 

Говбергь Романъ Григ. 59 Л. 84, впр. Бериславль, Херсон. 

ТГовзмань Шолумъ Яков. 72 Л. 95. (Вн.), впр. Екатеринославъ. 

Говорко Ал-дръ Мих. 73 Л. 901. Мл. вр. мЪст. лаз. Ур. Новощевское, Прим. 
Говорковъ Пав. Алекс. 55 Л. 81 к. с. впр. Епифань, Тульск. 

Говоровъ Григ. Федор. 73 . 900, впр. Клевъ. 

Говоровъ Ник. Вас. 57 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. Сл. Совинцы. Изюм., Харьков. 
Говоровъ Пав. Мих. 55 ДЛ. 83 к. с. От. вр. 36 драг. пол. Межибужье, Подольск. 
Говсфевъ Ал-дръ Аким. 72 Л. 95. Зем. сан. вр. Луганскт, Славян., Екатер. 
Говефевъ Альберть Аким. 59 Д. 83 к. с. Сверх. орд. губ. зем. бол, Екалеринославъ. 
ГовеВевъ Лазарь (Елеазаръ) Аким. 62 Л. 85. (Хир.), впр. Москва. 

Гогава Лука Бичьев. 63 Л. 82 к. с. Ог. вр. 7 кавк. стр. бат. Озургеты, Кутаис. 
Гогейзель Пав. Ульрих. 62 Л. 89 к. с. Зем. вр. С. Успенское, Холм., Псков. 
Готейзель Фридр. Карл. 74 Л. 99. (Ушн., горл., нос.), впр. Митава. д. В. 

Гогинъ Леонидъ Вас. 74 Л. 901. Мл. вр. 16 арт. бр. Волковыскъ, Сувалкс. Д. В. 
Гогитидзе Сем. Конст. 72 Л. 97, впр. Звенигородка, Клев. 

Гогоберилзе Георй Михайл. 67 Л. 99. к. а. Мал. вр. 77 пЪх. пол. Ахалцихъ, Тифл. 
Годерсыйй Францъ-Ксавер. Ал-др. 66 Л. 97. (Вн.) к. а. У. вр. Козеницы, Радом. 
Годзевичь Влад. Ал-лр. 56 Д. 87 к. с. Зем. вр. М. Борки, Зеньков., Полтав. 
Годзиковевй Конст. Як. 74 ДЛ. 97, Зем. вр. С. Ивановское, Шлисельбург. СПБ. Д. В. 
Годзинск!й Витольдь Франц. 71 Л. 901. (Гин., ак. и дфт.), впр СПБ. 
Годлевевк!й Ал-дръ Игнат. 50 Л. 73 т. с., вир. Ломжа. | 

` Тодлевеклй Владис. Валент. 49 Д. 73 к. с. впр. Дубно, Волын. 

Годлевекй Непомукъ Тосиф. 65 Л. 90. Св. орд. бол. Св. Троицы. Кахиптъ. , 
Годневъь Ив. Вас. 54 Д. 18 к. а. Вр. жен. гимн. и дух. учил. и прив.-доц. унив. Казань. 
Годовиковъ Влад. Дмитр. 72 Л. 900. Зем. вр. С. Холуй, Вязник., Владим. 
Годыцьй-Цвирко Тос. Игнат. 72 Л. 900. Сан.-эпид. вр. губ. зем. р 
Гожанек1й Самуиль Лазар. 60 Л. 86. Вр. евр: бол. Гродна. 

Гожевъ Ферап. Конст. 34 Л. 57 к. с. Дир. и вр. Марин. дфт. приюта. Кострома. 
Гожинск!й Пав. Павл. 60 ДЛ. 86 к. с. У. вр. Бфльцы, Бессар. 

Гоздзицикй Вацл.-Мих. Антон. 72 Л. 99. (Вя.), впр. Варшава. Д. В. 

Гозеверъь Зелихь Хаим. 61 Л. 90, вир. Москва. 

Гозуловъ (Гюзельянць) Карапеть 'Ильичъ 75 Л. 901. Зем. вр. С Куриловка, Конот., Черниг. 
Гойеръ Генр. Ферд. 34 Д. 65 д. с. с., впр. Варшава. 

Гойеръ Фридр.-Герм. Герм. 68 Л. 93 к. а. Зем. вр. БЪлгородъ, Курск. . 

Гокелевъ Гавр. Тосиф. 68 Л. 98, впр. Кутаисъ. 
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Говеловъ Ив.-Плат. Яков. 58 Л. 871 н. се. вир. Тифлись. 

Говеловъ Сем. Яков. 60 Л. 87. (Хир.) н. с. Вр. погр. надзора. Ташкенть. 

Толавекй Болес. Мих. 54 Д. 79 к. с., впр. им$н. Садины, Гродн. 

Голдарбейтеръ Сам. Львов. ? Л. 903. вир. Кевъ. 

Голдлобинъ Дмитр. Ефим. 56 Л. 84 к. с. Окр. сел. вр. С. Черемховское, Балаган., Иркут. 

Голдобинъ Никол. Ник. 77 .Т. 902. Ас. псих. бол. С. Покровское-Мещ , Подол., Моск. д. В. 

Толевъ Ив. Ив. 73 Л. 901. Зем. вр. С. Временское, Земл., Ворон. т В. 

Голенбловекй Ив. Мих. 54 (. 87, впр. Плоцкъ. 

Голенкинъ Влад. Григ. 58 Л. 84 Е. с. Ст. вр. 39 пфх. пол. Ловичь, Варшав. 

Голеновекй Ник. Ник. 60 ДЛ. 88 к. с. Ст. вр. 3 фл. эк. Кронштадть. 

Голецый Ив. Станисл. 78 Л. 904, впр. Курскъ. 

Голецклй Стан. Ив. 73 Ф. 900, Зем. вр. М. Семиполки. Остер., Черниг. 

Голиковъ Дмит. Андр. 60 ДЛ. 36 к. с. Ст. вр. 308 пфх. пол. Кострома. 

*Голиковъ Зинов. Ив. 49 Л. 74. Одесса. 

Голиковъ Пав. Гавр. 46 Л. 72. (Вн.). Жел.-дор. вр. Москва. 

Голнмонтъ Владисл. Каспер. 60 С. 89 к. а. Уч. сел. вр. С. Бол. Владимрское. Семин. 

Голишевекй Евген. Исид. 10 Д. 95 н. с. Гл. вр. 06. Кр. Кр. Самара. 

Гол1онко Ник. Петр. 70 Л. 97. Зем. вр. С. ? Охан., Перм. 

Голландеръ Эрнесть-Авг.-Христ. Ив. 71 Л. 96. Ассист. леч. Ротенбергъ. Рига. 

Головановъ Ив. Вас. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. 60 пфх. пол. Одесса. Д. В. 

Головацкй Всев. Яков. 61 Д. 8+4 к. с., впр. СПБ. 

Толовачевъь Адранъ Алекс. 47 Д. 71 с. с., впр. Москва. 

Головиневй Влад. Ив. 49 Л. 77 к. а., впр. С. Шилово, Спас., Рязан. 

ТГоловинъ Ал-дръ ? Л. 904. Участк. вр. Ишимъ, Томск. 

Головинъ Алекс. Яков. 65 Д.90 н. с. Зем. вр. Пог. Петровско-Тихвинсвй, Вышневолоцк.,Твер. 

Головинъ Евгр. Ал-др. 48 Д. 65 д. с. с. Почет. Лейбъ-Мед., ст. инспект. при М-стрз 
Пут. Сообщ., непр. чл. Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

нь Серг. Селив. 66 'Д. 89 н. с. Проф. унив. Одесса. 

ТГоловинъ Серг. Яков. 48 Л. 15 с. с., впр. Гжатскъ, Смолен. 

ТГоловкинъ Ал-дръ Мих. 65 ДЛ. 92 в. с. Мл. вр. 90 пзх. пол. Ревель. 

Головкинъ Конст. Мих. 70 ДЛ. 97 к. а. Мл. вр. 145 ифх. Новочерк. пол. СПБ. Д. В. 

*Головко Ал-дръ Тосиф. 31 ДЛ. 59 к. с. Пермь. 

Головко Ант. Владис. 64 Д. 89. (Акуш. и жен.), впр. Двинскъ, Витеб. 

Головко Фед. Ильичь 52 Л. 82 к. а. Зем. вр. Рыльскъ, Курск. 

Головковъ Агафанг. Ив. 59 Д. 86 к. с. Ас. В.-Мед. Лаборат. воен. окр. НО: 

Толовнинъ Ник. Ник. 56 Л. 82 к. а. Зем. начал. Самара. 

Головная Ал-дръ Феликс. 25 Л. 54 к. с., впр. Соеница, Черниг. 

Головцевъ Ник. Филип. 58 Л. 883 с. с. 9. вр. Самара. 

Толовчанъ (Головчановъ) Иванъ Яковл. 70 Л. 901. Сел. вр. С. Дукары, Игуменск., Вилен 

Головчинеръь Маркусъ Солом. 62 Л. 87, впр. М. Немировъ, Брацл., Подол. 

Головчинерь Юдка-Лейба Шлом. 64 Л. 91. (3у6.), вир. Е1евъ. 

Головчинек1й Лейз.-Сем. Моис. 72 Л. 98, впр. СПБ. 

Толовъ Алекс. Петр. 57 Л. 83 к. с. У. вр. Инсаръ, Пензен. 

ТГоловъ Ив. Вас. 58 ДЛ. 85 к. с. У. вр. Болховъ, Орлов. 

Гологовевый Моис.-Хаск. Лейб. 75 Л. 903. Вр. частн. род. нр. К!евъ. 

Гологоревй Тос. Яков. 66 Л. 91, впр. Тараща, Юевск. 

Голомбекъ Азрель Аарон. 66 Л. 92, впр. Поневфжъ, Ковен. 

Голомбъ Соломонъ Яков. 75 ДЛ. 97. (Хир. И моченол.). Жел. дор. вр. Юевъ. 

Голоеовкеръ Нах.-Менд. Габр. 66 Л. 93, вир. Юевъ. 

Голосовъ Ал-дръ Алекс. 58 Л. 83 к. с. Зем. и учил. вр. Ярославль. 

Голосовъ Андр. 'Алекс. 66 Л. 94 к. а. тюр. вр. Ярославль. 

Голосовъ Екус.-Лейба-Хаимь Нахм. 10 Л. 94. Горнозав. вр. Ст. Криничная, Таг.. Донск. 
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Голосхзновъ Ник. Ник. 60 Л. 86. (Акуш. и жен.), впр. Орелъ. 

Голоушевъ Серг. Серг. 55 Л. 84. (Вн. и гинек.) с. с. Полиц. вр. Москва. 

Голубевъ Ал-дръ Павл. 66 (Л. 96 к. а. Зем. вр. С. Боръ, Семеновс., Нижегор. 

Голубевъ Вас. Захар. 58 Д. 85 к. с. Пом. проз. и прив.-доц. унив. Казань. 

“Голубевъ ') Вас. Петр. 48 Л. 18 к. с. Керчь. 

Толубевъ Порф. Григ. 38 Д. 64 с. с., впр. СПБ. 

Голубевъ Фед. Ал-др. 56 Д. 82 к. с. Ст. орд. воен. госи. Москва. 

Голубининъ Леон. Ефим. 58 С. 80. (Вн.) с. с. Прив.-доц. и асе. унив., вр. Екат. инст. 
и конс. при уч.-восп. завед. вфд. Имп Мар. Москва. 

Голубиновъ Евг. Петр. 80 Л. 904. Мл вр. 17 фл. эк. Кроншг. 

Голубинцевъ Пав. Ив. 53 Л. 78 к. с. Ст. вр. 185 пфх. рез. пол. СФдлецъ. 

Голубинъ Серг. Мих. 71 ДЛ. 95 н. с. Мл. вр. 176 пфх. пол. Звенигородка, Еев. 

Толубкинь Мовша Селим. 64 Л. 88. (Горл., уши. и нос.), вир. Москва. 

Голубковъ Валент. Вас. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Исса, Инсар., Пензен. 

Толубковъ Серг. Сем. 32 Л. 56 д. с. с., вир. Москва. 

Голубниченко Ник. Алекс. 73 Л 99. к. а. Мл. вр. Л.-Гв. Литов. пол. Варшава. 

Толубовеклй Серг. Сем. 46 Л. 76 к. с. Ст.. вр. 134 п%х. пол. Екатеринославъ. 

Голубовек1й Яковъ Берк. 61 Л. 88; Зем. вр. М. Орловка, Новгородъ-Свере.., о 

Толубовъ Ник. Фед. 56 Д. 82. (Вн.) с. с. Проф. ун. Москва. 

Голубовь Петръ Вас. 68 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. 133 пфх. пол. Екатеринославъ. 

Толубевлй Петръ Фед. 39 ДЛ. 64 к. а., впр. Екатеринославъ. 

Толубцовтъ Григ. Вас. 80 ./. 904. Мл. вр. 3 зам. кав. пол. Кирсановъ, Тамбовск: 

Голубъ Болесл. Ал-др. 67 Л. 94 н. с. Мл. вр. Л.-Гр. Екатер. п. Москва. 

Голубъ Маранъ-Клем. Станисл. '76 Л. 99, вир. Варшава. 

Голунсьйй Ал-дръ Ал-др. 58 Л. 81 н. с. Мл. вр. 1 грен. пфх. нол. Москва. 

Толунекй Петръ Ив. 58 Л. 82 к. с. Зем. вр. С: Петровфровка, Тирасп., Херсон. 

Голынець Мих. Иван. 77 Л. 900. Мл..вр. 16 пизх. п. Тульчинъ, Браця. Подол. 

Голынецъ Никандръ ее. 54 Л. 81. (Акуш.) к. с. У. вр. Праснышъ, Плоцк. 

Толыневлй Конст. Ник. 51 ДЛ. 76. (Вн.), впр. Петровскъ, Датест. 

Гольбекъь Оттонъ Марк. 71 Л. 96. (Хир.). Вр.-конс. Алекс. бол. СПБ. 

Гольбекъ Фромгольдъ Карл. 36 Д. 60 тайн. с., впр. Кронштадт. 

Гольдарбейтеръ Моис.-Солом. Лейб. 69 Л. 94. Вр. евр. бол. М. Городище, Черкас., Ков. 

Гольдбаумь 1ос. Яков. 67 Л. 92, вир. Варшава. 

ТГольдбаумь Мечисл. Маврик. 63 Л. 87. (Вн. и нерв.), впр. Варшава. 

Гольдбергъ Ааронъ-Гершъ Симх. 72 Д. 94. (Хир.). Сверх. орд. гор. больн. Ковна. 

Гольдбергь Вульфъ Львов. 57 Л. 90. Сверхшт. орд. клин. унив. Москва. 

Гольдбергь Генрихь Ал.-др. 75 Л. 900. Жел.-дор. вр. П. Каторжанка, Иркутск. 

Гольдбергь Григ. Игнат. 53 Л. 76 н. с. впр. Москва. 

Гольдбергъ Не Семен. 64 Л. 92. (Вн. и нерв.), вир. Варшава. 

Гольдбергь Ежаюсь Исаев. 56 ДЛ. 80 к. с. Ст. орд. Общ. Кр. Кр. и вр. гор. учил. реа 
Гробин.. Курл. 

Гольдбергь Ефимъ Львов. 72 Л. 91, впр. М. Миръ, Новогруд., Мин. 

Гольдбергь Исид. Леонт. 66 Л. 93.н. с. Мл. вр. 5 зап. кав. п. Ново-Серпуховъ, Злев. ‚ Харьк. 

Гольдбергъ Исид. Фишел. 69 Л. 97. (Вен. и кож.), впр. Рига. 

Гольдбергь Тосифъ Гдал. 52 Л. 18. (Вн. и дфт.), впр. Варшава. 

Гольдбергь Карлъ Карл. 50 Л. 18, впр. М. Раздвилишки, Поневфж., Ковен. 

Гольдбергь Мовша-Лейба Венам. 64 Л. 91, впр. Пинскъ, Минск. 

`Тольдбергь Моисей Вольф. 64 Л. 90. вир. "Ковно. 

Гольдбергь Натанъ Хаим. 57 Л. 80 к. с. Вр. Бабушь. больн. Нижн-Новгородъ. 

Е Ошеръ Лейб. 70 Л. 97. (Жен. и‘акуш.), впр. Варшава. 9 


:)  Отпускь лекарствъ по рецептамъ этого врача воспрещается. 
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ТГольдбергь Рубинъ Исаак. 62 Л. 89, впр. Варшава. 

Гольдлбергь Сем. Ив. 73 Д. 97 к. а. Лаб. бакт. Ж. Мед. Инст. СПБ. 

ТГольдбергь Тов Зелик. 62 Л. 90,`вир. Екатеринославъ. 

Гольдбергь Шол. Нут. 175 Д 99. впр. М. Долгиново, Виленск. 

Гольдблатъ Герм. Оскар. 78 Л. 902, вир. Рига. 

Тольдблатъ 1ос. Шимел. 72 Л. 99, Зем. санит. вр. Галичъ, Костром. Д. В. 
Тольдблатъ Уря Вульф. 73 Л. 97. (Глаз.), впр. Лодзь, Петроков. 

ТГольдблюмъ Генр. Исаак. 49 Л. 74. (Вн.), впр. Варшава. 

Тольдблюмъ Натанъ Арел. 71 Л. 97. (Вн. и нерв.), вир. Лодзь, Петрок. 
Тольдвугъь Яховъ Львов. 41 ДЛ. 68. (Вн.) к. с. Гор. и зем. вр. Козелецъ, Черниг. 
Тольдгааръ Пав. 1осиф. 38 Д. 61 к. с. Зав. вр. М. Юзовка, Бахмут., Екатериносл. 
Гольдгардтъ-Ландау Менах. Абел. 69 Л. 98, вир. Одесса. 

Гольденбергь Алольфъ Фабан. 74 Л. 98, впр. Сл. Мароль, Воронеж. 
-Гольденбергь Ал-дръ Госиф. 69 Л. 96. Город. вр. Бердичевъ, Фев. 

Гольденбергь Аркад. Генрих. (Гдалевъ). 70 Л. 97, впр. Озорковъ, Калиш. 
ТГольденбергь Вас. Ильичьъ 60 Д: 85. (Вн. и дёт.). к. а. Орд. гор. бол. Одесса. . 
ТГольденбергь Гдаль-Гершгь Лейб. 62 Л. 89, впр. Тифлисъ. 

ТГольденбергь Гдаль Мордк. (Гедамй Марк.) 64 Л. 89, впр. Д. Деражня, Летич., Подол. 
Тольденбергь Даз. Герм. 76 ДЛ. 99. (Вн. и дёт.), впр. СПБ. Д. В 

Тольденбергь Евг. Фаб1ан. 71 Л. 97 к. а. Жел.-дор.. вр. Либаво-Роменск. ж. д. ? 
ТГольденбергь Исаакъ Абр. 68 Л. 97. (Вн. и нерв.), впр. Елисаведградъ, Херсон. 
Тольденбергь Гезек.-Дав. Абрам. 60 Д. 91, впр. Каменецъ-Подольскъ. 
ТГольденбергь Тона Вульф. 63 Л. 89. (Глаз.) н. с. Вр. евр. учил. Елизаветградъ, Херсон. 
Тольденбергь Лейба, Тосиф. 74 Л. 99 (Кож., зен. и мочепол.), впр. К1евъ. 
Тольденбергь Моинс.-Ааронъ Тосиф. 55 Л. 85, впр. Одесса. 

`Гольденбергь Мордка Берк. 56 Л. ‘81 н. с. Ма. орд. воен. госп. Грозный, Терек. 
Гольденбергь Мордухъ Файвиш. 45 Л. 74 к. а. Зав. вр. Дер. ПФны, Льгов., Курск. 
Гольденбергь Никод. Адольф. 36 /. 60 с. с., впр. Двинскъ, Витеб. 

ТГольденбергь Солом. Исаак. 57 Л. 87. Сверхшт. орд. гор. бол. Николаевъ, Херсон. 
Гольденбергь Эжй Мойш. 62 Д.: 90, вир.’ СПБ. 

Тольденблюмь Морицъ Арнол. 62 Д. 87. (Сиф.) к. с. Сверхшт. орд. Обух. бол. СПБ. 
Тольдендахъь Юмщй 1осиф. 40 ДЛ. 67 д. с. с. Гл. докт. Александр. бол. Москва. 
ТГольдентрестеръь Янк. Липов. 64 Л. 90. Мл. орд. Общ. сеет. мил. Каменецъ-Подольскъ. 
Тольденштейнъ Дав. Бенц. 58 Л. 88. (ДЪт.), впр. Кишиневъ. . 
. Гольденштейнъ Левъ Солом. 65 Л. 89, впр. М. Томашшоль, Ямпол., Подол. 
Гольденштейнъ Фроимь Изр. 64 Л. 93. Зав. вр. Саратовъ. 

ТГольденштейнъ Як. Изр. 72 Л. 98, впр. Кевъ. 

Гольдеринъ Исаак. [осиф. 73 Л. 97. Вр. амб. леч. Оренбургъ. 

Гольдингеръ Вас. Петр. 50 Л. 13. (Хир.) с. с. Вр. для блин. Москва. 
Гольдингеръ Конст. Петр. 61 Д. 86 к. с. Зем. вр. Д. Митино, БЪфлозер., Новгор. 
Тольдингъ Тосель Ильичъ 65 Л. 92. (Вн. и венер.), впр. Вильна. 

Гольдинъ Яковъ-Копель Солом. 65 ДЛ. 89, впр. СПБ. 

Тольдмианъ Антонъ-Янъ Адольф. 73 Л. 97. (Хир.). Фабр. вр. Лодзь, Петрок. 
Тольдианъ Вульфъ-Влад. Исаак. 61 Л. 88, впр. Черкасы, Клев. 

Гольдманъ Генрихь Исаак. 55 Л. 80. (Кож. и вен.), впр. Юевъ. 

Гольдианъ Ник. Ник: 71 Л. 97. Жел.-дор. вр. Ст. Крыловская, Ейск., Куб. 
Гольдманъ Христ. Яковл. 65 (Л. 99, (нерв.), впр. Рига, Лифлянд. 

Гольднанъ Шавель-Аарон. Берк. 59 Л. 87. (Вн. и дЪт.), впр. ЕЮевъ. 

ТГольдеобель Елеаз. Солом. 38 Л. 64 с. с. Орд. евр. бол. Варшава. 

ТГольдеобель Исаакь Абр. 68 Л. 97. (Вн.‘и нерв.), вир. Елизаветградъ, Херсон. 
Гольдеобель Маркусъ Солом. 44 Д. 68. (Хир.) к. с. Ст. вр. войск. бол. ст. Кавк. Куб. 064. 
Гольдеобель Юланъ Мих. 52 ДЛ. 15. (Вн. и дфт.) н. с., впр. Варшава. 
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Гольдфарбъ Моис. Тосиф. 63 Д. 89, впр. Лодзь, Петрок.` 
Тольдфлямъ Менах. Абр. 72 Л. 99. (Вн.), впр. Варшава. Д..В. 
Гольдфлямъ Самуиль Вульф. 52 Л. 75, впр. Варшава. 
Гольдшрифть Якубъ Изр. 15 Л. 98. (Вн.), впр. Варшава... 
Гольдштаубе Ал-др. Ник. 75 Л. 902, впр. Тирасполь, Херсон. | 
Гольдштейнъ Ал-дръ Львов. 38 Д. 61. (Псих. и нерв.) с. с., вир. Юевъ. 
Гольдштейнъ Исаакъ Менд. 68 Д. 95. (Горл., уш., нос.) вир. СПБ. 
“Гольдштейнъ Тосифъ Тосиф. 40 ДЛ. 60 к. с. Радомъ. 
Гольдитейнъ Людв. Вильг. 47 Л. 74. Зав. вр. Пос. Прошовицы, Мфхов., Кфлец. 
Гольдлитёейнъ Левъ Солом. 65 Л. 89. (Вн.), впр. М. Каларашъ, ОргЗев., Бессар. 
Гольдитейнъ Мееръ-Жеромъ Ильичъ 44 .Л. 69 к. с. Вр. гимн. и гор: учил. Бердянскъ, Тавр. 
Гольдштейнъ Моис. Исаак. 57 Л. 84 н. с., впр. Екатеринодаръ. | 
_ Гольдштейн Эля Аббовъ 63 Л. 98, впр. Юевъ. 

Тольдъ Вас. Яков. 66 Л. 91. (Л%т.). Фабр. вр. Москва. 
Гольдь Людов. Андр. 78 4. 904. Аес. гор. бол. Рига, Лифл. 
Гольмдорфъ Ник. Ник. 16 Л. 902. Ма. вр. Л. гв. Лит. п. Варшава. 
Гольмовъ Петръ Ив. 68 Л. 91. Вр. Выхсунск. зав., Ардат., Нижегородск. 
Гольметенъ Влад. Хриспан. 47 Л. 74. (Вн.) к. а. впр. СПБ. 
Гольмстень Игорь Вольд. 75 Л. 900. Мл. вр. вен. лаз Андижанъ, Ферг. 
Гольсть (фонъ) Вальтерь Карл. 72 4. 99. (Нерв.), впр. Рига, Лифл. 
Гольеть (фонъ) Викт. Валент. 72 Л. 96, впр. Москва. 
Гольеть (фонъ) Генр. Ив. 58 Д. 84 к. с., впр. Либава, Гробин., Курл. 
Гольеть (фонъ) Ив. Генр. 23 Д. 46 д. с. с., вщр. Юрьевъ, Лифл. 
Гольсть (фонъ) Рудол. Ив. 64 ДЛ. 90. Жел.-дор. вр. Рига. 
Гольцингеръ Фридр. Фридр. 65 Д. 93. (Нерв.) к. а. Св. вр. леч. Чел. общ. СИБ. 
Гольцманъ Гейнахъ Абр. 64 Д. 89, вир. Одесса. 
Гольцианъ. Мееръ Янкел. 48 . 76 к, с., впр. Нерчинскъ, Забайк. 
Гольцианъ Ноехъ Монс. 50 ДЛ. 19 н. с. Мл. вр. 19 арт. бриг. Винница, Подол. 
Гольцфогть Тоганнъ Карл. 62 Л. 88. (Вн.), Завод. вр. Пожевсый зав., Соликам., Перм- 
Гольць Ричардъ Авг. 64 Д. 91, вир. Д. Иткулово, Белеб., Уфим. 
Гольщь Сигизм. Людв. 61 Л. 86. (Вн.). Амб. вр. офталм. инст. Варшава. 
Гольцъ Сигиз. Рудол. 67 Д. 93, впр. Лодзь, Петрок. 
Гольць Стан.-Март. Ив. 63 ДЛ. 89 к. а., Зем. вр. с. Воскресенка, Александр., Екатерин- 
Гольшухъ Георг. Ив. 70 Л. 97 к. а. Уч. сел. вр. Брат. остр., Нижн.-Удин., Иркутск. 
Голяковек1й Владис. Франц. 60 Л. 86, впр. Грубешовъ, Люблин. 
Голякь Матв. Викент. 56 Л. 82. (Дфт.), вир. Москва. | 
Голятовекй Ник. Сом. 58 Л. 84 к. с. Ст. вр. 18 драг. пол. Кульневсый шт., Члоц. 
Голяховсьйй Алекс. Ив. 61 Д. 86 н. с. Вр. гор. учил. и жел.-дор. вр. Валки, Харьк. 
Голяховекй Петръ Ив. 57 Д. 87 н. с. Зем. вр. С. Знаменское, Изюм., Харьк. 
Голяховскйй Серг. Ив. 69 Д. 94. (Хир.). Жел.-дор. вр. Бфлгородъ, Курек. 
Голяховек!й Фед. Пава. 68 Л. 93 н. с. Мл. вр. 121 нфх. и. Харьковъ. Д. В. 
Гомартели Ив. Гедеван. 75 Л. 99. Вр. част. сел. прем. п. С. Дуди-Джихамии, Кутамс- 
Гомбергь Вульфъ Пейс. 68 Л. 97, впр.Елисаветгр., Херсон. Д. В. 
Гомбергь Гер. Лейб. (Григ. Леон.) 70 Л. 95, вир. Саратовъ. 
Гомзяковь Ал-дръ Ив. 16 Л. 902. Мл. вр. воен. лаз. Хабаровекъ, Прим. 
Гомзяковъ Пав. Ив. 67 Л. 95 к. а. Мл. вр. Сиб. флот. эк. ВладивостоЕъ. 
Гомналусь Карль Луи 74 Л. 99. Мл. вр. 2 крфи. их. пол. Ковна. 
Гомолицкй Викторъ Виктор. 76 Л. 99. Сверхшт. вр. бол. Св. Евгевши, СПБ. 
Гомолице!й Тос. Бронисл. 77 .1. 900. Сверхшт. орд. Александ. гор. бол. СПБ. 
Гонелинъ Янк. Нахим. 59 Л. 85 к. а., впр. Самара. . 
Гоневъ Конст. Агаф. 66 Л. 92. (Вн.). Вр. гор. уч. и сан. вр. Тифлисъ. 
Гонорь Гери. Вульф. 61 Л. 89, впр. М. Полангенъ, Кура. 
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ТГончаровъь Анлр. Никит. 69 Л. 93. Фабр. вр. Ст. Ярцево, Духови., Смол. 

Гончаровъ Григ. Аким. 56 (Л. 81. (Хир. и глаз.) к. с., вир. Херсонъ. 

ТГоичаровъ Дмит. Ал-др. 63 (Л. 93. Зем. вр. С. Екатериновка, Самар. 

Тончаровъ Ив. Алекс. 68 Л. 94 к. а. Зем. вр. Конотопъ, Черниг. 

Тончаровъ Ив. Ант. 65 Л. 93 н. с. Дир. глазн. леч. Воронежъ. 

ТГончаровъ Ив. Ив. 59 Л. 82 к. с. Фабр. инси. Москва. 

Гончаровь Конст. Вас. 68 (Л. 91 к. с. Ст. вр. 184 пфх. рез. пол. Варшава. 

Гончаровь Петр. Ив. 56 ДЛ. 81 к. с. Ст. вр. 87 фл. эк. Николаевъ. Херсон. 

Гончаровъ Степ. Прокоф. 59 ДЛ. 83 к. с. Зем. вр. Ст. Сиверская Царскосел., СПБ. 

Гоняевъ Петръ Конст. 48 Л. 15 с. с. Жел.-дор. вр. Самара. 

Гопадзе Илья Зураб. 53 Д. 76 с. с. Гл. вр. воен. госп. и дир. минер. вод. М. Аббасъ- 
Туманъ, Ахазжцых., Тифл. 

ТГопенгендлеръ Лаз. Вешам. 66 Л. 96. (Акум. и гинек.), впр. Одесса. 

Гопненъ Шебсель-Альберть Эжанг. 58 Л. 85, вир. Черкассы, Е ев. 

Горайскй Ив. Конст. 78 Л. 902 (нервн. и лушевн.) Орд. леч. Коносевича, СПБ. 

Торалевичь Влад. Тосиф. 61 ДЛ. 93 н. с. Сверхш. вр. Марин. бол. СПБ. 

Торалевичь Конст. Григ. 54 ДЛ. 81 к. с. Ст. вр. 16 грен. п. Тифлисъ. 

ТГорбатовсклй Вадл.-Никод. Ксавер. 62 Д. 89. (Хир.) н. с., впр. Козловъ, Тамбовек. 

Торбатовекй Игнат. Ал-др. 56 Л. 85, впр. М. Зиньково, Летичев., Подол. 

Торбатовъ Ал-дръ Степ. 77 Л. 901. Мл. вр. 6 финл. стр. п. Фридрихсгамъ. 

Торбатовъ Григ. Мих. 53 ДЛ. 82 к. с. Ст. вр. 29 драг. пол. Ахтырка, Харьк. Д. В. 

Горбацевичь Ал-дръ Ив. 66 ДЛ. 91 и. с. Мл. вр. 37 пфх. пол. Лодзь, Петрокрв. 

Торбацевичъ Эрасть-Леонъ Фелищан. 49 Д. 74 д. с. с. Пол. Воен.-Мед. Инс. 1 Маньчж. ар. 

Горбачевеюй Ив. Сем. 37 Л. 61 д. с. с., впр. Асхабадъ. 

Торбачевек!й Ник. Ал-др. 61 ДЛ. 84 н. с. Сел. вр. Темиръ, Урал. 

Горбачевь (Стрёльцовъ) Андр. Евген. 68 Л. 93. Мл. вр. 46 пъх. пол. Проскуровъ, Подол. 

Торбачевь Вас. Филип. 67 Л. 91, впр. Москва. 

Горбачевъ Викг. Никит. 53 Л. 78 с. с. Полиц. вр. и.деж. вр. при Дир. Имп. театр. Москва. 

Горбачевъ Ив. Филин. 70 Л. 96. (Вн.) к. а. Св. ас. кл. ун. Москва. 

Горбачевь Петр. Конст. 58 Д. 83 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Джаркенть, Семирфчен. 

Торбенко Мих. Дм. 70 Л. 97, впр. С. Семеновка, Павлов., Ворон. 

Торбуновъ Григ.Арсен. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Пятигорскъ, Терсх;. 

„Горбуновъ Ник. Влад. 69 Л. 96. (Нервн.). Ордин. клин. унив. Москва. 

Торбуновъ Ник. Дм. 64 Л. 90. (Нерв. и душ.) н. с. Орд. Кирил. богоуг. зав. Юевъ. 

Торбъ-Ромашкевичъ Сем. Куз. 55 ДЛ. 80 к. с., впр. Кисловодскъ, Терск. 

Горвать Божичко Ив. Алекс. 74 Л. 901. Мл. вр. 68 пфх. п. Замостье, Любл. 

Торвицъь Мееръ Зальман. 63 Л. 91. (Глаз.), впр. М. Немировъ. Брацл., Подол. 

Гормевъ Христоф. Герас. 52 Л. 85 к. с. Ст. вр. 47 драг. пол. Рыпинъ, Плок. 

Тордлевекй Борис. Ал-чь 80 Л. 901 Мл. вр. 253 рез. бат. Воздвижинская, Терск. 

Тордонъ Аркад (Азруэль) Львов. 71 Л. 97. Город. вр. Сочи, Черноморск. 

ТГордонъ Бенц. Гесел. 75 Л. 908 впр. М. Седневъ, Черниг. 

Гордонъ Григ. Израил. 62 Л. 89, впр. Одесса. 

Гордонъ Дав. Марк. 62 Л. 84, впр. Клевъ. 

Гордонъ Дав. Мих. 65 Л. 91. Жел. дор. вр. Аткарскъ, Сарат. 

Гордонъ Карпель Меер. 74 Л. 902, впр. пос. Замбровъ, Ломжинск. 

ТГордонъ Ловъ Абр. 57 Д. 82 с. с. Вр.-конс. вр.-сан. ч Упр. жел. дор. и чин. 060б. пор. 
`У кл. при М-р$ Юст. СПБ. | 

ТГордонъ Левъ Аарон. 64 Д. 88 к. а. Вр. евр. учил. Рига. 

Гордонъ Людв. Филини. 50 Д. 171 к. с. Зем. вр. Муромъ, Влад. 

Тордонъ Рувимъ Ицков. 67 Л. 95, впр. М. Кельмы, Росфен., Ковен. 

Гордонъ Рувимъ Лейзер. 70 Л. 97. (3уб.). впр. Вевъ. 

Гордонъ-Клячко Бор. Льв. 69 Л. 96. (Хир., вн. и жен.), вир. Москва. 


о ее 


Гордонъ-Влячко: Гершъ-Лейба, Вульф. 64 Л. 93, вир. Вильно. 

Гордфевь Ив. Минычь 69 ДЛ. 95. Ст. вр. по зав$д. пересел. Сиб. ж.-дор. Омскъ. | 

ГордЪевъ Мих. Вас. 75 Л. 900. Мл. вр. 8 стр. пол. Ченстоховъ, Петрок. Д. В.. 

*Горелейченко Капитонъ Матв. 40 Д. 65 д. с. с. Ставрополь. р 

Горенштейнъь Менаша, Тосиф. 75 Л. 99. (Хир. и гин.), Зем. вр. с. Лудяно-Экономическ., 
Вятск., Д. В. 

Горенекинъ. Лонг. Ив. 71 Л. 99 к. а. Мл. вр. Сунженск. отд. Терск. обл. 

Горнневевйй Валент.-Болесл. Владисл. 58 Л.86 т.с. Почет. Чл. хоз. комит. Никол. дфт. 6. СПБ. 

Гориновичъ Георг. Ильичь 64 С. 88 к. с. Сел. вр. М. Базащя, Староконстант., Волын. 

Ториновъ Конст. Вас. 73 Л. 98. Зем. вр. Сл. Лозовенька, Змев., Харьк. 

Торниновь Петръ Вас. 55 Л. 79 к. а. Зем. вр. Стан. Вышенская, Донец., Донск. 

Горицкйй Серг. Конст. 59 ДЛ. 88 к. а: Зем. вр. С. Курба, Яросл. 

Торичевъ Ал-дръ Алекс. 68 Л. 93 к. а. Фабр. вр. Ярославль. 

Торковенко Григ. Куз. 29 Л. 54 с. с., впр. Ростовъ, Яросл. 

Торлахеръ Карлъ-Фед.-Вольдем. Из. 30 Д. 58 н. с. УЪздн. лФснич. М. Сяды, Телыи., Ковен. 

Горлицинъ Влад. Ник. 77 Л. 900. Мл. вр. 199 п®х. р. пол. С. Медвфдь. Новгор. 

ТГорнбергь Эгонъ-Тог.-Оск. Конст. 71 /. 97 т. с., впр. С. Сермевское, Крапив., Тульск. 

Торницый Из. Мих. 72 Л. 900, Участк. вр. Макаровское, Клевск. 

Горничъ Владис. Ал-др. 30 ДЛ. 56, впр. М. Погостъ-Загородсый. Пинск., Минек. 

Торновеклй Карль Иппол. 35 ДЛ. 58 д..с. с., впр. Тифлисъ. 

Горновек1й Франць Иппол. 89 Л. 63 с. с. Пом. губ. вр. но сел. врач. части. Кутаисъ. 

Горновекй Юз. Стан. Авдонъ Юзеф. 74 41. 900. (Вн.), вар. Варшава. 

Горновъ Митр. Вас. 59 ДЛ. 83 к. с. Зем. вр. С. Мордово, Усман., Тамбов. 

Горнштейнъ Георг. Яков. 71 Л. 96. Зем. вр. М. Стольное, Сосн., Черниг. 

Горнштейнь Левъ Яковл. 23 ДЛ. 98. (Вн.) Зем. вр. М. Синявка, Сосн., Черниг. 

Горнштейнъь Ноехъ Нафт. Шмулев. 68 Л. 95, впр. Юевъ. 

Горнъ Леонъ Эдуард. 44 Л. 79, вир. Одесса. 

Горнъ Эмман. Эмман. 44 Л. 68. (Сиф.) с. с. Инсп. Врачебно-Полиц. Ком. СПБ. 

Горный Аркад. Вас. 68 Л. 94. Зем. вр. АртинсьЙ зав.. Красноуфимскъ, Перм. 

Горобцевъ 1Тос.-Ааронъ-Сруль Зайвел. 67 Л. 93, впр. Вознесенскъ, Елизаветгр., Херсон. 

Горовиць Шая Лейб. 73 Л. 901, впр. Одесса. 

Городенек!й Пегръ Ник. 58 Л. 89. (Вн.), впр. Бердянскъ, Тавр. 

Городецьй Ал-дръь Михайл. 64 Л. 91, впр. Екатеринодаръ. 

Городецкй Алекс. Мих. 55 Л. 84 к. с. Ст. вр. 3 осад. арт. п. Е евъ. 

Городецкий Вульфъ Нисон. 68 Л. 94. Зем. вр. С. Пономаревка, Бугурусл., Самар. 

ородецкйй Генр. Давид. 62 Д. 89 к. а. Сверхшт. орд. зем. бол. Кишиневъ. 

Городецкй Исаакь Хаим. 64 Л. 91, впр. Баку. 

Городецьйй Конст. Никол. 70 Л. 97. Зем.. вр. С. Ивановское, Одоев., Тул. 

Городецый Наумь Яков. 47 Л. 74 к. с. Гор. и зем. вр. Мокшанъ, Пензен. 

Городецкйй Серг. Дмит. 59 Д. 84. Зав. вр. Екатеринославъ. 

Городиесктй Тось Мордк. 66 Л. 92 к. а. Зем. вр. и поч. чл. попеч. дфт. пр. С. Уты, 
Трубчев., Орлов. 

Городищекй Ник. Мих. 29 Л. 53 с. с., вир. Радомъ. 

Городишь Самуиль Мирон. 74 Д. 97. (Моченол.), впр. СИБ. Д. В. 

Городковъ Викт. Вас. 80 Л. 904 Мл. вр. 22 пфх. пол. Остроленка Ломж. 

ородковь Григ. Тонов. 74 Л. 901. Мл. вр. кри. арт. Владивостокъ. 

Городковъ Ник. Ильич, 78 Л. 903. Зав®д. зем. бол. Керенскъ, Пензенск. 

Городекай Зах.-Мендель Берк. 62 Л. 88, впр. Вознесенскъ, Елисаветгр., Херсон. 

ородынек1й Витольдъ Феликс. 65 Д. 89. (Хир.), впр. Варшава. 

ородыек!й Аполлин.-Болесл. Феликс. 64 Л: 38. Вр. бол. Св. Карла, и Сельско-хоз. Инст. 
Ново-Александрия, Любл. 

Городыек1й Карль-Леонар. Игнат. 30 Л. 57, впр. М. Сатановъ, Проскур., Подол: 


бы. 


Городцевь Пав. Митроф. 59 4. 871 н. с. Мл. вр. Асланд. рез. бат. Елисаветноль. 

Гороновичь Ник. Вас. 49 Л. 18, вир. Москва. 

Гороновекй Влад. Петр. 39 1. 61 #. с., впр. Кевъ. 

Тороховъь Дмнт. Егор. 68 Д. 86 к. с. бт. вр. Софиск. бол. Москва. 

Гороховь Мих. Алекс. 77 Л. 902. Мл. вр. 2 В. Сиб. лет. арт. пар. Нерчинскь, Забайк. 

Гороховъ Пав. Ант. 62 ДЛ. 88 к. с. Ст. вр. ео пфх. пол. М. Ладыжинъ, Гайс., Подол. 

Торохъ Вацлавь- Юзжй Тосиф. 52 Л. 74. Част. служ. М. Ставице, Таращ., К1ев. 

Горошевичъ Ант. Мих. 64 4. 90, впр. Пос. Андреевъ, В$лец. 

Горошевичъ (Хорошевичъ) Стан.-Ив. Мих. 58 .Т. 86 н. с., вир. Конскь, Радом. - 

‚ Горошевичъ Тить Мих. 55 Л. 82, впр. Конскъ, Радом. 

ТГорошко Людв. Ант. 50 Д. 17 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Кутаисъ. 

Горошковъ Пав. Фед. 60 (Л. 86. (Псих. и нерв.) к. с. Зав. псих. отд. губ. зем. бол. Пековъ. 

Горощенко Тимоф. Ив. 63 (Л. 93 н. с. Сел. вр. М. Шепетовка, Заслав., Волын. 

Тороянцъ Ив. Ал-др. 77 Л. 902. Мл. вр. воен. лаз. Баку. 

ТГорсвйй Алекс. Петр. 49 Л. 81, впр. и Мир. Суд. Троицкъ, Красносл., Цензен. 

Тореклй Викт. Алекс. 45 Л. 12. т. к. с.. Времен. завфд. зем. бол. Новая Ладога, 
Петербургск. 

Горевлй Григ. Иван. 87 Д. 59. (Вн.) с. с., впр. СПБ. 

Горе Евг. Оеод. 81 Л. 904. Мл. ър. и их. пол. Тула. д. В. 

Торе Казим. Стан. 63 ДЛ. 88. Сие н. с. Орд. гор. больн. и вр. Стурдз. общ. Одесса. 

Горекй Корнелй-Кипр. Ив. 50 Л. 77. (Хир.) к. с. Гор. вр. Лодзь, Петрок. 

Горевый Людов. Антон. 61 Ф. 89. `(Вн. и гин.), впр. Варшава. Д. В. 

ТГореклй Людв. Валер. 69 Л. 97, впр. ЕКевъ. 

Торекй Мих. Тос. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Расховециое Коротоякск, Воронеж. = 

Тореклй Никаноръ Ив. 59 (Л. 85 к. а. Зем. вр. С. Архангельское, Варнавин., Костром. 

Горекай Петръ Андр. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 158 ифх. пол. Бобруйскъ, Минск. Д. В. 

Горевклй Северинъ Северин. 32 Л. 58, впр. Плонскъ, Варш. 

Горев Степанъ Дмитр. 68 Л. 99. Зем. вр. Сл. Кинель-Черкасы, Бугурусл., Самар. 

Гореюй Фед. Фед. 14 Л. 901. Мл. вр. 72 пфх. п. Ново-Александря, Люблин. 

Горевлй Чеславъ Госиф. 53 Л. 19 к. с. Ст. вр. 1 Екат. п. Куб. каз. в. Екатеринодаръ. Д. В. 

Горталовъ Влад. Фед. 11 Л. 98 к. а вир. Ковель, Волынск. 

Горталовъ Серг. Фед. 62 Л. 88 к. с. От. вр. губ. зем. бол., ст. орд. бол. Общ. Сес. Мил. 
и вр. дух. уч. Вологда. 

Торфайнъ Маркъ Яков. 61 Л. 90, вир.. Дисна, Вилен. 

Горчаренко Дмит. Мих. 61 Д. 39 н. с. Мл. вр. 3 грен. ибх. пол. Тверь. Д. В. 

Горшечниковь Ив. Ив. 70 Л. 900. Зем. вр. Д. Кумяровка, БФлев., Тул. 

Торшковъ Мих. Григ. 70 Л. 97 т с. Сел. вр. С. Ниж. Тамбовское, Хабар., Примор. 

Горшковъ Яковъ Пазл. 68 Д. 93 н. с. Мл. ‚орд. воен. госп. Таликентъ. 

ТГорштейнъ Григ. Яковл. 71 Л. 97. Экст. Обухов. бол. СПБ. 

Торфловъь Ал-дръ Леонт. 68 ДД. 93 к. а., впр. СПБ. 

ТГорвловъ Зелигъ-Вульфъ Лейб. 67 Л. 91. Зем. вр. Маруноль, Екатериносл. 

Горюшинъ Мих. Андр. 74 Л. 902. Вр. фабр. Морозовыхъ, Твер. 

ТГоряиновь Викт. Мих. 32 ДЛ. 58 с. с. Вр. Правл. Окр. Пут. Сообщ. Ковна. 

Горяновъ Корн. Ив. 72 Л. 96. Зем. вр. М. Хомутець, Миргор., Полт. 

Горянек1й Григ. Ив. 60 Д. 87 к. с. Мл. орд. Дворц. госп. СПБ. 

Горянскй Тих. Ив. 65 ДЛ. 96 н. с. Мл. орд. Сокольнич. бол. Москва. 

ТГорячевъ Ив. Ал-др. 28 Д. 53 д. с. с. Ст. орд. Марин. бол. Москва. 

Горячковевй Алекс. Вас. 68 Л. 94 н. с. Мл. вр. 165 пфх. пол. Козелещь, Черниг. 

Гоеневеый Феликс. Ив. 76 Д. 904. Мл. вр. 32 пфх. пол. Ифхановъ, Плоцк. 

Гостевъ Сем. Никит. 68 Л. 93 н. с. Зем. вр. С. Подвигаловка, Кирсан., Тамб. 

Гостыневлй Серг. Вдадисл. 69 Л. 95. Зем. вр. Болховьъ, Орлов. 

Гоецицей Конст. Ник. 64 Л. 93 н. с. Окр. надз. Воеи. т. Ст. Валдайка, Борович., Новг. 
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Госцицкй Стан. Ал-др. 63 Л. 94. (Вн. и нервн.), вир. Варшава. 

Гоеь Хриспанъ-Вольдем. Ив 75 Д. 98 к. а., Мл. вр. 11 зв. Кроншт. 

Госъ Эмишй Иван. 73 Л. 99, впр. Астрахань. | 

Гоебвеклй Ал-дръ-Викт. Каз. 65 ДЛ. 94 н. с. Мл. в». Л.-Гв. Павлов. цол.. СПБ. 
Готвальдь Эдуард. Алекс. 51 Л. 13. (Вн. и дЪт.) с. с., впр. Москва. 

ТГотгардь Генр. Сигизм. 64 Л. 89, впр. Вариава. 

Готлибъ Абр. Ефроим. 64 Л. 96. (Ушн., горл., нос., глаз.), вир. Тула. 

Готлибъ Ив.-Стан. Викент. 70 Л. 95 к. а. Мл. вр. бр. погр. стр. Баку. 

Тотлибъ Мееръ-Янкель Копел. 65 Л. 93, вир. Варшава. ' 

Готманъ Ал-дръ Митроф. 68 Л. 95. Зем. вр. С. Шумь, Новолад., СИБ. 

Готмань Фед. Ив. 71 Л. 900. Зем. вр. С. 7 Екатериносл. 

Готовко Франц. Тос. 70 Л. 96, вир. М. Сморгонь, Ошмян., Вилен. 

Гоцъ Маркусъ Самуил. 61 Л. 88, вир. Рига, Лифл. ^ 

Готшалькь Роб. Юлан. 63 Л. 91 и. с. Сел. вр. М. Сяды, Тельш., Ковен. 

Готье Игн.-Ант.-Левъ Львов. 57 ДЛ. 83 к. с. У. и тюр. вр. Яновъ, Люблин. 
Готье-Дюфайе Эдуардъ-Альфр.-Арманъ Влад. 59 Л. 8+ к. с. Асс. клин. унив. Москва. 
Гофман Авр. 10сиф. 69 Л. 95, впр. Полтава. 

Гофианъ Гершъ Тосиф. 64 Л. 91. впр. Кременчугь.. Полтав. 

“Гофианъ Готфр. Ефим. 17 Л. 41 д. с. с. СПБ. 

Гофманъ Гуго Фердин. 13 Л. 99. (Хир.), впр. Ревель. 

Гофианъ Евген. Ал-др. 67 Л. 98 н. с. Мл. вр. 5 конно-арт. бат. М. Понфмонь, Сувалк. 
Гофманъ Евген. Юмев. 64 .. 91. (Глаз.), впр. Феодойя. Тавр. 

Гофмань Егоръ Вас. +9 .Т. 716 с. с. Уфзд. вр. Гацсаль, Эетл. 

*Гофманъ Из.-Карль-Генр. Карл. 28 Л. 55 к. с. СИБ. 

Гофианъ Тосифъ-Викент. Ал-др. 68 /. 94 н. с. Вр. гор. бол. Саратовъ. 

Гофманъ Монс. Марк. 59 .Т. 87, впр. М. Тепевъ, Тарац.. Кев. Д. В. 

Гофманъ Монс. Солом. 64. 1. 88 т. с. Ассист. хирур. леч. д-ра Тринклера. Харьковъ. 
Гофмань Ник. Анаг. 80 Л. 904. Мл. вр. 28 ифх. пол. Петроковъ. . 

`Гофманъ Ник. Ферд. 62 Д. 90. Чает. служ. М. Меряма, Галсал., Эета. 

Гофманъ Оттонъ Петр. 32 Д. 56 к. с., вир. Юрьевь, Лифл. 

Гофманъ Петръ Фердин. 52 Л. 75 н. с. Жел.-дор. вр. Балалиювъь, Сарат. 

Гофмань Сигизм.-Адольфъ Авг. 64 Л. 89. Орд. Обух. бол. СИБ. 

Гофмань Фед. Егор. 45 Д. 76. (Глаз.), вир. Ревель. 

Гофманъ Ферд. Ферд. 53 Д. 81. Фабр. вр. М. Кренгольмъ, Везенберг.. Эетл. 

Гофманъ Фридр. Генр. 56 Л. 87, вир. Рита. 

Гофмаиъ Эдуардь Фердин. 57 Л. 83, вир. Везенбергь, Эета. 

Гофманъ Эрнесть Авг. 65 Д. 91. (3у0.). Зубн. вр. Елиз. инст. Москва. 

Гофман Яковъ Мих. 56 Д. 80. (Вн.). вир. Одесса. ; 
Гофмейетерь Бертрамъ Ал-др. 60.7. 35. Вр. бол. Кн. Мещерской. С. Дугино, Сычев.. Смолен. 
Тофрень Густ. Вас. 65 1. 95. (Вн.), вир. СИВ. 

Гоффенбергь Ал-дрь Мартын. 77 Ц. 903, вир. Шевъ. . 
Гоффеншефер'ь Шмер. Гилел. 66 Л. 91. (Глаз.). Зем. вр. С. Ильинское-Хованское, Рост., Ярос. 
Гоффь Рудол. Эдуард. 68 .Т. 95. (ДЪт.), вир. Д. Нейгутъ, Баус., Курл. р 
Гофшнейдерь Файвель Арон. 58 Ф. 81. (Глаз.) н.с. Мл. вр. 33 ифх. и. Полтава. Д. В. 
Гохбаумъ Дмит. Авраам. 67 .Т. 97, вир. Севастоноль. у 

Гохмань Абр.-Мееръ Госиф. 69 1. 95, вир. Александр Херсон. 

Гоциридзе Леонт. Луарсаб. 65 „1. 93 н. с. Окр. вр. Артвинъ, Кутаис. : 
Гошкевичу Мих. Ив. 53 Л. 16 с. с. Пом. Врач. Инси. и вр. прогимн. Хереонъ. 
Гоштовть Ив.-Адам. Юрьев. 54 Л. 18 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Чимкентъ, Сыръ-Дарьин. 
Гоштовть Левь Альбии. 67 „Г. 98. (Вн.), вир. Пос. Аннополь, Янов., „юбл. 

Гощикь Ал-рь Фимиг. 72 Х. 97. (Рин. и ак.). Св. орд. зем. пов. учил. Харьковъ. ` 
Грабинсы!й Бронисл. Брон. 71 Л. 96. (Вн.), впр. Д. Млодынь, Радом. 
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Трабинсый Вацл.-Сигизм. Юман. 72 Л. 99. Зем. вр. Кол. Вертюжаны, Сорок., Бессар. 
Трабовецый Чесл.-Глацинтъ Леонард. 68 С. 95. (Акуш. и гин.), впр. Минскъ. 
Грабовскй Ал-дръ-Альб.-Ант. Бальтаз. 54 7. 18 к.с. Ст. вр. 24 арт. бриг. Луга, СПБ. 
Грабовскй Ал-дръ Петр. 42 ДЛ. 68 с. с. Тюр. вр. Кальваря, Сувалк. 

Грабовскуй Валер. Франц. 64 Л. 90. Зав. вр. М. Кошевата, Тарази., ев. 
Грабовеклй Викт. Гугон. 58 Л. 82 н. с. У. вр. Владиелавовъ, Сувалк. > 
Грабовеьий Тосифъ Сигизм. 61 Л. 86. (Вн.). Ордин. клин. унив. Варшава. 

ТГрабовеклй Тос. Стан. 41 Л. 73 к. с., впр. Екатеринодаръ, Кубан. 

Грабовекй Мих. Ив. 52 Л. 16 &. с. “Орд. губ. зем. бол. Харьковъ. 

Грабовекий Стан.-Викент. Поликари. 55 Л. 80 к. с. Ст. вр. 120 иЪх. нод. а Д. В. 
Грабовекий Феликсъ Стен. 65 (Л. 89. (Глаз.) т. с. Вр. Металлургич. зав., Таганрогъ, Донск. 
ТГрабовекй Фердин. Петр. 36 Л. 62 к. а. Жел.-дор. вр. Одесса. 

Грабовекй Юланъ Виктор. 67 С. 98. Зем. вр. и мл. орд. Общ. сост. Кр. Къ. Вологда. 
Грабойсь Вольф. Мошк. 61.7. 91. (Акуш. и гинек.), впр. Севастополь. | 
Гравировек1й Вас. Павл. 64 Д. 89 к. с. Гор. и тюр. вр. Сызрань, Симбир. 
Гравировекёй Влад. Иван. 47 Л. 73 с. с. Корп. вр. 4 Сиб. кори. Д. В. 
Гравировекй Ник. Павл. 76 Л. 900. Мл. вр. 3 Финл. стр. и. Або. 

ТГравировевй Ростисл. Влад. т8 Л. 908. вир. Юевъ. 

Гралусовь Евген. Ив. 46 Л. 71 д. с. с. Окр. В. М. Инеи. Ташкенть. 

> Граевскай Карль Конст. 66 Л. 94 к. а. У. и бол. вр. Илжа, Радом. 

Траевекий Степ. Тосиф- 66 .Т. 98, впр. Д. Одровонжъ, Конск., Радом. 

ТГраймеръ Мих. Львов. 78 Л. 901, впр. Е1евъ. 

ТГралевсктй Цез.-Авг. Казим. 6+4 Л. 90 г. с. впр. Калуга. 

Граматчиковъ Ал-дръ Госиф. 61 Д. 87 с. с. Конс. Николаевскаго военн. госи. ‘ПБ. 
Граменицыйй Ал-дръ Серг. 68 Л. 98. Зем. вр. С. Любыни, Старорус., Новгород. 
Граменицый Фед. Ив 18 4. 903, впр. СПБ. (Упр. Гл. Вр. Инси.). 

Грамматикати Ив. Ник. 58 Д. 81. (Ак. и гин.) д. с. с. Пр. ун. и дир. род. д. Томекъ. 
ТГранало-Гозавекй Ремиг Карл. 77 Л. 904. Зем. вр. М. Ивенець, Минск. 
Гранатовъ Васил. Яковл. 76 Л. 900. Мл. вр. 6 фл. эк. Либава. Гроб., Нурз. „1. В. 
Гранать Хаимъ Мордух. 68 Л. 95. Зем вр. С Максово, Порх., Псков. 

Гранбергь Григ. Эдуард. 76 .7. 99 впр. Саратовъ. 

Гранбергь Як. Эдуар. 72 Л. 97, впр. С. Луганское, Бахмут., Екатериносл. 
Грандилевевй Ив. Ельпидиф. 58 Л. 83 к. с. Пом. ревиз. Контр: Пал. Тверь. 
ТГрандилевекй Мих. Дмит. 39 Д. 66. (Акуш. и гинек.) с. с., впр. Бфжецкъ, Твер. 
Траниковь Серг. Аркад. 76 Л. 901. Зем. вр. Д. Сапогово, Курек. 

Грановеклй Тоснфъ-Идель Донов. 64 Л. 93. (Хир.), впр. Севастополь. 

Гранстремь Эдуар. Андр. 79 .Т. 902. Вр. для усов. клин. воен. госи. СПБ. 

Транъ Моис. Марк. 67 Л. 93. Зав. санит. земск. бюро. Самара. . 

ТГранъ Эхель Марк. 60 Л. 89, впр. Самара. 

Граемикъ Ал-дръ Людв. 69 Л. 94. Влад. частн. леч. Саратовъ. 

Траемикъ Тоганъ Людвиг. 71 Л. 96. (Вн. и нерв.), впр. Симферополь. 

Граубнерь Эмил. Мориц. 61 Д. 90, вир. Юрьевъ, Лифл. ° 

° Грауданъ Монсей-Ицекъ Изр. 58 Л. 83, вир. Москва. 

Траудингь Виллисъ Петр. 66 /. 93 к. а. Вр. гор. уч. Валкъ, Шифа. 

Траудинь Валлис. Юрас. 75 .Т. 902. Мл. вр. 1 крфи. иЪх. нод. Ковно. 

ТГрауэрманъ Сем. Рубин. 61 Л. 89. (Хир. и жен.), впр. Москва. 

Грауэртт Владим. Ал-др. 76 Л. 900. (Глаз.). Орд. кл. ун. Казаль. 

Грахе Эмиль Ферд. 66 Д. 91 и. с., вир. Казань. 

Грациненй Вас Алекс. 73 .Т. 904. Участк вр. С. Китово. Басимов., Рязан. 
Грациневй Ник. Ник. 73 Л. 902. Мл. вр. 25 иЪх. п. Козеницы, Радом. 

Грацинекй Серг. Сем. 52 Л. 81 в. с. Ст. вр. 28 ифх. пол. Петроковъ. 

Грацинектй Флорентинъ Ив. 57. 80 к. с. Зем. вр. С. Пановиа, Латшиев., Казан. 
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Грац!ановъ Ал-дръ Алекс. 65 Л. 94 н. с. Гор. вр. Томскъ. 
Гращановъ Ал-дръ.Ник. 77 Л. 902. Зем. вр. С. Вадъ, Арзам., Нижегор. 
Гращановъ Алекс. Алекс. 63 Л. 91 к. с. Ст вр. 14 грен. Груз. пол. Ур. Бфлый Ключь Тифл. 
Грашановь Ив. Вас. 59 Л. 85 т. с. Зем. вр. С. Кетрось, Княгинин., Нижегор. 
Грац!ановь Ник. Алекс. 55 Д. 80 к. с. Гор. санит. и дух. учил” вр. Ннинй-Новгородъ. 
Грашановь Ник. Вас. 65 Л. 98. Зем. вр. М. Семеновка. Хорольск., Полгав. 
Гращ!ановъ. Петрь Алекс. 55_Л. 80 к. с. Сан. вр. губ. зем. Харьковъ. 
Гращановь Серг. Вас. 69 Л. 95 н. с. Ма. вр. 1 кри. нфх. ноя. Ивангородъ, Люба. 
Гращанек!й Ал-дръ Вас. 54 ДЛ. 81 с. с. У. вр. Ковна. 
В Петръ Ив. 43 Д. 67. (Сиф.) с. с. Прив.-доц. Воен. Мед. Акад. СПБ. 
Грачевъ Ал-дрь Фед. 55 Л. 82 к. с. Ст. ор. мор. гос. и ДВ. М. Инси. Пор. Николаевъ, Херс. 
Грачевь Аристархъ Афан. 69 Л. 96. Мл. Орд. обл. бол. Новочеркасск. 
Грачевъ Конст. Абр. 65 Д. 89. (Вн.) к. а. Прив.-доц. ун. и вр. гим. Казань. 
Гребенниковъ Сем. Яков. 68 Л. 94. Зем. вр. Пос. Клинцы, Сураж., Черниг. 
Гребенниковъ Серг. Петр. 57 Г. 88 к. с. Зем. вр. М. Валегоцулово, Ананьев., Херсон. 
Гребенщиковь Вас. Ильичъ 57 Л. 83 с. с. Завд. Стат. Отд. Гор. Упр. СПБ. Е 
Гребень Исаакъ Меер. 68 Л. 92. (Акуш. и гинек.). Св. орд. евр. больн. Клевъ. 
Грегори Карль Ант. 39 Д. 65 с. с. Части. служ. С. Усолье, Сызран., Симбнр. 
Трегори Артуръ Вилмам. 73 Л. 98. к. а. Мл. вр. Пубанск. дивизюна. Варшава. 
Трегоровичъ Евг. Ив. 78 .7. 904. Мл. вр. воен. лаз. Георевскь, Терск. 
Грегоровичь Лющанъ-Эвар. Петр. 34 Л. 63 к. с. Зем. вр. С. Головинщина, Нижнелом., Пенз. 
Грегоровичъ Северинъ Карл. 40 Л. 62 к. с. Частн. служ. Минскь. 
Гредингерь Ричардъ-Фед. Тосиф. 61 Д. 85. (Псих.) и. с. Пом. Вр. Инси. Симферополь. д. В. 
Грейденбергь Абр.-Лейб» Шансов. 63 ДЛ. 89 н. с., впр. Воронежъ, 
Грейденбергь Борисъ Шапсов. 57 Д. 82 с. с. От. вр. зем. бол. Харьковъ. 
Грейлихь Евгр. Оск. 59 Л. 88 н. с. Сверхшт. лаб. унив. Москва. ° 
Грейнертъ Ал-дръ Влад. 14 Л. 99, Мл. вр. 12 ифх. пол. Тула Д. В. 
Грейфе Герм. Андр. 10 Л. 97. (Гинек.). Св. орд. клин. унив. Москва. 
Грейфейгагень Вильг. Вильг. 62 Д. 87. (Хир.), впр. Ревель. 
Грейць Влад. Матв. 77 Л. 901. Ма. вр. 8 пфх. п. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 
Треке Влад. Лавр. 14 Л. 98. (Нерв.), вир. Пековъ. 
Грекерь Ром. Андр. 75 .Г. 902, вир. Мевъ. 
Греккъ Иги. Эрасм. 40 Л. 67 к. с.. вар. Акиерманъ, Бессар. 
Грековъ Ал-дрь Иван. 13 Л. 97. Амб. вр. Алекс. бол. и вр. экст. род. зав. СПБ. 
Грековъь Алекс. Дм. 73 СФ. 97. к. а. Мл. вр. воен. лаз. Укр. Мервъ, Закасп. Д. В. 
Грековь Ив. Ив. 67 4. 94 к. а. (Хир.). Орд. Обухов. бол. СПБ. 
Грековь Пав. Дмит. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. мфетн. лаз. Симферополь. 
Гренковь Серг. Фед. 52 Д. 87 и. с., вир. Калуга. 
Греицовь Мих. т 61 .Т. 81. Зем. вр. Симбирск. 
Грень Ник.-Дав.-Самуиль Карл. 35 4. 69. Гор. вр. Лемзаль, Вольмар., Лифл. 
Гренъ Эрикъ-Оскар.-Теод. Кара. 74 Л. 98. Зем. вр. С. Кандабулахь, Самарек. 
Грепачевекй Вас. Ник. 71 Л. 96 н. с. Зем. вр. М. Оржица, убен., Позг. 
Греначевектй Конст. Тул. 80 .Т. 904 Мл. вр. 22 ифх. пол. Остроленка, Ломж. 
Гречаниновь Влад. Ник. 57 Д. 35 в. с. Ст. вр. Л.-Гв. Павл. пол. СПБ. 
Гречанинъ Ив. Виктор. 72 Л. 900. Зем. вр. Сл. Двурфчныя, Купян., Харьк. 

ечановь Аполл. 9ед. 72 Л. 97 к. а. Мл. ‚вр. Л.-Гв. С. -Петерд. пол. Варшава. 
Греченко Вас. Фед. 63 Л. 91 и. с. У. вр. Золотоноша, Полта». 
Гречинек!й Вас. Пава. —. _ 86. (Акуш. и гин.) вк. с. бел. вр. М. 2 Енотаев., Астрах. 
Гречишкиияь Георг. Мих. Л. 9т. (Псих.). Мл. вр. Алекс. бр. иогр. стр. ?. 
Гречка Ив. Георг. 70 Л. о к. и. З0м. вр. с. Коваши, Петергоф. СПБ. 
Гречнщевь Кесноф. Михайл. 18 Г. 900. Самит. вр. Томскъ. 
Гречулевичь Вас. Вас. 56 Л. 84 к. с. Ст. вр. 11 саперн. бат. Одесса 
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Тржанковеклй Болес.-Ив. Алоиз. 68 Л. 89. Сверх. орд. бол. Млад. Тисуса. Варшава. 

Гржегоржевекй Зенонъ Адольф. 78 Л. 99, вир. Двинскъ, Витеб Д. В. 

ТГржегоржевекли Ольгердъь Виктор. 73 .Л. 98. к. а. Сел. вр. С. Исетское, Ялутор., Тобол. 

Гржибовек1й Беряг.-Ник. Вацл. 70 4. 93 к. с. Ст. вр. морск. баг. Одесса. 

Гржибовежй Максимил. Ал-др. 71 /. 96. (ДЪт.). Св. вр. Восп. Д. СПБ. 

Гржибовскй Север. Ал-др. 63 Л. 90, впр. Пос. Лащовъ, Томашов., „Пюбл. 

Грибановъ Ник. Аполл. 63 Д. 90 к. с. Мл. вр. Ник. нн., ст. вр: и конс. леч. ком. о ниц. и деж. 
вр. при дир. Имп. театр. СПБ. 

Грибинюкъ Ефим. Сем. 54 Л. 83. (Электротер.) к. с., впр. СПБ. 

Грибовеюмй Илья Ильичь 54 {. 80 к. с. Ст. вр. 31 арт. бр. Селипь. казармы. Новгор. 

Грибофдовъ Адранъ Серг. 75 Л. 99. Мл. вр. 177 ифх. п. Рита. 

Григишкисъ Тос. Ант. 50 Л. 76 к. с. Ст. вр. 2 грен. арт. бр. С. Павловская, Звенигор., Моск. 

Григлевичъ Теофиль Теоф. 73 Л. 900, впр. Варшава. 

Григорапгь Вас. Андр. 50 Л 76. (Вн.) с. с. Див. вр. 38 иЪх. див. Ровно Волынск. 

Григоренко Артам. Филим. 32 Л. 58 к. с., впр. Юевъ. 

Григоровичъ Влад. Владим. 76 Л. 900. Мл. вр. Гвард. Эк. СПЪ. Д. В. 

Григоровичъ Влад. Поликари. 42 Л. 69 к. а., впр. С. Тонское, Ливен., Орлов. 

Григоровичъ Владисл. Емел. 66 Л. 92. (Хир., гин. и акуш.). У. вр. Гадячь, Полт. 

Григоровичъ Фед. Ив. 53 Д. 80 к. с. Ст. вр. 41 арт. бриг. Витебскъ. Д. В. 

Грнгоровичъ-Барекй Фед. Петр. 62 .. 88. (Вн.) к. с. Вр. при панс. благотв. общ. №еву. 

Григоровъ Фед. Вас. 54 Л. 76. Жел.-дор. вр. Новочеркасск. 

Григорьевъ Ал-дръ Анд. 51 Д.77 с. с. Гл. вр. воен. госп. Брестъ-Лит., Гродн. 

Григорьевъ Ал-дръ Влад. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 87 их. пол. Аракч. каз. Новг. (. В. 

Григорьевъь Ал-дрь Мих. 73 Л. 900. Уч. вр. М. Смотричь, Каменец., Подол. ` 

Григорьевъ Ал-дръ Ник. 70 Л. 95 т. с. Част. сл. Зея-Пристань, Амур. 

Григорьевь Алекс. Вас. 60 Д. 83 с. с. Проф. унив. Варшава. 

Грнгорьевь Алекс. Ксеноф. 64 Л. 91 н. с. Зем. вр. Д. Львово, Тамб. 

Григорьевь Алекс. Харлами. 57 Д. 81. с. Вр. для команд. УТ раз. Окр. В. М. Упр. Тифлис. 

Григорьевъ Влад. Ал-др. 78 Л. 904 Мл. вр. воен. лаз. Наманчанъ, Ферганск. 

Григорьевъ Влад. Григ. 58 Д. 81 н. с. вир. СПБ. - 

о раторвовь Влад. Мих. 68 . 95 т. с. (Внутр. и нерв.). Вр. для 0фдн. Москва. 

Григорьевъ Гавр. Фед. 71 Л. 95 н. с. Мл. вр. 28 арт. бр. Галчина, СПБ. 

‘’Григорьевь Георг. Петр. 39 Л. 6+4 с. с., впр. Ставрополь. 

Григорьевь Дмит. Вас. 64 Д. 88 и. с. Сверхшт. орд. бол. Марш Матдалины. СПБ. 

Григорьевь Евг. Павл. 72 Л. 97. Вр. Богородско-Глухов. мануфакт., Богородскъ, Моск. 

Григорьевь Левъ Петр. 38 Л. 61 т. с. У вр. С. Прасковея, Ставр. 

Григорьевь Мих. Петр. 62 Л. 89 н. с. Зем. вр. Дмитровскъ, Орлов. 

Григорьевъ Них. Иллар. 53 Д. 80 с. с. Вр. гор. учил., гор. сан. и гимн. СПБ. 

Григорьевъ Ник. Филиц. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. 34 фл. эк. Севастополь. 

Тригорьевъ. Паз. Сем. 76 Л. 908. Мл. вр. 225 пЪх. рез. пол. Саратовт. 

Григорьевь Павель Степ. 78 Л. 901. Зем. вр. Ильиной погость, Богород., Моск. 

Григорьевь Петръ Андр. +6 Л. 12 н. с. Жел.-дор. вр. Керчь, Тавр. 

Григорьевь Серг. Петр. 15 ЛД. 99. Св. орд. гор. Никол. бол. Харыговъ. 

Тригорьевь Фед. Фед. 62 Л.`89. (Хир.). Орд. клин. унив. Москва. 

Григорянць Арманс. Ованнес. 79 1. 908 Мл. вр. кри. арт. Варшава. 

Грнидинсв!й Яковь Петр. 71 Д. 99. Зем. вр. С. Таложниково, Нижегород. 

Гридинъ Ал-дръ Ал-др. 44 Х. 68 к. с. Гор., реал. учил. и тюр. вр. Сарануть, Вятеи. 

Гридинъ Вас. Ив. 60 4. 36 к. с. Жел.-лор. вр. Гомель, Могил. 

Гридинъ Влад. Ау-др. 48 4. 74. (Сиф., вен. и кож.)., вир. Ялга, Тавр. 

Гриммь Ив. Вас. 48 Д. 66 д. с. с. Кори. вр. 14 арм. кори. „Люблин. 

Гринбаумъ Адольфъ Марк. 49 Л. 14 н. с., впр. Вартава. 

ТГринбаумь Генр. Гейман. 55 Д. 81, вир. СПБ. 
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Гринбергь Абрамь Монс. 57 Л. 83, вир. Мевт.` 

Гринбергь Генр. „Подвиг. 79 Л..902, вир. Бр.-Дитовекъ. 

Гринбергь Григ. Азарьев. 75 ФД. 900, впр. М. Красное, Ямнол., Подол. 

Гринбергь Лейба Нухим. 68 Л. 95. Лондонъ. 

Гринбергь Мовша-Дав. Лейб. 71 Л. 95. У. вр. Елизаветполь 

Гринберг Мовша-Хаимъ Абр. 64 Д. 91 н. с., впр. Самара. 

Гринбергь Монс. Исаак. 49 Л. 14 н. с. т вр. Херсонъ. 

Гринбергь Моис. Леон. 72 Л. 98. Зав. вр. ВолосЧе Махаринцы, Бердич., Ев. . 

Гринбергь Серг. Вен1ам. 73 ЛД. 99. Зем. вр. в. Теньки, Сыяж., Казан. 

Тринбергь Симха-Гецель Монти. 59 Л. 81 к. с., вир. Харьковъ, 

Гринбергь Шоель-Идекь Исаак. 66 Л. 91. а. уши. и нос.), впр. Николаевъ, рее, 

Трингартенъь Мих. Людвиг. 74 Л. 901. ее вр. Сл. Зориковка, СтаробЪл., Харьк. 

*Гриневальдь Отто Оттон. 30 Д. 53 д. с. с. Им. Гаагофтъ, Везенб.,. Эстл. 

ТГриневецый Ант. Болесл. 73 ДЛ. 96. ель. н жен.). Дир. Общ. водолеч. и зав д. физ1отер. 
леч. Одесса. | 

Гриневецый Элуар. Болесл. 76 Л. 901, Зем. вр. ? Прилуцк., Полтав. 

Триневицкйй Болес. Ив. 66 Л. 91 к. с. Вр. техн. яел.-дор. учил. Ковровъ, Взад. 

Триневицк!й „Левъ Франц. 39 Д. 63 с. с., вир. Москва. 

Триневичъ Венцесл. Леонард. 66 Л. 95. Зем. вр. С. Корчкодомъ, Любим., Яросл. 

Гриневичь Ив.-Викент.` Ив. 64 Л. 94, вир. М. Мястковка, Ольгоп., Подол. 

Гримевичь Газ. Викент. 67 ЛД. 93, вир. Владиелавовъ, Сувале. 

Гриневичь Нарцисъ Мих. 62 Д. 88 с. с. Пом. Вр. Инси. Вильна. 

Грицевек!й Болесл. Них. 76 Л; 900 Жел.-дор. вр. Торопець, Пеков. 

Гриневсьйй Влад.-Викент. Пик. 67 ДЛ. 93 н. с. Зем. вр. Гадячъ, Полт. . 

Гриневешй Ив. Ал-др. 56 Л. 8+ к. а. Жел.-дор. вр. Ст. Нижнеднфировскт, Новом.., а 

Гриневей Фед-Франць Ал-др. 60 Л. 85. (Вн.) н. с. Вр. частн. женск. гимн. Москва. 

Гриневь Леонидь Мльичъ 49 Л. 13 д. с. с. Вр. Гл. Упр. отд. кори. жанд. СПБ. 

Гриневь Яковъ Вас. 66 Л. 91 н. с. Мл. вр. воен. лазар. Симферополь. 

Гринейзень Берн.-Ал-дръ Бернгард. 65 Д. 91 н. с. Пом. Нал. маст. зав. в.-вр. заг. т 

Гриненко Аристархь Прокоф. 78 Л. 97, вир. СПБ. 

Гринерь Ник.-Генр. Андр. 34 Л. 65 к. с. Зем. вр. С. Сарата, Аккеры,, Бессар.. 

Гринеръ Сруль Нахман. 67 Л. 95. (Кож. и вен.), вир. Тула. 

Гринеръ Эрн.-Карль-Густ. Карл. 58 Л. 94, вир. Гдовъ,: СПБ. 

Гринингь Ив. Вас. 59 Л. 8+. вир. Рига. 

Гринкругь Ал-дрь Мееров. 48 Л. 67 к. с., вир. Тула. 

Гринфельль Абр. Ислан. 66 Д. 92. (Сиф. п. кож.), вир. Одесса. 

Гринфельдь Герм. Фили. 71 Л. 97, вир. Москва. 

Гринфельдь Михель Самуил. 65 Л. 93, впр. Владикавказъ. 

ТГринштейнь Ихюель Тимоф. 51 Д. 14 к. с., впр. Туда. 

Тринштейщь 1ехель-Михель Мееровнчъ 77 Л. 904. Впр. Житомръ. 

Гринштейнь Нох. Говиг. 73 ЛД. 97, вир. Рига, Лифя. 

Гринштейнь Янкель Меер. 58 С. 89 н. с. Зем. вр. С. Пересвфтово, Смолен. 

‚ Гринъ Ал-дръ 10сиф. 63 СД. 89 н. с. Мл. вр. 20 кон. арт. бат. Сфдлецъ. 

Грин Тос.-Людв. Феликс. 30 Д. 60 к. а, впр. Варшава. 

Грипить Акимь Ив. 41 Д. 68 к. с., впр. Ярославль. 

Пищай Влад. Серг. 55 Д. 80 к. с. Ст. вр.`252 Аналек. рез. бат. Екалеринодаръ. 

Грицунъ (онъ-ше Деркачь) Эрмй Иван. 58 Л. 86. (Сиф. и кож.), вир. Юовт. 

Гричшикинь ое. АНГ. о. Л. 16 к. с. Ст. вр. 283 Сур. рез. бат. Симбирскъ. 

Гришановь Сиприд. Ник. 25 . 50 с. с., вир. Семипалалинскт. 

Гришковскй Юланъ Игнат. 57 Л. 86 с. с. Ст. вр. тоси. Св. Такова. Вильна. 

ришогь Падиаль Хрнеман. 17 Л. 904. Вир. Харьковъ. з 
Грищенко Алекс. Ан; др. 66 Л. 91 к. а. Мя. вр. 180 пЪх. пол. Вевъ. 
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ТГробицклй Алекс. Викент. 60 Л. 87, впр. Лодзь, Петрок. 

Гродецктй Франць Тосиф. 63 Л. 89, впр. Ковна. 

Гродецкй Юзмй-Валер1и Стан. 60 Л. 88. Гор. вр. Радомыель, ев. 

Гродзенек1й Берко Мовиг. 68 Л. 88, впр. Гомель, Могия. 

Гродзенемй Мих. Марк. 76 .Т. 900, впр. Варшава. 

Гродзниеюй Ханмъ Гирш. 73 Л. 98. Зем. вр. Тихвинъ, Новгор. 

ТГролзьйй Тос.-Сигиз. Ник. 67 4. 93. (Вн.), внр. Варшава. 

Гродзвлй Конст.-Ант. Ант. 34 Л. 68. (Сиф.), впр. Д. Словень, Радим., Варш. 

Тродницвй Венаминъ Леонт. 74 ЛД. 99.. Шь. и тюр. вр. Екатеринославу. 

Грожевичь Владисл. Викент. 74 Л. 901, впр. Варшава. 

Гроздовъ Евг. Георг. 71 Л. 97. (Сиф. и кожн.) т. с. Орд. Кево-Кирилловек. богоугодн. 

заведен. Шевъ. 

Грозенштейнъ Влад. Дав. 69 Л. 96. (Вн. и дЪт.). Св. вр. гор. бол. Николаевъ, Херсон. 

Трозманъ Шимонъ Давид. (Семенъ) 76 .Т. 908; впр. Кевъ. 

Грольманъ Шлюома Файвуш. 70 ЛХ. 95, вир. Рига, Лифл. 

Громадзк!й Ив. Франц. 57 Д. 80. (Жен. и дфт.). Зав. гор. родил. прот. Варшава. 

ТГромаковеый Андр. Яков. 36 Д. 63 к. с., вир. Геормевскь, Пятигор., Терск. 

Громаковекй Дмит. Ал-др. 66 Д. 90 н. с. Мл. орд. воен. госи. Куевъ, 

ТГромаковеклй Пав. Петр. 63 Л. 89 к. с. У. 0 Красный Яръ, Астрах. 

Громанъ Вильямъ Влад. 36 Л. 70. (Акуш.) к. с. Орд. губ. зем. бол. Орезу. 

Троманъ Влад. Влад. 58 Д. 84 к. с. Гор. вр. Вано, Эстл. 

Громбахь Вильг. Анусим. 72 Л. 96. Асс. зем. псих. леч. С. Покровское - Мешерское, 
Под., Моск. Д. В. 

Громзинъ Кондр. Ильич. 71 1. 903. Мл. вр. 186 пфх. рез. пол. Ново-Минскъ, Варии. 

ТГромовъ Вас. Андр. 75 Л. 902. Мл. вр. 181 пъх. рез. и. Суерневицы, Вар. 

ТГромовъ Влад. Алекс. 18 Л. 900, впр. Москва. 

Громовъ Влад. Фед. 64 Л. 91 н. с. Жел.-дор. вр. БФлевъ, Тульск. 

Громовъ Мих. Конст. 74 Л. 99 к. а. Мл. вр. 3 рез. арт. парка, Тверь. 

Громовъ Ник. Павл. 78 Л. 900. Уч. вр. С. Чечуйское, Кирен., Иркут. 

Громовъ Пегръ Ив. 53 1. 82. Зем. вр. С. Елховка, Нижегородск. 

Громыко Влад. Григ. 62 Л. 87, впр. Могилевъ (губ.). 

Громыко Мих. Игнат. 64 ДЛ. 91 нк. с. Мл. вр. воен. лазар. Житомръ. 

Гронимуеь Левь Исаев. 68 Л. 94 к. а. впр. СФнно, Могил. 

ТГроновекй Владисл.-Яковь Ив. 55 ДЛ. 16 ин. с. Жел.-дор. вр. Бфлостовь, Гродн. 

Гроетейть Филишть Льв. 54 .Т. 80. (Вн. и дфт.), впр. Варшава. 

Гроегликъ Абр. Симон. 65 Л. 92. (Накож. и венер.), вир. Лодзь, Петрок. 

Гроегликъ Натанъ Бернард. 70 Ф. 97. (Вн.), впр. Варшава. ‚(. В. 

Троегликъ Самуиль Симх. 60 ДЛ. 90, вир. Каменецъ-Подольскь. 

Гроеманъ Исаакъ Тосиф. 67 Л. 96, ны Владиславовъ, Сувалк. Д. В. 

`Гроеманъ Мих. Львов. 54 Л. 77 с. с. Дивиз. вр. 17 пфх. див. Холмь, Люблин. 

ТГроеманъ Феликсь Солом. 81. о Зем. вр. Д. Колбеки, Тихвин., Новгород. 

Гроесбергь Карлъ-Пав. Ив. 55 ДЛ. 83 н. с. Прих. вр. М. Ливенбергь, Доблен., Кура. 

Троссгеймъ Филипиъь Львов. 54. Л. 80. (Вн. и дЪт.), впр. Варшава. 

Гросеманъ Ал-дръ Вульф. 60 Л. 85. (Вн. и дфт.) н. с. Вр. для бфдн. Москва. 

Гроееманъ Пейсахь (Пав.) Эмяш. 72 Л. 98, впр. М. Василишки, Лидск., Вилен. 

Гросеъ Готлнбъ Готлиб. 76 Л. 904. (Хир.) Асс. Евангелич. бол. Одесса. 

Гроееъ Тос. Герман. 56 Л. 84 к. с. Ст. вр. 158 пфх. пол. Аленсандрополь, Эрив. 

Гросеъ Ник. Ник. 18 Л. 904. Зем. вр. Козьмодемьянскъ, Казанск. 

Гроееь Христ. Ив. 69 ДЛ. 95 н. с. Гор. вр. Веневъ, Тульск. Вр. дивиз. обоза 8 иЪх. див. „|. В. 

Грову Аъдръ Конст. 65 Л. 89 к. с. Ст. вр. бриг. погр. стр. Велюнь, Калии. 

Гротъ Оттонъ Генр. 54 Д. 84. Вр. Никол. гор. богад. Рига. 

Гроть (фонъ) Вольфганть Рудольф. 78 Л. 98. (Хир.) Ассист. гор. бол. Рига. 


— 108. — 


Тротъ (фонъ) Рудольфъ Адольф. 61 Д. 87. Вр. леч. Пр. Общ. Пр. Митава. Д. В. 
Троховек1й Ал-дръ-Казим. Ант. 48 Л. 72. (Ви. и дфт.), впр. Варшава. : 
Гроховекй ИларШ Яков. 32 Л. 58. (Акуш. и гинек.) с. с. Орд. гор. бол. Одесса. 
Гроховек1й Петръ 9еофил. 52 ДЛ. 18 к. с. Зем. вр. Самара. 
Трохольевйй Аламъ-Петръ Густ. 64 Л. 91. (Вн.), впр. Д. Одерады, Дуцк., Волын. 
Грохольекй Бронис. Мих. 69 ДЛ. 94. (Ушин., горя. и нос.). Экст. Голиц. бол. Москва. 
Трохольск!й Франць Людв. 28 Л. 53. Зем. вр. М. Атаки, Сорок., Бессар. 

ТГроцманъ Тосифъ Борох. 72 Л. 97, впр. Харьковъ. . 

Грошевой Вас. Георг. 63 Л. 89. Жел.-дор. вр. Сумы, Харьк. 

Троэрь Францу-Ксав.-Карль Франц. 48 Л. 73 т. с., впр. СПБ. 
Трубе Ив.-Фед.-Оскаръ Вильг. 58 Д. 18 с. с. Дивиз. вр. 3 грен. ифх. див. Москва. 
Грубе Эвал. Никол. 76 Л. 902. (Гинек. и акуш.), впр. №евъ. 

Труберманъ Исаакъ Зисов. 72 Л. 98, впр. Тула. - 

Труберть Эдгаръ-Вильг. Роберт. 59 Д. 83. (Хир. и дфт.) к. с. Консул. воен. госи. Вильна. 
Трубовицщь Фридр. Бертольд. 61 Л. 91, впр. Ст. Ромерсгофъ, Рижск., Лифл. 
Трудзинек1й Зигм. Мих. 710 . 96, вир. Варшава. 

ТГрудзиневй Конст. Викент. 31 Л. 60, вир. Брестъ-Литовскь, Гродн. 

Трудинектй Григ. Григ. 66 Л. 91 н. с. Сан. вр. Сихфероноль. 

Грудинъ Влад. Афан. 66 Л. 98. (Вн., жен. и акуш.). Зем. вр. Курекъ. 

Грудистовь Ал-дръ Мих. 76 Л. 901. Зем. вр. С. Ржавецъь, Шацк., Тамб. 

Гружевек!й Ал-дръ Ал-др. 65 Л. 89. (Хир.), вир. Варшава. 

Труздевъ Ал-дръ Ив. 63 ДЛ. 87 к. с. Орд. губ. зем. бол. и вр. поп. ком. о бд. Кострома. 
Груздевъ Ал-дръ Феодос. 58 ДЛ. 84 к. с. Зем. вр. 6. Каверново, Макарьев., Костром. 
Труздевъ Антонь Еварест. 76 Л. 901. Зем. вр. Нерехта, Костр. 

_ Груздевь Викторинъ Серг. 66 Д. 91 к. с. Проф. ун. и вр.-конс. Родюн. инст. Казань. 
Груздевь Мих. Евген. 80 Л. 904. `(Хир.), вар. СПБ. 

Груздевь Серг. Серг. 64 Д. 88 с. с. Прозект. морск. госпит. Кроштадтъ. 

Грузлзь Стан.-Ив. Витольд. ‘66 Л. 91, внр. М. Кельмы, Росаен., Ковен. 

Грузенбергъь Моис. Осип. 71 Л. 97, вир. СПБ. 

Грузенбергь Самуиль Тосиф. 55 ДЛ. 83. (Хир.). Фабр. вр. СПБ. 

Грузиненко Ал-дръь Пазл. 60 Л. 87 к. с. Зем. вр. Кролевець, Чернлг. 

Грузиновъ Влад. Дмит. 56 . 82 к. с. У. вр. Руза. Москов. 

Грузинъ Ник. Егор. 70 . 97. Мл. вр. 82 пвх. пол. Грозный, Терек. 

Грузовъ Сем. Ник. 54 Л. 13. н. се. Зем. вр. Бирючъ, Воронеж. 

Грузовь Стен. Ник. 40 .Т. 62 к. а., впр. Бирючъ, Воронеж. 

Грунау Ал-дрь Рудольф. 50 Л. 74. (Псих.) к. с. Орд. губ. зем. бол. ‚Бкалерииосла, 
Грундзахь Игнат. Маврик. 61 Х. 85, вир. Варшава. 

Грундгандь Генр. Карл. 77. 908, впр. Варшава. 

Грундульеь Ник. Ив. 73 Л. 901. Мл. вр. 2 стр. п. Плоцкъ. 

Грунь Симха Овсеев. 71 Л. 94, впр. евъ. 

Грусь Ник. Ив. 67 Д. 90. (ДФт.) к. с. Директ. дфт. пр. СПБ. 

‚ Грухальск!й Адамъ Владие. 68 Л. 93, вир. Пос. Клечевъ, Слушен., Налииг. 
Грушецкйй Вячесл. Петр. 59 Ф. 83 к. с. Сан. вр. Тула. 

Грушке Дмит. Ал-др. 56 2. 84 к. с. Зем. вр. Землянскъ, Воронеж. 

Грущинекй Ал-дрь Феликс. 69 Л. — впр. Варшава. 

Груэль Мечисл. Конст. 46 Л. 69 с. Вр. бол. С. Антовя и жел.-дор. Влоцлавскъ, Варш. 
Грызловъ Аркад. Андр. 79 Л. 908. в бол. княг. Гагариной С. Сергевское, Крапив. Тульск. 
Грышкевичъ Викт. Ив. 66 Л. 93. (Вн. и нерв.), впр. Москва. 

Грьховь Ив. Сем. 65 Л. 89 н. с. Вр. двор. цанс.-приюта. Смоленскъ. 

Грышищевъ Ник. Евген. 49 ДЛ. 76 с. с. У., жел.-дор. и жен. гимн. вр. Новгородъ. 
Грюнбергь Юмй Карл. 68 Л. 95, впр. СПБ. 

Грюнбергь Лковъ Яков. 56 Д. 90, впр. Рига. 
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Грюнерь Карль-Никол. Карл. 69 Л. 902, впр им. Бененъ, Курл. 
Грюнингъ Рич.-Тог.-Берн. Бор. 68 Д. 9+. (Акуш.) к. а. Св. вр. род. зав., орд. Ал. Общ. Ну. Кр. 
и деж. вр. при Дир. Импер. Театр. СПБ. В. 

Грюнталь Рафаэль Готгард. 45 Л. 17 н. с., вир- Екатеринос лазъ. 
Грюнфельдъ Герм. Филим. 71 Л. 97, впр. Москва. 
Грязновъ Ал-дръ Ал-др.10/Д.94. (Акуш., жен. и дЪт.) н. с. впр. СПБ. 
Грязновъ Ал-дръ Петр. 64 Л. 90 с. с. Столон. Гл. В. М. Упр. и Мл. вр. Вд. Дома. СП. 
Грязновь Евген. Виктор. 33 С. 59 д. с. с., впр. Калуга. 
ТГрязновь Ник. Ив. 76 1. 904 Мл. вр 5 иЪх. пол. Бфла,. СЪдлецк. 
Трязной Вас. Ник. 75 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Керчь, Тавр. | 
Тубаревичъ Ник.-Рудол. Франц. +6 Ф. 80 к. с. Ст. вр. 82 драг. нол. Дубно, Волын. Д. В. 
Тубаревь Ал-дръ Петр. 56 Д. 82. (Хир. и гинек.) с. с. Проф. унив. Москва. 
ТГубаревь Ив. Дан: 58 Д. 8+ к. с. Ст. вр. 66 ифх. нол. Холмъ, Любл. 
ТГубаревъ Ник. Мих. 538 ХЛ. 18 к. с. Ст. орд. мор. гоеп. Севастополь. 
ТГубаревь Пав. Мих. 50 Л. 14 д. с. с. Флагм. докт. Балтск. фл. Кронштадтъ. 
Губаревь Петръ Алекс. 69 Л. 94 к. с. Ст. орд. воен. госп. Рига. 
Губергриць Исай Мордух. 57 Я 85, вир. Кременчугь, Полтав. 
Губергриць Монс. Марк. 59 Л. 85, вир. Курекъ. 
. Губерть Владис. 10с. 60 Д. 87. (Оспопр. идёт.) к. с. Пр.-доц. ист. вр. Воси. Д. СПБ. 
Губерть Ив. Тероним. 62 ДЛ. 88 к. а. Город. вр. Палушинъ, Новоминск., Варшав. 
Тубинъ Ник. Андр. 59 Л. 82 с. с. Вр. поли. и Почет. Понеч. о бфдн. Москва. 
Губкинъ Григ. Ильичь 59 Д. 33 с. с. Врач. Инси. Казань. 
Губовичь Алекс. Ив. 63 Л. 80 к. с. Жел.-дор. вр. Пермь. 
Губыринъ Мих. Ал-др. 61 Л. 89, впр. Нижн-Новгородъ. 
Тугель Шмуиль Мовш. 62`Л. 88, впр. Пос. Крюковъ, Кременчуг., Полтав. 
Гуглинсый Пав. Дмитр. 71 Д. 99, впр. КФаьцы. 
Гуго Эдуардь Вильг. 68 Л. 90 н. с. Гор. вр. Рига. Д. В. 
Гудвиловичь Стан. Петр. 20 Л. 45 д. с. с., впр. Москва. 
Тудельманъ Моис. Цалев. 57 Л. 83. (Акуш.). Зав. вр. М. Вороновица, Брацл., Подол. 
Тудже Эдм. Фридрих. 73 ДЛ. 98, вир. Рига, Лифл. Д. В 
Гудковъ Вас. Ив. 15 Л. 902. Мл. вр. 27 В:-Сиб. стр. и. Портъ-Артура,. Квант. 
ТГудковь Викг. Иван. 75 Л. 900. У вр. Златоустъ, Уфим. 
Тудлеть Роб. Ал-др. 57 Л. 84 к. с. Ст. ‘вр. 16 стр. пол. Одесса. Д. В. 
Гудыневлй Вен!ам. Копел. 59 Л. 87, вир. Волковышки, Сувалк. 
Гуже Ив. Барл. 75 Л. 908. вир. Либава, Курлянд. 
Тужевекй Болесл. Антон. 73 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. 15 фл. эк. Либава, Гроб., Пур. 4. В. 
Тузаревичъ Ант. Ник. 51 ДЛ. 19 к. с. Ст. вр. 231 рез. иЪх. бат. Казань. 
Гузареклй Стен. Мих. 56 Л. 80. (Акуш.), впр. Варшава. 
Тузарчиюь Исаакь Моис. 64 Л. 91. (Акуш. и гин.), вир. СПБ. 
ТГузевичь Владис.-Петръь 9ом. 60 Л. 87 к. с. Вр. бол. Св. Геормя. Кальваря, Сувалк. 
Тузь Пинх. Ханм. 608 Т. 96. Зем. вр. Сл. Андревка, ЗаИев., Харьк. 
Гуковичъ Георг.’ Прокоф. 64 С. 90 к. с. Зем. вр. Херсонъ. 
Гуковичь Дмит. Прокоф. 61 Л. 90 н. с. Гор. вр. Александрия, Херсон. 
Гуковевий Евсей Исаев. 12 Л. 901, впр. К евъ. 
Гуковевьй Исай Герш. 35 Л. 63, вир. Одесса. 
Гуковъ Мих. Матв. 72 Л. 98. Жел. дор. вр. Ст. Брянекъ, Орлов. /. В. 
Гулалае Ив. Солом. 63 Л. 91 н. с. Мл. орд. воен. госп. Варшава. 
Гулакъ-Артемовсый Алекс. Львов. 37 Л. 10. (Элехтротер.), вир. Мевъ. 
Гулевичь Владисл. Ромуальд. 47 Л. 14 к. с. Гор. и зем. вр. Сухиничи, Лозел., цалуж. 
ТГулевичъ Влад. Серг. 67 Д. 91. (Ви. и жен.) к. с. Проф. унив. Харьковъ. 
Гулевичь Понст. Ник. 66 Л. 90 к. с. Ст. вр. 14 арт. бр. Внитиневт. 
Гулевичь Эварестъ-Эдмундъ Игнат. 66 Л. 95 в. а. Окр. вр. Упр. Гунибт, Дагест. 
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Гуленко Ник. Фед. 65 Л. 93 т. с. Зем. вр. С. Ростокино, Моск. 

Гулинсюй Франць Стан. 47 Л. 76. (Акуш.), впр. Варшава. 

Гулишамбаровь Рубинъ Госиф. 52 Л. 76 к. с., впр. Асхабадъ, Закасн. 

Тулульянцъ Герас. Георг. 62 Л. 91. (Вн. и дфт.). Завфд. гор. бар. бол. Тифлисъ. 

Гульбиневк!й Тосиф. Адальберт. 62 ДЛ. 88 цв. с. У. вр. Александрополь, Эриван. 

Гулькевичь Валент. Орест. 67 Д. 95 к. а. Мл. вр. гв. лет.’ арт. пар. Стрфльна, СПБ. 

Гульковекй-Шульщь Стан.-Фед. Львов. 70 Д.95. вир. Могилевек. губ. (им. матери): 

Гульманъ Янкель-Госифл, Срул. 72 Л. 900, впр. М. Валегоцулово, Ананьев., Херес. 

Гуляковъ Ив. Ник. 56 Д. 80 к. с. Зем. вр. С. Кошки, Самар. 

Гуляницый Владис. Стан. 61 Д. 87. (Окуд.) к. а. Гор. вр. Луганскъ, Екатерин. 

Гуляницьйй Стан. Адам. 34 Л. 58 к. с., впр. Гуганекь, Славян., Ецатер. 

Гумбургь Ал-дрь Ал-др. 75 Л. 901. Мл. вр. 10 их. пол. Калуга. д. В. 

Тунбургь Ал-дрь Филип. 32 Л. 51 с. с. Вр. дух. учил. и татар. пи. Оренбургъ. 

*Гумилевъь Степ. Яков. 36 Л. 61 с. с. СПБ. 

Гуминск я Алекс.-Ал-дрь Петр. 75 Л. 98. Мл. вр. бр. погр. стр. Кагызманъ, Кауск. 

Гуминенй Ив. Викт. 45 Л. 74. Зем. вр. С. Ровное, Новоузен., Самафр. 

Тунинеыйй Францискь Филии. 68 Л. 89 к. с. Ст. вр. в. лаз. Укр. Нарынское, 'Семир$ч. 

Гумовекй Францъ Стан. 63 Л. 90, впр. Серцецъ, Плоцк. 

Тунлеггерь Робер. Ив. 69 Л. 96 т. с. Мл. вр. леч. для приход. Комит. о нищихъ. СПБ. 

Гундобинъ Ник. Петр. 60 Д. 85. (Вн. и дфт.) д. с. с. Проф. и вр.-спец. Мар. бар. бол. 
Общ. Крас. Креста СПБ. 

Гундоровь Мих. Петр. 67 Л. 94, впр. Владимйуь (губ.). 

Гундризерь Робергь Фед. 58 Д. 86 к. с. Ст. вр. .Аму-Дар. флотил. Чарджуй, Закасп. 

Гуннйуеь Вольфг. Фромгольд. 70 Л. 95. (Кож.). Вр. преи. Крестов. 06. Кр. Кр. Ревель. 

‚ Гуннйуеь Леонардь Карл. 44 Д. 70 к. с. Жел.-дор. вр. Царицыяъ, Саратов. 

Гуннуеь (фонъ) Эвальдь Карл. 29 СХ. 54 с. с., впр. Ревель. 

Гунъь Ник. Фед. 57 Л, 83. (Хир. и дфт.) с. с. Мл. орд. Елиз. клин. дЪг. бол., вр. Инст 

пуг. с00б. и дир. дфт. пр. Цесар. Ник. Ал. СПБ. 

ТГурановек!й „Людвигъь Бернгард. 53 Л. 76. (Ушн. и нос.), впр. Варшава. 

Гурари Дав. Меерь Лейб. 68 Л. 901, вир. Ст. Кереновская, Кавк., Кубан. 

Гурари Фабанъ Насон. 07 Л. 91, впр. Пос. Азовъ, Ростов., Донск. 

Гурбановек!й Леонт. Филин. 69 Л. 95 т. с. Пом. нод. инси. Брацлавъ, Подольск. 

Гурбановъ Ив. Георг. 70 Л. 96 к. а. У. вр. Павлодаръ, Семипал. 

Гурбеклй Игнат. Ив. 61 ДЛ. 90 н. е. У. вр. Новорадомекъ. Петрок. 

Гурбеыйй Стан. Янов. 71 Д. 98. Сверх. асс. клин. Юрьевъ, фе 7. В. _ 

Гурвичь Абр.: а. Вульф. 65 Л. 93, вир. Вильна. ^^ ее очен“ 

Гурвичь Арк. (Аар.-Кон.: Тос. 62 Д. 89. (Хир.), вир. Колотривт, Костр. 3% 


\, 


Гурвичь Аркад. Сем. 53 Л. 81 к. с. Ст. вр. 8 Закаси. стр. бат. Мервъ, Закаси. \ 


Гурвичь Борисъ Исаак. 74 Д. 99. (Гааз.), . Москва. 

Гурвичь Борухъ Шлюм. 59 Л. 85 к. а. Вр. евр. утил. БЪлостокъ, Гроднен. 
Турвичь Герщь Лейбов. 69 Л. 98. Св. вр. зем. бол. Сызрань, Симб. 

Гурвичь Лав. Моне. +18 ХЛ. 82. (Хир. и гинек.), н. с. впр. Москва. 

Гурвичь Исаакь Хацкел. 47 Л. 13 к.с. СЕ. вр. 221 Троицко-Сермев. цфх. пол. Москва. 
Гурвить Тегуда-Госиф. Беровичь 75 Л. 904. Зем. запасн. вр. м. Чернухи, Лохвицк., Полт. 
Гурвичь Томалогь Герц. 65 Д. 91, впр. Гродна 

Гурвичь Тосель Янкел. 48 Л. 13 к. с. впр. _ Уно ь. 
Гурвич Госифь Семен. 52 Л. 19. (Хир.у к. с. Ст. вр. 248 рез. бат. Уфа. Д. В. 
Гурвичь Луань Хаим. 83 Л. бЕ т. с., вир. о. 

Турвичь Маркь Осипов. 71 Л. 99. Частн. сл. Ковна. 

Гурвич» Моерл-Лейба^Юдел. — д. 85. (Вн. и дЬг.), вир. Москва. . . 

‚ Турвичь Мееръ Самупл. 49 Д. 75. (Окул.) н. е., впр. Ростовъ, Донск. 

Турвичь Мих. Ильичь 70 Д. о. "вн. вп. Ялта. Тавр. 
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Гурвичъ Мовша Геригь Балы. 75 7. 900. (Хпр:), вир. Варшава. 

Гурвичь Монс. Нотел..66 Д. 93, впр. СПБ. 

Турвичь Мордухъ Лейб. 60 Л. 86. Зем. вр. С. Сереговское, Яфенск., Вологод. 
Турвичь Ник. Ал-др. 27 Л. 52 д. с. с., впр. Уфа. 

Турвичъь Пазв.`Лушан. 71 Л. 97. Мл. вр. 83 фл. эк. Севастополь. 

Гурвичъ Самуиль Исаак. 69 „Л. 96. Вр.-спец. Общ. Кр. Кр. Пенза. 

ТГурвичъ Сандеръ-Беръ Аарон.-Гиршов. 68 Л. 98, впр. М. Городокъ, Б%Флост., Гродн. 
Турвичь Сем. Ал-др. 58 Л. 83 к. а. Дум. вр. СПБ. 

Турвичъ Юдель Беров. 70 Л. 97, впр. С. Луни Пинск., Мин. 

Турвичь Яковъ-Мовша Абр. 64 Л. 93 к. и. Вр. евр. `ббльн:Поневфжь, Ковен: 
`ГУрбёвияъ Ааронъ (Алекс.) Серг. 78 Л. 901. (Горл. нос. и уш.), вир. Пермь. 
Гуревичъ Абр.-Лав.-Шазель Борух. 52 Л. 89, впр. Кевъ. 

Туревичъ Авр. Савел. 62 Л. 88. (Вн. и бацт.). Жел.-дор. вр. Чевъ. 

Гуревич; Айзикъ (Исаакъ) Яков. 72 Л. 96, вир. Ростовъ, Дон. 

Туревичъь Ал-дръ Исаев. 62 ФЛ. 89. (Ак. и гин.) н. с. Вр.-сиец, 06. Вр. Вр. Харьковъ, 
Гуревичъь Берко Мордух. 64 ДЛ. 89 к. а. Сан.-эпид. вр. Марулоль, Екатеринося. 
Гуревичъ Вульфъ Самуил. 52`Д. 18 к. с. Гор. сан. вр. 9еодочя, Таврич. 

Гуревичъ Григ. Яковл. 10 Л. 900. Мл. вр. 102 иЪх. пол. Гродна. 

Гуревичъ Изр. Айзик. 62 Л. 89. (Акуш. и жен.) н. с. Орд. клин. унив. Харьковт. 
Туревячь Тезек. Бенщан. 61 Л. 87. Учил. вр. Якобштгадтъ, Фридрихшт., Кура. 
Гуревичъь 10с. Савел. 68. 89 н. с. Учил. вр. Проскуровъ, Подол. 

Туревизъ Кальманъ (Ник.) Ильшчь 70 Д. 94. (Хир.). Орд. губ. зем. 6. Петрозаводекъ. 
Гуревичь Мих. Ил. 70 ДЛ. 96. вир. Ялта. 

Гуревич Мих. 10сиф. 18 Л. 902. Вр. част. исих. леч. Москва. 

Туревичь Монс. Соломон. 72 Л. 97. (Нерв. и вн.). Экст. клин. амб. Алексфевой. Мосива. 
Туревичъ Наумъ Львов. 78 Л. 903. Зем. эпил. вр. С. Апиево-Озеро, Камыш.. Сарат. 
Туревичь Хонька-Ханмъ Зельман. 70 Д. 96, впр. М. Барановичи, Минск. 

Гуревичь Шлома Ал-др. 68 С. 95, впр. Ганевъ, Кев. 

ТГуревичь Шмуель Берк. 59 Л. 88, впр. Александрия, Херсон. 

ТГуревичъь Яковъ Ильичь (Янкель Эмевъ) 68 Л. 95. (ДФт. и вн.), вир. Москва. 
Туржеевь Ник. Мих. 55 ДЛ. 83 к. с. впр. Проскуровъ. Волын. 

Туржй Степ. Куз. 71 Л. 96. Зем. вр. Кременчугъ, Полит. 

Туриновь Пав. Ефим. 48 (. 81 к. с.. впр. М. Геническъ, Таврич. 

Турннъ Евген. Георг. 68 ДЛ. 87. (Вн.) н. с. Св. асс. унив. Юевъ. 

Гуркевичъ Стависл. Евг. 76 Л. 901, вир. Варшава. 

Гурко Ал-дръ Готфрил. 56 (. 81 с. с. Гл. док. Михайл. бол. Тифаиеъ. 

Гурландъ Людв. Максимил. 65 Л. 93. (Акуш. и жен.). Мл. вр. Заамур. бр. погр. стр. ? 
Гурниць! Маранъ Ант. 59 Д. 88. (Акуш. и гинек.), впр. Могилевъ (губ.). 

. Гурнице!й Францъ-Иванъ Семен. 66 Л. 95. Вр. бол. Св. Александра. КЪаьцы. 
Гуровичъ Тосифъ Ал-др. 52 Д. 75. (Горл. и ушн.) с.с., Вр.-сп. Касперовск. 05. Пр. Вр. Одесса. 
Гуровичь Мих. Ал-др. 56 Л. 82. (Лфт. и вн.), впр. Одесса. 

ТГуровичь Самуилъ Солом. 72 Л. 95. Вр. 58 арт. бриг. Курскъ. 

Гуровичъь Солом. Ал-др. 58 Л. 87. (Венер. и кож.), вир. Одесса. 

ТГуровичъ Ханмъ-Аар. Нахим. 44 Л. 69. (Ацуш.), вир. Самара. 

ТГуровичь Яховъ Солом. 67 Л. 96, впр. Пос. Юзовка, Бахм., Екатерин. 

Гуреый Ник. Геор. 78 Л. 904 Мл. вр. 13 грен. пол. Манглисъ. Тифлиск. 

Гурекй Ромуал. Станисл. 74 ДЛ. 908. (Окул.), впр. Петроковъ. 

Турский Степ. Кузьм. 71 ДЛ. 96. Зем. вр. С. Б. Крынки, Кременч., Полгав. 

Гуреки Чесл. Стеф. 74 ./. 900. Зем. вр. С. Скопцы, Переясл., Полтав. 

Гурфинкель Ант. Львов. 59 Л. 84. (Окул.), впр. Ровно, Волын. 

Гурфинкель Герионъ Монс. 68 Л. 95. (Луш. и нервн.), впр. Ростовъ, Донсь. 
Гурфинкель Ицекъ-Меерь Лазар. 69 Л. 95. Зем. вр. М. Каушаны, Бендер., Бессараб. 
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Гурфинкель Лазарь Моис. 61 Л. 85. (Вн. и дфт.); впр. Москва. 

Гурцианъ Оситъь Феликс. 77 Л. 901. (Вн.), впр. Варшава. 1. В. 

Гурьевъ Ив. Ник. 06 Л. 95 н. с. Мл. вр. Т.-Гв. Павл. пол. СПБ. 

Гурьевъ Ник. Ник. 59 Д. 86 с. с. Пом. завфд. мед. част. кори. погран. стр. СПБ. 
Гурьянъ Герас. Давид. 74 Л. 97. (Вин. и дфт.), впр. Москва. 

Гурычевл, Серг. Михайл. 77 Л. ? Зем. вр. С. Старое Мелишиово, Вязем., Смолен. 
ТурЪфевъ Ив. Ив. 71 4. 95 т. с. Ас. клин. ун. Харьковъ. 

Гурфевь Ник. Ант. 66 Д. 91 т. с. Пом. бухг. Окр. Инт. Упр. Москва. 
Туеаковек1й Казим. Львов. 59 СЛ. 87 н. с. Зем. вр. Тихвинъ, Новгор. 
Гусаковъ Влад. Никит. 50 (. 76 с. с. Див. вр. 21 пЗх. див. Владикавказ. 
Гусаревичт Васил. Петр. 72 1. 903. Сел. вр. М. Варкляны, РФжнц., Витеб. 
Гусаровъ Влад. Ив. 63 Д. 89 к. с. Ст. вр. 7 фл. эв. Кронштадтъ. 

Гуеаровъ Дмит. Дмит. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. 3 понт. бат. Ковна. 

Гусаровъ Фед. Вас. 75 Л. 98 к. а. Ма. вр. 29 арт. бриг. Вильна. Л. В. 

Тусевъ Ал-дръ Михайл. 77 .Т. 903. Зем. вр. С. Старов$ровка, Констант., Полтаз. 
Гусевь Вас. Андр. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. 38 драг. пол. Новоминскъ, Варш. 
Гусевъ Григ. Аверк. 73 ХЛ. 96, впр. Казань. 

Гуеевь Григ. Ив. 67 Л. 91 н. с. Сверхшт. орд. зем. бол. Саратовъ. 

Туеевь Ив Андр. 79 .Т. 902. Мл. вр. 8 пфх. п. Брестъ-Литовскъ. Гродн. 
Гусевъ Исидоръ Григ. 74 Л. 97. (Вн.). Св. орд. Ал-др. бол. Еевъ 
Гусевъ Мих. Ив. 57 Д. 81 с. с. Нам. пер. отд. зав. воен.-врачеб. загот. СПБ. 
Тусвевь Мих. Фед. 46 Л. 11 к. с., впр. Елатьма, Тамбов. 

Гуеевъ Ник. Ив. 54 Л. 16 с. с. Бриг. вр. 2 Туркест. стр. бриг. Самаркандъ. 

Гувевь Пав. Фед. 68 Л. 96. Зем. вр. С. Умфлевицы, Ветлуж., Костр. 

Гусевь Пант. Малв. 79 Л. 904. Мл. вр. 46 иЪх. пол. Проскуровт, Подольск. 
Гусевь Петрь Ал-др. 76 Л. 901. Зем. вр. С. Рождество, Валдайск., Новгород. 
Гуеевъ Степ. Ник. 59 (/. 86 к. с. Ст. вр. 16 сам. бат. Вильна. Д. В.. 
Тусельниковь Никол. Федор. 74 Л. 99. Зем. вр. Козловъ, Тамб, 

Гусенко Влад. Герас. 64 Л. 91 к. с. Зем. вр. С. Михайловка, Мелнтоп., Тавр. 
Гуелицеръ Илья Исаак. 75 Л. 99. Эконом. вр. С. Знаменское, Керен., Пензен. ^ 
Густалинт, Федоръ Ильич. 71 Л. 900. Зем. вр. Д. Сеньковъ, Купян.. Харьк. 
Густяковь Петръ Мих. 62 Л. 93 к. а., впр. Темиръ-Ханъ-Шура. 

Гусь Шама Абр. 72 ДЛ. 96. (Кож. и вен.), впр. Елизаветградъ, Херсон. д. В. 
Тутвейнъ Яковъ Адольф. 46 Л. 70. (Хир.), вир. Варшава. 

Гутентагь Стан. Исид. 66 Л. 92. (ЛЪт.), впр. Лодзь, Цетроков. 

Гуцевъ Тимоф. Петр. 78 Л. 904, впр. ст. Бесланъ, Терской Области. 
Гутковекй Ромуал. Марщан. т4.Л. 900. (Ак. и гин.), вир. Варшава. „1. В. 
Гутнанъ Абр. Лейб. 71 Л. 95. (Вн. и дЪт.), вир. Одесса. 

“Гутманъ Гавр. Матв. 22 Д. 53 к. с. СПБ. 

Гутманъ Лаз. Григ. 75 Л. 902. Вр. частн. исих. леч. Москва. 

Гутманъ Маркусъ Гершон. 62 Л. 89. (Жен. и дфт.), вир. Воронежь. 

Гутманл, Молс. Хаим. 69 Л. 93. (Нерв. и дфт.), впр. Таганрогъ, Донск. 
Гутнерь Наумь Исаак. 78 Л. 904. Зем. вр. Стар.-Осколъ, Курск. 

Гутниковъ Зинов. Вас. 57 Д. 84 к. с. Проф. ун. Варшава. 

Гутовекий Брон. Феофил. 59 Л. 86 к. с. У. вр. Слупцы, Калиш. - 
Гутовекй Иннок. Онтфр. 55 ДЛ. 82 к. с. Ст. вр. 1 стр%фак. пол. Плоцкь. Д. В. 
Тутовектй Ром.-Осишь Альфон. 74 Л. 98. Вр.-инт. инфекц. бол. Варшава. 
Гутцайть Илья Захар. (Эл Зейлих.) 67 Д. 97. Общ. вр. М. Брагинъ, Рёчиц., Минск. 
Гутцайть Лейба Зейлих. 62 Л. 90. (Вн.), впр. СПБ. 

Гутшейнь Левъ Тосиф. ? Л. 99. Сверхит. орд. гор. бол. Николаевь, Херсон. 
Гутшейнь Савва Андр. 60 ДЛ. 85 к. с., впр. К евъ. 

Гуффь Альбергь Ив. 67 Д. 34, вир. Рига. 
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Гухманъ Мопс. Аарон. 68 Л. 95, впр. Ялта, Тавр. 

Туховеклй Евген. Исаев. 12 Л. 901, ‘вир. Одесса. 

Гучукь Степ. Ант. 64 Л. 93, впр. Холмъ, Люблин. 

'Гушлицеръ Илья Исаак. 75 Л. 99, впр. С: Серебряные Пруды, Венев., Тул. 
ТГушнерь 10с. Лейз. 14 Л. 900. Зем. вр. Сл. Сергфевка, Изюм., Харьх. 

Гуща Адамъ Андр. 74 Л. 98, впр. Юевт. 

Гуна Францъ Стан. 29 Л. 55 к. с. впр. Вологда. 

ТГущо Ив. Госиф. 60 ДЛ. 87. (Вн.) н. с. Огф. вр. Воси. Д. Ст. Волосово, Петерг.. спь 
Гущо Тосифъ Стан. 58 Л. 83. к впр. БЪлостокъ, Гроднен. 

Гюббенеть Викт. Борнс. 62 Д. 87 к. с. Ст. орд. Ник. воен. госи. СПБ. д. В. 
Гюберть Илья Исаак. 65 7. 91 н. с. Мл. вр. 251 рез. бат. Геормевскъ, Пятигор., Терск. 
Гюнтерь Ал-дрь Юрьев. 42 Л. 65 с. с. впр. Ровно, Волынск. 3 
Дабберть Эдуардъ Фридр. 39 Л. 65, впр. Пос. Руенъ, Вольмар., Лифл. 
Давидзонъ Лейба Аарон. 50 Л. 89, вир. Пружаны, Гродн. 

Давидзонъ Лейба-Берекъ Кивов. 72 Л. 99. (Ак. и гин.), вир. Вевъ. 
Давидовичь Гершь Малус. 63 Л. 86. Зем. вр. М. Хорошево, Новомоск., Екатер. 
Давидовичъ Мовша Шнейеров. 71 Л. 96. (Кож.), впр. М. Цабельнъ, Тальс., урл. 
Давидовнчь Монс. Матеулг. 59 Л. 84, вир. М. Вчерайше, Сквир., ев. 
Давидовичъ Сильв. Юстин. 59 Л. 871, впр. М. Маляты, Вилен. 

Давидовсвй Петръ Софр. 60 Л. 89 н. с. Город. вр. Дубно, Волын. 

Давидовъ Гершонъ Герш. 65 Л. 91, вир. Витебскъ. 

Давидовь Григ. Степанов. 71 Л. 900. Мл. орд. Михайл. бол. ИВО, 

Давидовъ Левь 10сиф. 70 Л. 95. Зем. вр: С. Шевка, Екатер. 

Давидовъ Левъ Сигизм. 62 Л. 89 н. с. Орд. еванг. бол. Москва. 

Давидеонъ Ал-дръ Дав. 54 Л. 16 с. с., вир. Витебскъ. 

Давидеонъ Вульфъ Монс. 42 ДЛ. 14 к. . впр. Варшава... 

Давидеонъ Маркъ Дав. 65 Х. 93, впр. М. Воложин, Ошнян,, Вильн. 

- Давидеонъ Ноэхъ Лейбусов. 77 Л. 901. (Глаз.). Амб. вр. евр. дфт. бол. ВаИаВа, 
Давидеонъ Сауль Исаак. 59 Л. 84. (Акуш.) н. с. Орд. гор. бол. Николаевъ, Херсон. 
Давиньонъ Пав. Львов. 61 Д. 87 к. с Фабр. вр. С. Высокое, Клинск., Моск. 
Давыдовъ Ал-дрь Дмит. 66 Д. 89. но.) к. с. Пом. Обл. Вр. Ин. Чита. 
Давыдовъ Ал-дръ Яков. 63 С. 89. (Вн.) н. с. Части. служба. Москва. 

Лавыдовъ Алекс. Алегс. 64 Л. 91 м. с. Мл. вр. воен. лазар. Каменець-Подольскъ. 
Давыдовь Вас. Ив. 63 Д. 88. (Хир.) к. с. Мл. вр. Малин. бол. СПБ. 

Давыдовъ Григ. Львов. 69 Д. 93. (Гин. и акуш.), вар. СПБ. 

Давыдовь Дм. Вас. 72 Л. 97. Мл. вр. 82 фл. эк. Севастополь. 

Давыдовъ Ефимъ Алекс. 57 Д. 83 т. с. Зем. вачал. Сл. Мсгиславская, Дорогобуж. Смолен. 
Давыдовь Конст. Афан. 76 Л. 901. Уч вр. С. Чилищевское, Читинск., Забайк. 
Давыдовь Мих. Алекс. 50 Л. 77 к. с. Ст. вр. отд. Ейсьь, Кубан. 

Лавыдовъь Мих. Сем. 78 Л. 97. (Вн.), вир. Москва. 

Цавыдовь Ник. Алдр. 72 Л. 96 к. а. Зем. вр. С. Таншаево, Ветлуж., Костр. 
Давыдовъ Никол. Конст. 17 ЛД. 901. Фабр. вр. М. Никольское, Покров., Владим. 
Давыдовъ Ник. Ник. 80 4. 904. Мл. вр. 39 ифх. пол. Ловичъ, Вараи. 

Давыдовъь Ник. Петр. ?Л. ? Сел. вр. 2-го уч. Могилевскаго уЪзда. 

Давыдовь Никол. Федор. 3 Л. ? (Сиф. и кой), М. Хабарков ь, ев. 

Давыдовъь Файвель-Гершьъ Лейб. 69 Л. 93. (Ануш. и жен.), впр. СПБ. 

Давыдовь Яковь Сем. 58 Л. 83. Зем. вр. Пермь. 

Давыдянць Арутюнъ Аветисов. 58 Д. 17 с. с. У. вр. Озургеты, Кутаис. 

Дагаевь Миног. Влад. 66 Л. 93. Ст. контрол. акциз. сбор. Томскъ. 

Лагаевъ Лезъ Тим. 77 Д. 903. — вр. воен. лаз. Черджуй, Зацаси. 

Дагаевь Петрь Ив. 58 Д. 83 с. с. Ст. вр. бол. Пр. Оби. Пр. Астрахань. 
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Дагилайск!й Владим. Абр. 68.ДЛ. 95. (Глазн.) к. а. Мл. вр. 1 п. Куб. каз. в. Кам.-Нодол. 
Лайнъ Владим. Яковл. 73 Л. 99. Зем. вр. Петровскъ, Сарат. 

Дайхесь Абр.-Юдель Аар. 68 (Л. 93, впр. Царинынъ, Сарат. 

Дайхеесь Айзикъ Аарон. 15 Л. 901, впр. БФлгородъ, Курск. 

Дайхесь Ханмъ-Зелихь Овсеев. 66 Л. 91, впр. р 

Тайчь Тосифъ Яков. 49 Д. 84, впр. Бовь. . 2 

Далгать Азисъ Солом. 78 Л. 97, Ма. вр. 8 В.-С. стр. арт. див. Владивостокъ. 
Далгать Магом. Матом. 49 Л. 77 к. с. Гор. вр. и вр. реал. учил. Владикавказъ. 
Далевек!й Ломин. Ал-др. 36 Л. 65 к. с., впр. Чигиринъ, К ев. 

Далингеръь Ал-дръ Петр. 54 Д. 79. (Глазн.) с. с. Вр. гимн. и ст. вр. бол. НЕ 
Даль Ал-дрь Ник. 65 Д. 90. (ДФт.) к. с. Поч. чл. хоз. ком. Ник. дфт. бол. СПБ. 

Даль Ник. Влад. 60 Л. 87. Пом. проз. унив. Москва. 

Дальбергь Ник. Густав. 68 Л. 97. У. вр. Угличь, Яросл. 

Дальфельдь Карль Карл. 55 Д. 84. (Окул.), впр. Рига. (За границ.) 

Дамаекинъ Ув. Вас. 75 Л. 903. Мл. вр. 58 ифх. пол. Кишиневь, д. В. 

Дамаскинъ Ник. Ив. 65 Д. 92 к. с. Нач. Карант. окр. Одесса. 

Дамиръ Матв. Конст. 62 Л. 93 н. с. Зем. вр. Кирсановъ, Тамб. р 
Дамперовь Ив. Евгр. 54 Л. 15 к. с. Орд. губ. зем. бол. и преп. зем. фел. шк. Казань. 
Дамев]й Абр. Яков. Мовш. 68 Л. 93, вир. СПБ. 

Дамекий Мордка Влад. 61 7. 91, впр. Мевъ. 

Дамфельдть Оттомаръ Бернард. 39 4. 75, внр. Юрьевъ, Лифл. 

Данаевь Никол. Петр. 70 Д. 96 т. с. вир. Москва. 

Дандиигь Ив. Вас. 74 Л. 904 Мл. вр. 30 их. пол. Праснышъ, Плоцк. 

Даневек1й Влад. Петр. 67 Л. 86, вир. Ковель, Волын. 
Данилевичь Ал-дръ Петр. 59 Л. 91 к. с. Сел. вр. М. Срыгаловъ, О Минск. 
Данилевичь Ив. Стен. 72 Л. 900. Жел. дор. вр. Новоросейскъ. 

Данилевичь Чеславъ Степ. 76 Л. ?, впр. Ст. Новороссйскъ. 

Данилевичь. Юл.-Вит. Ромуал. 51 Л. 16 к.с. Ст. вр. воен. лаз. Усть- Каменогорск. Семинал. 
Данилевеь!й Ал-дрь Андроник. 15 .1. 903, Мл. вр. Моздокскаго Отдфла, Терской 00л. 
Данилевский Ал-дръ Яков. 38 Д. 63 д. с. с. Прод. и Сов. Чл. В. М. У. Ком. и М. С. СПБ. 
Данилевек!й Вас. Яков. 52 Д. 14 с. с. Проф. ун. Харьковъ. 

Данилевск!й Конст. Яков. 55 Д. 19. (Нерв.). Прив.-доц. унив. Харьковъ. 
`Данилевеклй Мих. Яков. 57 Л. 82 н. с. Завфд. частн. леч. по ‘жен. бол. Харьковъь. 
Данилевсьй Ник. Митр. 74 Л. 908. (Окул.) Асс. глазн. клин. Универе. Юрьевъ. 
Данилевскй Петру Яковл. 74 Л. 900. Мл. вр. 2 фл. эк. Кронштадтъ. 

Данилейко Вас. Корнил. 70 Х. 96, вор. Юевъ. 

Далецьйй Петр. Евг. Феликс. 74 Д. 99 (Вн. и кож.) впр. СПБ. 

Данилович Волесл. Викент. 71 С. 96 и. с. Мл. вр. кон. арт. бат. Тверь. 
Данилович Георг. Фед. 64 Л. 92. Сверх. орд. Старо-Екатер. бол. Москва. 
Данилович Мих. Госиф. 53 ДЛ. 87 и. с. Тюр. вр. Красноярскъ. 

Даниловичь Никол. Казим. 74 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Царское Село, СПБ. 
Даниловский Брон. Владисл. 70 Л. 95, впр. М. Ойцовъ, Кфлецк. 

Даниловекй Пегръ Петр. 72 Л. 96. Пом. бухгалт. кани. вфд. учр. Ими. Мари. СПБ. 
Данилов Влад. Влад. 71 СФ. 95 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. Улан. п. Петергофъ, СПБ. Д. В. 
“Ланиловъ Влад. Конст. 56 .Т. 84 н. с. Калуга. | 
Даниловь Влад. Ник. 76 ХЛ. 904 Ма. вр. 151 пфх. нол. Кортузъ- Береза, Гродн. 
Даниловь Дмит. Никанор. 52 Д. 14. Ни 1.) с.е. Бриг. вр. Тур. стр. бр. Тажшкентъ. 
Даниловь Илья Ильичь 58 Л. 85 к. с. Гор. и больн. вр. Мамуноль, Ехатериносл. 
Даниловь Конст. Данилов. 69 Л. МИ Зем. вр. пос. Мелексъ, Ставропольск. Самарск. 
Даниловь Мих. Мих. 69 Л. 89 и. с. Вр. жанл. дивиз. Варшава. 

Даниловь Ник. Павл. 60 Д. 85 к. с. т. уонсуль въ Коломбо (остр. Цейлонъ). 
Данини Наполеону Амврос. 48 Д. 70 с. с. Ст. вр. паж. Е. В. кори., вр. дома милое. СПБ. 
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Дан1ель Конст. Дмит. 69 .Т. 95. Сел. вр. С. Абатское, Ишим., Тобол. 

Дан!ельбекь Андр. Исаев. 45 Д. 71 с. с., впр. СПБ. 

Данковск!й Левъ Андр. 59 Д. 86 с. с. Чл. пои. сов. ирпота Пр. Ольд. СПБ. 
Данненбергь Адольфъ Оттон. 49 Д. 73 к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Казач. Его Вел. пол. СПБ. 
Данцевичь Ал-дръ-Авг. Никодим. 51 Л. 716, вир. М. Низбудко-Михалово, Б$лосток., Гродн. 
Данцигь Акиба Наум. 66 Л. 93, вир. Армавпръ, Кубан. 

Данчаковъ Евг. Фед. 75 Л. 903. Ма. вр: 23 арт. бриг. Луга СПБ. Д. В. 

Ланченко Вас. Марыан. 72 ФД. 97 к. а. Мл. вр. лег. арг. парковъ. Вильна. 

`Данчичъ Ксен. Мих. 36.7. 59 д.с.с. Ст. вр. дворц. госи. Царское Село, СПБ. 
*Данчичъ Мих. Мих. 55 Л. 77 в. а. Прилуки, Полт. 

Данющшевекй Тосел. Абр. 66 Л. 90, впр. Черниговъ. 

Дарагановъ Ник. Конст. 62 Л. 91 н. с. Гор. вр. Полтава. Д. В. : 

Дараганъ Влад. Вас. 62 Л. 87 к. с. Ст. вр. 9 сашерн. бат. Варшава. 

‚ Дараганъ Дмит. Вас. 56 Л. 82. Жел.-дор. вр. М. Рыбница, Баат., Подол. 

Дараганъ Конст. Конст: 64 Л. 89 к. с. Сверхшт. орд. Кирил. богоуг. зав. Шевъ. 
Дарашкевичь Леонъ Людв. 66 Д. 89. (Нерв.) н. с. Орд. окр. леч. Винница, Подол. 
Даргевичь Карлъ Дмит. 63 Д. 89, впр. Баку. 

Даревекай Солом. Серг. 70 Д. 98. Зем. вр. с. Трушино Б$льск.. Смол. 
Даревеклй-Вериго Стан. Франц. 57 С. 87. (Акуш.). Зем. вр. С. Поновка, Изюм., Харьк. 
*Ларкшевичъ Тос. Тосиф. 11 С. 37 д. с. с. Москва. 

Даркшевичъ Ливерй Тосиф. 58 Д. 82. (Нерв.) с. с. Проф. ун. Казань. 

Даркшевичъ Ник. Ник. 75 И. 903. Зем. вр. С. Непрядва, Богородицк., Тульск. 
*Дарекй Феофиль Викент. 2+4 Л. 52 к. с. Пултускъ, Вар. | 
Датновек1й Моис. Меер. 60 /. 84. Вр. евр. учил. Шавли, Ковен. 

Даумъ Исаакъь Якуб. 69 Л. 900. (Моч.), вар. Варшава. 

Дахновичь Ал-дръ Степ. 68 Л. 95 к. а. Уч. вр. М. Чудновь, Житомр., Волын. Д. В. 
Даценко Акимъ Никит. 56 Л. 82 к. с. Начал. Отд. Каз. Пал. Полтава. 

Дацковь Ал-дръ Тосиф. 60 Л. 89. Зав. вр. Жиналовсяй рудн., Славян., Екатер. Д. В. 
Дацковъ Вас. Тосиф. 57 Д. 80 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. Фастовъ, Васильков., Вев. 
Дашевекй Ив. Ромуальд. 59 Л. 86 н. с. Жел.-дор. вр. Ифльцы. - 

Пашевеклй Лаз. Бор. 53 Л. 85. Почет. Чл. Попеч. дФт. прот. Ростовь, Донск. 
Дашевеклй Пудикъ Янк. 65 4. 93 т. с. Вр. Елизав. Общ. Кр. р. Елизаветградь, Херсон. . 
Дашкевичъ Тосифъ Гиляр. 57 Л. 85. (Вн.) н. с. Мл. вр. 2 грон. ифх. нол. Москва. 
Дашкевичь Конст. Галакт. 54 Д. 80 к. с. Мл. вр. кад. кори. Полтава. 

Дашкевичъ Ник. Дан. 57 4. 87. Гор. сан. вр. Кевъ. 

Дашкевичь Фед. Никит. 51 ХЛ. 716. (Вн. и сиф.) к. с., вар. Юввъ. 

Даликовевый Ант. Исид. 66 Л. 9+4 к. а. Жел.-д. вр. Пос. Здолбуново, Острожск., Волын. 
Лвиняниновь Серг. Ал-др. 70 Л. 97 т. с. Пом. Под. Инси. Вятка. 

Лвинятинт, Ник. Ник. 50 Д.78 к. с. Ст. вр. кр. их. бат. Усть-Двинскь, Рижек., Лифляид. 
Двиняшинъ Серг. Ал-др. 70 Л. 97, впр. Вятка. 

Двойченко Дмит. Серал. 60 .Т. 85. Жел.-дор. вр. Москва. 

Дворецк!й Абр. Яковл. 78 1. 902. Части. служба. Москва. 

Дворецк!й Авраамъ Израил. 71 Л. 96, впр. Москва. 

Яворжанчикь Казим. Михайл. 72 .Т. 900, впр. Харыювъ. 

Дворниченко Серг. Павл. 63 Д. 88 к. с. Пом. Вр. Ин. и ирив.-доц. унив. Харьковъ. 
Лворяневкй Ив. Ив. 71 С. 97. к. а. Мл. вр. крЪи. пЪх. бат. Севастополь. 
Двуеглазовъ Ник. Мих. 50 Д. 71+. (Вн. и дфт.) к. с. Вр.-инт. Изварек. лаз. Воси. Д. СИЪ. 
Явужильный Ал-дрь Егор. 77 Л. 902. Вр. для усов. кл. воен. гос. СПБ. 

Двукраевъ Ал-дръ Арсен. 59 Д. 84. (Вн.) с. с. Ст. вр. Л.-Гв. Конн. нол. СПБ. 

Дебеле Фрид. Готфр. 68 Д. 94 к. а., впр. СПБ. 

Деблеръ Серг. Эраст. 56 Л. 87. Базарный смотр. Москва. 

Дебогоря-Мокр1евичь Ив. Андр. 59 Д. 85 к. с. Ст. вр. 108 их. и. Гродна. 
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Девель Ник. Фед. 51 Л. 18. .(Хир.) Д. с. с. Корп. вр. 20 арм. кори. Рига. 

Девель Петръ Влад. 64 Л. 93 к. а. Зем. вр. С. Замытье,` Бфж., Твер. Д. В: 

Девренъ Карлъ Вас. 62 Л. 87, вир. Имфн. Сесвегенъ, Венден., Лифл. | 

Девятовь Ник. Ив. 60 Л. 86 н. с. Св. орд. 2-Й гор. бол. Москва. 

Дез4ю Генр. Ник. 61 Д. 86, вар. Рига. 

Деггеллеръ Зигфридъь Бернгард. 77 Л. 904. Зем. вр. С. ВЫ. ние : и, 

Демо Карль Конст. 51 Д. 77. (Вн.) с. с. Проф. ун. Юрьезъ, Лифл. 

Дегтяревь Ал-дръ Ив. 71 Д. 98, впр. Полтава. 

Дегтяревъ Ив. Ал-др. 73 Л. 99 к. а. Мх. вр. лет. арт. нар. М. Олита, Трок., Вилен. 

Дегтяревь Ив. Дмит. 10 ЛД. 93. Зем. вр. С. Фоки, Осин., Перм. 

Дегтяревъ Гос. Вас. 74 .Т. 900. (Вн.). Зем. вр. С. Чулково, Муром., Вдадим. Д. В. 

Дегтяревь Потрь Яков. 74 ХД. 99. Зем. вр. С. Ронга, Царевок., Казан. 

Дедюлинъ Яковъ Алекс. 40 Д. 67. (Акуш., жен. и вн.) д. с. с., впр. СПБ. 

Дедюринъ Ив. Павл. 62 Д. 86 к. с., Вр. гор. Алаф. бол. СПБ. . 

Дейбель Стан.-Игнат. Ив. 58 Д. 87 ин. с. Жел.-дор. вр. Новороссйскъ. 

Дейбнерь Карлъ-Оттонъ Авг. 56 Д. 84, впр. Рига. 

Дейкархановъь Христоф. Ефрем. 59 Л. 85. (Вн.), вир. Москва. 

Дейкунъ-Мочаненко Ив. Феод. 60 Л.37 к. с. Чин. ос. пор. УТ ка. ири В. М-рф СПБ. Д. В. 

Декановъ Влад. Ал-др. 10 Ф. 97. Мл. вр. 2 арт. бриг. Бфла, Сфдлец. 

Деканолитовъь Ал-дръ Ив. 55 4. 82 к. с. Жел. дор. вр. Витебецу. - 

Декапольектй Ал-дрь Филадельф. 73 Л. 98. (Вн.). Св. орд. клин. Москва. 

Де-Коннорь Ник. Ал-др. 56 Л. 19. Жел.-лор. г. Сумы, Харьк. 

Деконеми Альфр. Антон. 68 Л. 97 к. а., вир. С. Юрьевка, Павлогр, Екатерин. 

Леленторекй Влад. Ив. 55 Л. 80 к. с., вир. Д. `Колесниховка, Алексавдр., Херсон. 

Делекторекй Консг. Виконт. 56 Д. 84, вир. Витебскъ. 

Делекторемй Ник. Ив. 57 ДЛ. 82 цв. с. Ст. вр. 12 стр. пол. С. Жмеринка, Винниц., Подол. 

Делекторекй Ник. Ив. 72 Л. 97 к. а. Св. ас. дЪт. кл. ун. Томекъ. 

Делиникайтиеь Ив.-Исид. Исид. 50 Л. 81, впр. Варшава. 

Делицынь Серг. Ник. 58 Д. 84 с. с. Профес. воен.-мед. Акад. СПБ. 

Деллеви Влад.-Карль Ив. 68 Д. 93 к. а. Орд. Алекс. бол. СПБ. `` 

*Желлеви Карль Ил. 33 Л. 59 с. с. СИБ. 

Деляличъ-де-Лаваль 1ос. 10сиф. 76 Л. 900. Мл. вр. 19 флот. экии. Кронштадтъ. Д. В. 

Делятиць!й Ал-дръ Вешам. Герш. 13 ФХ. 97. (Хир.), впр. Херсонъ. 

Делятицк!й Менахимь Вешам. 56 Л. 78 к. а., впр. Херсонъ. 

Дембицк!й Иги.-Адамъ Ихнат. 10 1. 97 т.с. (Хир.). Вр. водолеч. зав. П. ЦФхоцинскъ, Вар. 

Дембицьйй Плалонъ 1осиф. 81. 2, вир. Кевъ. 

Дембо Григ. Исаак. 72 Д. 96. т Вр. для бФдн. СПБ. 

Дембо Ислакь Ал-др. 47 Д. 10 с. с. Орд. Алексан. бол. и вр. спец. леч. Герц. Сакс.- 
Лобур.-Готен. СП. | 

Дембо Рубинъ Ицков. 67 Л. 94. (Хир.). Фабр. вр. Ст. Чудово, Новгор. 

Дембовекий Фадл. Госиф. 56 Д. 85. (Хир.), впр. Вильна. 

Дембровекгй \шх. Ник. 67. 93 в. а. Зем. вр. С. Устиновка, Едизаветгр., Херсон. 

Дембчииек!й Антонь Фраиц. 47 Л. 73 в. с. У. вр. Коло, Калиш. 

Дементьевь Ал-дрь Архип. 54 Л. — Зем. вр. Невьянск зав., Екатеринбург. Перм. 

Дементьевь Вас. Вас. 49 Д. 12 с. с. Мл. вр. Марин. бол. и вр. Лфен. инст. СПБ. 

Дементьевь Вас. Гр. 68 Д. 93. В, и дЬт.) н. с. Орд. Ал. бол., вр.-сп. Покр. Общ. СПБ. 

Дементьевь Вас. Демент. 36 Л. 63. (Сиф. и глаз.) к. с., впр. Саратовъ. 

Цементьень Геор. Андр. 17 Л. 903. Мл. вр. 34 В. С. стр. цол. Д. В. 

Дементьевь Григ. Ив. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 6 Куб. иласт. бат. Укр. Хунзахъ, Дагест. 

Дементьевь Дмит. Евстрат. 56 Х. 80 к. с. У. вр. Киягининъ, Нижегор. 

Дементьевь Евстаф. Мих. 50 Д. 75 г. с. Фабр. ревиз. Д-та Торг. и Мануф. СПБ. 

Цементьевь Понст. Ив. 52 1. ЗЕ к. с. Фабр. и гимн. зр. Ив.-Вознесенскъ, Шуйск., Влад. 
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Лементьевъь Пав. Мих. 61 4. 86 с.с. Пом. Враз. Инен. и Гл. вр. Общ. Кр. Кр. Вятка. Д. В. 
Дементьевь Петръ Ник. 61 ДЛ. 90 в. с. Сверх. ст. вр. поли. СПБ. : 
Леменьтевъ Ром. Ал-др. 73 Д. 98 к. а. Мл. вр. кри. арт. Варшава. 

Дементьевь Фед. Мих. 64 Я. 38 н. с. Зем. вр. С. ОФтунь, Москов. ы 
Пемидовичъ Брон.-Маранъ Бол. 71.7. 94 н. с. Мл. вр. 10 грен. пЗх. п. Владимйуь (губ.) Д. В. 
Демидовичь Влад. Петр. 65 Д. 89. (Вн.) к. с. У. вр. Черниговъ. 

Демидовъ Ал-дръ Ив. 15 Л. 99 к. а. Мл. вр. 5 стр. п. К$льцы. [. В. 

Лемидовъ Валент. Ал-др. 71 Л. 96. Мл. вр. крфи. арт. Карсъ. 

Демидовь Ив. Мих. 66 ДД. 93 к. с. Мл. вр. „[.-Гв. 1 арт. бр. СПБ. „(. В. 

Демидовъ Пав. Никол 74 Л. 902. (Гин. и ак.), впр. Юрьевъ, Лифл. 
Деминектй Иппол. Ал-др. 0+ Л. 89 к. с. Вр. солян. пром: Ст. Баскунчакъ, Чернояр., Астрах. 
Деминъ Андр. Андр. 77 Л. 902. Мл. вр. воен. лаз. Никольскъ-Уссур., Прим. 
Демитруадееь Понст. Ив. 76 .Т. 901. Мл. вр. 28 эк. Севастополь. 

Демичъ Вас. Фед. 58 Д. 86 н. с. Мл. орд. воен. гоп. Вевъ. Д. В. 

Демковичь Викт. Митроф. 63. 87 к. с. Ст. вр. 5 куб. иласт. бат. Ардатанъ, Карс. (1. В. 
Демковъ Евген. Тит. 63 Л. 89 к. а. Жел.-дор. вр. Ст. Люботичи, Валк., Харьк. 
Демковь Мих. Титов. 70 Л. 99, впр. Черкассы, Гаев. 

Демме Карлъ-Гансъ-Вильг. Карл. 60 Д. 90, впр. Рига. „1. В. 

Демме Карль Карл. 66 Л. 94. Прих. вр. Имфн. Старо-Кальщенау, Венд., Лифл. 
Демпель Мих. Вас. 72 Л. 96. (Гор., уш. и нос.), впр. Ялта, Тавр. 

Демозони Никол. Никол. 75 Л. 903, вир. Юевт. 

Лемуцкй Порф. Дан. 60 Л. 38, вир. С. Охматовъ, Тараш., Кев. 

Демченко Викт. Плат. 67 [. 91 в. а. Орд. бол. Покр. жен. монаст. Раевъ. 

Демченко Ив. Ал-др. 56 Л. 83 к. с. Сел. вр. М. Ильинпы, Липовец., Кев. 

Демьяненко Влад. Никанор. 72 Л. 98. Зем. вр. Сумы, Харьков. ‚|. В. 

Демьяиковъ Фед. Павл. 64 Л. 90 н. с. Мл. вр. 89 ифх. пол. Ревель. 

Демьяновичъ Мих. Павл. 19 Л. 904. Сел. вр. с. Башнораекъ, Эриван. 

Демьяновъ Алекс. Алекс. 67 Л. 93 н. с. Св. ас. кл. ин. Е. П. СПБ. 

Демьяновъ Степ. Тонл. 52 Л. 80 к. с. Зем. вр. С. Тарановка, Зыев., Харьк. 
Демяновсевй Ник. Дмит. 57 Д. 85 к. с. Вр.-сцец. Общ. сеет. мил. Ябитомйуь. 
Демянцевичь Петръ Фед. 69 Д. 95 н. с. Мл. вр. 161 пфх. пол. Могилевъ (губ.). Д. В. 
Денбовскй Мих.-Болес. Ив. 62 ДЛ. 86 к. а. Зем. вр. С. Розальевка, Тираси., Херсон. 
Денбеви Тос. Стан. 67 Л. 95 к. а. Зем. вр. М. Рышкановка, БЪлеп., Бессар. 
Денежкинъ Алекс. Антон. 66 Л. 93 н. с. Уч. вр. каз. войск. Ст. Михайловская, 'Терсь. 
Денежкинъ Сергфй Мих. 72.7. 99 к. а. Мл. вр. 38 ифх. пол. Скерневицы, Вар. 
Денель Ив.-Игнат. Авг. 01 .Л.. 84 к. с. У. и фабр. вр. Бендинъ, Петрок. 

Денель РемигИ-Мих. Авг. 69 Л. 95. (Вн.), впр. Варшава. 

Денисевичь Тул. 106. 71 Л. 98 к. а. Мл. вр. 147 пЬх. пол. Орашенбахмь, СИБ. 
Иенисевичъь Петръ Ант. 48 Л. 76. (Хир. и окул.) к. с. Ст. вр. 170 ифх. и. Вильна. 
Деннеенко Ник. Никиф. 55 . 83 к. с., впр. Балумь, Цутаис. 

Лениесовъ Ал-дрь Павл. 78 Л. 902. Мл. вр. 115 изх. пол. Рига. 

ДЖениеовь Ал-дръ Серг. 66 4. 90 к. с. Ст. вр. 148 пфх. и. Нетергофъ. ‚|. В. 

Дениеовь Конст. Мих. 76 Л. 903. Зем. вр. М. Нехороща, Константиногр., Полтав. 
Денисовъ Леонидъ Вас. 16 Л. 902. Мл. вр. 20 В.-Сиб. стр. п. Благовфщенсит. 
Денисовь Мих. Адрлан. 38 .Т. 60 д. с. с. Вр. реал. учил. Харьков. 

*Жениеовъ Фед. Ник. 41 Л. 64 к. а. Новочеркасекъ. р 
ДЛенъ (фонъ) Вильг.-Леонар.-Карль-Ал-дръ Авг. 66 Д. 92. Фабр. вр. Нарва, Ямоург., СПБ. 
Денъ (фонъ) Оттонъ Оттон. 81 Л. 904. Мл. вр. 19 фл. эк. Кронштадть. Д. В. 
Женьгинъ Евг. Фант. 77 Л. 903. Мл. вр. 5 арт. морт. пол. Коломна, Московек. 4. В. 
Деполовичь Петръ Плат. 65 Л. 98. У. вр. Мглинъ, Черниг. р 
Теполовичь Серг. Плат. 65 .Т. 98 н. с. Мл. вр. 34 пъх. пол. Кременчугь, Пол. Д. В. 
Лербекъ Влад. Альберт. 68 Л. 93 н. с. Ст. вр. воен. лаз. Зайсан, Семинал. 
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_Дербекъ Францъ-Фридр. Альберт. 66 7. 92. (Вн.) к. а..Св. ас. Инст. Ел. Навля. СПБ. 
Дербекь Фридр.-Альб. Альб. 11 Д. 98 к. а. Мл. вр. Сиб. фл. эк. Владивостокъ. 
Дергунь Ив. Григ. 73 /. 98 к. а. Мл. вр. 175 пфх. пол. Умань, №евск. 
_Деревенко Влад. Ник. 79 Д. 904. Вр. для усоверш. при Клин. воен. госн. СПБ. А. В. 
Деревянко Ал-дръ Ник. 63 ДЛ. 90 н. с. Орд. гор. Алекс. бол. Харьковъ. Д. В. 
Лержавинъ Вас. Егор. 57 ДЛ. 81 к. с. Ст. орд. воен. гост. Харьковь. 
Держиневй Конст. Григ. 72 ФД. 98. Зем. вр. С. Б. Усмань, Воронеж. 
Лерингь Эдуардь Фед. 36 Д. 68. (Акуш. и дЬт.) с. 'с., впр. Одесса. 
Дериченко Ром. Ефим. 41 ДЛ. 62 к. с., впр. М. Осеттяны, Чигирин., ев. 
Дерюжинекй Серг. Фед. 56`.1. 81. (Хир.) д. с. с.. Глав. докт. Голицын. бол. Москва. 
Дерябииъь Ал-дръ Полевкт. 60 Л. 87 н. се. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Н.-Новгородь. 
Дерягинъ Ник. Вас. 55 Л. 81 к. с. Зем. вр. Чистополь, Казан. 
Десницкай Ниг. Вас. 18 Л. 74. (Водолеч.) к. а., впр. Москва. 
Лессинъ (фонъ) Эрнесть Вильг. 71 Л. 96, впр. Архангельскъ. 
Десслеръ Конст. Консг. 73 Л. 99 к. а. Мл. вр. 152 пфх. пол. Бфла, СФдлец. Д. В. 
Дееслеръь Федоръ Михайл. 75 Л. ? Зем. вр. С. Зайцево, Ржевси., Твер. 
Десятовъ Ал-дръ Аристарх. 61 ДЛ. 86 н. с., впр. Б$лозерскъ, Новгор. 
Детлофъ Тоганнъь Вильг. 63 Л. 94. (Ви. и глаз.), Мл. вр. карантина. Керчь. 
Дехановь Степ. Фед. 715 ЛД. 902. Мл. вр. 39 ифх. п. Ловичь, Варш. 
Дехтеревь Дмит. Ал-др. 64 Д. 871 к.. с. Зем. вр. е Анненково, Карсун., Симб. 
Лешевой Ив. Арсен. 62 ДЛ. 88 н. с Жел. дор. вр. 
Лешерть Ант. Анг. 58 Л. 88, вир. Мевъ. 
Дешинъ Ал-дръ Ал-др. 60 Л. 83. (Хир.) к. а. Пом. проз. унив. и вр. Иверск. Общ. Мона 
Дешковекй Мих. Ив. 50 4. тб с. с., впр. С. Дубой, Пинск., Минск. 
Джаваховнъ Лука Ант. 68 Л. 94 нм. с. Сел. вр. С. Ахмета, Понст., Тифл. 
Джаксылыковь Искакъ Дижакс. г Л. 902. Уч. вр.  Подгорненскъ, Джарь., СемирЪч. 
Джандлери (князь) Ник. Ал-др. 73 Л. 99. Вр. частн. пр. пок. С. Велисцихе, Сигнах., Тифл. 
Джанибековь Евстаф. Никит. т8 Л. 904. Орд. Ольгин. Повив. Инст. Тифлисъ. 
Джапаридзе Сим. Дав. 71 Л. 99, вир. Кутансъ. 
Яжапарилзе Спирид. Георг. 76 Л. 903. Сел. вр. с. Гадрутъ, Джебраильск., Елисаветпол. 
Джигить Авр. Дан. 72 Л. 99. (Вн.), вир. Е1евъ. 
Джигурда Петръ Иван. 75 Л. 900. Зем. вр. Сл. Печенфги, „Во. ач.. `Харьк. 
Джиноридзе Гос. Лук. 63 Л. 91 ны. с. У. вр. С. Цегеры, Дечхум., Кутаис. 
Джонсонъ Ант.-Максимил. Конст. 74 Л. 98, впр. С. Екатериненштадть, Вик., Самар. 
Джорджикя Георг. Иван. 10 Л. 98, впр. С. Хоби, Зугдид., Кутамс. 
Дзбановсый Петръ Ал-др. 61 ЛД. 86 к. с. Ст. орд. воен. гос. Бресть-Литовскъ, Гродн. 
Дзвонкевичь Петръ Ив. 37 /. 65. (Вн.) к. с., впр. Сквира, ев. 
Дзедзицюй Генр. Адам. 47 Л. 13, впр. Варшава. 
"Дзеконекй Пазнм. Евстаф. 57 Л. 84. Имфн. Могилевцы, Волковыск., Гродн. 
Дзеконск!й Пав. Франц. 68 . 96. Зем. вр. М. Барановичи, Мниск. 
Дземекий Болесл. 9еофил. 74 4. 900. Вр. бол. Св. Франциска. Красноставъ, Любл. 
Дзержавеклй Пав.-Дан.-Флор. Франц. 69 Л. 96. Жел.-дор. вр. Владивастокъ. 
Дзержавекй Болес. Ксазер. 61 Л. 86. (Хир.), зир. Варшава. 
Дзержбицей Карль Тосиф. 52 Л. 15. Фабр. вр. Пос. Кросневице, Кутнов., Варш. 
Дзержинский Тоснфъ Фелиц. 63 Л. 88. Жел.-дор. вр. Старая Русса, Новг. 
Дзерожинекй Тю; дв. Фед. 64 „7. 88 т. с., вир. Якутекъ. 
Двиковицый Ант.-Амврос. Альбин. 66 Л. 95, вир. евь. 
Дзинтеръ Эрнесгь Ив. 61 1. 89. Вр. нач. уч. Митава. 1. В. 
Дзирне Вильг. Фридр. 73.1. 96. (Уши., горя. и нос.), впр. Москва. 
Дзирне Тог. -Кар. Хрисг. 60 Д. 88 н.с. Св. брд. губ. зем. бол. Самара 1. В. ) 
Дзичковек!й Людв. Мих. 34 Г. 63. Жел.-дор. вр. Ст. Окуловка, Врестецк., Новгор. 
Дзнеладзе Мих. Григ. 60 Л. 86 к. а. Вр. прогимн. ты ъ. 
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Пз№вановевий Ант. Андр. 72 ДЛ. 98. Зем. вр. М. Анатомевка, Одесск., Херсонск. 
Язфвицюй Викент. ? 15 Л. 901, впр. Балта, Подол. . 

ДзЪвишекъ Фран.-Брунонъ Игн. 55 Л. 81. Орд. тюр. лазар. Люблинъ. 

Язфдзюль Конст. Франц. 41 Д. 17 к. а., впр. Пинскь, Минск. 

Дзфржбицелй Фадд. Тосиф. 54 Д. 80`Завг вр: Дер. ЛисйчеОетрож., Волын. 
Дзюба Ник. Ив. 69 Д. 983 н. с. Зем. вр. С. Устькуломь, Устьсысол., Волог. 
Изюбенко Мих. Гавр. 78 ЛД. 99. Жел.-дор. вр. Мевъь. . 

Лзюбинекй Клем. Ив. 54 Л. 86 но с. Сел. вр. М. Ивахновецъ, Каменец., Подол. 
Дзюбинъ Тоиль Янцел. 61 . 88. (Кож. и сиф.), вир. Одесса. 

*“Дзянотъ Онуфр. Онуфр. 13 7. 48. М. Воньховицы, Летичев., Подол. 

Либайловь Степ. Ив. 70 ДЛ. 95 н. с. Мл. вр. 1.-Гв. Гусар. пол. Царское Село, СПБ. 
ДЛибольль Ант. Роберт. 62 (Л. 87 к. с. Ст. вр. 37 фл. эк. Николаевъ, Херсон. 
Дибольль Влад. Густ. 59. Д. 86 к. а. У. вр. Хотинъ, Бессар. 

Пибольль Ник. Густ. 65 4. 93. (Вн. и дфт.) н. с.. Ст. вр. 31 В.-С. отр. и. Владивосток. 
Живариеь Ник. Герас. 40. Л. 75, впр. Таганрогъ, Донск. . 

Дивишекь Вяч. Мануил. 79 Л. 904 Мл. орд. воен. госи. Ивангородъ, Любл. 
Дивногорекй Петръ Ив. 64 Л. 89 т. с. Контрол. аа. упр. Пос. Сочи, Черномор. 
Дидилзе Самс. Свим. 73 Л. 901. Мл. вр. 15 грен. п. Тифлисъ. 

Пидрихеонъ Гуго-Вильг. Карл. 65 Д. 90 н. с. Мл. вр. 201.пЪх. пол. Харьковъ. 
Дидрихеъ Адамъ Вильг. 77 /. 903, вир. СПБ. Д. В. | 

Диздеревь Влад. Дмитр. 72 Л. 98. Зем. вр. С. Воротынеца, Васильск., Нижегор. Д. В. 
Днканевый Игн. Ал-др. 66 Л. 96 н. с. Ма. вр. 8 грен. пол. Тверь. 

Диканевй Яковъ Елеаз. 56 4. 86, впр. Харьговъ. 

Дикаревь Дмит. Вас. 57 Д. 84 н. с. Вр. окр. больн. Ст. Усть-Медвфдицкал, Дон. 
Дикгофъ Евген. Ник. 63 (Л. 95 к. а., вир. СПБ. 

Яикиеъь Илья Тоил. 69 Л. 94 к. а. Вр. гор. уч. Боровичи, Новгор. 

Дикитейнь Авраамь-Левь Рафаил. 46 Л. 70 к. с. Ст. вр. рез. изх. бат. Томскъ. 
Дикштейнъ Ал-дръь Львов. 78 Л. 901, вир. СПБ. 

Дикитейнъ Ром. Львов. 74 Л. ?, впр. С. Проскоково, Томск. 

Дикуъ Дм. Дм. 65 ДЛ. 99. к. а. Мл. вр. 19 эк. Кроншт. 

Дикъ Мих. Гавр. 71 .Г. 99. Экег. Шерем. бол. Москва. 

Ликъ Франць Исаакъ. 74 Л. 904. Санит. вр. Бердянскъ,. Таврич. 

Жилигенек!й Ник. Алекс. 75 Л. 902. Мл. вр. 84 ифх. пол. Хасавъ-Юртъ. Терек. 
Диллонъ Яковъ Григ. 18 ЛД. 95, впр. Вилейка, Вилен. 

Диль Юмй Авг. +16 Д. 10. (Сиф. и кож.) с. с. Ст. орд. бол. Св. Лазаря. Варшава. 
Диманть Хаимь Бенщан. 62 Л. 89, вир. Царское Село, СПБ. 

Лимара Мих. Васил. 76 Л. 902. Зем. вр. Гременчуг, Полт. 

Диментмант Айзикь (Исаагь) Монс. 61. 87. Зем. вр. Бол. Писаревка Богодухов., Харьк. 
Диненсонъ Абр.-Исаакъ Хацкел. 60 Л. 36, впр. СЪверн. Америка. 

Динте Мазсимил. Сем. 52 Л. 15. (Хир.), впр. Варшава. 

Диинеръ Францъ Элуарл. 74 Л. 900. вир. Ма1оренгофъ, Лифл. 

Дирикъ Артурь Бор. 55 Л. 80. (ДФт.), впр. Им. Ремерсгофъ, Рижек., Лифл. 
Диркеь Тосифъ Сигизм. 72 Л. 96 ин. с. Мл. вр 200 пЪх. рез. ноя. СИБ. 
Дислерь Ник. Нине. 69 Л. 94 н. ©. Орд. глазн. бол. Москва. 

Дитерихеь Мих. Мих. ? Д. 97. (Хир.) в. а. Вр. гор. бол. Одесса. д. В. 
Днтковекй Сим. Як. Вольф. 64 Ф. 88. (Нож. и вен.), впр. Варшава. р 
Дихманъ Викт. Викт. 06 Д. 91 н. с. Мл. вр. 148 пфх. пол. Кронштадть. Д. В. 
Дитрихь Юстусь Адам. 60 Л. 85, вир. Рига. 

Лиць Владс.-Ал-др. Фед. 72 Л. 971. к. а. Мл. вр. воен. лаз. Кременчуг. 
ЛПаковек!й Вит. Павл. 61 4. 87, вир. Гайсинъ, Подол. 

Луаконенко Конст. Пантелейм. 61 Л. 90 и. с. Вр. каз. начал. учил. Москва. 
Дпаконенко Ник. Пантелейм. 58 Л. 89 н. с. Зем. вр. С. Галина, НЪжин., Черн. 
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Лаконовъ Ал-дръ Георг. 61 Д. 91 и. с. Гор. вр. Кролевець, Черниг. 

Яаконовъ Дмит. Ив. 52 Д. ? к. с. Ст. вр. 138 пфх. пол. Екатеринославъ. 

Даконовъ Степ. Иван. 75 Л. 903, впр. Болградъ, Бессар. 

Даманди Ник. Ив. 60 Л. 91, впр. Керчь, Таврич. 

Даесамидзе (князь) Ал-дръ Ник. 72 Л. 98, вир. Тюнегы, Тифя. 

ЛЛатоловнчь Влад. Тосиф. 59 Л. 84. (Акуш. и жен.), впр. Полтава. 

Датроитовь Мих. Дмит. 52 Д. 18 н. с., вир. СПБ.. 

ЛДатроптовъ Пегръ Ник. 58 Д. 83. Завфд. бактер. станц. Одесса. 

ЖЮевекй Влад. Фед. 19 Л. 904. Мл. вр. 32 фл. эк. Севастополь. 

Девь Вас. Ив. 56 /. 81 к. с. Зем. начал. Далматовъ, Шадрин., Перм. 

Дуновичъ Ант. Ив. 58 Л. 82 к. с. От. вр. воен. лаз. Тургай. 

’ Длугоборекйй Ферд. Малв. 20 Л. 55, впр. М. Шикшни, Росаен., Ковен. 

Плугошевеый Антонъ Антон. 75 Л. 99. (Гин. и акуш.), впр. Варшава. Д. В. 

Длугошенекй Лука-Гос. Сем. 34 Л. 68 ц. с. Уч. вр. С. Бфловодекь, Пишиех., Семир. . 

Длужевеклй Ал-дръ Феликс. 40 7. 64 к. с., впр. Новомиргородъ, Елизаветгр., Херсон. 

Диитревеьай Влад. Ив. 44 Т. 68 к. с., впр. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 

Диитревекай Евген. Ив. 45 ДЛ. 713. (Вн.) с. с. Бриг. вр. 4 стр. бриг. Одесса. Л. В. 

Днитревекй Ив. Гр. 56 Д. 83 с. с. Зем. вр. С. Тосно, Царск., СПБ. 

Дниитревекй Ник. Валеран. 63 Д. 38. (Псих.) с. с. Ст. вр. бол. Везхъ Скорб. СПБ. 

Диитревевй Никол. Никол. 71 Л. 97. Зем. вр. с. Зуево, Богородск. Московск. 

Дмитревекй Петръ Ал-др. 16 Л. 902. Зем. вр. ©. Уканъ, Глаз., Вят. 

Дмитренко Леонидь Филип. 75 Л. 901, впр. Одесса. 

Днитревекй Консг. Фед. 65 Л. 94 н. с. Лабор. унив. Томскъ. 

ДмитрЕевек1й Ник. Фед. 69 Л. 96. Зем. вр. С. Илкодино, Покров., Влад. 

Дмитруевеый Петръь Мих. 63 Д. 88. (Дфт.) н. с. Прич. къ Мин. Народ. Просв. СПБ. 

Дмнтр1евъ Ал-дръ Гав. 68 Д. 87 н. с. Ст. вр. крфи. пъх. бат. Севастополь. 

Дмитр1евь Ал-дрь Ник. 55 Д. 80. (Вн.) с. с. Конс. в. гос. Ново-Геормевекъ, Нлон., Варлг. 

Дмитревъ Ал-дрь Серг. 56 Д. 80 к. с. Ст. вр. 10 драг. пол. Граево, Гродв. 

Диптр1евь Алекс. Ник. 51 Л. 15 д.с. с. Ст. вр. гвард. эк. СПБ. 

Лмитриевь Бор. Владим. 7+ .Г. 902, вир, Ялта, "Гавр. 

Днитриевь Вас. Ник. 65 Л. 90 н. с. Зем. ‘вр. Трубчевскъ, Орлов. 

Дмитраевь Вас. Яков. 71 Л. 96 к. а., впр. Мервъ, Закаси. 

Динтр!евъ Влад. Мих. 69 Л. 94. (Хир.) к. а., впр. СПБ. Д. В. . 

ДмитрЕевъь Ив. Андр. 50 Л; 74 с. с. Санит. вр. губ. зем. СПБ. 

ДиитрАевь Ив. Кирил. 66. 93 в. а. Мл. вр. 3 кадр. обоз. бат. Луковъ, Сфдл. 

Диитр1евь Мих. Иван. 73 Л. 901. Уч. вр. Д. Солдатово, Зм$иногор., Томск. 

“Пмитревь Мих. Ник. 67 Л. 95 т. с. Уфздн. начальн. Ифхановъ, Плоин. 

Диитруевь Ник. Ник. 55 Д. 18 к. с. Се. вр. 3 кри. ифх. пол. Брестъ-Литовскь, Грод. 

Дмитревь Никол. Ник. 71 4. 99. Зем. вр. С. Теплый Колодезь, Старооск., Курск: 

Диптуевуь Серг. Алекс. 69 Л. ? (Акуш. п гин.), впр. Саратовъ. 

Днитр!евь Серг. Ник. 58 /Д. 8+ к. с. Орд. Ал-др. бол. и конс. леч. Долгорукова. Москва. 

Диитруевь Серг. Фод. 66 Л. 93. Асс. Имп. клин. нист. Юл. Павл. и вр. леч. Св. Тр. 06. 
Кр. Кр. СПБ. г. 

Дмитровекй Ник. Алекс. 54 Д. 18. (Вн., жен. и дЪг.) к. с., вир. Нижый Нозвгородъ. › 

_ Дноховсвьй Ал-дрь Мих. 26 Д.61 к. с. Зем. вр. Ядринт, Казан. в’. 

Дноховекий Здисл. Стан. 63 Л. 89. (Горя. и вм.) н.с. Проз. унив. Варшава. 

Дноховевтй Казим. Алоиз. 56 Т. 86. (Жен. и дфт.), вир. Вильна. 

Добаловкинь Георг. Алекс. 67 Л. 91 к. с. Ст. вр. огд. Багали., Кубанск. 

Добатовкинъ Пегръ Алекс. 69 Д.93 н. с. Ст. вр. 28 В.-Сиб. стр. и. Портъ-Артуръ. ] 

Добберть Фед. Алекс. 60 Д. 86. (Акуш. и жен.) с. с. Конс. амб. леч. ком. нищ.` СПБ. 

Добошинекй Мих. Домин. 35 Л. 58, вир. Имфн. Подлужье, Слоним., Гродн. 

Добрадинь Пав Алекс. 55 Д. 82 с. с. Вр. универ. СПБ. 
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Добрачиненй Ник. Бониф. 55 4. 82, вир. Кевъ. 

Добреяновъ Петръ Бор. 60 Л. 85 к. с. Зем.. вр. С. 'Щекотово, Михайл., Рязан. 
Добржанек1й Ал-дръ Рохов. 32 Л. 571, впр. Варшава. 
Добржанекй Казим. Ал-др. 70 ДЛ. 96. Зем. вр. М. Гогодево, Остерск., Черниг. 
Побржаневый Марщанъ Эдуард. 55 .. 84, вир. Пос. Крыловъ, Грубешов., Любл. 

` Добржансый Степ. Игнат. 48 ДЛ. 76. т.) к. с. Тюр. вр. КФльцы. 

Добржелевек1й Фадл.-Игнат.-Брон. Игнат. 32 Д. 58 д. с. с., впр. Петроковъ. 
Добржинекай Вильг. Тосиф. 32 С. 60. (Акуш.) с. с., впр. Рига. 

Добржинек1й Вульфъ Мих. 58 Л. 87, впр. Варшава. 

Побржинекий Георг. Мих. 76 Л. 900. Рудн. вр. Каменсый рудн., Славянос.. Юцат. Д.В. 
Добржиневк1й Марцел. Яковл. 77 .1. 903: (Вн.), вир. Варшава. 

Добржинскай Меч. Якуб. 75 Л. 98, впр. Варшава. 

Добржицийй Генр.-Франць Илпол. 43 Л. 65. (Вн.) т. с., впр. Варшава. 
Добровольсв1й Адамъ Мих. 61 ДЛ. 86. (Вн. и акуш.). Гор. вр. Стародубъ, Черниг. 
Добровольевй Васил. Андр. 76 Л. 902. Сел. вр. М. Смотричъ, Каменецк.-Подол. 
Добровольеклй Вадл. Ник. 51 ДЛ. 79. (Вн. и жен.) с. с. Жел.-дор. вр. Самаркандъ. 
Добровольсвйй Влад. Анаст. 71 ДЛ. 97. Зав. вр. Нязепетровсый зав., Краеноуф., Перм. 
Добровольеклй Влад. Мих. 14 СФ. 98 к. а. Мл. вр. 208 пъх.. пол. Очаковъ. 
Добровольекля Евг. Викент. 57 Л. 82 к. с: Ст. вр. бриг. погр. стр. Пос. Граево, Щучин., Ломж. 
ДобровольекАй Здиславъ Львов. 65 Л. 91. (Вн. и горл.), впр. Варшава. 
Добровольекй Ив. Роман. 12 Л. 98 к. а. Гор. вр. Могилевъ, Подол. 

` ПобровольскАй Конст. Эраст. 67 Л. 96. Св. ас. гичен. каб. унив. Юрьевъ, Лил. 
Добровольеклй Леонар. Тосиф. 72 Л. 96 к. а. Мл. вр. 27 В.-С. стр. пол. Портъ-Артуръ. 
Добровольекй Леонидъ Калистр. 75 Л. 902, впр. Невъ. 

Добровольскй Мих. Станисл. 74 Д. 98. Зем. вр. С. Сергевекое, Нлец., Орлов. Д. В. 
Добровольеклй Ник. Вас. 65 Д. 96 к. а. ДФл. сан. гор. ком. и деж. вр. Имп. театр. СПБ. 
ДПобровольекй Ник. Дмит. 69 ДЛ. 93 к. с. Мал: вр. Никол. Чесм. воен. богад. СПБ. 
Добровольсый Ник. Мих. 74 ДЛ. 98. (Псих.) к. а. Орл. Новознам. бол. СПБ. 
Добровольек!й Пав.-Адол. Кипр. 65 .Д. 91 н. с. Жел.-дор. вр. Кирсановъ, Тамб. 
Добровольсый Петръ Вас. 70 Л. 93 н. с. У. вр. Тургай. 

Добровольсый Петръ Ильичъ 55 ФЛ. 82, Гор. вр. Туацсе, Черноморск. 

Добровольеклй Серг. Мих. 63 (. 87 н. с. Жеял.-дор. вр. М. Девладово, Херсон. 
Добровольекй Сигизм. Влад. 52 Л. 76, впр. Умань, ев. 

Добровольеклй Стан.-Зефиринъ Ив. 65 (Л. 91. Вр. гор. амбул. и фабр. вр. Одесса. 

Добровъ Ал-дръ Филип. 81 Д. 54. (Вн.) д. с. с. Вр. учит. инст. Тамбовъ. 

Добровъ Ив. Мих. 28 Д. 51 к. с. Вр. реал. и дух. учил. Новгородъ. 

Добровъ Серг. Ник. 60 Л. 83. Зем. вр. С. Передфльцы, Подол., Москов. Д. В. 
Добровъ Филийть Ал-др. 67 Л. 91. Зав. вр. Москва. 

Доброгаевь Серг. Мартинан. 78 Л. 902. впр. Островъ, „1омж. 

`Доброклонеюй Вас. Павл. 58 Д. 88. (Вн.) с. с. Гл. докт. Ал-др. бол. СПБ. 
ДПоброклонекй Викт. Павл. 59 Л. 82 к. с. Ст. вр. зем. бол. и дир. ф. шк. Ярославль. 
Добромыеловъ Вас. Дм. 69°Л. 96. (Хир.) к. а. Орд. клиники. унив. Томекъ. : 
Добромысловъ Мих. ГлЪб. 67 ДЛ. 93 и. с. Мл. вр. воен. лазар. Ковна. 
Добромыеловъ Серг. Васил. 56 .1. 52 к. с. Ст. вр. 6 Оренб. каз. п. Н. Маргеланъ. 
Лобронравовъ Ал-дръ Капит. 48 Л. 70 к. с. Ст. вр. зем. 6. и вр. дух. уч. Сарапуль, Вятск. 
Добронравовъ Варнава Алекс. 48 Д. 71 с. с. Прив.-доц. и вр. дома призр.бЪд. Юевъ.. 
Добросердовъ Ал-дръ Тимоф. 56 Л. 82 к. с. Ст. вр. 23 драг. пол. Сороки, Бессар.. 
Добросердовь Мих. Дмитр. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. 1 запас. кав. пол. Сызрань, Симбир. 
Добросклонекй Серг. Ив. 78 Л. 904. Зем. вр. с. Каракушино, Сарапул., Вятск. 
Доброелавинъ Влад. Алекс. 70 Л. 95 н. с. Лабор. унив. н св. гор. вр. Варшава. А. В. 
Доброелавинъ Вячесл. Алекс. 78 Л. 98. (Глаз.) в. а. Мл. вр. .-гв. Сем. п. СПБ. 
Доброемыеловъ Ив. Дмитр. 74 Я. 901. Зем. вр. С. Безводное, Нижегородск. 
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` Добротворек?й Алекс. Яков. 55 Д. 79 с. с. Пом. гл. докт. `мор. госп. Кронштадть. 

Добротворевый Вас. Ив. 68 ДЛ. 91. (Хир.). н. с. Св. асс. кллин. унив. Москва. 

‚Добротвореый Влад. Павл. 49 Л. 18 к. с. Гор. вр. Перекоть, Тавр. :. 

Добротвореюй Ив. Зинов. 56 Д. 81 к. с. Гор. и зем. вр. Таруса, Калух. - 

Добротворей Митроф. Стен. 58 Д. 88 д. с. с. Ст. вр. кл. дули. бол., прив.-доц. В. М. и и 
`вр. коне. бол. Общ. Св. Евг. СПБ. 

Добротворекй Ник. Ив. 59 Д. 83 к. с. Орд. губ. зем. псих. леч. С. Голенчино, а. 

Побротворцевъ Ал-дрь Федор. 74 Л. 300. Зем. вр. С.Б. Липовииа, Тамо. 

Добротинъ Петрь Ив. 58 ДЛ. 84 к. с. Ст. вр. воен. уч. Москва. 

Добротинъ Серг. Петр. 75 Л. 900. Зем. вр. С. Чернуха, Арзам., Нижегор, 

Доброхотовъ -Ал-дрь Павл. 49 Л. 713 с. с. У. вр. и вр. реал. учил. Муромт, Владим. 

Доброхотовъь Вешам. Ал-др. 60 Л. 89 к. с. Ст. вр. унт.-оф. учебн. бат. Рига. 

Доброхотовь Влад. Аркад. 72. 95 н. с. Вр. ген. конс. Мешхедъ. 

Доброхотовъ Всев. Ал-др. 51 Л. 80‘н. с. Вр. муж. гимн. ть. Перм. 

Доброхотовъ Ник. Ник. 70 ЛД. 94 ка.а., впр. Валдай. Новгор. 

Поброхотовъ Сер. Мих. 53 Д. 76 с. с. "Вр. -конс. пр. неизл. бол. и прив. док. Москва. 

Добрекй Конрадъ Игнат. 49 Л. 70. (Вн.), вир. Варшава. 

Добруекинъ Ханаанъ Меер. 68 Л. 96, впр. Екалеринославъ 

Добруцкй Стан.-Ант. Ва; ий 62 Л. 86. (Хир.) с. с. Ст. вр. бол. Св. Викенти. юблинъ. 

Добрый Вульфъ Хаим. 61. 88. (Хир.), впр. СПБ. 

Добрый Гершь Юдел. 62 Л. '89. (Ушн., горл., и нос.), впр. Клевъ. 

Добрый Овсей Берков. 712 Л. 98. (Акуш. и гин.), вир. Саратовъ. 

Добрынинъ Никол. Ал-др. 55 Л. 80. Зав. вр. С. Вел. Березна, Нов. СФвер., оные 

‚ Добрынинъ Ник. Ив. 72 Л. 98. Фабр. вр. Сл. Обуховская. Богород., Москов. 

Добрынин Петръ Ив. 44 Д. 66 тайн. с. Почет. Лейбъ-Акуш. и дир. родовсп. зав. Москва. 

Добрянекля Тосифъ Степ. 53 Д. (ВЪиск. унив.) 82 н. с. Сверх. мл. вр. полищи. СПБ. 

Добычинъ Пав. Адуан. 36 Л. 60 к. с. Гор. вр. Трубчевекъ, Орлов. 

Добычинъ Серг. Сем. 50 Л. 16"к. с., вир. Елець, Орлов. 

Довгаль Мих. Петр. 58 Д. 84 к. с. Ст. вр. 206 Ларго-Кагул. рез. бал. Вендоры, Бессар. 

Довконть Геормй Андр. 26 Л. 55 д. с. с., впр. Им. Додатки-НФворансюе, Тельш., Ковен. 

Довмонть-Влименко Ник. Ник. 54 Л. 85 н. 6. Гор. вр. Таганрогъ, Донск. 

Доводчиковъ Кирилъ Кирил. 50 Л. 15 с. с. У. вр. Романовъ-Борисоглбскъ, Яросл. 

Довяковек!й Генр. Ант. 37 Л. 62, вир. Ферма Грибки, Ямпол., Подол. 

Догадкинъ Евг. Конст. 76 Л. 901. Мл. вр. 49 ифх. п. Севастополь. 

Догадовъ Мих. Ив. 52 Л. 77 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. 'Гагиль, Верхотур., Перм. 

Догаевъ Пав. Вас. 40 Д. 69. (Зубн.) к. с., впр. СПБ. | 

Догель Ал-дрь Стен. 52 Д. 85 с. с. Проф. унив. и жен. мед. инстит., чл. Уч. Ном. М. 
Нар. Пр. и непр. чл. Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Догель Ив. Мих. 81 Д. 54 д. с. с. Проф. унив. Казань. 

Додинъ (Дудинъ) Мееръ Герш. 69 Л. 93, впр. Елисаветгралъ, Д. в. Ве 

Дойловъ Ал-др. Алчъ, 717, Л. 903, Мл. вр. 97 пЪфх. пол. Двинскъ, Витебск. „1 В. 

Докальскйй Стан. Ксавер. 54 ДЛ. 81. (Вн.) к. с., впр. Имён. Дзвононоль, Поневфж., Ковен. 

Докелинь Ал-дрь Яков. 62 Л. 88 н. с. Зем. вр. С. Овинцево, Ямбург., СПБ. 

Докторовичь Исаакъ Лейб. (Ал-дръ Льв.) 70 Л. 900, вир. М. Малинъ, Кев. 

Докучаевь Ал-дрь Фед. 67 Л. 90 к.с. Сг. вр. 71 пфх. п. Ново-Александря, Любл. 

Цокучаень Пегрь Петр. 60 Л. 90 к. с., впр. Москва. 

Долбешкинъ Тезевшль Тосиф. 57 Л. 81 К. с.вир. С. Носовичи, Гомельс., Могил. 

Долгановъ Влад. Ник. 67 Д. 90. (Окул.) в. с. Асс. Мих. клин. бол. СПБ. 

Долговъ Ал-дрь Мих. 72 Д. 96. (Хир.) в. а. Ст. вр. богоуг. завед. Могилевъ. 

Долговь Вас. Ник. 06 Л. 90, вир. Казань. 

Долговъь Вас. Ив. 29 Л. 54 к. с., вир. Казаль. 

Долговъ Влад. Тосиф. 062 Л. 88 к. с. Сверх. вр. Покр. обще. и мл. вр. Воси Д. \ Москва. 
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Толговь Конст. Степ. 66 Д. 93 н. с. Мл. орд. воен. гос. Юевъ. 
Холгополовь Нльк. Мих. 58 (1. 83 к. с., вир. Москва. 
Полгополовь Нифонть Ив. 57 4. 81. (Хир.) т. е. Вр. Бабушк. гор. бол. :. Новгородь. 
Лолтеполъ (Довгополъ) Берка Мегелев. 63 Л. 87. Св. орд. евр. бол. Одесса. 
Лолжанеюк! Ник. Сем. 30 Л. 55 с. с.. впр. Николаевь, Херсон. 
‚ Лолжанекй Як. Моис. 64 Д. 94. (Дфт.) н. с. Вр. Алекс. больн. и гор. уч: Екатеринославъ. 
Долозенко Вас. Мих. 78 ДЛ. 904 Мл. вр. 116 пфх. пол. Звенигородка, Мевск. 
Лолженковъ Ал-дръ Ал-др. 57 Л. 84, впр. Курскъ. 

Полженковь Вас. Иван. 42 Л. 65. (Окул.) к. с., впр. Курекъ. , 

Лолинеый Ив. Лук. 51 Д. 76. (ДФт.) с. с. Гор. сан. вр., мл. вр. Вос. Д. и ст. вр. нов. ин. СПБ. 
Долиневй Густ.-Лосиф. Конст. 47 Л. 71. (Жен. и дфт.), внр. Люблинъ. 

Долинъ Левъ Владим. 64 Л. 92 к. а., впр. Рига, Лифл. 

Долматовь Алекс. Серг. 61 Д. 86 н. се. Мл. вр. воен. лазар. Житом!ръ. 

Долматовь Мих. Фед. 67 Л. 93 (Вн.) н. с. Вр. при Гл. Воен. Мед. Упр. СПБ. 
°Долнерь Юмй Тосиф. 75 Л. 99. (Вн. ин псих.), впр. Житомруъ. 
ДомагальскАй Стан.-Костка Гиляр. 62 Л. 91 т. с. У. вр. Велюнь, Калиш. 
Домагальскйй Людомиръ Осип. 78 ФД. 900, вир.. Вевъ. 


Доманевевтй Стан.-Вильг. Оскар. 52 ФД. 15, вир. Житом!ръ. - 
Поманиинъ Ник. Ал-др. 39 ДЛ. 68 к. с., вир. Ярославль. 

Домановь Серг. Митроф. 65 .Т. 91. (Вн.) к. а. Фабр. вр. Москва. 

Доманевлй Викент. Игнат. 50 Л. 713 ‘с. с. Бр. вр. 2 Сибир. рез. бр. Иркутскт. 
Доманевк1й Здисл. Север. 66 Л. 93, Уч. сел. вр. Брянскъ, Бфльск., Гродненек. 
Поманекй Ив. Гиляр. 58 Л. 83. Зав. вр. М. Чечельникъ, Ольгоп., Подол. 
Домансюй Конст. Львов. 70 Л. 95. Вр. жел.-дор. бол. ст. Барановичи, Минск. 
Поманевый Рохъ-Людв. Ант. 44 Л. 10. Жел.-дор. вр. Ст. Тржидникъ, Янов., Люба. 


Доманевй Сигизм. Стан. 72 4. 900. Св. вр. Марин. бол. СФдлець. 

Доманекй Чесл. Ив. 67 ДЛ. 95, впр. М. Корець, Новогр.-Вол., Волын. 

Домамневичь Домин. Тозефат. 62 Л. 87 с. с. Вр. рез. Пол. Воен. -Мед. Инеи. Манчж. арм. 
Дохашевичь Янъ-Андр. Сигизм. 65 Л. 90. (Акуш. и жен.), впр. Семиналатинскъ. 
*Домалиневь Ник. Павл. 58 Л. 76 к. а. Кострома. 

Томбикь Яковъ-Лейба Абрам. 65 Л. 93, впр. Баку. 

Домбровольевкай Болес.-Сиг. Тос. 47 Л. 19. Зав. вр. Д. Владимровка, д. лександр., Херес. 
Домбровевйй Болесл. Андр. 33 Л. 59 к. с., вир. Брянскъ, Орлов. 

Помбровевй Болесл. Яков. Павл. 74 Л. 901, впр. Пос. Юдвабно, Ломжин. 
Помбровевлй Брон. Людв. 62 Л. 87. (3у6.), впр. Казань. 

Ломбровекли Виталй Витольд. 55 Л. 83. Зем. вр. С. Покровское, Смолен. 
Домбровекй Витославъ Вшеборов. 63 (. 88. (Вн.). Мл. орд. запас. бол. Варшава. 
*Помбровеклй Владисл. Юрьев. 38 ДЛ. 63 к. с. М. Яново, Ковен. 


Домбровекй Игнат. Игнат. 63 Л. 89. (Хир.). Зав. вр. Островець, Опат., Радом. 


Домбровевй Тона Леонт. 
Домбровенй 
Домбровсвый 


Ломбровевай- 


Домбровеый 
Домбровсый 


Дозбровевый 
Домбровенй 
Ломбровей 
Домбровевй 
Домбровеый 


Домбровеый Францъ Андр. 33.1. 57 ц. с. 


10 Л. 96, впр. Иркутскъ. 

Тосифъ-Зах. Мих. 58 Д. 85 ц. с. Ст. вр. 17 ифх. пол. Житомрь. 
Тос. Фед. 62 Д..90 к. а. От. вр. погран. стр. Асхабадъ. 

Казим. Ал-др. 62 Л. 91. Части. сл. Им. Нарбуцишии, Ковен. 
Казим. Казим. 70 Л. 97, вир. Городня, Черниг. 

Ксав. Петр. 52 Д. 81. (Хир) к. с. Дир. 1 Васил. ши. Патрют. 
орд. Петропавл. бол. и ст. вр. дфт. бол. Пр. Ольденб. СПЪ. 
Ник. Франц. 73 Л. 98. в. а. впр. М. Сифлое, Роменск., Полтавек. 

Ричардъ Франц. 11 Л. 41 к. с., впр. РосЧены, Ковен. 

Ромуал. Генр. 68 7. 95. Зав. вр. М. Шебекино, БЪагород., 

Стан. Проспер. 69 .Т. 96. (Вн.), впр. Гродна. 

Фед. Ант. 08 Д. 88. (Вн.) к. с..Ст. орд. воен. госи. Новогеорчевекь, Херес. 
Вр. прогимн. Острогожекь. Ворон. 


общ., св 


Вурск. 
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Ломбровсь! Франць Фед. 55 Л. 87, вир. М. Вилзы, Новоалександр., Ковен. 

Томонтовичъ Яковъ Стеи. 62 .Л. 87 н. с. Сверхшт. гор. вр. Варшава. 

Ломорадзвй Ксаз.-Эразм. Стан. 62 Л. 94 к. а. Гор. вр. Нижн.-Новгородъ. 

Лоничь Ал-дръ ь 76 .Г. 903. Вр. рез. Пол. Воен.-Мед. Инсп. 1 Манчжур. 
арм. Д. В. | 

Донековь Никол. Ал-др. 16 Л. 902. Св. орд. клин. унив. Казань. . 

Лонекой Дмит. Ник. 59 ДЛ. 83. Сел. вр. Хм$льнньъ, Литин., Подол. 

Тонхинъ Гершь Меер. 49 Л. 77, впр. Лодзь, Петрок. 

Донцовь Ник. Ник. 54 Д. 87 к. с. Гор. уч. вр. Курскъ. 

Донпельмайерь Евг. Гавр. 61 Л. 88. Зем. вр. М. Петропавловка, Пазлоград., териноса, 

Лоризо Герасим. Христоф. 61 Л. 99. (Вн.), впр. Одесса. 

Поризо Конст. Георг. 74 Л. 97. (Вн.), и Одесса. 

Лор1омедовъ Бонсг. Нилов. 52 Л. 16 к. и вр. Нерчинсмй зав., Забайк. 

Дорманнъ Арвидъ Ив. 61 Д. 87. (Вн.) к. а., впр. Митава. 

Дормидонтовъ Арс. Фед. 63 Л. 93 н. с. Гор.-з. вр. Артинсы! зав., Красно-Уфим., Перм, 

Торовлевь Юр Никанор. 53 ДЛ. 80 с. с. У. вр. Катта-Курганъ, "Самарканд. 

Дороганевекй Петръ Вас. 56 Л. 85. Гор. санит. вр. Юевъ. 

Дороговь Серг. Яков.‘ 59 Л. `83. Зем. вр. Иваново-В: знесенскъ, Шуйск., Влад. 

Дорожинеый Тос. Иван. 75 Л. 902. Зем. вр. С. Глазокъ, Козлов., Тамб. 

Торонинъ Ал-дръ Ив. 64 С. 90 ин. с. Мл. вр. 107 пфх. нол. Вильна. Д. В. 

Дорофеевь Дмитр. Петр. 74 Л. 900. Зем. вр. С. Старые Бурасы, Саратов. 

_ Дороховъ Мих Макс. 14.1. 903. Зем: вр. С. Дегтянка, Козлов., Тамбов. 

„Дорошевичь Ал-дръ Ант. 37 7. 63 с. с., впр. Ровно, Волын. 

Дорошевеклй Ал-дръ Петр. 59 .. 90 к. с. У. вр. Вилейка, Вилен. 

Доронтевекй Владим. Васил. 75 Л. 900. Мл. вр. 6 фл. эк. Либава. 

Дорошевекй Дмит. Нарцис. 65 ДЛ. 90 н. с. Гор. вр. Арзамасъ, Нижегор. 

Дорошевек1й Леонидъ Петр. 6+. 89. ( е и кож.) к. с. Св. вр.-си. Кр. Общ. К. К. СПБ. Д. В. 

Дорошевевй Ник. Ант. 57 4. 86 к. с.. вир. Кишиневъ. 

Дорошевежй Федотъ Григ. 40 Л. 66 — с., вир. Сконинъ, Рязан. 

Дорошенко Петръ Яков. 57 С. 81 к. с. Гор. вр. и вр.-смотр. Бог. зав. Глухов, Черн. 

Дорошенко Серг. Петр. 61 ДЛ. 88 к. с. Вр. для Ком. по сельской части М. Малятичи, 
Черик., Могил. 

Дорошинъ Ал-дръ Конс. 60 Д. 86 к. с. Ст. вр. 3 отд. Урал. каз. войс. Гурьевъ, Урал. 

Дорфману Гершъ Яков. 63 Л. 90. (Сиф.), вир. СПБ. 

Дорфманъ Гиршъ Тосиф. 70 Л. 97. Зем. вр. С. Андреевское, Каргопол., Олон. 

Дорфмань Дав. Борис. 69 Л. 98. (Вн. и дфт.). Уч. вр. Кр. Кр. при фабр.-зав. бол. Одесса. 

Дорфманъ Мих. Алекс. 62 Л. 88. Оби. вр. М. Гохштедть, Мелитон., Тавр. 

Дорфмань Сол. Яков. 71 Л. 97. (Сиф. и кожн.), впр. СПБ. 

Дорфъь ео Яковл. 76 Л. 99. Зем. вр. Сл. Радькова, Короч., Курск. 

Дорфъ Дав. Ник. 66 Л. 90. Зем. вр. С. Перхушково, Звенигород. Моск. 

Доетойновь Ник. Яков. 66 Л. 91 к. а. Пом. акц. надзир. Вельск, ЗВологодек. 

Дохневскй Петрь Ник. 55 Д. 83 в. с. Ст. вр. 35 пЪх. пол. Кременчугь, Полт. Д. В. 

Дочевекй Илья Ив. 65 Д. 90. (Горя. и ушн.) к. с. Прив.-дон. и вр. универе. Томскъ. 

Драбчикь Фол.-Войц. Тоенф. 65 Л. 94. (Вн.). Св. вр. бол. ДЪвы Мар. Ченстоховъ, Петрок. 

Драверть Стан.-Герг. Адольф. 81 /. 904. (Вн.). Вр. Уздн. земства. Вятка. . 

Драговичь Саво Петр. 67 ЛД. 93. Жел.-дор. вр. Иркутскъ. 

Драгомановь Ал-дрь Петр. 59 Д. 88 к. с. Ст. орд. леч. душевнобол. М. Творки, Варш. 

Драгомирений Никандръ Феофан. 55 ФЛ. 87 к. с. Сел. вр. М. Эйшишки, Лидск., Вилен. 

Дфакинъ Ив. Ник. 57 Л. 85 с. с. Вр.-спец. леч. общ. сест. мил. Харьковъ, 

Дракули-Критикоеь Мих. Харлами. 67 Л. 94 н. с. Мл. вр. отд. Майкопъ Кубан. 

Драницыну Ал-дръ Арсен. 34 Л. 63. (Псих.) с. с., впр. Москва. 

Драннцынь Алекс. Алекс. 58 Д. 89 н. с. Ст. ас. кл. пов. инст. и ас. Инст. Ел.. Пав. СПБ. 


= 
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Драницынъ Ник. Мих. 58 Л. 85. (Хир.) к. с. Ст. орд. воен. гооп. Самаркандъ. 

Драцъ Юланъ Бронисл. 77. Л. 901, впр. Варшава. ` 

ПДревновекй Эдмундъ Ант. 50 Л. 83, вир. Радомъ. 

Дрейбергь Эрнестъ Вольд. Янов. 76 Л. 902. Част. сл. Им. Эрваленъ, 'Гальс., Мур. 

Дрейеръ Венам. Ив. 72 ДЛ. 98 к. а. Мл. вр. Паревск. рез. бат. Астрахань. 

Дрейеръ Влад. Ив. 49 Л. 74. (Дфт.) к. с. Ст. вр. дфт. бол. Св. Влад. Москва. 

Дрейеръ Рудольфъ-Радом. Авг. 56 Л. 179 к. с. Орд. губ. зем. бол. Тула. 

ДПрейзинъ Ник. Марк. 42 Л. 10. (Хир.) к. с., впр. Вилейка, Вилен. 

Дрейке Пав. Оттон. 70 Л. 93 н. с. Зем. вр. Ельня, Смолен. 

Прейпельхеръ Эрн. Эрн. 47 Л. 71 с. с. Ст. орд. Обух. бол. СПБ. 

Дрелингь Францъ Ив. 27 Л. 53 д. с. е., вир. Черниговъ. 

Дренгеръ Яковъ Яков. 59 Л. 92. Зем. вр. М. Гроссъ-Либенталь, Одес., Херсон. 

Дрецклй Феликсъ Феофил. 49 Л. 13 к. с. У вр. Калишь. 

Дрешеръ Альфр. Эдуард. 71 Л. 95 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Ефльцы. Д. В 

Аржевецей Алекс. Феликс. 76 Л. 901. Вр. для усов. кл. воен. госи. СПБ. 

Држевецый Тос.-Петръ Леопольд. 60 Л. 85.. (Вн. и нерв.), впр. Варшава. 

Држеневичъ Казим. Фортун. 51 Д. 13 к. с. Ст. вр. 18 фл. эк. Либава. 

Дрибинъ’ Симонъ Айзик. 64 Д. 93. (Жен. и акуш.), впр. Лодзь, Петров. 

Дризо Исаакъ Яков. 59 Л. 86. Гор. вр. Заславль, Волын. 

Дризо Сауль Гоаким. 51 Л. 79, вир. Одесса. 

Дримпельманъ Конст. Вильг. 61 ДЛ. 85 к. с. Зем. и тюр. вр. Кострома. 

Дринкманъ Эдм. Эмишев. 74 Л. 98. (Акуш.), впр. Харькову. 

Дрицаки Ив. Конст 72 Л. 901. (Псих. и нерв.), впр. Одесса. 

Дробиневь!й Рувимь Тосиф. 79 Л. 903, вир. Одесса. : 

Е Илья Ильичъ 54 Л. 80 к. с. Ст. вр. 74 изх. пол. Каменецъ-Подольскъ. Д. В. 
робный Бор. Алекс. 69 Л. 96. Сверх. орд. клин. унив. Харьковъ. к 

Дрожейко Терон. Матв. 30 Л. 55, впр. М. Линканы, Хотин., Бессар. 

Дроздовичъ Вацл. Ант. 60 Л. 89. (Вн., дёт. и вен.). Вр. при Упр. Почт.-Тел окр. Минсьъ. 

Дроздовичь Григ.-Франць Франи. 71. Л. 98, впр. Пос. Далешинъ, Велюн., Калиш. 

Дроздовев1й Адамъ-Викт. Ив. 49 Л. 11. (Хир.) с. с. Ст. вр. бол. Св. Троицы. Калишь. 

Дроздовекй Пав. Игн. 64 Д. 89 к. с. Орд: гор. Алексан. бол. СПБ. 

Дроздовъ Ал-дръ Тимоф. 69 ДЛ. 93 н. с. Жел. дор. вр. СПБ.-Варш. жел. д. ? 

Дроздовъ Дм. Влад. 72 Л. 97 г. а. Мл. орд. воен. госп. Талщентъ. 

Дроздовъ `Митроф. Вас. 70 Л. 95 н. с. У. вр. Казалинскъ, Сыръ-Дарьин. 

Дроздовъ Никол. Вас. 75 Л. 901. Зем. вр. С. Утевка, Бузул., Самар. 

Дроздовъ Ник. Григ. 58 ДЛ. 83 с. с. Податн. инси. Саратовъ. 

Дрознееь Мих. Яков. 44 Л. 74. (Вн., нерв. и псих.) к. с., впр. Одесса. 

Дрознинъ Максимъ Львов. 48 Л. 82 к. с., впр. Верхотурье, Пермск. 

Дронзиковъ Арк. Берк. 48 Д.10 с. с. Бриг. вр. 2 В. С. стр. бр. Новошевское, Прим. 

Дружининъ Дмит. Ник. 68 Л, 86 к. с. Зем. вр. Веневъ, Тульск. 

Дружининъ Ив. Ник. 64 Л. 93. Жел. дор. вр. Хайларъ, Манчжуря. 

Дружининъ Мих. Ив. 51 Д. 15. (Хир.) с. с. впр. Юрьевъ, Лифл. 

ПДружининъ Никол. Стен. 72 Л. 902. Колыьюнск. уч. вр. С. Почитанское. Мар., 'Гомек. 

“Лрури Вильямъ Вильям. 32 Л. 54`с. с. Д. Колонтаевка, Одесск., Херсон. 

Друскинъ Вульфъ Зельм. 66 ДЛ. 93. (Глаз.), впр. Ростовъ на Дону. 

Друскинъ Лазарь Моис. 61 Л. 87, впр. Ялта, Тавр. 

Друцей Владим. Ал-др. 78 Л. 901, впр. Ростовъ, Дону. 

Дубасовъ Ал-дръ Ал-др. 75 Л. 901, впр. Москва. (Упр. Гл Вр. Инси.) 

Дубелиръ Дмит. Петр. 48 Д. 12. (Вн. и дфт.) Д. с. с. Корп. вр. 18. арм. корп Смоленскъ. 

ДЛубенеый Ал-дрь Ал-др. 73 Л. 98, впр. Москва. 

Дубенеый Вас. Ив. 18 Л. 16 с. с. Податн. инси. Епифань, Тульск. 

Дубенекмй Ив. Ив. 54 Д. 18 с. с. Ст. вр. губ. зем. бол. и вр. еиарх. учил. Калуга. . 
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Дубенеый Сем. Ив. 50 Л. 15 к. с. У. вр. Вольскъ, Сарат. 

`Дубина Мих. Дан. 48 Л. 714 с. с. Вр. дух. учил. Кишиневъ. 

Дубиникъ Ал-дръ Григ. 67 Д. 93 н. с. Ст. вр. 31 ифх. пол. Пултускъ. и. обе" 

Дубинекй Давидъ-Герць Шевел. 76 Л. 902, вир. Одесса. 

Дубинек Феодос. Яков. 36 Д. 58 тайн. с., впр. Одесса. 

Лубинчикъ Яковъ- -бруль ПШмуил. 69 Л. 9+4. (Тин. и ак.), впр. Двинскъ, Витеб. 

Лубицый Леонидъ Орест. 65 Л. 92 н. с. Асс. унив. Вевт. 

Дубишевек!й Франц.-Людом. Тосиф. 67 Л. 98. Вр дол. Ал.-Нев. Грубешовъ, Любл. 

Дублянсевй Ник. Яков. 52 Л. 89. Зем. Начал. С. Гордфевка, Сураж., Черниг. 

Дубнеръ Яговъ Григор. 64 (Л. 89. Жел. дор. вр. т 

Дубницый Дмит. Мартын. 56 Л. 81 к. с. Ст. вр. 2 крфи. пфх. бат. Кронштадть. 

Дубницьй Ив. Март. 62 Л. 99. Зем. вр. Кролевецъ, Черниг. 

Пубовь Левъь Ив. 62 Д. 88 к. а., вир. Азовъ, Донск. 

Дуброва Вас. Ефим. 18 Л. 74 к. с. Гор. вр. Николаевъ, Херсон. 

Дуброва Ник. Вас. 79 Л. 904 Ма. вр. 32 фл. эк. Севастополь. 

Лубровинъ Ал-дрь Ив. 55 ДЛ. 79 с.с. Вр. рем. уч. П. Ник. и евр. дфт. пр. СПБ. 

Дубровинъ Вячесл. Ал-др. 61 ДЛ. 87 н. с. Св. орд. Преобр. бол. и Покр. общ. _ Москва. 

Лубровинъ Евген ‘Ал-др. 56 Л. 98, впр. Саратовъ. 

Дубровинъ Сем. Павл. 71 ДЛ. 97. к. а. Зем. вр. С. Вознесене, Никольск., а 

Дугровинъ Серг. Алекс. 79 ДЛ. 908 Мл. вр. 1 крфи. пфх. пол. Варшава. 

Дубровичъь Игнайй Макс. 71 Л. 99. (Сиф. и кож.), впр. Варшава. 

Дуброво Вас. Ив. 60 Л. 84. (Глазн.) т. с. Зем. вр. Ковровъ, Влад. 

Дубровеый Мих. Ник. 63 Л. 89. Зем. вр. С. Давыдовское, Владим!р. 

Дубревеклй Хаимъ Яков. 69 Л. 94 т.с. Гор. общ. вр. Новомосковскъ, ^ Еватериносл. 

Дубровъ Дав. Янк. 59 (Л. 85 н. <. Гор. сан. вр. Мелитополь, Тазвр. 

Дубровь Исаакъ Яков. 57 Л. 83. Вр. евр. бол. Ростовъ, Донск. 

Дубяго Евг. Мих. 64 Л. 93. к. а. Зем. вр. С. Колчаново, Новоладож., СПБ. 

Дубяго Ив. Мих. 60 ДЛ. 84 к. а. Предел. Зем. Упр. С. Гнилица, Зеньк., Полтав. 

Дубяго Модесть Петр. 59 Л. 84. (Глазн.). Зем. вр. Рославль, Смолен. | 

Дубятевйй Ив. Степ. 47 ФД. 73. (Вн.) с. с. Ст. вр. Марши. госп. и Марин. учит. семин. 
Павловскъ, Царскосел., СПБ.. 

Дувакинь Дмнт. Дмит. 54 Л. 79 т. с. Чл. Гор. Упр. Москва. 

Дузанъ Венам. Шабетаев. 73 Л. 99, впр. Симферополь. 

Дудзинек1й Стан. дом. 24 Л. 48, вир. Ростовъ, Донск. 

Дудиневй Влад. Ал-др. 75 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. 106 пфх. пол. Вильна. 

Дудинъ Влад. Ал-др. 71 ДЛ. 98. т. с. Вр.-инт. Воси. Дома, СПБ. 

Дудинъ Ив. Серг. 71 Л. 97. Тамбовъ. 

Дудинь Серг. Тосиф. 76 Л. 99. Зем. вр. С. Глинищево, Брянск., Орлов. Д. В. 

Дудкевичь Мих. Мих. 71 ДЛ. 98. Зем. вр. С. Саксагань, Верхнеди$пр., Екалер.. 

Дулдкинъ Ник. Михайл. 75 Л. 900. Мл. вр. 25 драг. пол. Тараща, Кев. 

Дудревичъ Газ. Льв. 72 Л. 97, вир. Варшава. 

Дудревичь Левь Ив. 39 Л. 61. (Дфт.). Орл. дфт. бол. Варшава. 

Дудукаловь Алекс. Ив. 39 Д. 62. (Хир.) д. с. с. Проф. ув. Харьковъ. 

Дудукаловъ Конст. Ал-др. 72 Л. 98. Зем. вр. С. Алешня, Лебед., Хафьк. 

Дукальекий Сигиз.-Стан. Альбин. 66 Л. 90. Зав. вр. Пос. Ставишииъ, Калиш. 

Дукать Авр. Тосиф. 59 Л. 83, вир. СПБ. Д. В. 

Пукельск!й Адольфъ Исаак. 41 Л. 68 к. с.; вир. СПБ. Д. В. 

Дукельсвйй Вольхо Ковков. 66. 98. Дфт. и жен.). Вр. дЪг. леч. Бевъ. 

Дуковекий Ричардъь Егор. 50 Л. 79 к. с. Вр. имфн. С. Сермевское, Кралив., Тульск. 

Пукита-Лукшинек!й Влад. Ник. 81 Л. 904 Мл. вр. 68 иЪх. пол. Соколка, Гродн. 

Дулько’ Георг. Каспер. 46 Л. 74 к. с. Ст. вр. морск. сакетв. тюрьмы. Кроншталтъ. ` 

- Дульск!й Яховь Максимил. 49 Л. 19 к. с. Ст. вр. 5 стр. пол. фльцы. Л. В. 
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Думитранковь Влад. Конет. 65 „Г. 91. (Глази.) т. е. Вр. дфтек. больн. Юевт. 

Дунаевек!й Хопъ (Ал-дръ) Овееев. 69.1. 94, вир. Курскъ. 

Дунаевекй Янкель (Яковъ) Овсеев. 63 Л. 88, вир. Орель. 

Дунаевек!й Яковъ-Дав. Пинхус. 74 Л. 97, впр. М. Кривой Рогь, Херсон. 

Дунаевь Алекс. Флегонт. 71 Л. 98. У. вр. Юрьевъ, Влади. 

Дунаевь Георг. Фед. 53 Л. 80 к: с. Ст. вр. 96 иЪх. пол. Пековъ’ 

Дунаевь Пазв. Ив. 72 Л. 97. т. с. Зем. вр. Юго-КнауфсьШ зав., Осин., Перм. 

Дунаевъ Серг. Влад. 58 Л. 83, вир. С. Емельяново, Лаишев., Казан. 

Дунаевъ Серг. Флегонт. 57 .Л. 82 с. с. Гор. вр., вр. жен. шк. и убЪж. бфди. сир. Тобольсьт,. 

Жундуковь Дмит. Дмит. 62 ДЛ. 89 и. с. Зем. вр. Вологда. 

Пунинъ Фед.-Викент. Болес. 54 Д. 76. Орд. бол. Млад. шеуса. Варшава. 

Дункажъ Ив. Яков. 30 Д. 54 тайн. с., впр. СПБ. 

Дункель Вас. Ник. 65 Л. 91 к. с. Ст. вр. 33 В.-С, стр. пол. Д. В. 

Дунакъ Авраамь Монс. 11 Л. 98. Зем. вр. С. Рогачево, Дмитр., Моск. 

Дунлинюй Никол. Валент. 71 Л. 900. Зем. вр. С. Чесочня, Сапож., Рязам. 

Дуранте Вик. Викент. 71 Л. 96 Мл. вр. Сиб. воен. сан. пофзда Юя Ими. Вел. Госуд. 
Имн. Алекс. 9еод. Д. В. 

Дурасевичь Болесл. Владиел. 68 1. 91. СПБ. 

Дурасовъ Мих. Петр. 66 Л. 91. Зем. вр. С. Глазово, Можайск., Москов. Д. В. 

Пураеовъ (ерг. Петр. 73 .Т. 901, впр Серпуховъ, Моск. 

Дурачъ Петръ-Леопол. Мих. 52 ДЛ. 16 н. с., впр. Новая Ушица, Подол. 

Дурдинъ Никол. Иван. 77 Л 901. Вр. для усов. кл. Воен. госи. СПБ. 

Лурилинъ Мих. Аким. 69 ДЛ. 98. к. а. (Венер. и хир.). Орд. зем. бол.’ Екатеринославъ. 

Дурмашкинъ Морд. Пинхус. 66 7. 93. Зем. вр. С. Работки, Макарьев., Нижегор. 

Дурневъ Влад. Сем. 70 Л. 96. (Гин. и акуш.) т. с. Вр. род. дома и дв. пр. Рязань. 

Дурнови Ал-дръ Серг. 76 Л. 908. Зем. вр. Пос. Б. Соли, Костром. 

Дурновъ Влад. Влад. 71 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. 11 пфх. пол. Тула Д. В. 

Дуткевичь Ант. Франц. 67 Л. 91. Зем. вр. Пос. Скальбмержь, Пинчов., Кблец. 

Дузкевичь Викент. Март. 65 Л. 93, впр. Пос. Ополе, Новоалександр., Любл. 

*Дуткевичъ Феликсъ-Бониф. Валент. 37 Л. 63 к. с. Люблинъ. 

Дутковеюй Станисл. Леопольд. 75 Л. 901, впр. Плонскъ, Варш. 

Духанинъ Ник. Вас. 69 Л. 96. Зем. вр. С. Кантемировка, Богуч., Ворон. 

Луханинъ Фед. Вас. 57 Л. 83. (Хир.) к. с. Сверх. орд. Ал-др. бол. Куп. Общ. Москва. 

Лухновсый Августинъ-Болесл. Феофил. 40 Л. 6$ д. с. с., впр. Одесса. 

Духовеклй Ив. Ал-др. 48 ДЛ. 12 к. с. У. вр. Нерехта, Костром. 

Дучинекй Ал-дръ Афан. 58 Л. 8+4 к. с. Сел. вр. М. Кузьминъ, Проскуров., Подол. 

Лушанев!й Герпгь Янкел. 60 Л. 86. т. с. Зем. вр. Велиыя Луки, Псков.Д. В. 

Лушаневй Левъ Як. 70 Л. 97 т. с. Зем. вр. С. Заболотье, Великолуцк., Псковек. (. В. 

{ушечкинъ Ив. Ив. 76 Л. 908. Зем. вр. Пол. Опоченск И, Боров., Новгор. 

Душинкннъ Алекс. Ник. 43 Л. 67. (Вн. н дфт.) д. с. с. Вр. сп. Покровск. 9бщ. СПБ. 

Душманъ Дав. Лнкел. 64 Л. 91, впр. М. Сморгонь, Ошмян., Вилен. 

Дуэль Абр. Морд. Бер. 78 Л. 900. (Вн. и дфт.), впр. Иркутск. 

Лыджуль Ал-дръ Ферд. 73 Л. 96. Кандид. на должн. крест. начал. Тара, Тобол. 

Лыдзинектй Витольдъ-Викт. Яков. 59 ДЛ. 85 н. с. Гор. вр. Бер, дянекь, Тавр. 

Дыдынек1й Людв. Фед. 68 Л. 94. (Нерв.) к. а., впр. Варшава. 

Дылевевюй Влад.-Леонъ Янов. 73 Л. 90, впр. Пос. Прашка, Кали. 

Дылевектй Владис. Конст. 56 Л. 83 °к. с. Гор. вр. Наманганъ, Ферган. 

Дылевсый Ив.-Ант. 9 ом. 57 Л. 78 к. с. Ст. вр. 28 В.-С. стр. пол. Никольсиь-Уссур., Прим. 

"ТымницЕей Тосифъ’ Ив. 26 Л. 57. Варшава. 

Лымша Генр.-Сигиз.-Стан. Клеофас. 58 Л. 83, вир. Имфн. Ружаны, Двинск., Витеб. 

Лымжа Эдуар.-Каэт. Викент. 57 4. — и. с. Ст. вр. воен. лаз. Павлодаръ, Семинал. 

Лымшищь Генр. Сем. 67 Л. 98 т. с. Сел. вр. С. Свфтиловичи, Рогач., Могия. 
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Лыиииъ Дмиг.-Лав. Абр. 57 С. 81. (Гора. п ушн.) в. с; вр. Харьковъ. 

Дынниковъ Георг. Аким. 77 Л. 903, Мл. вр. 3 воен. отд. Сиб. каз. войска Усть-Камено- 
горскъ, Семинпал. 

Лыновеый Конрадъ Ив. 36 ДЛ. 60. ое к. а. Жел.-дор. вр. Бердичевъ, Юев. 

ХДыновекй Эдуардь Франц. 84 Л. 59. (Вн. и дфт.), вир. М. Тепливь, Гайсин., Подол. 

Яытель Эдуардъь Карл. 59 Л. 81, ви Конскъ, Радом. 

Дьяковекй Евм. Гр. 54 Л. 81 к. с. Орд. бол. Пр. 05. Пр., преп. фел. шк. и вр. гим. Житомь. 

Жьяковь Ал-дръ Вас. 67 Л. 94. Зем. вр. Стан. Качалинская, 2 Донск., Донск. 

Дьяковь Алекс. Петр. 55 ДЛ. 81 к. с. У. вр. и вр. уБзди. учил. Острогожск, Ворон. 

Дьяковь Анат. Ник. 68 Д. 94 н. с. Мл. вр. 120 пЪх. пол. Минскъ. Д. В. 

Льяковъ Ив. Ив. 54 Л. 81 к. с. Ст. вр. 62 пЪфх. пол. Моньки, Гродн. 

Льяковъ Конст. Ник. 12 Л. 96. Зем. вр. Д. Крюковка, Богор., Тульск. 

Льяковь Мих. Ал-др. 69 ЛД. 96. Стан. вр. Ст. Отрадная. Баталпали., Кубан. 

Льяковъ Мих. Петр. 05 4. 92 н. с. Мл. вр. 148 пфх. пол. Кронштадть. Д..В. 

Дьяковъ Ник. Ник. 61 ДЛ. 86 к. с. У. вр. Епифань, Тульск. 

Льяковь Ник. Ник. 15 Л. 902. Мл. вр. 32 пфх. п. Ихановь, Плоцк. 

Льяконовъ Ал-дръ Влад. 70 ДЛ. 95 к. а. (Вн.). впр. Яата, Тавр. Д. В. 

Льяконовъ Ал-дръ Ив. 45 Л, 13 с. с. У. вр. Нолинскь, Вятсв. 

Льяконовь Викт. Ал-др. 17 .Г. 904. Зем. вр. С. Лудяна, Нолинск.. Вятск. Д. В. 

Дьяконов Влад. Вас. ? Л. 901. Орд. клин. уч. Казань. 

Дьяконов Григ. Петр. 66 1. 93 к. а. Зем. вр. Сл. Гуляй-Борисовка, Черк., Донск. 

Дьяконовь Конст. Ник. 57 Л. 84 к. с. Санит. и реал. учил. вр. Сизеферотоль 

Дъяконовь Ник. Семен. 79 Д. 904, вир. Москва. 

ЛДьяконовъ Петръ Ив. 55 Д. 80 с. с. (Хир.) Проф. унив. Москва. 

Льяконовъ Серг. Ив. 57 Л. 85. (Глазн.) к.с. ОЕр. Вр. Курганъ, Тобол. 

Дьяченко Евг. Ив. 62 Д. 92. (Вн.) н. с. Пом. гл. вр. бирж. бол. СПБ. . 

Дьяченко Ив. Пантелейм. 10 Л. 96 к. а. Гор. вр. Щигры, Курск. 

‚Дъячковь Ал-дръ Ефим. 69 ДЛ. 95 н. с. Мл. орд. воен. госп. Бресть-Литовскт, Гродн: Д. В. 

Дьячковъ Ник. Ник. 15 Л. 99. (Кожн. и сиф.). Прич. кь Канц. по учр. Ими. Маф. и поч. 
чл. хоз. Лом. Ник. дЪт. бол. СПБ. 

Дьячковь Серг. Ив. 75 Л. 99. Зем. вр. С. ?, Новоуз., Самаф. 

Дфдовъ Влад. Павл. 70 С. 98 к. а. Мл. вр. мфстн. лаз. Кокандъ, Ферган. Д. В. 

ДЪдовъ Герм. Анат. 69 Л. 94. Орд. зем. кол. для душ. бол. С. Бурашево, Твер. 

Дъевт, Ник. Ник. 62 ДЛ. 87 н. с. Сверх. орд. Алексан. бол. Куи. Общ. Москва. 

февъь Серг. Ник. 65 Л. 91. Поч. чл. сов. дфт. пр. Москва. 

ДЪловь Вас. Сем. 61 Д. 87 с. с. Окружн. окул. Тапщентъ. 

Дфловь Евг. Григ. 61 Д. 87 к. с. Ст. орд. воен. госп. Владикавказъ. 

Дюбуръ Франць Авг. 71 Д. 96 к. э. Ма. вр. 224 рез. бат. Воронежъ. 

Дюжиковь Пав. Мих. 55 Л. 78. (Акуш.. жен. и зуб.) с. с., вир. СПБ. 

Дюковъ Григ. Петр. 50 ДЛ. 84. (Глаз.) вк. с. Ма. вр. бриг. р стр. Севастополь. 

Дюковь Евгр. Яков. 68 Л. 86, ви. ыЕОвы ай 

Дюмуленъ Иппол. Генр. 34 Л. 56 к. с. Фабр. вр. С. Богородское, Моск. р 

Дюнтеръ Георг. Ив. 42 7. 75 с. с. У. вр. Ставрополь, Самар. 

Дюеуше Тосифъ Гавр. 68 Л. 95.. (Хир. и ак.), впр. Баку. 

Дюшато Генр. Викт. 78 4. 900, вар. Варитава 

Дягилевь Ник. Мих. 73 1. 97. Зем. вр. С. Б. Липовцы, Тамб. 

Дятловскйй Викт. Мих. 19 Л. 74 и. с. Орд. губ. зем. псих. леч. С. Голенчино, Рязан. 


Евграфовь Конст. Роман. 59 Л. 82. (Нерв.) с. с. Зав. псих. отд. зем. бол. Пенза. 

Евграфовь Фед. Никандр. 66 Л. 89 к. с. Окр. вр. Тюкалинскъ, Тобол. 

‘докимовь Ал-дру» Яков. 5 Д. 16. (Вн.) д. с. с. Окр. воен. мед. Инсп. Одесса. и полев. 
В.М. Инси. 3 Манчж. арм. „[. В. 
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Евдокимовъ Афан. Афан. 70 Л. 95 к. а. Мл. вр. 1 В.-С. стр. пол. Д. В. . 

`Евдокимовъь Конст. Цонст. 77 Л. 902. Вр. для ком. В.-Мед. Упр. Ташкенть. ‹ 

- Евдокимовъ Мих. Павл. 73 Л. 98. Мл. вр. .Т.-Гв. ул. Е. В. пол. и вр. Инвал. Дом. Варшава. 

Евдокимовъ Фед. Ив. 43.Д. 69. (Хир.) д. с. с. вир. Никольскъ-Уссур., Прим. 

Евецк1й Фед. Орест. 51 Д. 80 к. с. Проф. ун.Юрьевъ, Лифл. 

Евинзовъ Янк. Абр. 69 Л. 96, впр. Пос. Ию -Полонсый, Бахмутск., Баторий. 

Евламтевъ Евгр. Вас. 57 ДЛ. 83 к. с. Зем. вр. С. Чепчуги, Казан. 

Евлановъ Ал-дръ Влад. 50 Л. 904. Мл. вр. 9-драг. пол. Марамполь, Сувальск. 

Евлановъ Ал-дръ Вас. 47 Л. 18° к. с., впр. Орель. 

Евмен1евъ Вас. `Ал-др. 48 Л. 16 к. с. Зем. вр. Сл. Ровеньки, Острогож.. Ворон. 

‘внинъ Марк. Цалк. 71 Л. 95. (Бакт.), впр. Ниж.-Новгоролдъ. . 

Евиловъ Яков. Максим. 66 Л. 91 н. с. Мл. орд. воен. госп. Тифлисъ. Д. В. 

Евренновъ Мих. Влад. 66 ДЛ. 93 к. с. Ст. вр. 29 В.-С. стр. п. Владивостокъ. Л; В: 

Евренновъ Ник. Ник. 60 Л. 86. Цоч. Мир. Суд. С. Ваганичи, Городнян., Черниг. 

Евронинъ Ал-дръ Куз. 56 `Д. 81 к. с. От. вр. 59 пфх. пол. Одесса. Д. В. 

Евсеевъ Валент. Ив. 72 Л. 95 н. с. Ма. вр. 16 пфх. пол. Пос. Замбровъ, Ломая. 

Евсеевъ Ник. Капитон. 59 Д.-85 к. с. Гор. вр. Тверь. 

Евсеевъ Ром. Т0с. 15 ДЛ. 99 к. а. Мл. вр. 126 пфх. пол. Острогь, Волынск. Д. В. 

Еветафьевъ Ив. Конст; 71 Л. 900, впр. Курскъ. 

ЕвстифЪевъ Лмит. Ефим. 60 ДЛ. 90 н. с., вир. Мешхедъ (Перс. 

ЕвстифЪевь Ник. Ефим. 70 Л. 96 к. а. Вр. Аму-Дарьин. Отд. о . 
Сыръ-Дарьинск. обл. ? 

Евефевь Ник. Гр. 72 Л. 99. Зем. вр. 0. Расховецкое, Цорот., Воронеж. 

Евефевт, Никол. Ив. 76 . 902. Сел. вр. Ст. Песочная, Павлодар., Семипалат. 

ЕвтифЪевъ Конст. Артем. 70 Л. 93 н. с., вир. СПБ. 

` Евтуховеюй Ив. Ив. 55 ДЛ. 81 к. с. Сел. вр. М. Кейданы, Ковен. 

Евтушевскй Серг. Ив. 59 Л. 87 н. с. Фабр. инси. Курскъ. 

Евфорицк!й Алекс. Петр. 62 Л. 95 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Ревель. 

Евфратовь Ив. Ник. 69 ДЛ. 95. Гор. вр. Барнаулъ, Томск. 

Епазаровъь Богд. Сергфев. 72 Л. 99. (Вн., гор. и уш.). Орд. Ольг. пов. инст. Тифлись. 

Егазаровь (Егазарьянць) Мкртичъ Нерес. 71 ДЛ. ?, впр. Кевъ. ° 

Ечазарянць Ив. Микиртич. 68 Л. 93. Орд. отд для душ. бол. Мих. бол. Тифлиеъ. 

Егоровекй Анат. Нетр. 57 Д. 84. (Вн.) к. с. Ст. вр. 60 пЪх. пол. Одесса. Д. В. 

Егоровъ Ал-дръ Сем. 51 Д.. 77. (Глазн.) с. с. Обл. вр. Вфрный. 

Егоровъ Ал-дръ Серг. 68 ХТ. 93. (Вн. и нервн.) н. с. Св. ассист. клин. унив. Москва. 

‚ Егоровъ Григ. Ник. 53 Д. 80 к. с. Сверхшг. орд. губ. зем. бол. Курскъ. 

Егоровь Ив. Елис. 53 Д. 15. (Хир. и глаз.) с. с. Пом. Врач. Инсп. Казань. 

Егоровъ Иннок. Елеаз. 77 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Самара. 

Егоровъ Конст. Ал-лр. 75 Л. 901. Мл. вр 202. ифх. пол. Харьковт. 

Егоровъ Ник. Ив. 61 Д. 85 н. с. У. вр. Ошмяны; Вилен. 

Егоровъ Ник. Дмит. 61 Л. 89 к. а. Зем. вр. Стан. Елфтская, УстьмедвЪдиц., Донск. 

Егоровъ Очиръ Егор. 48 Л. 76 т. с. Част. служ. Став. Малодербетовскаго улуса, Астрах. 

_ Егоровъ Як. Ефим: 70 Л. 97 к. а. Мл. вр. 4 стр. пол. Кутно, Варшав. (1. В. 

Егуновь Ал-дрь Андр. 77 Л. 904, впр Аккерманъ. 

Егуновь Леон. Авлр. 70 Л. 908. Вр для усоверш. при клинич. воен госп. СПБ. 

Единевекй Георг. Ильичъ 68 Л. 94. (Вн.) к. а. Гор. вр. Михайловъ, Рязан. 

Едлиньй Луга, Тосиф. 57 Л. 84 к. с. У. вр. КФльцы. 

Едличко Владим. Вяч. 68 Л 94. (Вн. и дЬт.). Св. орд. Обух. 0. и амо вр. 06. св. Ев. СИБ. 

Ежевекй Ант.-Людв. Павл. 61 Л. 90. (Вн.), впр. Варшава. 

Ежовъ Конст. Андр. 54 ДЛ. 80 н. с. Гор. вр. Александровскъ-Грушевеюмй, Черкае., Донск. 

Ежовъ Ннкиф. Стен. 59 Л. 86 т. с. Жел.-дор. вр. Орель. 

Езерек1й Францъ Владис. 61 Л. 89. (Хпр. и акуш.), впр. Варшава. 


Екимецк!й Пав. Ник. 35 Л. 59. (Вн.) к. с. Зем. вр.. и вр.’дух. сем. Рязань. 

Еланцевъ Пав. Петр, 50 {.. 15 с. с. о в Инсл. и вр. реал. у Томскъ; 

Еланчикъь Ал-дръ } Монс. 93 Л. 96. Зем. вр. Тамбовт. 

Елаховевй Влад. Влад. 65 Л. 88. Податн. инс. Смоленскъ. 

Еленевею Конст. Феликс. 64 Л. 91. Пом. проз. унив. Харьковт.. 

ЕленевекИй Серг. Кузьм. 68 Л. 94. Зем. вр. Воронежь. 

Еленевъ Ал-дръ Алекс. 72 /. 99. Зем. вр. С. Столынино, Городищ.., а 

Еленкевичь Ант. Леопольд. 48 Л. 75. (Сиф. и кож.), вр. Варшава. 

Еленекй Мечисл. Казим. 34 Л. 58 к. с:, вир. ИмФи. Глиниизики, Вилен. 

Елеонск!й Алекс. Ал-др. 12 Л. 96 к. а. Вр. Сибир. рез. арт. дивиз. Омскъ. Д. В 

Елець Шосифъ Мих. 70 С. 94 н. с. Мл. вр. 140 пфх. пол. Скопинъ, Рязан. Д. В 

Елизаровь Ник. Влад. 62 (. 87 к. с. У. вр. и вр. гор. учил. Ражица, Витеб. 

Елинъ Дав.-Гип. Мотел. 78 Л. 900. Зем. вр. С. „Верхн. Кулавинка, Камышг., Сафрат. 

Елистратовь Пав. Ив. 6+ Л. 89. (Вн.) т. с. Вр. бол. бр. Бахрушиныхъ. Москва. 

Ел!ава Григ. Лаврен. 57 ДЛ. 83 к. с. Гор. вр. Батумъ, Кутаис. | 

Еллинсюй Ив. Андр. 57 Д. 81 к. с. Гор. сан. вр. Астрахань. 

“Еллинсый Ив. Афан. 32 ДЛ. 61 с. с. СПБ. 

Еллинсвк!й Фед. Лук. 56 Л. 86. (Хир.) н. с. Сел. вр. С. Агламъ, Шрушин., Елизавет. 

Еллатьевеьлй Серг. Яковл. 54 Л. 18. впр.. Лата. 

Елпидинек1й Ал-дръ Никол. 76 „Г. 902. Зем. вр. Сл.. Малый Узень, Новоуз., Самар. 

Улькинъ Алекс. Мих. 58 ДЛ. 84 т. с., впр. Тверь. | 

Елькинь Митроф. Яков. 61 Д. 85 к. с. Ст. вр. 213 рез. пол. "Пенза. Д. В. 

Ельницк1й Стан. Эдуар. 70 ЛД. 97. Сверхшг. гор. вр. Лодзь, Петрок. 

Ельевй Казим: Ал-др. 69 „ТГ. 95. Дум. вр. СПБ. 

Ельск!й Леонъ Александр. 15 Л. 901. (Ви. и дт.). Зем. вр. Итгуменъ, Минск. 

Ельфимовь Монс. Вас. 69 Л. 94. Зем. вр. М. Красный Колядинъ, Конотоп., Черяиг. 

Ельцовъ Влад. Пармен. 52 Л. 718 с. с. У. вр. Старая Русса, Новгор. 

Ельчинск И Алекс. Алекс. 64 ОФ. 91. Окру ин. надз. питоми. Московск. Воспитат. и 
Веневъ, Тульск. . 

Ельчевь Мнацак. Роман 72 Л. 99. Св. орд. Михайл. бол. Тифаист. 

Ельяшевичь Авр. Хаим. 48 Л. 74 н. с., впр. Иркутскъ. 

Емельяновь Аранъ Арман. 16 ФД. 900. Мл. вр. 19 фл. эк. Кронштадть. 

Емельяновъ Влад. Степ. 70 Л. 95 т. с. Св. орд. кл. ун. Москва. 

Емельяновъ Евген. Вячесл. 71 Л. 94 н. с. Ст. вр. 2 фл. эк. Кронштадтъ. 

Емельяновь Евген. Ник. 62 Л. 89 н. с. Зем. вр. С. Давыдовка, Коротояк., Воронеж. 

Юмельяновь Мих. Мих. 62 ДЛ. 88 к. с. У. вр. Жиздра, Калуж. 

Емельяновъ Петръ Ник. 58 Д. 84+ н. с. Зав. вр. С. Дерюгино, Дмитрев., Курск. 

Емельяновъ Пегръ Степ. 69 Л. 95. Жел.-дор. вр. Ст. Котельниково, 2-го Донск., Донск. 

Енгалычевь (князь) Ник. Ник. 06 Л. 93, впр. Москва. 

Ендогуровь Никол. Иван. 72 .Т. 901. Зем. вр. С. Бродъ, Стариц., Твер. 

Ендржеевекй Францъ-Мих. Кишуан. 66 Х. 95. (Акуш.), впр. Пос. СЪльце, Варш. 

Ендржеевекий Як.-Стеф. Мих. 67 Л. 91, вир. Варшава. 

Енохнит, Бор. Павл. 11 ДЛ. 98. (Хир.). "Ор. кл. ун. Казань. 

внохинъ Ив. Ал-др. 37 Л. 62 к. с., вир. Новый Осколь, Курск. . 

Енько Пегрь Дмитр. 44 Д. 68 д. с. с. Сг. вр. вдов. дома и Александр. инст., конс. учеб. 
зав. вфд. Учр. Имп. Марми и директ. уч. глухонзм. СПБ. . 

шанешниковь Андр. Ник. 57 Л. 84, впр. Москва. 

шинатьевь Германъ Вас. 67 Д. 91. (Глаз.) к. а., впр. СПБ. 

‘иифановъ Григ. Григ. 70 Д;: 93 н. с. Вр. Мин. и ДЗль. СПБ. 

‘шифановь Ник. Ник. 49 Д. 13 д. с. с., впр. и Поч. мир. судья. Горки, Могил. 

Пргинъ Пегръ Ив. 74 Л. 900. Мл. вр. 155 пЬх. пол. Карст. 

Тргольек!й Вас. Ник. 65 Л. 89 к. с. Завфд. исих. кол. С. Бурашево, Твер. 
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Ереминъ Феоф. Ал-др. 66 Л. 99 к. с. Сел. вр. и вр. рем. шк. Уральскъ. 


Еремичъ (Еремичевъ) Фед. Мих. 68 Л. 93. (Хир.) т. с. Вр. Талинс. амб. Переясл., Владим. | 


Еремфевь’ Алекс. Ал-др. 66 ДД. 90 н. с. Мл. вр. 3 грен. ифх. пол. Москва. 
Еремфевь Влад. Григ. 70 С. 95. (Вн. и дЬт.) т. с. Орд. ТЯево-Кир. бог. зав. Мевъ. 
Еремфевь. Ив. Вас. 60’Д. 85. (Окул.) к. с., впр. СПБ. 
Ериховеръ Март. Сем. 52 ДЛ. 88. (Хир. п кожн.). Зем. вр. Саратовт,. 
Ермаковъ Венам. Георг. 61 (1. 87 н. с. Вр. для ком. УТ раз. Окр. В. М. Упр. Тифлись. 
Ермаковъ Ефим. Петр. 60 Д. 87 к. с., впр. СПБ. . 
Ермаковь Ник. Вас. 59 ДЛ. 88 н. с. Мл. вр. 119 ифх и. Минскъ. А. В. 
Ермолаевъ Ал-дръ Серг. 47 . 68. т губ. зем. упр. Пенза. 
Ермолаевъ Дмиг. Мих. 61 Л. 88 к. с. Ст. вр. 5 Зац.-Сиб. стр. бат. Коцаль, СемирЪч. 
Ермолаевъь Ник. Степ. 71 Д. 97. а вр. Дер. ие Белеб., У 7фим. 
_Ермолаевь Серг. Ефим. 67 (. 91 н. с. Мл. вр. 16 гренад. нол. Тифлись. 
Ермолаевъ Серг. Ник. 68 (Л. 95. Орд. клин. унив. Москва. 
Ермолинсек1й Лмитр. Ал. 76 Л. 901 Мл. вр. 46 иБх п. Проскуровъ, Подол. 
Ермолинскй Ник. Ив. 73 ДЛ. 900. Зем. вр. Сосница, о 
Ермолинъ Анаг. Ник. 77 Л. 908, впр. Одесса. 
Ермолинъ (онъ же Ивановъ) Филип. Филип. 70 Л. 96 к. а. Св. орд. кл. Екатерин. бол. 
и вр. Черн. бог. дома. Москва. 

Ермоловичь Дмит. Ник. 68 Л. 97 т. с. Уч. вр. С. Назаровское, АЧИнСЬ., Енисейск. 
Ермонск!й Вас. Мих. 67 Л. 92. (Хир.) н. с. Св.ор. Мар. бол. и ст. орд. бол Ал-др. общ. СПБ. 
Ерофаловъ Ник. Вас. 71. 96к. с. Мл. вр. воен. лазар. Катта-Курганъ, Самарк. ‚|. В. 
Ерофеевъ Алекс. Тимоф. 68 Л. 91 к. а. Орд. и унив. Москва. 
Ерофеевь Вас. Ив. 68 Л. 95 к. а. Зем. вр. С. ? Царицынск., Саратове. 
Ерофеевь Дм. Дм. 74 Л. 99. к. а. Мл. вр. 178 ‘пьх. пол. Либава. 
Ерофеевь Феофиль Андр. 43 Д. 72. (Глазн.) д. с. с., впр. Томскъ. 
Ерохинъ Мих. Ал. др. 76 Д. 908 (Вн. и нерв.) впр `Екатеринодаръ. 
Ерохинтъ Ник. Ал.-др. 74 ДЛ. 904, впр. Екатеринодаръ. 
Ерохинъ Никол. Игнат. 77 1. 908, ври. Мевт. 
Ерузальск!й Мих. Ал-др. 67 ДЛ. 90. (Вн.), вир. Одесса. 
ЕршовЪ Ал-дръ Ив. 67 ДЛ. 90 н. с. Св. орд. Алекс. зем. бол. Саратовъ. 
Ершовь Алекс. Гавр. 57 ДЛ. 84 к. с. Ст. вр. 2 сам. бат. Вильна. 
Ершовъ Ив. Сем.*34 Д. 56. (Акуш. и вн.) д. с. с. Врач. Инсп. Нижн/й-Новгородт,. 
Ершовъ Ник. Ал-др. 78 Л. 99. Орд. псих. отд. губ. зем. бол. Пенза. „|. В. 
Ершовъ Ник. Петр. 78 Л. 98. Зем. вр. Суздаль, Владим!р. 
Ериговтъ Серг. Мих. 68 Д. 81. (Вн.) н. с., впр. СПБ. 
Ерыженевй Мих. Петр. 57 Л. 84 н. с. Зем. вр. Стан. Арчадинская, УстьмедвЪдиц., Донск. 
Ерышевь Ив. Вас. 56 ДЛ. 82 к. с. От. вр. 8 вост.-сиб. стр$л. пол. Уроч. Барабашъ. Прим. 
Есиловичь Ант. Ант. 54 ХЛ. 81 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Ур. Новомевское, Прим. 
Есиповъ Вас. Григ. 58 Л. 19, вир. Дер. Бфлая Яруза, БорисоглЪб., Тамб. 
Есиповъ Ник. Анемпод. 54 Д. 78 к. с. Ст. вр. 3 фл. эк. и вр. водолаз. шк. Кронлетадттъ. 
Еспповъь Ник. Серг. 64 ДЛ. 90 н. с. Податн. Инеп. Благовзщенскт. 
Ееиновъ Серг. Серг. 68 Л. 87 к. с. У. вр. Симбирскъ. 
Еськовъ Влад. Ник. 70... 96 к. а. Зем. вр. С. Знаменское, Нижнед$в., Ворон. 

сртанъ Владисл. Гавр. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. 1 цфх. пол. Рославль, Смолен. Д. В 
Есьманъ Генр.-Феодос. Викент. 42 Л. 719 н. с., впр. Минскъ. 

еть Моне. Марк. 67 Л. 983`к; а. Зем. вр. Евпаторя; ТФавр. 

Ефимовичъ Викг. Яков. 59 Л. 83 к. с. У. вр. Изюмъ, Харьг. 
*Ефимовъ ') Ал-дръ Влад. 55 ДЛ. 83 к. с. Юевъ. 
Ефимовъ Ал-дръ Ив. 72 Д. 95 к. а Жел. дор. вр. Сг. Морозовская. ?. 


:) Отпускь лекаретвъ по рецелтамъ этого врача воспрещаегся. 
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Ефимовъ Андр. Ефим. 71 Л. 96. Ве и внутр.) Вр. бол..чернорабоч. Иваново- Вовле- 
сенск. Влад. . 

Ефимовъ Аят. Никиф. 67 ДЛ. 96 к. а. Окр. вр. Укр. Ахты, Самур. Дагест. 

Ефимов Геннадй Ив. 79 Л. 908. Зем. вр. Нижне-Татильскй . зав., Нерм., Д. В. 

Ефимовь: Ив. Ив. 64 Д. 91 н. с. Мл. вр. воен. лазар. Гельсингфорсь. 

Ефимьевъ Фед. Дан. 54 Л. 719 ни. с., впр. Керчь-Евикале, Тавр. 

Ефременковъ Вас. Тих. 54 Л. 19 к. а. Зав. сухои. вр.-наб. пу. С. Караурганъ, Карок. 

Ефремовъь Петръ Фед. 52 ДЛ. 80 к. с. У. вр. Бердянскъ, Таврич. 

Еше Эман. Богд. 21 Д. 47 с. с., впр. Юрьевъ, Лифл. 

Ещенко Григ. Пант. 60 Л. 86 н. с. нь уч. и Каз. вин. скл. вр. БорисоглЪб., Тамб. 


Жабко-Котоновичъ Болесл. Антон. 72 Л. 98. (ЛФт.), вп. В 
Жаботинек1й Влад. Никанор. 52 Д. 716. ет. с. с. Мед. Инеп. Калишьъ. 
Жаботинеый Мендель Монс. 69 Д. 93, впр. Александровскъ, Екатер. 


_Жаворонковъ Алекс. Конст. 69 Л. Зем. вр. С. ? Ранненбург., Рязан. 


Жадкевичь Вас. Львов. 54 Л. 16 к. с. Зем., тюр. и гимн. вр. Новгородебвера. 'Ъ, Черниг. 
Жодкевичъ Вас. Родюн. 46 ЛД. 76 к. с. Ст. вр. 1 грен. арт. бриг. Москва. 


`Жадкевичь Илья Матв. 47 Л. 74 с. с. У. вр. и вр. гор. учил. Новгородсфверскъ, Черниг. 


Жадкевичь Мих. Львов. 47 Л. 86. (Хир.) к. с. Гор. и гимн. вр. Прилуки, Нолт. 
Жадовекй Сем. Ал-др. 78 Л. 99. Сел. вр. Нос. Св. Ольги, Ю.-Уссурск., Прим. . 
Жаметуь Владиел. Ромуальд. 64 Л. 91, впр. Вильна. 

Жандръ Андр. Ал-др. 55 Д. 94 н. с. Проф. ун. Варшава. = 
Жаннинт-Нерро Ник. Ант. 58 С. 89 к. с. Ст. вр. 94 иЪх. пол. Пековъ.. 

Жано Ив. Ал-др. 04 1. 89. Гор. вр. Катулъ, Измаил., Бессар. 

Жантевъ Бор. Них. 12 Л. 96. (Вн.) к. а. Мл. вр. Крым. бриг. ногр. етр. 2. 
Жардецьй Влад. Ал-др. 77 Л. 902. Зем. вр. Яранскъ, Вятек. (|. В. 

Жардецьй Ник. Ал-др. 72 Л. 98. Зем. вр. С. Рёчицы, Бронн., Моск. 

Жарковъ Влад. Егор. 73 Л. 99. Зем. вр. С. Лысыя Горы, Тамбов. 

Жарчинсь!й 1ос. Авг. +8 Л. 72. (Аки гин.) К. с. = вр. М. Б$л. Церковь, Вас, и 
Жасминовь Петръ Абрам. 50 Л. 79, к. а. Мл. вр. 108 ифх. пол. Гродно. 

ЖАбанковъ Дмит. Ник. 53 Л. 79. т 

Жбановь Конст. Марков. 67 Л. 93. (Вн.) н. с., впр. Иркутскъ. 

Жбивовск!й Бронис. Ант. 59 „1. 84 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Газалинскь, Сыръ-Дар. 
Жвифуъ Фадд. Моис.`70 Л. 96. Инт. евр. больн. Кишиневт. 

Жданко Аркад. Ив. 73 Л. 99 т. с. Св. орд. зем. бол. Пековъ. 

Жлановъ Вас. Дмит. 51 Л. 78 к. с. Ст. вр. 13 сан. бат. Гжалекъ, Смолен. Д. В. 
Ждановь Виктор. Андр. 69 Л. 99. Сел. вр. М. Свислочь, Волковыск., Гродн. 
Жданов Влад. Ал-др. 58 Л. 11 с. с. Бр. вр. 46 ифх. рез. бр. Варшава. 

Жданов Григ. Ив. 56 Л. 88 к. с. Ст. вр. 5 арт. бриг. Бердичевь, Мевск. 
Жлдановь Ив. Дмит. 52 Д. 15 с.с. Вр.-конс. леч. Волудскихь Москва. 

Ждановь Мих. Алекс 15 Л. 903. Мл вр. 191 п%х. пол. Ябяоника, Варие.. 
Ялдановь Ник. Аналол. 73 Х. 99. Пом. завфд исих. отд. зем. бол. Кострома. 
ЯЖлановь Ник. Вас. 60 Л. 86. Влад. кумые. зав. ц ноч. пои. т уч Бугульма, Самар. 
Жданов Петръ Маркел. ‚ Л. 94 н. с. Мл. вр. 92 иъфх. пол. Нарва, Ямбург., р 
Йлановь Серг. Серг. 66 7. 90. (Нерв.) н. с. Гор. вр. Жиздра, Палуж. . 
Ждановъ Тимоф. Гавр. — Д. 82 к. с. Ст. вр. войск. больн. Ст. Славянская, Кубан. 
Яданъ-Пушкину Ник. Стен. 63 Д. 89 к. с. Мл. вр. кад. корп. Псковъ. 
Жебровскй Ал-дръ Станисел. Станисл. 73 Л. 900. (Вн., горл. и нос.), впр. Варшава, . 
Жебровек!й Болесл. Гилярев. 77 ЛД. 900, впр. Варшава. 

Жебровек!й Брон. Фелиц. 73 7. 900. (Ак. и т. И.-дор. вр. Зав. Никольсюй, Бфа., Новг. 
Жебровектй Владис. Вацл. 59 ФД. 87 к. с. У. вр. Льговъ, Курск. 

Жебровек!й Ром. Флорент. 59 Л. -83, а М. Войславиие, Холм. Люба. 


Ва ь 


Жебровевлй Эд. Адам. т2 Л. 96. (Вн.), вар. СПБ. | 

Жебровъ Ив. Петр. 63 Д. 89 к. а. Мл. орд. Алекс. бол. СПБ. 

Жебуневь Ант. Павл. 77.4. 903. Мл. вр. 5 финт. стр пол. С _`Михель. 

Жебуневъ Мих. Ив. 57 /. 82 к. с. Зем. вр. С. Михайловское, Пазвлоград., Вгалеринол 

Жевержеевь Ив. Ив. 62 (Л. 88 т. с., впр. Сумы, Харьк. Д. В. 

Жегалкинъ Петръ Фед. 11 Л. 95, впр. Москва. 

Жегаловь Ив. Павл. 74 Д. 97. Вр. при В. Кн. Алекс. Мих. СПБ. 

Жеглинек1й Цез. Витал. 51 Д. 74 к. с. Зем. вр. С. Руновщина, Подт. . 

Жежеленко Ал-дръ Андр. 56 (Л. 82 к. с. Орд. псих. леч. Саратовъ. 

Желиховскй Лющанъ Ив. 49 Л. 76, вир. Вилейка, Вилен. 

Желонтковевй. Альфр. Тосиф. 75 Д. 901, впр. М. Иваново, Кобр., Гродн. 

Желоховцевь Никол. Иван. 10 Л. 97. Жел.- -дор. вр. Москва. 

Желтобрюховъ Евг. Ал-др. 80 Л. 904. (Вн.). Мл. вр. 16 пЪх. пол. Зембровъ, Ломж. 

3елтовек1й Адол. Войцфх. 50 Д. 14 к. с. Гор. вр. Ковна. 

Желтухинъ Вас. Вас.55 Д. 18 с. с. Полиц. акуш. и вр. спец. Покров. общ. СПБ. 

Желудковъ Ник. Алекс. 68 Л. 95. Жел.-дор. вр. Богодуховъ. Харьк. Д. В 

Жел$зко Георг. Родюн. 67 Л. 90 н. с. Зем. и гимназ. вр. Болградъ, Изманл., Бессар... 

Желзниковъ Соломонъ Мих. 69 Д. 94 н. с. Мл. вр. 50 пЪх. пол. Николаевъ, Херсон. 

Желзняковичь Ник. Ив. 69 Л. 96 к. а. Контр. Аки. Упр. М. Брагино, Рфчиц. Минск. 

Жемчужниковъ Влад. Петр. 61 С. 89. (Акуш. и жен.) т. с., впр. Москва. 

Жеичужниковъ Ефр. Ал-др. 68 Л. 94. Зем. вр. Торжокь, Твер. 

Жемчужниковъ Серг. Ал-др. 63 1. 87 к. с., впр. СПБ. Д. В. 

Жемчужниковъ Фед. Ал-чъ 77 .Т. 901. Мл. вр. погран. стр. 

Женишекъ Влад.-Гос. Тосиф. 67 ДЛ. 93 н. с. Зем. вр. Аткарскъ, Сарах. 

Жера Феофилъ Григ. 48 СХ. 78. те и кож.) к. с. Орд. бол. Св. Лазаря. Варшава. 

Жерансь!й Людв.-Ив. Ант. 49 .Т. 73. (Вн.) к. а. Жел.-дор. вр. Радомъ. 

Зерноклеевь Ал дръ Ал- -др. 68 84. 91 к. с. Ст. вр. 40 драг. пол. `Сташевьъ, Радом. 

Жерноковъ Газр. Мих. 57 -Д. 84 к. с. Зем. вр. С. Талдомъ, Калязин., Твер. 

Жестковь Вас. Ив. 69 4. 94. (Псих.). Орд. псих. отд. зем. бол. Пермь. 

Жеющковсвый Владисл. Станисл. 75 Л. 900, вир. Варшава. 

Живаго Ал-дръ Вас. 60 Л. 86. (Вн.) к. с. Ст. вр. Голицын. бол. Москва. 

Живановскй Владисл.-Левъ Эдуард. 68 Л. 95 к. а. У. вр. Конинъ, Калиш. 

ЖивицЕ1й Юань Викент. 15 Л. 908. Св. орд. ка. ун. ев. ` 

Живописцевъ Ник. Ал-др. 57 Д. 81 с. с. Ст. орд. бол. Павла1. Москва. 

Животовекй Ал-дръ Ал-др. 60 Л. 85 т. с. Мир. посредн. и поч. мир. судья. ИмБн. 
. ЧМевшово, Волковыс., Гродн. 

Животовекй Влад. Дмит. 55 Л. 83 к. с. Зем. вр. С. Збурьевка, Днфир., Тавр. Д. В. 

ЗЖивотовеый Ник. Алекс. 75 Л. 903, впр. Н.-Новгороду 

Живульть Отан. Окташан. 49 Л. 16. (Сиф.) с. с. Ст. вр. Голицынск. бол. Москва. 

Живульть Степ. Север. 33 Л. 60. Часг. служ. М. БФлая Церковь, Васил., ев. 

Живъ (Зиффъ) Шмуель Файв. 68 Л. 92, впр. Рига. 

Жигачевъ Фед. Евтих. 54 Д. 80 с. с. Длвиз. вр. 14 вав. дивиз. Сташевъ, Радом. 

Жиглевичъ Васил. Гузьм. 75 Л. 900, впр. СПБ. 

„биглевичь Карль Яков. 62 Д. 95. Тор. вр. Шлокъ, Рижек., Лифа. 

К игулевцевъ Ерем. Васил. 77 Л. 903. Мл. вр. 1 воен. отл. Сиб. каз. в. Ст. Кокче- 

тавская Акмол. 

3ЗЩиденко Ефимъ Ив. 59 4. 86 н. с. Жел. дор. вр. М. Смфаа, Черкасск., Мевс. 

Жизневевый ‘) Гос. -Ромузл. Ромуал. 55 Л. 84 н. с. Москва. 

Жизневекй Мих. Андр. 55 ДЛ. 81. т ), вир. Курекъ. 

Жилиневй Влад. Кондр. 52 Л. 16 с. с. Ст. Дфпопр. Окр. В. М. Упр. Тифлиеъ. 


') Отлускъ лекарствъ по рецелтамъ этого врача воспрещается. 


. Жинанисый Дмиг. Алекс. 47 Л. 13 к. с., впр. Каркаралы. Семипалатин. 
Жилинсый Никол. Кондр. 53 Л. 19 к. с. Сел. вр. М. Копайгородъ, Мотил., Подол. 
Жилинъ Вас. Дмит. 46 Г. 15 к. с., впр. Красноярскъ. 
Жилинъ Леонидъ Алекс. 56 Л. 81, вир. Нижнй-Новгородъ. 
Жилинъ Плат. Вас. 54 Л. 81-т. с. (Глаз.), вир. Д. Степановка, Кремен., Полтав. 
жиловекй Канутъ-Леонар. Рохов. 70 Л. 97 в. а. вир. Одесса. 
Жильцовь Дыит. Ив. 68 ЛД. 93. Зем. вр. Симбирекъ. 
‚ Жирмунеый Мендель Шевах. 54 Д.. 79 к.с. Конс. леч. Герц. Сакс.-Кобур.-Готек. СПБ. 
Жнрмунекй Рубинъ (Романъ) Мордух. 67 Д. 93. (Хир.). Дир. частн. леч: Москва. 
Жирновъ Серг. Адам. 52 1.78 к. с. Ст. вр. 7 заи. кав. п. Тамбовъ. 
\Киткевичь Ал-дрь Юлан. 10 Л. 66 к. с., вир. Варшава. 
Житловек!й Тосель Мовш. 06 Л. 95, вир. М. Ильино, Велиж., Витеб. 
Житловевй Мендель [осиф. 7+4 Л. 900. (Вн. и дфт.), впр. Витебскь. Д. В. 
Житловекй Янкель Мовш. 69 Л. 95 к. а. Зем. вр. Кадниковъ, Волог. 
Житниковь Мих. Кари. 69 Д. 95 н. с. Ма. вр. воен. лаз. Мервъ, Закас. 
Жихаревь Стен. Серг. 61 Д. 88 к. с., вир. СПБ. 
Жихлевичь Францъ 10с. 57 Л. 80 к. с. Ст. вр. 253 рез. бал. Укр. Воздвиженское, Терск. 
Жлобиковек!й Фадд. Фадд. И 65. (Псих. с. с. Ст. орд. леч. душ.-бол. М. Творки, Варшав. 
Ж®нигродек!й Генр. Казим. 72 Л. 900, впр. Тересполь, Бфльск., Сфдл. Д. В. 
Жогишевъ Кургокъ не. 14 Л. 99, впр. С. Воронцово- -Никол., Медвфж., Ставроп. 
„Жолендзювекй Максимил. Тосиф. 60 Л. 85 к. а., вир. Бендинъ, Петрок. 
Жолковъ Зусьм. (Ал-дръ) Самуил. 68 Л. 94, впр. Ростов ъ, Донск. 
Жолковь Маркъ Самуил. 70 Л. 94. Зем: вр. С. Соленое, Екалериносл. ‘ 
Жолнеркевичь Карль Мих. 8+4 Л. 60. (ДЪг. и кож.) д. с. с., вир. СПБ. 
Жолонтковекй Альфр. Госиф 75 Л. 901, впр. П. Новобржескь, Мфхов., Кфлец. 
Жолнинекй Владисл. Петр. 64 Л. 93. (фт. и вн.), впр. Москва. 
Жонголовичь Дан. Леонов. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. рез. бат. Стрфтенскъ, Забайк. Д. В. 
Жорно Яковъ Фишел. 72 Л. 97. (ЛЪг.), впр. Москва. 
Жоффр!ю Евг.-Ант. Леоп. 66 Д. 91 м. с. Ст. вр. 12 фл. эк. Пронштадтъ. 
Коховскй Фортун. Юлан. 64 ДЛ. 93 к. а., вир. Судогда, Владим. 
Жудро Мих. Матв. 70 Л. 96. Зем. вр. С. Чулково, Муром., Влад. Д. В. 
фудро Ник. Малв. 61 Л. 86 к. с. Инси. народи. учил. Пенза. 
Жуковсый Адамъ Адам. 39 Л. 68 к. с., вир. Омскъ. 
‚ Жуковсвьлй Ал-дрь Алекс. 70 .Т. 94 к. а. Жел. дор. вр. С. о. Валд., Новгород. 
Жуковск!й Вас. Павл. 61 Д. 89, впр. Юрьевъ, Лифл. 
Жуковский Генр.-Викт. Владис. 58 Д. 85. (Кож. и вен.), вир. аа: 
Муковек!й Ипиол. Иван. 74 Л. 900. Мл. вр. 195 пфх. п. Вильна. Д. В 
Жуковекй Каз. Людв. 57 Д. 81 н. с., вир. Таенвакъ, Кваят. 
Жуковсеый Парль Игнат. 57 СД. 84. Зем. вр. С. Вознесенье, Лодейнопол., Олонец. 
Жуковский Мих. Ник. 68 Д. 95 н. с. Вр. ды комачд. ‘вен. госи. СПБ. 
Жуковск!й Фелихсь Домин. 72 Л. 901, Мл. вр. 5 куб. пласт. бат. Ардаганъ. 
Жуковь Алекс. Алекс. 73 Д, 98. Ма. вр. 1 Нерч. п. Заб. каз. в. /[. В. 
ЗКуковь Афанас. Никол. 76 Л. 905, Уч. вр. С. Урульга, Читин., Забайк. | 
Жуковь Вячесл. Конст. 64 . 93. Сир.) н. е. Вр. Серебр. Общ. сест. мил. ее 
Жуковъ Георг. Ефим. 80 .Г. 904. Мл. орд. воен. госп. Омскъ. 
Жуковъ Георг. Конст. 77. и и о 
`Жуковь Григ. Ив. 55 41. 81 к. с. У. Лохвица, Полтав. 
Жуковь Лмит. Порф. 52 Л. 15 к. а. ем. вр. С. Орзхово, Галич., Костром. 
Жуковь Ив. Ив. 61 Л. 57. Зем. вр. С. Верхозимь, Нетров., Сарал. 
Жуковъ Мих. Ив. 57 .Г. 82 к. с. Зем. вр. С. Магнушъ, Марлунол., Екатернносл. 
Жуковъ Осодос. Ив. 63 .Т. 89 к. с. Ст. вр. 32 эк. и зав. дЪл. мед. ч. пор. Севастополь. 
Жукь Ал-льь Ал-дров. 72 Л. 96 в. и. Мл. орд. морск. госи. Крониттадть. 
у 


Оо 


 Кукь Евсей-Зелихъ Дав. 50 ДЛ. 80. н. с.,. вцр. Вильна. | 

Зукь Ник. Ник. 47 Д. 710 с. с. Проз. и прив.-доц. унив., вр. конт. Гос. Бан. и панс. 
Фундукл. жен. гимн. Кевъ. | 

Жукъ Пейсахь Аар. 55 Л. 90. Обществ. равв. Глуховъ, Черниг. 

Жулебинъ Фед. Ив. 75 ДЛ. 99, впр. СПБ. 

Жултовек1й Янъ Ант. Эдм. 75 Л. 900, впр. Кутно, Варшав. 

Жумиковъ Алекс. Сем. 57 Л. 84 к. с. Ст: вр..6`финл. стр. пол. Фридрихсгамь. 

З`\уравлевь Ал-дрь Афан. 58 Д. 86.к. с. Ст. -вр. воен. лаз. Ленкорань, Бакин. 

Журавлевь Мих. Петр. 55 ДЛ. 82 с. с. Пом. Обл. вр. Карсъ. 

ЗЖуравлевъь Ник. Алекс. 67 Л. 95 н. с. Мл. вр. 35 В. С. стр. и..Д. В. 

Журавлевъ Фед. Ив. 51 ДЛ. 16 к. с. У. вр. Асхабадъ. 

Журавский Ант. Стан. 68 ЛД. 91, впр. М. Ованты, Вильком., ово, 

Журавек1й Владисл. юЮсиф. 75 1. 901, впр. Д. Гарбовъ, Н.-Александр., Любл. 

Ж\уравекй Мод. Конст. 62 .Л.. 90. (Ви: и жен.) н. с. У., тюр. и учия. вр. Васильковъ, К1ев. 

Журавеюкй Пав. Никит. 60 Л. 87. (Хир.) к. с. Сверхшег. орд. гор. бол. Одесса. 

Журавекй Степ. Никит. 52 Л. 19 к. с. Зем. вр. Александр, РОО. 

Ж\уравсвйй Эварестъ-Людом. Тосиф. 51 Л. 77, вир. Варшава. 

Жураковеклй Ал-дръ-Густ. Ал-др. 65 Л. 92, впр. Варшава. 

Жураковекй Вильг.-Бол. Павл. 38 Л. 64 (Вн.). Частн. сл. М. Володорка, Сквир.,. Е1ев. 

Жураковскй Витол. Ал-др. 66 Л. 93. (Хир.), впр. Варшава. 

Жураковевый Нарцисъ Павл. 26 Л. 48 д. с. с., вир. Тифлисъ. 

Журковсвй Ив.-Хризостомъ Ив. 68 (Л. 93 к. а. Зем. вр. С. Дубосары, Тираен., Херсон. 

Жуховицей Мордхель Мендел. 68 Л. 95. (Вн.`и дфт.). Зем. вр. Крестцы, Новгоф. Д. В. 

Жученко Никол. Серг. 74 СД. 900. Мл. вр. крфи. арт. Куикинсый пос., Закаси. 

Жученковъ Мих. Иван. 75 Л. 99, вир. Москва. 

Жучинекй Алекс. Куз. 57 Д. 82 к. с. Ст. вр. 11 Дон. каз. и. Владимръ-Волынскъ, Вол. 


Забалуевъ ВиталШ Нроф. 79 Х. 908, вир. Повда, Верхотур., Перм. 

Заблоцк1й Адол.-Ант. Исид. 49 Л. 74 сс. с. Ст. вр. 18 фл. эк. и окул. порта. СЦБ. 

Заблоцкйй Болес. Карл. 34 Л. 60, впр. Гродна. 

Заблоцый Конст. Ник. 72 Л. 98. к. а. Мл. вр. 179 пЪх. п. ПоневЪжъ, Говенск. 

‚ Заблоцый Мод. Фед. 71 Л. 94. (ДЪт. и вн.). к. а.. впр. Витебсиь. 

Заблудовеклй Тос. Мордк. 68 Л. 91. (Вн. и дфт.), впр. Тифлисъ. 

Заблуцовеюмй Маркъ Овсеев. 56 Л. 81, впр. Варшава. 

ЗабоклицыЙ Анг. Ант. 40 Л. 66 к. с. У. вр. Луковъ, СФдлец. . 

Заболотновъ Петрь Павл. 58 Д. 85 к. с. Пом. проз. и нрив.-доц. унив. и оч. чл. пои. 
дЪт. пр. Казань. 

Заболотный Дан. Кирил. 67 СТ. 93 н. с. Сост. при Е. В. Пр. Ольденбургскомъ. СПБ. 

Заболотевй Ал-дръ Ник. 56 4. 82 к. с. Мл. орд. Мясн. отд. бол. чернор. Москва. 

Заболотек1й Алекс. Пава. 49 Д. 82. (Вн., жен. и дфт.) с. с. Мл. вр. тюр. больн. СПБ. 

Заболотек!й Андр. Павл. 56 Л. 80 к. с. Мл. орд. Ст.-Екал. отд. бол. чернор. Москва. 

Заболотеюй Мих. Мих. 60. 88 к. с. Ст. вр. 87 пфх. и. Арачеев. каз., Новгородск. д. В, 

Заболотекй Мих. Ник. 27 Л. 51 д. с. с., впр. Новгородъ. 

Заболоцейй Дмит. Ал-др. 44 Л. 10 к. с. Вр. Яузсь. ши. благотвор. общ. Москва. 

Забора Вас. Григ. 56 ДЛ. 82 к. с. Ст. вр. отд. Стан. Бавказекая, Кубан. 

Заборовсюый Алекс. Ильичь 69 Д. 93 т. с., впр. Москва. 

Заборовекй Болес. осиф. 67 Л. 93. Част. ел. Им. Свиеличь, Гродн. 

Заборовеклй Стан. Стан. 64 Д. 94, впр. Варшава. 

Заборовек1й дадд. Тос: 60 Л. 91. (Акуш. и жен.). Орд. бол. Вр. Пр. Лодзь, Цетрок, 

Заборекй Карлъ Игнат. 69 Д. 98. (Окул.), впр. Им$н. Богданово, Новой. Е: Ковен. 

Заботкинъ Влад. Конст. 73 7. 98. в а. Ма. вр. 11 фл. экии. Гронштадть. Д. В 

Забранекй Ал-дръ Фед. 78 Л. 99. к. а. Мл. вр. рез. бат. Нерчинскъ, Забайк. Л. В. 
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Забродинъ Мила Фед 53 Л. 81 к. с. Ст. орд. войс. бол. Уральскь:" © 

Забусовъ Ник. Петр. 67 /Д. 94. (Хир. и. вен.) к. а. Ст. вр. Среди Аз жел. д. 

Забфлинъ Григ. Григ. 74 Л. 97. Зем. вр. Епифань, Тульск: 

ЗабЪлииъ Ник, Андр. 64 Л. 93 в. с. Мл. вр. 7 турк. стр. бал. арки. 

ЗабЪлинъ Никол. Григор. 64 Л. 93, впр. Москва. 

Завадзый Вацл. Юман. 77 Л. 903, Сел. вр. м. Ввье, ое Вилен. 

Завадзе]Й Влад. Людв. 59 Д. 84. (Вн. и дЁт.). Орд. клин. унив. Варшава. 

Завадзь!й Генр. Бронисл. 72 Л. 902. Экст. Праг. бол. Варшава. 

Завадзкй 1ос. Ив. 65 ДЛ. 89. Съ. орд. клин. унив. Варшава. 

Завадзый Сигизм. Карл. 58 Л. 85, впр. Щучинъ, Лидек., Вилен. 

Завадзейй Сигизм.-Эмил. Фадд. 62 Л. 89, впр. Ленчипа, Калити. 

Завадзк!й Стан.-Зен.-Ник. 72 ДЛ. 99. (Вн.), впр. Сувалки. ь 

Завадзюйй Фел.-Конст. Фел. 65 Л. 94 к. с. Мл. вр. 3 стр. цол. Гостынинъ, Варшах. 4. В. 

Завадзк! Феликсъ-Рохъ Яков. 59. [. 87 к. с. У. вр. Томашовъ, Любл. - 

Завадзкай Фед.-Мечис.-Матв. Март. 53 Л. 16 т. с., вир. Кльцы, | 

Завадовекй Ив. Хрисанф. 56 Д. 82 к. с. От. вр. 2 арт. морт. пол. Бфлая-Церковь, Чери. 

Завадовский Ник. Анемпод. 69 Л. 96 к. а. Вр. реал. уч Барнаулъ, Томск. 

Завадек!й Владис. Варфол. 49 Л. 73. (Хир.) с. с. Бр. вр. Зазмур. ж.-дор. бр: Харбииъ. 

ЗавадекЁй Зах. Алекс. г Д. 82 к. с. Ст. вр. 85 драг. пол. Проскуровъ, Подол. 

Завадек1й Игорь Влад. 75 Л. 99. (Вн.). Орд. клин. ун. Казань. 

Завадеый Мечис. а Вы 63 Л. 89, Гор. вр. Вышегролъ, Плоцк, 

Завадье Шимхе Мовш. 61 С. 83, впр. М, Жидыки, Тельш., Ковен. 

Завалишинь Ив. Ильичь 63 Л. 371. Орд. губ. зем. больн. Вятка, 

Завалишинь Помпей Ив. 50 С. 73 к. с. Зем. вр. М. Вановицы, Ямбург., СПБ. 

Заваллевеюй Эмман. Вас. 51 ДЛ. 76 к. с. Зем. вр. С. Ярославка, Козлов., Тамб: 

ЗавальскЙй Яковъ-Ив. 1осиф. 53 Л. 16 н. с., впр. Кевъ. 

Заварыкинъ Фед. Ник. 35 Д 59 тайн. с., не практ. СПБ. 

Завацк!й Ник. Ал-др. 67 Л. 93 к. а. Сел. вр. С. Пиряны, Мстисл., Могил.. 

ЗавилзвЙ Чесл.-Маманъ Фадб. 68 Л. 93. Фаб. вр. М. Низбудио-Михалово, БЪлост. › Гроди. 

Завистовичъ Каз. Ив. 65 Л. 91, Сел. вр. М. Любетовъ, Пинск., Минск. 

Завистовек1й Тоиль.Афанас. 76 Л. 904. Зем. вр. д. Сербиновка, Пирятин., Полг. 

Завитаевь Ал-дръ Сем. 74 Л. 97 Зем. вр. С. Турчиново, Тверск. 

Заводовекй Мих. Алекс. 69 Л. 97 к.а. Вр. для ком. Ур. при Окр. Военно-Мед. ах 
Хабаровскъ, Прим. 

Завойекй Алекс. Ив. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. воен. хаз. Ишимъ, Енисейск. 

Завойек:й Конст. Иван. 78 Л. 98 к. а. Мл. вр. 73 пфх. нол. Могилевъ, Подол. 

Завойчинеюй Евтихй Ал-др. 51 Л. 81 с. с. Ст. вр. бол. Пр. Общ. Приз. и поч. чл 
поп. дФт. ир. Витебскъ. | 

Завревь Петрь Ал-др. 77 4. 90+. Орд. Михаил. бол., Тифлисъ. 

Завуевь (Або-Завралзе) Яковь Христоф. 65 Л. 93 н. ©. ‚ впр. СПБ. уни. 

Завъьяловъ Алекс. Григ. 59 Д. 81 н. с., впр. Казань. 

Завьяловъ Вас. Вас.. 73 Д. 96. Проф. унив. Одесса. 

Завъяловъ Ив. Ал- -др. 79 .1. 908. Счетн. чинов. ‚ контрольн. пал. Харьковъ. 

Завьяловь Ник. Пазл. 53 .Т. 19. (Дфт.) ин. с. Окф. надз. Воси. Дома. Москва. 

Загарекй Мих. Алекс. 45 Л. ТЗ с. с. У. и жел.-дор. вр. Симферополь. `, 

Загебарть Аркад. Карл. 78 Л. 901. Ма. пр. 14 Турь. стр. бат. Наманганъ, Ферг. 

‚Заглухинсы!й Васил. Васил. 77 Л. 903. Мл. вр. 228 пфх. рез. пол. Саратовъ. Д. В: 

Заглухинеклй Ник. Вас. 65 Л. 90 к. с. Вр. леч. имени митроп. ‚Сермя. Тула. 

Загорек!й Валент. Стан. 58 Л. 30 к. с. Пом. завфл. зем. санит. бюро. Самара. 

Загорск!й Вас. Вас. 72 Л. 98 т. с. Зем. вр. С. Голицыно, Нижне-Ломов., Пенз. 

Загорский Генр.-Людв. Ал-др. 54 Л. 81 к. а. Жел.-дор. вр. Ст. Астапово, анк. Рязав. 

Загорекй Серг. Стаи. 01 Л. 86 и. ©. Гор. и тюр. вр. Вузулукъ, Самаз. 
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Загорск -Шульдинерь Тобель Борисов. 47 Л. 13 в. с. Вр. евр. уч. п коне. леч. 
р. Кр. Елисаветградъ, Херсон. : 

Загоруйченко Мих. Лаз. 66 Д. 91 ны. с. Зем. вр. С. Бол. БФлюзерка, Мелитоп., „Тавр.: 
Загорянев1й-Киеель Вас. р 59 Д. 86 к. с. Ст. вр. 30 фл. эк: Севастополь. Д. В. 
Загробекий Октав. Казим. Л. 56 н. с. Вр. дух. учил. М. Единцы, Хотин. `Бессар. 
‚ Затродевлй Карлъ. Госнф. д . 13 к. с. Вр. гимн. `Новочеркаскъ. 

Загрядеклй Ник. Филар. 59 Д. 86 к. а., впр. Курскъ (сл. Ямекая). 

Загрянца Петръ Стан. 70 Л. 96. Части, служба. С. Покровское, Боров., Нозвгор. 
Загуменный Влад. Ал-др. 75 Л. 99, впр. Москва. 
Задорожный Изв.’ Мих. 56 (Л. 85 к. с. У. вр. Переяславъ, Полтав. 

Зазыкинтъ Влад. Ильичъ 50 Л. 18 к. с. Ст. вр. 32 пфх. пол. ЦФхановъ, Члоцк. 
Занкинъ Ник. Ник. 73 Л. 99. (Гин. иак.) т. с. Аи к М. Зем. и Г. И. и Общ. вр. Сл. Ни- 

. колаевская, Царев., Астрах. 

Зайдель Хаимъ Беръ Львов. 74 Л. 900. Орд. гор. бол. Ташкенть. 

Зайденеръь Герм. Самуил. +0 Л. 63. (Вн.), впр. Николаевь, Херсон. 

Зайденманъ Монс. Фабяша Яковл. 69 Д. 93. (Глаз.). Орд. бол. Св. Тосифа. Люблинъ. 
Зайдманъь Аврумъ-Ицхокь Аншел. 63 4. 88. Вр. евр. общ. М. Смиловичи, Игумен., Минск. 
Зайцевек1й Алекс. Ив. 59 Л. 88, впр. Парицынъ, Сарат. 

Зайцевъ Ал-дръ Минаев. 75 Л. 900. Мл. орд. окр. псих. леч. Казань. 

Зайцевъ Ал-дръ Ник. 50 Л. 16. (356.) с. с. Пом. губ. вр. по сел. вр. ч. Баму. 
Зайцевъ Елиид. Ник. 77 ЛД. 904. Мл. вр. 45 драг. пол Александрополь. 

Зайцевъ Мих. Герас. 65 Л. 98 к. а. Зем. и учил вр. Сарапулъ, Вятск. 

Зайцевь Мих. Егор. 60 Л. 89 н. с. Зем. вр. С. Таложня, Новоторж., Твер. 

Зайцевъ Мих. Ник. 57 ДЛ. 82 к. с. У. вр. Калуга. 

Зайцевъ Серг. Конст. 71 Л. 96. Зем. вр. Сл. Марковка, Староб., Харьк. 

Зайцевъ Яковь Моис. 54 Л. 80. (Гинек. п акуш.), впр. Одесса. 

Зайченко Ал-дръ Вас. `58 Л. 88 н. с., вир. Полтава. - 
За1оичковсый Андр. Вяч. 063 Д. 89 к. с. Ст. вр. 2 воен. отд. Ур. каз. в. Калм.. Ур. 
Зайончковекй Ант.-Ник. Густ. 67 Д. 93. (Хир.). Асс. бол. Млад. Гисуса. Варшава. 
Зааончковекй Вацлавь Викт. 18 Д. 904, впр. Вильно. 

Зончковсвый Станисл.-Ник. Тосиф. 75 Л. 903, впр. Молчадь. Гродн. 

Закалиневй Владим. Григ. 73 Л. 900, впр. Тирасполь, Херес. 
`Закинъ Мееръ Солом. 60 Л. 85. (Хир. и акуш.), впр. Москва. 

Завлевь Артем. Дав. 61 Л. 87. Орд. губ. зем. бол. Симферополь. 

Закожурниковь Ал-дръ Фед. 54 Л. 80: (Сиф.), вир. Екатеринбургь, Перм. 
Заколисый Ник. Ант. 53 ДЛ. 82 к. с., впр. Вязники, Владим. 

Законовъ Ив. Петр. 69 Л. 94 т. с. Мир. судья. Киренскь, Иркут. 

Закоурцевь Ал-дръ Ефим. 64 Л. 93. (Ви.) т. с. Вр. бол. Пр. Общ. Призр. Томекъ. 
Закражкевек Викт. Ал-др. 65 .Т. 93, впр. Насельскъ, Пулгус., Варш. 

Закржевеюй Ив.-Каз. Каэт. 68 Л. 91 к. а. Жел. дор. вр. Витебекъ. 

Закржевеюй Кипранъ Франц. 56 Д. 83 к. с. От. вр. 200 пбх. рез. пол. СПБ. 
Закржевсвый Сигизм. Эдуард. 81 Л. 904, впр. Варшава. 

Закржевевй Степ.-Богумиль Север. 67 Л. 91 н. с. впр. С. Крыжополь, Ольги. Подол. 
ЗакрВпа Никол. Григ. 74 ЛД. 98. (Кож; и вен.), Мл. вр. 147 пБх. пол. Черкасы, Шевск. 
Заксендаль Ив.-Густ. Эмил. 51 Д. 80, вир. Финлянщя. 

Закеь Альберть (Айзикъ) Абел. 70 Л. 95, впр. ? Екатериносл. 

Закеь Гуго Григ. 59 Д. 85 к. с. Зем. вр. С. ? Касимов., Рязан. 

Закеь Лун Шепшель Абел. 69 Л. 96, впр. М. Александровское, Росеен., Ковен. 
Закеь Самуиль Мирон. 70 Л. 95. (Акуш. и жен.). Вр.-конс амб. леч. 06. Гр. Кр. Ковна. 
Закеъ Федоръ Мирон. 72 Л. 98. (Горл. уш, носов.), вр. СПБ. | 
Заксь Феликсъ Моис. 69 Л. 95. (ДЪт.), впр. Варшава. 

Закуеило Серг. Феодос. 74 .Т. 902. Мл. вр. 18 стр. п. Сувааки. Д. В. 
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Закусовь Вас. Вас. 70 Д. 95 к. в. Ма. вр. 7 т пол.. Вресть-Литовскь,: Гроди 

Закутовевй Петръ. Ник. 80 `Л. 908. Мл. вр. 81 пфх. пол. Владикавказ. ^^ 

Закхеевъ Вас. Мих. 71 Л. 95. (Ушн.; горл., нос.) к.а., вир.` Москва. ‘| 

Закъ Абрамъ-Израэль Евсив. 74 4. 908. Сел. вр. С. Адбажское, “Тобольск. 

Закь Венам. Вольф. 74 Л. 98. (Хир.), вир. Татанрогъ. Донск 

Закъ Вульфъ Моис. 58 ФД. 81. (Глаз., ушн., нос.) т. с. Гор. вр. Корчева, тер. 

Закъ Евсей Тос. 68 Л. 93. (Ви. и Дт. ), вир. Москва. 

Закъ Тосифъ Авр. 53 Л. 80. (Акупг. и жен.), вир. Мевъ. 

Закъ Тозель Зелих. 71 Л. 95, вир. Минскъ. 

Закъ Натанъ Моис. 50 Д. 80, вир. Вильни. 

* Закъ Нахем. Вульф. 61 Д. 85 к. а. Конс. Софйск. т. бол. Москва. 

Заламатьевь Валерманъ Вас. 57 Д. 86 н. с. Контр. 2 разр. Госуд. Банка. Сп. 

Залевек1й Пав. Павл. 34 Д. 68. “Д$т.), впр. Брестъ-Литовскъ, Гродн; 

Залевевлй Самуиль Содом. 71 Л. 97. Зем. вр. М. Ивановка, Славяносерб., 'Екатерия. 

Залейскый Тосифъ-Конрадъ Войн. 51 Л. 713 т. с., вир. Новорадомскь, Петрок. 

_ Залеманъь Георг. Вас. 78 Л. 99 к. а. Ма. вр. 180 пфх. пол. Митава. 

Зеленсый Карль Генрих. 74 Л. 902. Зем. вр. С. Губовка, Александр., Херс. 

Зеленсвй Тадеушъ Владисл. 72 Л. ? Зем. вр. Кострома. 

Заленей Фабанъ Геркулан. 65 Л. 93, вир. М. Городокь, Вилейск., Вялён. 

Заленев!й Эдуардъ Яков. 60 Л. 86 к. с. Зем. вр. С. Андрейково, Исков. 

Залеск1й Ал-дръ Ант; 55 Л. 11 к. с. ШТ. вр. бол. Св. Троицы. ` Плоцкъ. 

Залеекй Тосаф. Госафал. 74 Л. 900, впр. Пос. Говорово, Острол., Лон. 

Залесклй Карль Карл. 64 Л. 92. (Вн.),. .впр. Варшава. 

Залескай Райм. Фед. 34 Л. 58 к. с. Жел. дор. вр. Кутно, Варш.` 

Залесый Юланъ Максимил. 54 ЛХ. 83 к. а. У. вр. Липно, Плоц. 

Залеск!й Яговъ Валент. 29 ДЛ. 55 к. а., вир.. Могилевъ, Подол. 

Залжек1й Ив. Конст. 63 ФД. 91; впр. Калипь. 

Залиекй Ал-дръ-Ант. Иппол. 69 С. 93 н. с. Гор. вр. Подольсьт Москов. - 

Заливек!й Леоп. Иппол. 75 Л. 99. Зем. вр. Красноборскъ, Сольвычег., Возогод. › 

Заливек!й Никол. Ипиол. 76 Л. 901. Участ. вр. Мозырь, Минск. . 

Защевь Мих. Тосиф. 61 Д. 86, вир. Баку. 

Залкиндеонъ Овсей Берков. 75 Л. 98. Св. орд евр. госи. Вильна. 

Залкиидь Абр. Вульф. 710 Л. 96; впр. Рига. 

Залкиндь Зусьманъ Моис. 65 Д. 90, вир. Карасубазаръ, ео, Тавр. д, В. 

Залкиндь Илья Хацк. 72 С. 96. фт.) впр. Н.-Новгородъ. 

Залкиндль Лейба Мовш. 73 Л. 98 Зем. вр. Ст. Стадолище, Росл., Смол. Д В. 

Залкиндь Лейба Хаццел. 68 Л. 93 Зем вр. С. ? Рославл., Смол: 

Залкиндь Сендеръ (Ал-дръ) Венам. 65 Л. 95, впр. Гомель; Могил. 

Залкиндъ Янкель-Лав. Шаевичъ 65 Л. 900, впр. Карасубазаръ, Таврич. 

Залога Анат. Егор. 70 Л. 96. (Хир. и 3у0.). Св. орд. кл. ун: Москва. 

Залтарек!й Козьма Фед. 32 Д.59 (монахъ) к. с. Вр. монаст. бол. Юевъ. 

Залькиндеонъ Илья Вен. 15 ДЛ. 98. (Акуш. ИтиН.). Зав. ‚Вр. я удфльн. зоо. ` зал. 
Кириллов., Новгород. 

Залькиндеонъ Лаз. Венгам. 76 Л. 99, вир. Тамбовъ. 

Залькиндеонь Тевель Эйзер. 66 .Л. 95. (Сиф.), впр. СПБ. Д. В. | 

Залькиндь Вильг. Зелиг. 59 Д. 83. (Акуш., жен. и вн.) с. с. Ст. вр. евр.  госи: Вильна, 

Залькиндъ Сем. Рафаил. 69 Л: 93. Вр. Упр. калм нар. Ст. южн. час. Малодерб. ул. и 

Зальмунину Изр.-Тос, Ицк. 61 Л. 89 к. с. У. вр. Березовъ, Тобол. 

Зальца Карлъ-Тоганнъ-Вольдемаръ Ив. 52 Д. 75, впр. Москва. 

Зальцианъ Вульф. Герш. 63 Л. 88. (Ацуш.), вир. Варшава. 

° Зальцмаиь Илья (Эмил.) Абрам. 68 194, впр. М. Усть-Нарова, Везенберг., Зе 

.- Зальцмант МатвЪй Филип. 65 Л. 94, впр. С. Катериновка, Ананьев., Херс. . 
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Зальцианъ Мордко. Исаковъь 65 Л. 95. Зем. вр. С. Спасъ-Нудель, Клин., МОСВОВ 

Зальцианъ Флорент. Карл. 69 Л. 85, Зем. вр. с. Дуванкой, Симферон. Д. В. 

Зале Болесл.. Феликс. ? Л. 903, впр. Варшава. 

Залфевк1й Ив. Станисл. Адам. 52 Л. 30 к. а. Гор. вр. Гомель, Могил. 

ЗалЪфекй Янъ Ахилесов. 60 Л. 88, впр М. Фельштинъ. Подольск. 

Залфек!й Каэт.-Владисл. Франц. 36 Л. 63 с. с. Вр узд. учил. Бирючъ, Ворон. 

‚Зал есвый Ив. Адам. Л. к. а. Гор. вр. Гомель: Могил. | 

Залфееклй Ив. Гавр. 53 Л. 81 к. с. Ст. Дфлопр. Врач. Отд. Обл. Прав. Екатеринодаръ. 

ЗалЪескй Тосифъ Петр. 87 Л. 60 с. с. Конс. леч. Чел. Общ. СПБ. - 

Залфесклй Ник. Вас. 74 Л. 900. Мх. вр. 6 В. С. стр. пол. Никольскъ Уссур., Прим. - 

Залфееклй Ник. Лазрент. 35 Д. 60 д. с. с., впр. Харьковъ. 

Залфееклй Стан.-Стеф. Гоасаф. 58 Д. 82 д. с. с., впр. СЦБ. 

Залфекй Франц. Форт. 48 ФД. 16 к. с. ст. вр. воен. таз. Шуша, Елисаветиольск. . 

Замбржицей Ал-дръ Эдуард. 49 Л. 13 к. с. У. вр. Туда. ^ 

Замбржицей Мих. Казим. 68 С. 98. к. с. Мл. вр. воен. лаз. Бобруйскъ, Виленск. 

Заибржицк!й Фр.-Вольд. Вольд. 69 Л. 94 к. а. Сан. вр. губ. з. С Мартышь., Петерг., СПБ. 

Замель Абр.-Айзик. Гери. 65 Л. 93, впр. Росчены, Ковен. 

Заменгофъ Ал-дръ Марк. 77 Л. 902. (Хир.), впр. Варшаза. 

Заменгофъ Григ. Марк. 71 Л. 901. (Кож., вен., мочепол.), впр. Варшава. Д. В. 

Заменгофтъ Лаз. Марк. 59 Л. 85.` (Окул.), впр. Варшава. 

Земенгофъ Левъ Марк. 72 Л. 901. (Вн.), вир. Варшава. 

Замковекй Генахъ Шевел. 52 7. 75, впр. Гродна. 

Замуравкинъ Георг. Иван. 74 Л. 98. (Глаз.). Орд. клин. унив. Москва. 

Замуравкинъ Конст. Ив. 65 СД. 91 н. с. Мл. вр. 10 грен. пъх. пол. Владимрь (губ.). д. В.. 

Замшинъ Андр. Ив. 62 Д. 85. (Акуш.) с. с. Проф., пом дир. Ими. кл. пов. инст., конс. . 
Максим. леч., и непремн. чл. Совфта, СПБ. 

ЗаиБшаевъ Петръ Павл. 61 Л. 87 к. с. От. вр. 2 Захасп. жел. дор. баг. Мервъ, Закаси. 

Замятинъ Ал-дръ Ив. 73 Л. 901. Мл. вр 20 В. С. стр. п. Хабаровскъ, Прим, 

‚Замятинъ Ал-дръ Петр. 73 Л. 900. Сел. вр. М. Городокъ, Бфлосток., Гродн. 

Замятинъ Вас. Андр. 57 ДЛ. 83 к. с. У. вр. Пошехонье, Яросл. 

Зангь Натанъ-Фейтель Яков. 64 Д. 90. Зем. вр. Д. Алметьево, Вугульм., Самаф. 

Зандбергь Авг.-Фридр. Ив. 57 ДЛ. 85. (Вн.) к. с. Вр. реал. учил. Москва. 

Зандбергь Леонъ Дав. 59-0. 84. Вр. евр. бол. М. См$ла, Черкас., Калев. 

`Зандерь Ал-дръ Львов. 57 Д. 84 Д. с. с. Лейбъ-Мед., Докт. Вел. Кн. Мих. Ник. и 
сверхшт. коне. Семен.. госп. СПБ. о | 

Зандеръ Ник. Авг. 68 (Л. 93. (Внутр. и жен.). Вр. коне. Долгорук. леч. и вр. исих 007. 
им. Алекс. Москва. 

Занчевек!й Вас. Мих. 53 Д. 16. (Вн.) с. с. Див. вр. 2 каз. свод. див. Кам.-Нодольскьъ. . 

Занченко Ив. Вас. 60 (Л. 84 к. а. Сел. вр. Сл. Рахинка, Царевск., Астрах. 

Занченко Пант. Вас. ? Л. 900 Асс. клин. ун. Казань. 

Заньсюй Маркель Демент. 36 Л. 62. Вр. бол. Св. Войц$ха. Млава, Плоцк. 

Заорекй Вячесл.-Андр. Маран. 52 Л. 16.с. с. Жел. дор. вр. Тапщенть. 

Запаеевичъ Антонъ-Марк. Осип. 75 Л. 9083: Вр. бол. Св. Стан. Люблинъ. 

Заплатыневй Ал-дръ Ив. 12 Л. 900. Гор акуш. и экст. повивал. инст. СПБ. 

Запольекй Ал-дръ Ал-др. 73 Л. 902, вир. Томскъ. 

Занольеый Андр. Дм. 76 Л. 904. Зем. вр. С. Пигаево, Моршак.., Тамо. [. В. 

Запольсый Каликстъ-Сигизм. Петр. 44 Л. 68, вр. Винница, Подол. 

Запороженй Ник. Мих. 56 1. 87 к. с. Ст. вр. 5 финл. стр. п. С. Михель. . 

Заргаровь Мих. Патвакан. 48 Л. 17 к. а. Вр. монаст. С. Варгашаладъ, Эчаадвин.. не 

Заргаровъ Никита Дав. 59 Д. 82 к. с. Ст. вр. юнк. ифх. уч. Тифлисъ.. 

Заремба Владисл. Людв. 68 Л. 99, вир. Варшава. 

Заремба Ив. Игнат. 71 Л. 96. Зем. вр. С. Филисово. Юрьев., Костр. 
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Зарембо Викент. Викент. 68 Л. 94. Зем. санит. вр. Бобровъ, ов 

Зарембо Серг. Ник. 56 Д. 82 к. с., впр. Москва. 

Зарембеый Тосифъ Ив. 61 (. 88. Вр. бол. Св. Владисл. ака, Радом. 

Заржеце!й. Конст. Адам. 72 Л. 97 к. а. Ст. вр. 6 фл. эк. Либава, Гробин., Курл. 

Заринеы! Мих. Плат. 62 Л. 87. (Гин. и ак.) н. с. Сел. вр. М. Бранновъ, Винниц..: о 

Заринъ Влад. Петр. 50 Л. 76 с. с. Инсп. клас. воен.-фел. шк. Москва. 

Заринъ Петръ Ив. +47 Д. 71 д. с. с. Инсп. Врач. Упр. Москва. . зо $ 

Зариикй Рувимъ Ошер. 46 Л. 76. к. а. (Вн. и дфт.). Вр ‘для ком. при Вр. Отд. Иркутекъ. . 

Заркарьянць Ристакесь Айрапет. 64 Л. 91. (Дфт.), впр. Тифлисъ. . 

Заркевичъ Вас. Григ. 32 Д. 60. (Сиф.) с. с., впр. Варшава. 

Заркевичъ Леонт. Григ. 29 ДЛ. 58 к. с., впр. Семипалатинекъ. 

Заркевичъ Ник. Григ. 46 ДЛ. 10 с. с. Ст. вр. 2 кадет. корв. Москва. 

Заркевичь Ник. Ив. 55 Д. 82. (Акуш.) с. с. Ст. дфлопр. окр. воен.-мед. упр. ‘спв. 

Зарубаевь Мих. Ал-др. 64 ДЛ. 90 н. с. Мл. вр. 107 пфх. п. Вильна. Д. В. :. 

Зарубинъ Валент. Ив. 67 Д. 91. (Сиф.) к. а. Проф. ун. Одесса: 

Зарубииъ Ив. Ефим. 66 Л. 89. Зем. вр. С.`Савинки, Новоуз., Самар. 

*Зарубинъ Ив. Ив. 52 Л. 76 (Литераторъ). СПБ. 

Зарудниций Ив. Иппол. 62. 88 н. с. Мл. орд. воен. госп. Таликенть. 

Зарусв!й Владисл. Эдуар. 61 Л. 90. (Жен. и дфт.), фабр. вр. Васильково; Гроди.. 

Заруцк!й Ошеръ Шлем. 67 Л. 93. к. а. Зем. и учил. вр. Воронежъ. 

Зарфельеъь Карл. Карл. 81 Л. 904. Асс. гор. бол. Рига, Е 

Зархе Мих. Солом. 15 Л. 900, впр. Херсонъ. 

Зархи Изр. Самуил. 59 Л. 83, вир. Орша, Могил. 

Зарцинъ (Зарчикъ) 9эд. Осип. 74 Л. 900. Завфд. зем. бол. Ранвебургъ. Ряван. 

Зарцынъ Дав. Овс. 69 Л. 96. (Ушн., горл. и нос.). впр. Воронежъ. 

Зарцынъ Шмуиль-Герить Хон. 50 Л. 86 и. с. Мл. вр. 1 Полтав. п. Куб. ВОЙСК, Оризакь 

Заряновъ Влад. Конст. 67 Л. 90. (Гомеоп.), впр. СИБ. | 

Заряновъ Ксеноф. Конст. 76 Л. 99. Зем. вр. С. Арбажъ, Котельн.. _Вятск. п. В. 

Засидатель Витальдъ Ив. 78 Л. 904, впр. Одесса. 

Заславсый Ицко Лейба Тосель. 69 Л. 901. (ЛЬт.). Вр. частн. леч. КАевъ. 

Заславеый Тос. Дав. 62 Л. 88, вир. Луганскъ, Славянос., Екатериносл: Д. В. 

Заеоринъ Серг. Ал-др. 75 Л. 901, Вр. рез. пол. В.-Мед. Инси. 1 Манчж. арм. 

Заесъ Ал-дръ Матв. 64 Л. ‘90 н. с. Мл. вр. 131 иЪх. пол. Юевъ. Д. В. 

Засеь Ал-дръ Ферд. 68 Л. 93 н. с. Сел. вр. и П. М. С. С. Крутихинское, Барнаул., Томск. д. в. 

Засеь Левь Моис. 71 Л. 96. (Глаз.), вир. Юевъ. 

Заесь Мих. Моис. 62 Л. 88, впр. Царнцынъ, Саратов. 

Зассъ-Зандель Карлъ- Альберть Карл. 60 Д. 88. Вр. гор. 00/1. м Эзел., Тафа. 

Засуха Викент. Осипов. 70 Л. 98, вир. П. Кеёнжь-Вельск, Мфхов., Клецк. 

Завухинъ Пав. Ник. 64 Д. 91 к. с. Мл. орд. мор. госп. и инеп. фе тьд. шШолы Ниюо- 
лаевъ, Херсон. 

Засуховевй Никол. Малв. 71 Л. 99. в. а. Ма. вр. 12 их. пол. Тула. й. в. 

Засфдателень Вас. Фед. 61 Л. 85, вир. Москва. 

Засфдателевь __ Фед. 13 Д. 98. Деж. вр. Ими. театр. Москва. а 

Заефцьй Ник. Ал-др. 55 Д. 80. (Вн.) д. с. с. Проф. и ст. вр. зем. больн. Казань. _. 

Засвик1й Пав. Ник. 61 Д. 92 н. с. Вр. для ком. УТ разр. Окр. В. М. Упр. Вильна. : 

“Засядко ') Ник. Стен. 56 Л. 84 н. се. Полтава. 

Затворницк!й Влад. Ал-др. 63 Л. 87. (Вн. и горл.) н. с. Сверхшг. асс. клин. унив. Харьковъ. 

Затонсь!й Влад. Фед. 607. 87. (Жен. и акуш.) к. с. Св. вр. В. Д. н вр. Ольденб. шк. Москва: 

Заусайловь Мих. Алекс. 58 Л. 85 и. с. Жел.-дор. вр. Екатеринослав. 


Зауецинскй Леонардъ Ал-др. 35 Д. 56 д; тайн. с., впр. Москва. 
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Захарбековъь Минась Петр. 58 Д. 83, впр. Баку. 

Захаревичь Ал-дръ-Юр. Ив. 70 -Д. 9бн. с. Вр. для ом. УТ раз. Окр. В. М. кр _ Омеь 
Захаревичъ Ант. Людв. 49 Л. 76. (Вн. и жен.), впр. Варшава. 

Захаревск!й Вас. Петр. 43 ДЛ. 68 к. с., впр. Човочеркасскъ. 

Захаржевекй Ник. Игнат. 44 Д. 15 с. с., впр. Харьков. 

„ Захаринъ Вульфъ Михел. 63 Л. 88. Вр. евр. бол. Гомель, Могилев. 

Захаринъ Дав. Евсеев. 64 Л. 93, впр. Гомель, Могилев. 

Захаровъ Влад. Плат. 76 Л. 904. Мл. вр. кр®и. пфх. пол. Карсъ. 

Захаровь Евген. Игнат. 60 Д; 86 к. с. Ст. орд. воен. госи. Владикавказ. 

Захаровъ Зах. Ив. 61 ДЛ. 81 н. с. У. вр. Новобаязетъ, Эрив. 

Захаровъ Ив. Ив. 69 Л. 93. Орд. исих. лечеб. Н. Новгородъ. 

Захаровъ Изв. Мих. 62 Д. 87 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. Измайл. ноя. СПБ. 

Захаровъ Лейзеръ Гудов. 65 Л. 91, впр. Луганскъ, Екатериносл. 

Захаровъ Никол. Никол. 76 Л. 901. Мл. вр. 39 пвх. п. Ловичь, Варш. 

Захаровъ Никол. Никол. 78 ФД. 901. Мл. вр. Уссур каз. войс. Хабаровск 

Захаровъ Пав Вас. 77 Л. 9083. Зем. вр. Ефремовъ, Тульск. 

Захарченко Мих. Алекс. 79 Л. 904.. Орд. псижатр. бол. Тула. 

Захарчикъ Богд. Ант. 56 Л. 19. Жел.-дор. вр. Ростовъ, Донск. 

Захарьевевй Алекс. Ив. 55 Д. 82. (Акуш. ‘и жен.) н. с., впр. Казань. 

Захарьянць (Захарьянъ) Тигран. Асатур. 64 Д. 89 н. с., впр. Варшава. 

Захеръ Авр. Бейнус. 67 Д. 92. (Уш., гор. и нос.). Вр. спец. Макс. леч. СПБ. 
Захеръ Мордухъ Бейнес. 11 ДЛ. 98. (Глаз. ), впр. Одесса. 

Захорсый Карльъ (Ник. Захар.) Владисл. Вр. бол. Общ. Гр. Ренардъ, Ченстоховт,. Петр. 
Захъ Петръ Ив. 60 ДЛ. 85 н. 6. Мл. вр. 29 драг. пол. Ахтырка, Харьк. : 
*Зацвилиховекй ') Ив. Ив. 30 Л. 57 к. с. СПБ. . 

Зацкевичъ Владие. Флоран. 56 Л. 82 н. с. Зем., гимн. и дух. уч. вр. Бёлый, Смолен. 
Зацфпяко-Саприновек1й Левъ Львов. 64 Л. 88 т. с. Под. Инеи. С. ?, Б%льск., `Смоленс. 
Зачекъ Мечис.. Маркел. 50 Л. 772 в. с. Зем. вр. Мыза Рябово, Шлиссельб., СПБ. 
Зачинекй Стан. Франц. 58 Л. 86 к. с. Ст. вр. грен. нол. Ярославль. 

- Заяицейй Серг. Спир. 50 Д. 73 д. с. с. Пр.-доц. ун. и коне. Голин. 6. и род. пр. Ре 
Збандуто Конст. Лаз. 75 4. 902. Зем. вр. С. Петропавловка, Бердян., Тавр. 
Збандуто Пантелейм. Лаз. 65 Л. 91, т. с. Вр. женск. гим. Бердянск, Тавр. 
Збандутовъ Конст. Лазар. 75 Л. 902, впр. "Лида, Вилен. | 
Збандутовъ Сем. Лаз. 67 Л. 94. (Глаз.) н. с. Вр. гор. уч. Екатеринославъ. 

Збаревй Дав. Солом. 71 Л. 98. Зем. вр. С. Лукашево, Александр., Екалер. Д. В 
Зборомиревй Тос. Ант. 53 Л. 81 к. с., вир. Ур. Новомевское, Прим. 

Зборомиревй Эды. Петр. 69 Л. 98. Зав. вр. Никоноль, Маруп., Екатер. 

Збрицый Дмит. Ник. 60 7. 88 т. с. Зем. вр. С. Сима, Юрьев., Влад. 

Зброжекъ Феликсъ Степ. 62 (Л. 88 н. с. У. вр. Конекьъ, Радом. 

Збруевъ Евген. Евг. 73 Л. 98. Зем. вр. С. Колюново, Егор., Рязан. Д. В. 

Збруевь Ник. Никит. 52 Л. 14. (Акуш. и жен.) н. с., впр. Ржевъ, Твер. 
ЗбЪржховекй Людв. Конст. 66 Л. 96, вир. Калишъ. 

Звенигородевй Ефимъ Емел. 70 Л. 96. т. с. Уч. и зав. вр. М. Дубово, Уманск., ев. 
Звингель Ал-дръ Ив. 69 Л. 97. Приисков. вр. К” Ельцовъ и Левашовт. Амурск. 
Звиногродекй Викт.-Гос. Логгин. 63 Л. 91. Зав. вр. С. Соколовка, Ольгол., Нодол. 
Звиногродекй Георг. Терент. 70 Л. 95 н. с. Сел. вр. С. ? Ольгопол., Подол. 
Звиногродсвй Петръ Ал-др. 74 ФД. 97 к. а. Мл. вр. воен. лазар. ИЖавцы. 
Звинятекй Серг. Л. Сверхит: орд. гор. Никол. бол. Харьковь. 

. Зволинек Елисей Тосиф 64 Л. 901, впр. ? 

Зволиневй Иппол. Карл. 69 Л. 96, впр. Пос. Брезница, Новорадом., Петрок. 
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Звонаревъ Вас. Пава. 45. Л. 10. (Вн.) к. с. Гор. сан. вр. ивр. дух. семин. `Тамбовъ. 

Звонниковь Ник. Ив. 61 Х. 84 к. с. Сел. вр. М: Варковичи, Дубен., Волын, ' 

Зворыкинъ Георг. Ив. 57 Д. 83 к. с. Зав. вр. Кулебявсый зав., Ардал., Нижегор. 

Зворыкиитъ Прокоф. Ник. 56 С. 83 к. с. Вр. гор. учил. СПБ. 

и Ал-дръ Конст, 59 Л. 823 к. с. Гор. вр., дир. дВт, пр. и вр. гимн. Шуя, а 

Звфревъь Алекс. Петр. 60 Д. 83 к. с. У. и гор. уч. вр. и дир. дт. пр. Суздаль, Владим. 

Звфревъь Дмит. Мих. 62 Л. 39. (Вн.). Зав. вр. Дубасовсый зав., Судогод., Влад. 

ЗвЪревъ Ив. Мих. 60 .1. 90. к. с. Ст. вр. 10 са. бат. Остроленка, Ломж. - 

Звфревъ Ник. Тоаким. 54 Л. 79 в; с. Вр. центр. тюр. и зав. С. Александровское, Иркут. 

ЗвЪржховск!й Франць Ал-др. 73 Л. 96. (Хир.) к. а Св. асс. кл. инст. Ел. Павл. ОТВ. 

ЗвЪринъ Зальм. Сендер. 68 Д: 88, впр. Бахчисарай, Симф., Тавр. Д. В. 

Зв&рковъ Алекс. Ник. 65 ДЛ. 93 к. а. Зем. вр. Бфжецкъ, Твер. | 

Звягинцевъ Венед. Алекс. 51 Л. 82. Зем. вр. С. Маслово-Никольское, Ифрем., “Тульск. 

Звягницевь Георг. Гавр. 56 Д. 82 к. с. Ст. вр. 24 драг. пол. Кищиневъ. 

Звягинцевъ Митр. Алекс. 57 Д. 82 (Вн.) к. с. Ст. вр. 52 драг. пол. Елецъ, Орлов. д В. 

Звягиниевь Ник. Алекс. 55. 8+4. Зем. вр. Кузнец., Сарат. 

Звягинъ Цонст. Петр. 66 Л. 91 т. с. (Акуш. и гин.). Св. орд. губ. зем. бол. Пермь. 

Зтеревй Д1онис. Никол. 74 Л. 902. Зем. вр. М. Красная Каменка, Херсон. 

Зданович Алек-Викт. Ив. 61 ДЛ. 87. (Акуш.) к. с. Ст. вр. дфтек. бол., Кишиневъ. 

Здановичь Ив. Юсгин. 64 ДЛ. 89 к. с. Ст. вр. бог. зав. и вр. ж. дух. уч; иж. гим. Минскт. 

Злановичь Станисл Адам. 74 Л. 901, впр. Варшава. 

“ Здановичь Юланъ-Гос. Мелитон. 51 Л. 14. Зав. вр. М. Ополе, и Люби. 

Здановев!й Мих.-Людомръ Аким. 46 Д.73 к. с. Орд. губ. зем. бол. и вр. гимн. Тула. 

Зланекй Тосифъ Ал-др. 34 ДЛ. 59. (Хир. и акуш), впр. Кобринъ, Гродн. 

Здравосмыеловъ Влад. Мих. 69 Л. 95. Зем. вр. Пермь. 

Зебауеръ Март. Варфол. 30 4. 60 к. с. Вр. гимн. Царицынъ, Сарат. . 

‘Зебергь Гуго Фед. 58 .Т. 90, впр. Имён. Шлоссъ-Зарбенъ, Венден., Лифл. 

Зевеке Вас. Адольф. 51 Д. 16. (Сиф.) к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Грен. пол. СИБ. 

Зевинь Исаакъ Ал-др. 66 Л. 93; впр. М. Богуславъ, Канев., Юев. 

Зегеръ Меерь Менделев. 72 .Л. 98. (Жен. и лт.), впр. Влад. Волынскъ, В 

Зегренъ Альфр. Юльев. 75 Л. 903. Ас. гор. бол. Рига Лифл, и 

Зегрень Юлй-Конст.-Эдуар Юлмев. 64 Д. 92. Вр.-конс. амб. леч. 06. К. Кр. Ревель. 

Зегржда Петръ Стан. 70 ДЛ. 96. У. вр. Наровчатъ, Пензен. 

Зедербергь Влад. Карл. 52 Л. 76 к. с. Жел.-дор. вр. ст. Симферополь. 

*Зедергольшь Викт. Карл. 20 Д. 42 д. с. с. Вильна. 

Зеелянль Юлусъ-Герм. Южус. 710. 97. к. а. Мл. вр. 174 иЪх. пол. Каменецъ- 
Подольскъ Д. В. . НАЯ 

Зейдель Карль Леопольд. 59 Л. 86 к. с. Гор. вр. Вятка. 

Зейдлерь Ив. Конст. 66 Л. 91, впр. Староконстантиновъ, Волын. 

Зейллицщь. Владим. Никол. 75 Л. 903, впр. Шевъ. ее 

Зейлеръ Авг. Карл. 61 Д. 88. (Глаз.) н. с. Вр. глаз. лечеб. Волудскихь. Е 

Зейлигерь Герить Нинхус. 58 Д. 83. Общ. вр. М. Рашково, Ольгопол,, а 

Зейлигерь Дмитр. Львов. 65 ЛД. 91, вир. Одесса. ъ 

Зейлигерь Меерь Львов. 65 Д. 91. Зав. вр. Ковжинсый зав., Кирил. Новгор. 

Зейлигь Исаакъ Абр. 60 Л. 87 н. с. Мл. вр. 8 пфх. нп. Смоленскъ. 

Зейлинъь Дав. Тосел. 57 Л. 84 к. а., впр. М. Яново, Ковен. 

Зекь Осх. Юлев. 62 Д: 89, впр. Имфи. Рингмундегофъ, Рижск., тибе 

Зелевеклй Пав. Ант. 37 ДЛ. 68, вир. Опатовъ, Радом. ^ 

Зеленай Тос.-Ферл. Ферл. 65 Л. 93. Зав. вр. М. Житынь, Ровен., Волын. 

Зеленай Генр. Ферд. 57 Л. 83. Зав. вр. Винница, Подол. р 

Зеленевский Брон. Юмев. 68 Л. 93. Жел.-дор. вр. Пос. Сосновицы, Ри ОЕ 

Зеленевъ Ив. Фед. 60 Д. 86 м. с., Проф.. ун. Харьковъ. - : 


ава 


Зеленецый ‘Ал-дръ Мих. 63 Л. 96. Мл. вр. 1 запасн. арт.. бриг. Н. Новгород. А. В. 

Зелененый. Мих. Петр. 51 Д. 17 с. с. Див. вр. 56 пфх. див. Воронежь. 

Зеленинъ Вас. Як. 68 Л. 94. (Вн.) н. с. Св. орд. клин. унив. и вр. губ. тюр. ЕВ 

Зеленинъ Ив. Ив. 54 Л. 80 к. с. Зем. вр. М. Кобыжча, Козелен., Черниг. 

Зеленко Георг.. Геормев 76.7. 902. Мл. вр. 1 Кизил. Греб. пол; Терск. каз. в. Грозный, 
Терск. Д. В. 

Зелёнко Мих. Игнат. 64 Л. 94. "Лт. ); впр. Пов. Полбель, `Новоминск.., Ва 

Зелёнко Степ. Игнат. 62 Л. 38 к. с. У. вр. Онатовъ, Радом. 

Зеленковскй Як. Влад. 72 Д. 91. Ассист. клинич. военн. госп. СПБ. т 

Зеленковъ Ал-дръ Петр. 50 Д. 714 д. с. се:, впр.. СПБ. 

Зеленекай Владим. Лавидов. 75 Л. 901, впр.: Одесса. 

Зеленек! Герм. Абр. 61 ДЛ. 85, впр. Херсонъ. 

Зеленеклй Дмит. Ал-др. 60 . 85 н. с. Мир. Суд. Стан. Великокняжеская, Са, льск., Донск, 

*Зеленек!й Левъ Моис. 37 Л. 61. Харьковъ. 

Зеленсклй Фаликъ Абр. 58 Д. 81 к. с. Ст. вр. 156 их. пол. Ур. Саракамыпеь, Кареск. 

Зеленцовь Ник. Ант. 58 Л. 86. Зем. вр. С. Катайское, Бамышл., Перм. 

Зеленый Георг. Павл. 78 Л. 901, впр. Одесса. 

Зелигеръ Дмитр. Льв. (Мееръ Лейб.). 64 Д. 91. Приск. и жел. дор. вр. Бодайбо. Иркут. 

Зеликинъ Зали Шмул. (Зах. Самуил.). 72 Л. 97, впр. Дорогобужъ, Смолен. 

Зеликинъ` Зах. Моис. 67 (. 93. (Вн.), впр. Смоленскъ. 

Зеликманъ Гершонъ Зеликов. 65 Л. 91. Зем. вр. Славяносербекь, Екатериносл. 

Зелиневй Андроникъь Макс. 66 Л..99. Сел. вр. Вергун. уч., Черкас., Юевск. 

Зелиневй Войц. Игнаг. 52 Л. 16, впр. Пос. Шонтекъ, `Ленчих., Калиш. 

Зелинекй Генр. Дм. 72 Л. 97. Зем. и учил. вр. С. Николаевск: Городокъ, Сарат. 

Зелинсвй Казим. Казим. 68 Л. 88 к. а. Орд. Праг. бол. Варшава. 

Зелинсвый Никол. Иван. 75 Л. 901. (Вн.). Сел. вр. С. _Баралеты, Ахалкал, Тифа. 

Зелинск1И Эдуардъ Ант. 61 ДЛ. 86 к. с. Орд. Пратек. бол. Варшава. ` 

Зелинек!й Янъ-Здис. Конст. 57 Л. 87 к. а. Вр. бол. Ласкь,. Петрок. 

Зелихь Герць Мордк. 59 ДЛ. 86 к. с. Гор. вр. Николаевскъ, Самар. 

Зел1онко Ант. Тимоф. 70 Л. 97. Зем. вр. М. Воронежъ, Глухов. Чернигов. 

‚ Зельвенекй Дав. Шмулев. 71 Л. 901, впр. Юевъ. 

Зельвинъ Моис. Абр. 60 ДЛ. 86. Вр. штейгер. шк. С. Лисичанскъ, Бахмут. Екатериносл. 

. Зельгеймъ Альфр., Петръ Петр. 75 Л. 904. Ст. вр. Коммерч. Уч., орд. бол. Св. Ольги, СПБ. 

Зельгеймъ Бруно Гугов. 78 Л. 98, впр. Феллинъ, Лифл. 

Зельгеймь Петръ а 30 Д. 58 д. с. с. впр. СПБ: 

Зельдичъ Тезек Вульф. 73 Л. 901. (Кожн. и венер.), вир Гомель, Могил. 

Зельдовичъ Як. Берк. 69 "д 98. (Хир.). Экст. Обухов. бол. СПБ. Д. В. 

Зелькинъ Исаакъ Лейбъ Зеликов. 69 ./. 96, впр. Августовъ, Сувалк. 

Зелькинъ Яковъ Овсеев. 65 ДЛ. 89. (Вн. и дфт.), впр. Москва. 

Зельманъ (фонъ) Харламшй Емел. 63 Л. 89 к. с. Ст. вр. 48 драг. пол. Серпецъ, Плоцк.` 

Зельницй Ник. Ал-др. 52 Л. 16 к. с. Вр. гор. леч. Царицынъ, Сарат. 

Зельницейй Ник. Алекс. 46 Л. 15 с. с. Гор. вр. Тифлисъ. 

Зельнеръ Соломонь Юнтел. 70 Ж 95, впр. С. БФлоглинское, Медвфж., Ставроп. 

Земанъ Евген.-Ал-дрь Тосиф. 64 Л. 88. (Хир.) к. а., впр. Тифлись. 

Земацьйй Тос. ор 56 Д.83. (Хир.) с. с. Почетн. проф. а консульт. Имп. Пл. Инст. В.К. 
Ел. Навл. и вр. конс. Покр. Общ. СПБ. .. 

Земацк1й Францискъ Адам. 65 Л. 91. Гор. вр. Порфчье, Смолен. 

Земблиновь Влад. Ив. 53 Д. 16 с. с. Жел.-дор. вр. Калуга. 

Земблиновъ Конст. Ив. 55 ДЛ. 80 н. с. Зем. вр. С. Кучукъ-Норъ, Пензен. 

Зембржусекй Люд. Владис. 70 Л. 96, вир. Варшава. 

Зеибржуск!й Станисл. Мечисл. 75 Д. 99. (ДЪт.), вир. Варшава: 

Зембулатовъ Вас. Ив. 58 Л. 84. Жел.-дор. вр. Серпуховъ, Москов. 

Земжинсьлй Брон. Леонард. 60 Д. 8+4. (Окул.) к. с. Орд. офтал. инст. Варшава. 


о" 


Землинскйй Беньям. Зейлик. 76 Л.. 900, вир. `Харьковъ. ' 

Земляниций Протол. Анол. 79 Л. 903, впр. Москва. 

Земляницыиь Дмит. Вас. 32 Д. 61. (Хир.) с. с. Зем. вр. ны ВЫ 

Земмерь Георг. Март. 49 Д. 74 с. с., впр. Херсонъ. 

Земннцый Макс. Феофил. 69. 95, "ВПТ. Ленчица, Калиш. 

Земековъ Ив. Григ. 57 ДЛ. 82 к. с. Вр. Бондюжскаго зав., Елабужек., Вятен. 

Земцовъ Ник. Прок. 58 Л. 88. (Ак. и дфт.) к. а. Зем. Вр. С. Кириковка, Ахтыр.., ео: 

Зенгбунгь (фонъ) Райнкь Оси. 69 Л. 96. Орд. хир. бол. Вр. Ер. Рига. 

Зендеръ Вильг. Влад. 64 Л. 93 н. с. Св. вр. глазн. леч. СПБ. ° 

Зененко Влад. Ник. 50 Д. 74. (Хир.) с. с. Ст. вр. Мар. пир. для увфч. воиновъ. СНБ. 

Зененко Сем. Ник. 45 Л. 67 с. с. Вр.-конс. инст., Дир. и чл. Сов. Алек. дфт. пр. Н. Новгород. 

Зензиновь Фед. Фед. 65 Л. 89 н. с. Обществ. вр. Нерчинскъ, Забайк. 

Зенкевичь Анат. Игнат. 60 /. 86 к. с. Вр. реал. учил. Ейскъ, Кубани. : 

Зенкевичъ Цонст.-Южанъ Ант. 52 Л. 78 к. с. Ст. вр. 14 В. сиб. стр. пол. Ур. Славянка, Прим, 

ВЗеикевить Лютаворъ-Земисл. Раф. 65 ДЛ. 94 к. а. У. вр. Геокчай, Бах. 

Зенковъ Аркад. Мих. 53 ДЛ. 79 н. с. Гор. сан. вр. и вр. гор. учил. Ирбит, Пери. 

Зеннингъ Людв. Ив. 68 Л. 96, вир. Им$н. Вальфоръ, Фридрихшт., Курл. 

Зентарскай Ант. Матвфев. 60 Л. 86 к. а. Сел. вр. М. Посинь, Люцинск.. Витебск. . 

Зенцина Франць Ант. 47 Л. 11. (Вн.), вир. Пос. Лосицы, Константин. ‚0х тел, 

Зенцякевичъ Ал-дръ-Конст;: Коинст. 69 Л. 94, впр. Варшава. . 

Зенченко Петръ Петр. 62 ДЛ. 89 н. с., впр. Полтава. 

Зеньковичъ Евг. Андр. 72 Л. 96. (Глаз.) н. с. Лабор. унив. Казань. 

Зеренинъ Вас. Петр. 59 Д. 85`с. с. Мл. вр. Марин. бол. и вр. для бфдн. Москва. 

Зерновск1й Вяч. Ив. 70 Л. 96. Зем. вр. С. Пустое Рождество, Переясл., Влад: _ 

Зерновъ Дмит. Ник. 42 Д. 67 д. с. в. Проф. ук. Москва. - 

Зерновъ Мих. Степ. 57 ДЛ. 82. (Вн.), впр. Москва. 

Зеровекй-Паровевй. Ник. Карл. 57 Л. 82 н. с. Зем. вр. Самара. 

Зерчениновъ Тимоф. Никиф. 46 Л. 72 к. с. Орд. 2 гор. бол: Москва. 

Зештрандъ Фридр.-Вольд. Юганес. 69 Л. 94 н. с. Ма. вр. 97 п$х. пол.Двинскъ, ВВ, д. в, 

Зефировъ Пав. Васил. 76 .Т. 902. Горн.-зав. вр. С. Черемховское, ‘Балаг., Ире. 

Зиберть Артур. Мартын. 69 Л. 99, впр. Рига. 

Зиберть Христанъ Егор. 59 Л. 88, вир. Либава, Гробин., `Куря. 

Зибольдь Самуиль Фрид. 58 Д. 83. (Вн. и дфт.) к. с. Ст. вр. Управ. коменд. крёл. ств. 

Зиверть Альфон.-Фердин.-Юлёусъ Карл. 72 Л. 99. (Вн.). Св. асс. клин. унив. Кевъ.. 

Зивъь Абр. Анат. 56 Л. 82, впр. Лодзь, Петрок. 

Зивъ Тоня Григ. 69 .Л. 97. Вр: Электр. Общ. „Унюнъ“. СПБ. 

Зивь Шмуэль Файв. 08 ./. ? Вр. евр. лечеб. Тельши, Ковен. 

Зигель Эрнест. Конст. 66 ДЛ. 94. (Акуш. и жен.) к. а. Вр. гимн. Нарва, Ямбур., СБ. 

Зигерь Артуръ Григ. 53 Л. 88 ин. с. Горнозав. вр. Нерчинскъ, Забайк. 

Зигеръ-Корнъ (фонъ) Евсев. Павл. 20 Л. 43 д. с. с. Вр. Екатер. дома ‘приз. бл. Ярославль 

Зитмундь Рейнгол. Гугон. 66 Л. 94. (ДЪт.), впр. Рига. 

Зикарь Ант. Каз. 73 Л. 99, впр. М. Хабное, Радом., Гаев. 

Зивъ Самунль Меер. 61 Д. 88, впр. Тельши, Ковен. 

Зиьфевь Мих. Влад. 68 Л. 89 к.. с. Дфлопр. врач. отд. Вдадигвказь 

Зиле Март. Бертух. 63 Д. 89. (Нерв.), впр. Одесса. 

Зильбербарть Мих.-Гершь Ельяш. 51.1. 79, впр. Пос. Александровъ, Нешав.. ‚ Вариь 

Зильбербергь Теронимь Григ. 54 Л. 79 с. с. Дум. вр. СПБ. - 

Зильбербергь Тосифъ Григ. 54 Л. 78. (Горл. и ушн.) с. с. Ст. вр. тюр. бол. ‘и конс. 
Максим. леч. СПБ... . ой 

Зильбербергь 1ос. Монс. 61 ЛД. 35. (Дфт.), вир. Харьковъ. 

Зильбербергь Лаз. Абрам. 75 Л. 901, вир. Одесса. 

Знльбербергь Лейз. Юкел. 71 Л. 99, вир. М. Екатериноноль, Звенигор., ев. 


НОЕ 


Зильбербергьъ Сергфй Арнол. 75 Л. 98. Св. орд. тюр. бол., прив. ‘къ Гл. Уп. Кр. Кр. СПБ. 
Зильбербергь Яковъ Вульф. 57 Л. 81. (Хир.). Сверхит. орд. евр. бол. Одесса. . 
Зильбербергь Яковъ Меер. 66 Л., впр. Одесса : 
Зильбердику Аар. Гальм. 44 Л. 78 к. с., вир. Ц. Кушкинсюй, Закаст. 

Зильберманъ Аз-дръ Самуил. 62 Д. 91, впр. Варшава. 

Зильберманъ Аркад.-Абр. Исаак. 65 Л. 94, вир. Ейскъ, Кубан. 

Зильберманъ Владим. Григор 77 Л. 902. (ДЬт.), впр. Казань. 

Зильберманъ Монс. Исаак. 61 Л. 88. (Вн. и дфт.), вир. Двинсьъ, Витеб. 
Зильберманъ Сам. Исаак. 71 Ф. 97. (Хир. и жен.), впр. Ейскъ, Кубан. 
Зильберминщь Аронь Герш. 53. Л. 18 к. а., вир. Полтава. Д. В. 

Зильберникь Кадышь Сендер..53 Л. 171. (Хир.) к. ©. Гор. и зем. вр. о Харьк. 
Зильбередорфь Генр.. Карл. 51 Л. 81 к. с. Ст. вр. донск. каз. № 6 пол. Млава,, Плоцк. 
Зильберштейнъ Вульфъ Яков. 49 4. 80 н. с. Мл. вр. 55 ифх. пол. Бендеры, Бессар. Д.В. 


’ Зильберштейнъь Левъ Тосиф. 62 ДЛ. 90, вир. Лодзь, Петрок. 


Знльберштейнъь Монс. Леонт. 40 Л. 62 с. с., впр. Херсонъ. 

Зильбернитейнь Сем. Влад. 59. Л. 89, впр. Кишиневъ. 

Зильберштрожь Исаакъ Азар. 71 С. 97, впр. Згержь, Лодз., Петрок. 
Зилынберштромь Моис. Авр. 60 (Л. 871, внр. Лодзь, Петрок. - 
Зильберъ Солом. Мордх. 78 Л. 903. Зем. вр. дер. Дуванкой, Симферон., Таврич. Д. В. 
Зиманъ Лейба Шевах. 58 Л. 81. (Вн. и нерв.) к. а. Орд. евр. бол. Юевъ. 

Зимелевь Яковъ Мих. 64 Л. 93 т. с. Зем. вр. Кагулъ, Измаил., Бессар. 

Зиминъ Алекс. Ник. 71 Л. 97. Орд. хир. кл. Томскъ. 

Зиминъ Серг. Фед. 61 Л. 87. (Хир.) к. а. Мл. вр. Голиц. больн. Москва. 

Зиининевй Ник. Серг. 52 Л. 76 к. с. Фафр. вр. М. Спассый-Затовъ, Спасск., Казан. 
Зимнице!Я Ал-дръ Фед. 53 Л. 18 с. с. Ст. вр. 147 пЪх. пол. Оравенбаумъ, Петерг., СПБ. Д.В. 
Зимницый Ник. Ив. 68 4. 89. Фабр. вр. Богородекъ, Москов. Д. В. 

Зимницей Сем. Сем. 78 Д. .98 к. а. Вр. клин. военн. госн. СПБ. 

Зингеръ Бор. Альтер. 64 4. 93 н. с. Санит. зем. вр. Змевъ, Харьк. 

Зиневичь Евстаф. Евдок. 56 Л. 87 к. с. Ст. вр. 25 В.-С. стр. пол. Портъ-Артуръ. 
Зинландь Анис. Давид. 67 Л. 98. (Кож. и сиф.). Зем. вр Макарьевъ, Нижегор. 
Зиновичь-Ващенко Вас. Петр: 48 Д. 74. (Хир. и жен.) д. с. с. Мед. Ин. и гими. вр. Плоцкъ. 
Зиновьевъ Конст. Никол. 74 Л. 99 к. а. Мл. вр. 17 фл. эк. СПБ... - 

Зиитенись Эвальдъ-Герм.-Эмил. Франц. 11 Л. 95. (Жен.), впр. Перновъ, „Вл. 
Зипунниковъ Георг. Ив. 53 Л. 19 к. с. Зем. вр. Стан. Атаманская, Сальск., Донек. 
Зипунниковъ Кирикъ Георг. 79 Л. 904. Зем. вр. х. Калачъ, 2 й округь Обл. В. Д. 
Зиеманъ Левъ Солом. 72. Л. 96 (Гин. и акуш.), впр. Иркутскъ. 

Знеманъ Лейба Зальм. 57 (. 82 с. с. Вр.-конс. дфвич. института. Иркутевъ. 

Знттау Сапе-Гутманъ Копел. 68 Л. 90, вир. Пос. 'Ломазы, Бфлиюк., Офдаеи. 

Зицеръ Схарш Гершк. 64 Л. 93, вир. Мевъ. 

Зламель Як. Петр. 70 ЛД. 96. (Жен. и дфт... впр. Рига. 

Златковевый Мих. Филип. 56 Л. 81 к. с. Ст. вр. кр$и. пфх. бат. и кри. вр. Выборгъ. 
Златковевй Ник. Филии. 49 Д. 14 с. с., впр. СПБ. 

Златоверховииковъ Борисъ Мих. 80 4. ‘904. Мл. вр. 178 ифх. иол. Черкасы, овес. 
ЗлатовЪровъ Гуда Фишел. 65 Л. 96. (Акуш. и гин.), впр. Саратовъ. 

Златовфровъ Гамсей Фишел. 72 Д. 97. (Уш., горл. и нос.); тир: Саратовъ. 
Златопольевй Тосифъ Герш. 75 Л. 900, впр. Одесса. Е 
Злалорунеый Алекс. Васил. 67 Л. 97 т.с. Сел. вр. С. Новоселово, И Енисейск. 
*Злобинцевъ :) ‘Ал-дръ Ив. 62 ДЛ. 89 н. с. Черкасы, Кев. 
Злобинъ Ал-дръ Родюн 74 Л. 901. Мл. вр. Т грен. и. Москва 
Злоказовь Ив. Петр. 59 Л. 87. Зем. вр. Базань. 


:, Отпуекъ лекарствъ по роцептамъ этого врача воспрещается. 
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ВЗмигродекй Цесл. Казнм. 48 Л. 10 с. с. У., зем. и вр. прогими. Краснослободекъ, Ненз. 

Змигродевй Лковъ Людв. 35 Л. 59. (Вн.) к. с., вир. Тамбовъ. . 

Змитровичь О Стан. 62 Л. 87 в. с. Тюр. вр. Кальваря, Сувалк. 

Знаменек1й Ал-дръ Павл. 56 Л. 80 к. а. Фабр. вр. Егорьевскъ, Рязан. . 

Знаменск! Дмит. Григ. 50 Л. 18 к. с., вар. р Ворон. 

Знаменекй Ив. Иъ. 28 Л. 59 к. с., вир. СПБ. 

Знаменемй Ив. Фед. 62 .. 86 н. 6 зпр. СПБ. 

Знаменек!й Конст. Конст. 62 Л. 87 к. с. У. вр. Порфчье, Смолен. 

Знаменск й Ник. Виссар. 65 Л. 91 н. с. Ма. вр. военн. лаз. Царское а св. 

ВЗнаменевьй Ник. Ник. 56 Д. 80. (Зубн.). Прив.-доц. унив. Москва. 

Знаменсый Серг. Виссар. 68 Д. 91 к. с. (Вн. и дфт.). Мл. орд. Никол. и сам. вр СНБ. . 

Знаменск й Серг. Егор. 57 Л. 82 к. с. Пом. Инсп. студ. ун. Казань. 

`Знаменсый Серг. Ник. 63 Л. 89 к. а. Пом. завфд. гор. бол. Пятигорскъ, Терск: 

Знаменекй Серг. Парфен. 61 С. 86. Вр. гор. дол. Чижова и женск. проти: Уфа. 

Значковскй Конст. Георг. 76 Л. 900. Ас. Алекс. бол. СПБ. 

Знойко Вас. Дмит. 66 Л. 93 н. с. Ма. вр. 57 пфх. пол. Одесса. Д. В. 

Зобернъ Тосифъ Владисл. 61 Л. 88. Жел.-дор. вр. М. Боя. Жмеринка, Винниц., Подол. 

Зозулинев!й Викт. Фел. Болесл. 71 Л. 95. (Глхаз.). Конс. окр леч. Винница, Подол. 

Золикмань Гери. Зелик. 65 .Т. 91, впр. Луганекъ, Екатериносл. 

Зодотавинь Алекс. Конст. 61 Л. 87 м. с. Зем. вр. Юго-Камсый зав., Перм. 

Зодотавинъ Ник. Афан. 53 Д. 79 к. с. Зем. вр. Нарва, Ямбург., СПБ. 

Зодотаревектй Пегръ Лавр. 63 Л. 90 к. с., впр. СПБ. (Упр. Гл. Вр. Инсн.). . 

Золотаревъ Ал-дрь Григ. 50 /. 13. (Вн. и дфт.) к. с. Ст. вр. Уч. отр. Чери фл. Севастополь 

Золотаревъ Алекс. Леонт. 61 Л. 94. (Вн.) к. а. Пом. гл. вр. бирж. бол. н вр. спец. амб. 
леч. Покр. Общ. Кр. Кр. СПБ. 

Золотаревъ Конст. Степ. 68 Л. 901. (Вн. и’дфт.). Экст. Мар. бол. СПБ. 

Золотаревъ Макар Павл. 74 Л. 99. Св. орд. обл. войск. больн. Новочеркаскъ. 

Золотнице!й Валент. Стел. 39 .Т. 68 к. с., вир. СПБ. 

Золотницейй Влад. Нак. 53 Л. 18 к. с. Вр. жен. гимн. Нижн-Новгородъ. 

Золотницый Ник. Ник. 60 ДЛ. 87 к. с. Зем. вр. С. Павлылгь, Александр., Херсон. 

Золотовъ Мих. Ив. 52 Д. 80 к. с. Зем. вр. С. Верхне-Чусовсые городки, Перм. 

Зоммеръ Альфр. Андр. 58 Д. 83 н. с., впр. Таганрогъ, Донск. (Берлинъ). 

Зоммеръ Романъ Дав. 39 Л. 73. Фабр. вр. М. Кренгольмъ, Везенберг., Эстл. 

Зоммеръ Феликсъ Викент. 34 Д. 62. (Вн.) с. с. Ст. вр. Вольской бол. Варшава. 

Зониъ Ник. Ив. 69 Л. 96. Мл. город. вр. Моздокъ, Терск. 

Зонненбергь Эмман. Адольф. 64 Л. 91. (Вен. и кожн.), вир. Тодзь, Петрок. . 

Зонненбликъ Адол. Исаев. 68 Л. 91 к. с. Сг. вр. 10 вост. сиб. стр. пол. Поргь-Аргуръ. 

Зонъ Вильг. Вильг. 72 Л. 96, о Ревель. 

Зоринъ Ив. Ал-др. 52 1. 81 к. с. Зем. вр. С. Пинюгъ, Вологодсь. 

Зоринъ Ник. Ал-др. 42 Д. 68. Ир.) с.с. У вр. Весьегонекъ, Тверок. 

Зоринъ Ник. Тимоф. 53 Л. 81 к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Гродн. гус. поя. Варшава. 

Зороаетровнь Ал-дрь Алекс. 59 Л. 86 с. с. Бр. вр. Отд. Забайк. каз. бриг. Портъ-Артуръ. - 

Зороховичъ Исаакь Меер. 73 .Г. 900. (Ви), впр. Тула. 

Зорть Авг. Авг. 61 Д. 85 к. с. Ст. вр. Учебн. мин. отр. Кронитадть. Д. В. 

Зоеимовичь Анат. Васил. 73 Л. 901. Фабр. вр. С. Кондрово, Медын., Калуж. 

Зовимовичл, Вас. Петр. 41 1. 73 к. с., впр. Джаркентъ, Семирфчен. 

Зовимовичь Мих. Софрон. 65 .Т. 94. Зем. вр. С. Пьяный-Боръ, Елаб., Вятск. 

Зосимовичъь Пав. Ив. 65 Л. 93 к. а. Зем. вр. С. Шаповаловка, Борзен., Черниг. 

Зовимовев1й Влад. Вас. 51 Л. 18 к. с. Фабр. вр. Вышн-Волочекъ, Твер.. 

Зотиковъ Вас. Ал-др. 65 Л. 91. (Ви. и мочеполов.). Жел.-дор. вр. Смоленск. 

Зотиковъ Матв. Серг. 77 Л. 901. Ма. вр. крфи. ибх. и. Ивангород, Новоал., Любл. 

Зотовь Ал- дръ Дмит. 68 Д. 88 и. с. ай -еи. Ри общ. сесг. мил. н ас. бол. бар. Вилже. СПБ. 
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Зотовъ Ал-дръ Мих. 66 ДЛ. 91 к. а. Жел.-дор. вр. Самара. 

Зотоеь Зотосъ Ник. 61 Д. 92 к. а. Ордин. губ. зем. бол. Кишиневъ. ‘ - т 

Зубакинъ Ник. Ефим. 73 Л. 96, вир. Ст. Иманъ, Примор. Те 

Зубаревь Бор. Ив. 64 С. 92 Е. а. Зем.-вр. С. Сластуха, Сердоб., Сарат. 

Зубаревь Георг. Сем. 68. Л. 93 к. а. Зем. вр. С. Ступино, Ефремов. "Тульсь. 

Зубаревь Мих. Мих. 70 (Л. 95 н. с. Мл. вр. 8 рез. бат. Томекъ. Д. В.- ее 

Зубаревь Ник. Ник. 59 Л. 85. (Вн. и .горл.) к. с. Вр. гимн. Екатеринославъ. 

Зубаровсый Бор. Никол. 73 Л. 901. Жел. дор. вр. Ефремовъ, Тульск. 

Зубелевичъ Эдуардъ-Костанъ Антон. 71 /Л.. 99. Фабр. вр. С. Глухово, Богород., "Моск. 

Зубенко Емел. Дан. 53. Л. 19.. Орд. богоуг. завед. Кременчугъ, Полт. 

Зубергь (Зурбергь) Людв. Иван. 70 Л. 900. (Кож. и мочепол.), впр. Рига. 

Зубковск!й Ив. Ал-др. 72 ДЛ. 96 к. а. Зем. вр. С. Красн. Яръ, Камыш., Сарат. 

Зубковекй Ив. Анд. 48 Л. 16. (Вн.) с. с. Див. вр. 34 пЪх. див. Екатеринославъ. 

Зубковеый. Ив. Петр.. 47 Д. 71 с.с. Вр. Ими. Гл. Квар. и бриг. вр. 50 пъх. рез. б}. СПБ. 

Зубковекй Ник. Степ. 32 Л. 57 к. с., впр. Коротоякъ, Ворон. 

Зубковъ Изр. Абрам. 64 Л. 96. (Вн. и дфт.), впр. Екатеринославъ. 

Зубковъ Леон. Ник: 67 Л. 93. (Вн.) т..с., впр. Москва. 

Зубовичь Госифъ-Евстаф. Геркулан. 60. Л. 88 кс У. вр. Остроленка, о 

Зубовск!й Вас. Конст. 68 Л. 94 н. с. Мл. вр. 15 турк. стр: бат. Укр. Терметь, 'Вухар, 

Зубовек!й Викт. Фед. 60 ДЛ. 85 к. с. У. вр. Климовичи, Могилев. 

Зубовекй Ив. Ив. 53 Д. 89 к. с. Ст. вр. 187 пфх. рез. пол. Новоминскъ, Варш. 

Зубовъ Ал-дръ Алекс. 55 ЛД. 18. Фабр. вр. Александровъ, Владим. 

Зубовъ Андр. Мих. _ Д. 89 в. с. Ст. орд. воен. госи. Ташкентт. 

Зубовъ Ив. Тосиф. 74 Д 901. (Суд. мед.). Мл. орд. Ник. _ морск. госи. Кровшт. Д. В. 

Зубовъ Яковъ Мих. "9 Л. 93, вир. Смоленскъ. 

Зубрилинъ Ив. Ив. 57 Д. 88 к. с. Пом. Губ. вр. Ставрополь (губ.). 

Зубченко Алекс. Леонт. 63 Л. 93. (Хир.). Мл. орд. воен. гос. Вильна. 

Зуевь Ал-дръ Ив. 74 ДЛ. 98. к. а. Вр. рез. пол. В.-Мед. Инси. 1 Манчж. арм. Д. В. 

Зуевъ Ал-дръ Ювенал..56 Д. 80. с. с. Пом. главн. докт мор. госп. н ‘поч. Лейбъ-Мед. 
двора Е. И. В. СПБ. 

Зуевь Вас: Ив. 69 Л. 94. (Дт.). Св. асс. ‘кл. у. Казань. в 

Зуевъ Георг. Евстигн. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. 4 финл. стр. и. Улеаборгь. 

Зуевъ Конст. Ив. 63 Д. 88 н. с. Пом нач. маст. зав. воен.-вр. загот. СПЪ. 

Зуевъ Серг. Ильичъ 58 С. 86 к. с. Жел.-дор. вр. Ст. Златоусть, Уфимск. 

Зуйченко Пантелейм Петр. 77 Л. 902. Зем. вр. С. Богатая Чернетчина, Конет., Полт. 

Зукъ Оск.-Ив. Людв. 64 Д. 93, впр. Рига. 

Зументъ Цетръ Индрик. 61 Д. 95 н.с. Мл. вр. 1 В. С. арт. бр. Никольскъ- УотЬЫ Прим. 

Зумеровъ Ал-дръ Зельм. 74 Л. 99. Частн. сл. Грозный, Терск. 

Зумментъ Карль Генрих. 61 ДЛ. 95 н. с. Ма. вр. 1-й В.-Сиб. стр. арт. бриг. Д. В. — 

"Зундельзонь Абр. Гирш. 70 Л. 96, впр. Москва. ь . 

Зурабовъь Исаакъ Сем. 63 Л. 91 м. с. Сел. вр. Кол. Анненфельдъ, Елисавети. 

Зусмановичь Монс. Гилел. 56 Л. 82, вир. Симферополь. 

Зухеръ Тос. Григ. 65 Л. 89 н. с., впр. СПБ. Д. В. 

Зыбинъ Дмит. Гавр. 62 СЛ. 87 к. с. У. вр. Верея, Моск. 

Зыковъ Влад. Матв. 65 Л. 90 н: с. Асс. клин. унив. Москва. 

Зыковъ Евген. Гавр. 60 ДД. 90 н. с. Зем. вр. С. Яловены, Кишинев., Бессар. . 

Зыманъ Моис. Полом. 70 Л. 97, впр. М. Тростяны, Блост., Гродн. 

Зысманъ Яковъь Герш. 61 Л. 88, вир. Пос. Климентовь, Сандомр., Ралдом. 

З%вакинь Ниь. Андр. 66 Л..91, вир. Ялта, Таврич. 

З$мбицьй Франць-Тить Карл. 52 Д. 76 с. с. Врач. Инси. Тобольскъ. 

ЗБнещь Мих. Корнил. 46 Д. 78. (Вн.) с. с., впр. Ростовъ, Дон. 

Зеновичъ-Кащенко Бор. Аполл. 78 Л. 903. Мл. вр. ифх. пол. Ковна. 
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Зюзинъ Петръ Григ. 59 Д. 82 н. с. Зем. вр. С; Ронча, Царевок., Казан. . 

*Зюковъ Ив. Фед. 15 Л. 38 д. с. с. Омскъ. . 

Зябловъ Никол. Иван. 73. Л. 99. (Ак. п гин.). Фабр. вр. и вр. при. род. ДВ. прот: 
и ясляхъ. С. Иваново-Вознесенскъ, Пуйск.,. р 


Ибянекй Ксазер. Адам. 84 Л. 57. (Вн.), впр. Вильна: 

Ивакинъ Андр. Гавр. 66 Л. 91 т. с. Орд. 2 гор. бол., Москва. 

Иванаевъ Петръ АтгЪев. 67 Л. 94 н..с. Мл. вр. 1 отд. Урал. каз. ОВ, Уральск, 

Иванисовь Ник. Ив. 74 Л. 900. Мх. вр. воен. лаз. Холмъ, Любл.. 

Иваницый Григ. Семен. 67 Л. 95. (Хир.) т. с., впр. ЕЮ евъ. 

Иванице Францъ-Стан. Ант. 66 Л. 90, впр. Варшава. 

Пваниць й-Василенко Влад. Арист. 60 Л. 94. Зем. вр. Сл. Червянка, О Куре 

Иванидь!й-Ваепленко Мих. Аристар. 62 Д. 90 к. с. У. вр. Росаены, Ковен. 

Нвановичь Георг. Живот. 65 Л. 94 н. с. Мл. вр. 11 кон. арт. бат. Житоз!руъ. 

Иванове й Ал-дръ Викт. 56 Л. 80 к. с. Зем. вр. Слободской, Вятск. 

Ивановемй Алекс. Ив. 86 Л. 59, вир. Казань. 

Ивановек!й Ал-дрь Павл. 10 Л. 97. Участк. вр. С. Кровоозерное, Кокчет., _ Авмол.. 

Пвановеюй Ашолъ Ант. 48 Л. 73 с. с. Полиц. вр. Москва. 

Пвановсклй Вас. Ив. 70 Л. 96. Зем. вр. Ростовъ, Яросл. :. 

Ивановекй Илья Фердин. 44 ЛД. 12 с. с. Дивиз. вр. 44 пфх. див. Умань деве. 

Ивановек!й Тошанъ Роман. 76 д. 900. вир. СПБ. 

Пвановск!й Мих. Васил. 70 Л. 99, впр. Архангельскъ. 

Ивановекй Ник. Петр. 48 Д. 65 тайн. с. Акад., Совфщ. членъ и ученый секр. а 
Сов. М. В. Д. СПБ. 

Ивановекй Серг. Вас. 72 СЛ. 99. Зем. вр. С. Вощажниково, Ростов.. Яросл. не .В. 

Нвановек!й Серг. Ник. 71 Л. 96. (Вн.), вир. Моеква. г 

Пвановек!й Стан. Евстаф. 53 Л. 82. Зам. вр. С. Ишеничники, Канев., клев. +В. 

Нвановъ Ал-дрь Ал-др. 65 Д. 88 к.с. Ст. вр. Л.-Гв. Кирас. Е. В. пол. Гатчино, СПБ. 

Ивановъ Аздръ Ал-др. +44 Л. 68 с. с. Дивиз. вр. 16 пфх. див. БФлостокъ, Гроди. - 

Ивановь Ал-дръ Ал-др. 65 ДЛ. 90 к. с. Сел. вр. М. Дворець, Слоним., Гродн. 

Ивановъь Ал-дрь Андр. 48 Л. 15 к. с. Зав. вр. Бузулуиъ, Самар. 

Ивановл, Ал-дрь Андр. 60 Л. 901 к а. Мл. вр. 7 грен. пол. Москва (. В. 

Ивановъ Ал-дръ Влад. 50 ДЛ. 715. (Сиф.) к. с. Ст. вр. 81 фл. эк. Севастополь. 

Иванову Алд-дръ Ив. 48. 72. (Акуш. и жен.) н. с., впр. Одесса. 

Иванову Ал-дръ Ив. 63 . 91 и. с. Зем. вр. Д. Погорфлка, Рыбинск. Ярослав. 

Ивановт, Ал-дръ Ильичъ 15 ФД. 903. Зем. вр. ? Тамбовск. 

Иванову Ал-дръ Львов. 31 Л. 55 д. с. с., вир. СПБ. 

Ивановь Ал-дръ Наумов. 74 Л 901. (Нерв.). Св. орд. окр. леч Казавь. 

Иванов Ал-дръ Ник. 66 ДЛ. 93 к. а. Зем. вр. С. Стабаево, Задонск., Воронеж. 

Ивановь Ал-дръ Ник. 75 Д. 98. Мл. вр. гв. фл. экии. СПБ. 

Ивановъ Ал-дръ Петр. 69 Л. 94. (Хир.). к. а. Вр. бол. ‚черн. Ив. Вознесен., "ПТуйск., "Влад, 

Иванов Алдръ Петр. 73 Л. 901. Мл вр 213 рез. бат. Пенза. Д. В. 

Ивановь Ал-дръ Сем. 77 Л. 903. Мл. вр. 43 арт. бриг. М. Олита Сувалкск. {. В.. 

Ивановъ Ал-дръ Серг. 7+4 Л. 99. к. а. Мл. вр. 2 понт. бат. М. Олита, Трок., Вилен.. | 

Ивановъь Алекс. Алекс. 70 Л. 96 к. а. Сел. вр. М Томашиоль, Ямпол., Подол. 

Нвановь Алекс. Вас. 65 Л. 90. Зем. вр. С. Никольское, Московск. 

Иванов Алекс. Ив. 61 Л. 86. Зем. вр. Зарайскъ, Рязан. | 

Ивановъ Алекс. Ильичъ 68 Л. 89. (Акупг. и жен.). Орд. зем. бол. и Оби. Ир. Кр. Чернигов. 

Нвановъ Алекс. Никол 74 Л. 901. Зем. вр. Д. Семеновка, Уфим. . 

Ивановь Алекс. Стен. 68 Л. 90. (Дт.), вир. Москва. 

Ивановь Андр. Ив. 58 Л. 83. (Дфт.) к. с. Окр. надз. Восл. Д. и Москов. 

НИвановь Аркад. Ив. 30 Л. 59 к. с., вр. Москва. 
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Артем. Леонид. 74 Л. 901 Мл. вр. Отдфла. Пятигорсьъ, Терек. 

Вас. Вас. 64 Д. 89 к. с. Гор. вр. Саратовъ. 

Васил. Иван. 77 Л. 901. Зем. вр С. Романовка, Балалг., Сарат. 

Вас. Никит. 67 Л. 93 н. с. Мл. вр. порох. зав Шостка, Гаух., Черниг. 

Викт. Матв. 57 Л. 82 к. а., впр. Д. Алупка, Ялтин... Тавр. 

Викт. Михайл. 74 Л.“ 900. Сверхшт. вр. Марин. бол. СПБ.. 

Влад. Ив. 45 Л. 73. (Вн.) Д. с. с. впр. СПБ. 

Влад. Влад. 18 Д. 97. Вр. для ком. клин. госи. СПБ. 

Влад. Мих. 49 .Т. 72. (Акуш., жен. и дфт.) д. с. с. Вр. дворц. управа. 
Москва. . 

Влад. Мих. 76 .!. 908, впр. Таганрогъ. 

Влад. Павл:`48 Л. 11 к. с., впр. СПБ. 

Влад. Павл. 61 ДЛ. 87 н. с. Сверхшт. орд. губ. зем: бол. Пермь. 

Гавр. Серг. 53 Д. 79. (Вн.) к. с. Ст. вр. 18 сан. бат. СПБ. 

Георг. Леонт. 72 Л. 97 к. а. Ст. вр. 12 эк. Кронштадтъ. Л. В. 

Григ. Ильичь 67 4. 983 н. с. Мл. вр. 4 Турк стр. бат. Тапикентъ. 

Ланшль Михайл. 76 .Т. 900. Зем. санит вр. Валки, Харьк. 

Дм. Алехе. 64 Л. 90. Жел.-дор. вр. С. Дарьевка, Звениг., ЕКев. 

Дмитр. Ал-др. 63 .Т. 89. Вр.-инт. гор.. Алексан. бол. К1овъ. 

Дыитр. Никол. 75 Л. 902. (Мас.). Мл. вр. 23 ибх. п. Островъ, Ломжин. 

Евген. Мих. 58 Л. 81 к. с. Вр. прюта Цес. Мари. Москва. 

Евген. Ник. 70 Л. 98 к. а. Мл. вр. кр$п. арт. Кронштадтъ. 

Евген. Эраст. 60 Д. 86. (ДФт.) т. с.. вир. Севастополь. 

Ив. Мих. 64 Л. 88. Зем. вр. Стан. Великокняжеская, Сальск., Донск. 

Ив. Мих. 69 Л. 93, впр. Екатерннославъ. 

Ив. Мих. 68 Д. 96 т. с. Вр. Скопинек. полка, Воронежъ, 

Ив. Савв. 34 Л. 60 д. с. с. Пом. Врач. Инси. Кострома. 

Ив. Сем. 61 Л. 98, впр. Москва. 

Ив. Тимоф. 63 4. 86. Жел.- -дор. вр. Рязань. 

Ив. Фед. 55 Л. 19 к. с. Сверхшт. вр. леч. Чел. Общ. Москва. 

Илья Ив. 66 ДЛ. 91 к. с. Мл. орд. Уязд. военн. госп. Варшава, 

Илья Петр. 37 ДЛ. 63 т. с. Зав. вр. М. Носовка, НЪжин., Черниг. 

Конст. Ив. 60 Д. 86 к. с. Ст. вр. 2 Ходжентск. рез. бат. Таликентъ. 

Конст. Ив. 76 4. 90+. Мл. вр. 15 грен. пол. Тифлисъ. 

Конст. Никол. 71 Л. 99. Мл. вр. 17 стр. пол. Сувалки. Д. В. 

Конбт. Сем. 79 1. 902. Вр. дая усов. Клин. Военн. Госп. СПБ. 

Митроф. Ив. 62 Д. 89. Зем. вр. Сызрань, Симбир. 

Мих. Аким. 64 Л. 91. Жел.-дор. вр. Ст. Бирзула, Ананьев., Херсон. 

Мих. Вас. 78 Л. 98. Зем. вр. С. Копены, Аткар., Сарал. 

Мих. Евг. 59 Д. 87. (Вн. и вен.) к. с. Ст. вр. 52 ифх. пол. Феодомя, Тавр-. 

Мих. Ив: 62 Д. 94 н. а. Мл. орд. мол. госи. Портъ-Артуръ. . 

Мих. Ив. 79 Л. 903. Мл. вр. 148 иъфх. пол. Петергофь, СПБ. Ц. В. 

Мих. Мих. 66 Л. 90, впр. Москва. 

Мих. Мих. 76 .Г. 902. Мл. вр. 102 пЪх. п. Гродна. 

Мих. Никанор. 48 Л. 710 с. с. Див. вр. 89 иЪх. див. Александрополь. Эрив. 

Мих. Ник. 65 Л. 88 к. с. Мл. орд. тюр. бол. Москва. 

Мих. Ник. 63 С. 90 к. а. Ма. окр. надз. Восп. Д. Гжатекь, Смолен. 

Несторъ Иван. 71 Л. 97. Пом. зав. губ. санит. бюро. Харьховъ. 

Ник. Ал-др. 61 Д. 89 к. с. Ст. вр. 20 стр. п. Сувалки. Д. В. 

Ник. Ал-др. 04 Д. 90. (Дёт.) н. с. Мл. вр. почтов. бол. СПБ. 

Ник. Ал-др. 53 Л. 18 т. с. Ст. вр. 289 Окск. рез. бат. Нижние Новгородъ. 

Ник. Ал-др. 71 Д. 94 н. с. Мл. вр. 104 пфх. п. Вильна. 
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Ивановъ Никол. Ал-др. 70 Д. 94. (Вн.и дфт.) н. с. Мл вр. гор. аи бол. и. препод. 
Общ. Св. Евг. Ст. Стр$фльна. СПБ. (Упр. Гл. Врач. Инсн.). 

Ивановь Ник. Вас. 76 Л. 903. Мл. вр. 70 пфх. пол. Красникъ, Любл. 

Ивановь Никол. Виктор. 71 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Ковна. 

Ивановъ Ник. Зах. 67 Х. 91. (Хир.). Сверхшг. орд. клин. унив. м 

Ивановь Ник. Ив. 66 Л. 96 к. а. Зем. вр: С. Бол. Сундырь, Козьмод., Каван.. 

Ивановь Ник. Конс. 79 4. т впр. Одесса, 

Ивановъ Ник. Мих. 55 г . (Вн.) с. с. Ст. вр. Обух. бол. СПБ. 

Ивановь Ник. Никандр. 72 Л. 99 к. а. Мл. вр. Охтен. порох. зав. СПБ. 

Ивановъ Ник. Никит. 45 Л. то СС: Ст. вр. оруж. зав. 3. Ижевсый, Сарап., Вятск. 

Ивановъ Ник. Сем. 71 Л. 96. (Вн. и нерв.). Св. орд. клин. ун. Москва, 

Изановъ Ник. Серг. 58 Д. 84. (Ак. и жен.) к. с. Ст. вр. 181 пфх. рез. п. Скерневицы, Варш. 

Ивановь Ник. Степ. 51 Л. 79 к. с. Зем. вр. Новозыбковъ, Черниг. 

Ивановъ Ник. Юман. 56 Л. 85. (Вн. и нерв.). Мл. окр. надз. Воси. Д. Тула. 

Ивановъ Пав. Валент. 53 Д. 15 д. с. с. Вр. Инси. и поч. чл. Сов. дфт. пр. Пенза. 

Ивановъ-Сутугинъ Пав. Ив. 57 Д. 81. (ДЪт.) с. с. Орд. Вост. Л., дир. прпота В. Кн. 
Ольги Николаевны, вр. учит. семин. СПБ. 

Ивановъ Пав. Игнат. 62 Л. 88 к. с. Ст. вр. 3 Оренб. каз. пол. М. Черный Островъ, 

Проскур., Подол. 

Ивановь Пав. Ильичъ 40 Л. 85. (3у0.). Вр. Никол. дома призр. СИБ. 

Ивановъ Пав. Мих. 79 Л. 903. Мл. вр. крфп. арт. Портъ-Артуръ. 

Ивановъ Пав. Фед. 71 Л. 97. впр. СПБ. 

Ивановъ Павель Федор. 72 Л. 99 (Вн.). У. и тюр. вр. Валдай, Новгор. 

Ивановъ Петръ Афан. 67 Д. 92. (Вн.) к. с. Ст. вр. 1 Кав. п. Куб. каз. войс. Мервъ, Закаси. 

Ивановь Петръ Горл. 66 Д. 83 н. с. Мл. вр. 93 пфх. пол. Пековъ. 

Ивановъ Петръ Мих. 63 С. 91 н. с., вир. Эссентуки, Терск. 

Ивановь Сем. Дмитр. 54 Д. 80 к. с. Ст. вр. 36 арт. бриг. Карачевъ, Орлов. 

‚ Ивановъь Серг. Влад. 64 Л. 89. Зем. вр. С. Лопяги, Пенз. 

Ивановь Серг. Ив. 67 Л. 95 к. а. Мл. вр. бр. погран. стражи. Ковна. 

Ивановъ Серг. Иван. 70 Л. 98. Вр. Мальцев. зав. Песоченсюй зав. Жиздр., Калуж. 

Ивановт, Серг. Конст. 67 Л. 93. Вр. солян. пром. Брянцевсыя копи, Бахмут., Екатериносл 

Иванову, Серг. Серг. 78 /. 90+. Мл. вр. 4 зап. кав. пол. Новопокровское, Воронежек. 

Ивановь Силуанъ Вас. 41 Д. 66. (Нервн. ни жен.), впр. Харьковъ. 

Ивановь Степ. Евдок. 68 Л. 97, вир. Москва. 

Ивановъь Стеф. Тосиф. 73 Л. 900. Мл. вр. 11 В.-Сиб. стр. п. Портъ-Артуръ. 

Ивановъ Фед. Никиф. 68 7. 93. (Вн.) н. с. Орд. гор. Никол. больн. Харьковъ. 

Ивановь Юр Влад. 53 Д. 70 к. с. Гор. и тюр. вр. и вр. прогим. Благовфщенскъ. 

Ивановъ Яковъ Сазв. 59 Л. 85 н. с., впр. СПБ 

Ивановъ Эмман. Ник. 65 Д. 91 к. с. Ст. орд. воен. госл. Тифлисъ. 

Ивановь Оед. 9ед. 76 ./. 904. Зем. вр. С Верхый-Шитяй Борисога., Тамб. 

Ивановъ-Бируля Ал-дръ Григ. 54 Д. 80. (Вн.), -впр. Новоградвольнскъ, о. 

Иванекй Мих. Ник. 60 Л. $5 к. с. У. вр. Чернь, Тульск. 

Ивантеръь Леонъ Аншел. 70 Л. 95 (Акуш., жен. нерв.). впр. Вильна 

Иванченко Ив. Никиф. 49 Л. 7$ к. с. Ст. вр. 249 Майкоп. рез. пзх. бат. Ставрополь . (губ.) 

Иванииичь Илья Ая-др. 37 Д. 61. (Хир. и акум.) к. с., вир. Воронежъ. 

Ивачевь Ал-дръ Сер. 78 Л. 902, впр. Москва. 

Ивачевъ Викт. Дм. 74 Л. 99, впр. Пермь. 

Ивашина Зах. Филип. 57 Л. 93. впр. СПБ. 

_ Ивашкевичь Ал-дръ-Ант.-Ив. Ант. 56 Л. 90. (Дфт.) н. с. Зем. вр. Д. Агай, Евпал., тазр. 

Ивашкевичь Викент.-Анполинарй Тосиф. 33 Л. 62 в. с., впр. Уфа. 

Ивашкевичь Марьянъ Фердин. 73 Л. 901. Зав. вр. М. Пятигоры, Таращ, Еев. 

Иваликевичь Чесл. Августинъ Ант. 58 Л. 79 к. с. Ст. вр. Геокъ-Тепин. рез. бат. Асхабадъ. 
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Иванкинъ Мих. Ал-чь 74 Д. 903. Мл. вр. арт. мастерск. Хабаровскъ. Прнамурск. 
Иващенко Гавр. Евлалит. 72 Л. 99. Зем. вр. М. Р%Фики, Брод., Черн. 

"Иващенко Мих. Георг. 25 ДЛ. 50 д. с. с. СПБ. - 

Иващенко Ник. Лукичъ 10 Л. 95. Зем. вр. Кобеляки, Полт. 

Ивещенко Ник. Мих. 67 Ф. 94 н. с. Мл. вр. Изм. бр. погр. стр. (В.-Кит. ж. д.). 
Ивенеенъ Карль Карл. 609 ФД. 94. Св. ас. кл. Екатер. бол. и св. конс. Долгор. леч. Москва. 
Иверсеенъь Юл-Густ.-Алекс. Юмщев. 11 Л. 95, Сверхшт. орд. Обух. бол. СИБ. 
*Ивонцк!й Владисл. Ант. 28 Л. 53 к. а. С. Покровское, Смол. 

Иволинъ Ал-дръ Алекс. 64 Л. 94 в. с. Уч. вр. С. Карасухское; Барнаул., Томск. 
Иволинъ Мих. Алекс. 71 Л. 98. Участк. вр. С. Унаны, Бск., Томск, 

Ивоникъ Апол. Енисфев. 10 Л. 97. Зем. вр. С. Лифаново, Дмитр., Моск. 

_Итеръ Файвель Товев. 51 Л. 16. (Вн. и хир.) к. а. Гор. сан. вр. Тирасполь, те 
Игитянць Ив. Серг. 68 Л. 94, впр. Тифлиеъ. 

Игнатовичь Арсен. Юман. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. воен. лазар. СФфдлець. 
Игнатовичь Вас. Ал-др. 55 . 80 с. с. Дфлопроизв. В. М. Упр. Омскъ. 
Игнатовичъ Валент! Адам. 73 Л. 98, вир. М. Сатаново, Проскур., Подольск. 
Игнатович, Дмитр. Бониф. 73 Л. 903. Участк. вр. м. Торчикъ, Луцк., Волынск. 
Игнатовичь Дмит. Мих. 48 Л. 12, впр. Казань. 

Игнатовичь Ив. Игнат. 33 Л. 51 к. с. У. вр. Опочка, Псков. 

Игнатовичь Никол. Дмитр. 76 Л. 900. (Хур.). вир. Казань. 

Игнатовенй Ал-дръ Тоснф. 75 7. 99. Вр. для загр. ком. клин. воен. госи. СПБ. 
Игнатовек1й Афан. Серг. 58 Д. 84 с. с. Проф. унив. Юрьевъ, Лифа. 

Итнатовекй Ив. Ив. 52 ДЛ. 16 к. с. Зав. вр. Нижне-СергинсьЙ зав., Красноуф., Перм. 
Игнатовекй Ник. Серг. 51 4. 76. (Хир.) н. с. Орд. гор. бол. Одесса. 

Игнатовск1й Фед. Кирил. 41 _ 66. (Вн.) ь с., вир. ВЪрный. 

Игнатовекй ПЦез. Ив. 50 ДЛ. 18 к. с. Сг. воен. лаз. Каахка, Закаси. 

Игнатовъ Ал-дръ Митроф. 61 ДЛ. 88 к. а. Я вы. вр. и вр. гор. учил. Серпуховъ, Москов. 
Игнатовь Илья Ник. 56 Л. 90, вир. Москва. 

Игнатовь Ник. Конст. 70 Д. 93, впр. Москва. 

Игнальевь Варнава Ефим. 59 Л. 82. (Вн.) с. с. аб. ун. ивр. Конст. меж. инст. Москва. 
Игнатьевь Вас. Онуфр. 60 .Д. 88 н. с. Мл. вр. 145 ифх. нол. СПБ. 

Игнатьевь Дмит. Ник. 51 Д. 75 с. с. Див. вр. 31 ифх. вид. Харьковъ. 

Игнальевь Ефимъ Евграф. 61 Л..87 н. с. Жед-дор. вр. Томскъ. 

Игнатьевь Исаакь Ив. 65 Л. 91 ц. с. Ст. орд. воен. гос. Иркутскъ. 

Игнатьевь Мих. Алекс. 58 Л. 8+. (Вн.), впр. С. Покровское, Ряжск., Рязан. 

‚ Игнатъевь Мих. Вас. 53 Д. 19. (Пеих.) с. с. Орд. бол. Св. Николая. СПБ. 
Игнальевь Мих. Вас. 54 Л. 16 к. с. Вр.-коне: леч. Долгорук. ни поч. чл. сов дфг. пр. Москва. 
Игнатьевь Мих. Емельян. 56 Д. 8+ с. с., вир. Люблинъ. 

Игнатьевь Ник. Алекс. 68 С. 89 н. с. `Гор. вр. Крашивна, Тузьск. 

Игнатьевь Ник. Игн. 60 (Л. 87. (Хнр.) с. с. Орд. Ал. бол. и деж. ьр. Ими. теалр. СПЪ. 
Игнатьевь Серг. Алекс. 75 Л. 900. Мл. вр. 87 пЪх. п. Лодзь, Петр. 

- Игнатьев Серг. Иван. 72 Л. 99. Мл. вр. 5 финл. стр. пол. С. Михель. 

*Игнатьевъ Фед. Алекс. 43 Л. 66. к. с. Земеый начал. Тамбовъ. 

Игнатьевь Фед. Евдок. 67 Л. 93 н. с., вир. Мл. вр. Ижевск. зав. ? Вятек. Д. В.. 
Игумновь Петръ Алекс. 70 Д. 96 к. а. У. вр. Заславль, Волын. 

Игумновь Серг. Ник. 64 Л. 89. Зем. вр. Александрёг, Херсон. 

Идельеонъ Аронъ Мендел. 57 Л. 84, вир. Бобруйскь, Минск. 

Идельсонь Вешам. Ив. 51 4. 83, вир. Витебскь. 

Идельсонъ Гершъ-Шахне Вигдор. 69 Д. 95. (Душ. и нерв.), вир. Рига. Д. В. 
Идельесонъ Евсей Мордух. 44 Д. 71 к. с. Ст. вр. 280 Ветлуж. рез. ифх. бат. пазань- 
Идельеонъ Идель Мендел. 55 4. 80 н. с. Мл. вр. 98 цфх. пол. Шековь. Д. В. 
Идельеонъ Ислакъь Абрам. 66 Л. 98. впр. СПБ. 


Идельеонъ Госифъ-Робер. Солом. 58 Л. 83 к. а. Зав. вр. Рязань. 
Идельсонъ Ник. Марк. 50 С. 75 к. с. Ст. вр. 39 драг. полка. Сфддецъ. |. 
Идзиковекй Тос. Амврос. 66 Л. 93. (Гин. и акуш.). Ас. бол. Св Дух. Варшава. 
Идзиковск1Я Стан.-Эваресть Амврос. 53 (7. 76. Св. вр. бол. Св. Казимфа. Радомт,. 
Ижевенй Ал-дръ. Петр. 60 Л. 95. Зем. вр. С. Адищево, Кинелт., Костр. ` 
Ижевекй Ник. Ив. 74 Л. 900. Мл.. вр. 115 ифх. п. Рига. 
Ижевекй Пав. Ив. 58 Д. 84. (Нерв.) с. с. Вр.-конс. Покр. оби. СПБ. 
Ижевекй Серг. Петр. 54 Д. 79. (Хир.) к. с. Жел.-дор. вр. Рославль, Смол. 
Ижиик1й-Германъ 9ома Фаддфев. 70 Л. 98. Зем. вр. Камышловъ, Пермек. 

’ Изакеонъ Евель (Илья) Бор. 70 ДЛ. 96. (Вн), впр. Одесса. 

* Изаксонъ Тосифъ Вен!ам. 62 ДЛ. 88. (Акуш.) к. а. Зем. вр. Мглинъ, Черн. 

Изачикъ Ал-дръ Борис. 71 Л. 97. к. а. Мл. вр. 85 ифх. пол. Полтава. Д. В.. 
Изачикъ Илья Сем. 62 Д. 90 н. с. Шт. вр. при Врач. Отд. СПБ. 

Изачикъ Мих. Бор. 68 Д. 91. (Окул.) н. с. Вр. для ком. В. Мед. Упр. Москва. 
Изачикъ Шимхе. (Сем.) Вен!амин. 61 Л. 89. Вр.-конс. Крестовоздв. Об. Кр. Кр. Ревель. 
Извфковъ Ал-дрь Павл. 76 Л. 902. Мл. вр. 206 пфх. нол. Бендеры, Бессараб-т. 
Издебекй Тосифъ-Маранъ Роман. 56 ДЛ. 86, впр. М. Рожице, Луцк., Волын. 
*Измайловъ Мих. Арсен. 37 Л. 59 к. а. Баку. 

Измайловъ Пав. Иван. 75 Л. 901. (Кож. и вен.). Орд. кл. ун. Казань. 
*Износковъ Влад. Ал-др. 50 Ф. 73 к. а. СПБ. . 
Изотовь Ник. Алекс. 50 Л. 74 к. с. Гор. вр. Кашниъ, Твер. . 
Изразцовъ Влад. Гавр. 57 /. 82. (Акуш., жен. и дёт.) к. с. Санит. вр. СПБ. 
Израилевичъ Авр.-Шлюма Гершов. 72 1. 98, вир. Полтава. 

Израильскйй Сем. Алекс. 31 ФЛ. 54 с. с. У. вр. З&евъ, Харьк. 

’Изралимекй ПШоломъ Маркел. 69 Л. 96, вир. Бреетъ-Литовскъ, Гроднен. 
Израэльеонъ Тосифъ Изр. 67 Л. 95. Вр.-конс. Крестов. Общ. Кр Кр. Ревель 
`Израэльсонъ Исид. Янкел. 51 Д. 80. (Вн. и кож.), вир. Двинскъ, Витеб. 
Израэльсонъ Людв. Густ. 62 Л. 89. Частн. служ. М. Сассемакенъ, Тальсен., Курл. 
Изумрудек!й Афан. Тосиф. 58 /. 82 н. с. Зем. вр. С. Жерелево, Мосал., Калу: 
Изумрудъ (Изумрудовъ) Петръ Стен. 34 (Л. 58 с. с. Зав. вр. С. Геленджикъ, Новорос., Черном. 
Изюмовъ Ив Вас. 78 Л. 904. Мл. вр. воен. лаз. Оренбургъ. 
Икавитцъ Карлъ-Эдуардъ Карл. 65 Л. 90. (Хир.) к. с. Обл. вр. Карсъ. 
Иконниковъ Ник. Стен. 56 1. 81 к. с. Гор. и тюр. вр. Канскь, Енис. 
Нконниковь Пав. Сафр. 79 Л. 903. Вр. для усоверш. при Клин. военн. госп. СПБ. . 
Илговекий 106. Михайл. 74 Л. 900. (ДФт.). Орд клин. ун. Казань. 
Илинсвкй Петръ Алекс. 36 Л. 60. (Дфт.) д. с. с. Зав. зем. сан. бюро. Кострома. 
Иличь Мих. Юрьев. 57 Д. 93. (Вн.), вир. СПБ. о 
Иллар!оновь Аналол. Иван 74 Л. 900. Фабр. вр. Подгорная мануфакт., Богород., Моск. 
Иллар!оновь Тих. Мих. 70 Л. 96. Зем. вр. С. Верхн. Тишанка, Бобр., Воронеж.. 
Илляшевичъ Ив. Петр. 59 „7. 88 н. с. Мл. вр. 19 пфх. пол. Житомйуь. 
Иловайск!й Петръ Федор. 75 Л. 901. Зем. вр. С Саюкино, Тамб. 
Ильевичь Илья-Симха Абр. 64 /. 88, вир. Севастополь. 
Ильинек1й Ал-дръ т. 81 Д. 53 д. с. с., вир. Москва. 
Ильинекй Борисъ Петров. 15 Л. 99. к. а. Мл. вр. 6 Турк. стр. баг. Самаркандъ. 
Нльинек!й Вас. Ив. 15 . 908. (Акуш. и жен.) Асс. клин. унив. Юрьевъ, Лифл. 
Нльинекй Вас. Мих. 53 ДЛ. 82 с. ©. Тюр. вр. Слоб. Ново-Бфагородъ, Волчан., Харьк.. 
Нльинскй Влад. Ив. 74 Л. ?, вир. СПБ. 1. В. . | 
Ильинекй Влад. Капит. 62 Л. 93. Фаб. вр. С. Мытнии, Москов. 
Ильинсый Влад. Яковл. 75 .Т. 902. (Хир.)}. Зем. вр. с. Среднево, Зарайск. Рязан. 
Ильинеюй Леонт. Сем. 76 Л. 901. Уч. вр. т уч. Оренб. каз. войска. 
Ильинекй Мих. Андр. 74 Л. 98. Безвфетно отсутствуетъ. 
Ильянек Ник. Вас. 50 Д. 1+4. (Вн.) с..е.. вир. Одесса. 
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Ильинскй Петръ Ив. 48 .. 82. н. с. Зем. вр. С. Шуматово, Ядрин., Казан. 

Ильинекй ПЦорф. Ив. 5+4 ДЛ. 50. (Хир.) в. с. Зем. вр. Сарапуль, Вятск. Д. В. 

Ильинсвй Сем. Ал-др. 55 Л. 18. (Вн.)} к. с. Орд. 2 гор. бол. Москва. 

Ильиневй Серг. Ал-др. 57 Д. 85 к. с. Ст. вр. 163 пфх. пол. Витебскъ. Д. В. 

Ильину Ал-дръ Степ. 57 Д. 82 к. с. Ст. вр. отд. Цятигорскь, Терск. 

Ильинъ Алекс. Ник. 2? А. 903. Сел. вр. С. Маслянинское, Барнаульск., . Томск. 

Ильинъ Арист. Влад. 74 Л. 900, вир. СПБ. 

Ильинъ Викт. Ал-др. 41 Л. 68 к. с. Жел.-дор. вр. С. Спасское, а „Прим. 

Ильинъ Влад. Ив. 63 ДЛ. 88 н. с. У. вр. Рославль, Смолен. 

Ильниъ Влад. Ив. 72 Л. 91. Фабр. вр. С. Михнево, Бронниц., Моск. ва В. 

*Ильинъ ') Влад. Ник. 69 Л. 94. СПБ. 

Ильинъ Дмит. Макс. 27 Л. 52 с. с., впр. Баку. 7 

‚ Ильинъ Ив. Тимоф. 73 Л. 99. к. а "Мл. вр. Верхнеуд. пол. Заб. каз. войска. Д. В. 

Ильинъ Илья Павл. 58 Д. 84 к. с. От. вр. воен. лаз., Астрахань. 

Ильинъ Левъ Фед. 71 Л. 95. Орд. кл. В. М. Ак. СПБ. 

Ильинъ Мих. Дмит. 66 ЛД. 94. Лабор. Воен.-Мед. Акад. СПБ. 

Ильинъ Ник. Ал-др. 66 Л. 91. Жел.-дор. вр. М. Казатинъ, Бердич., Киев. 

Ильииъ Ник. Терент. 65 Л. 93 т. с., вир. Спасскъ, Казан, 

Ильинъ Фед. Никиф. 66 ДЛ. 93. т. с. Вр. для ком. на Мурманск берегъ, Архангельскл. 

Ильинъ Фед. Никол. 73 Л. 98. Мл. вр. Сиб. фл. эк. Владивостокъ. 

Илыьпаъ Ал-дръ Роберт. 70 Д. 92 к. а. Св. вр. амб. леч. мед.-филантр. комит. СИБ. 

Ильишъ Левъ Эдуард. 71 Л. 97. (Кож. и вен.), впр. Москва. 

. Илькевичъ Влад. Яков. 72 Л. 96. (Акуш. и гин.). Орд. клин. и экст. род. зав. Москва. 

Илькевичь Конст. Яков. 66 Л. 95 к. а. Сверх. лабор. унив. Москва. 

Ильницк!й Казим.-Вандалинъ Мартын. 59 Л. 87, впр. Одесса. 

Ильяшевичъ Дмит. Влад. 63 Л. 88. Жел.-дор. вр. Минскъ. 

Ильяшевичь Ефимъ Филип. 53 Л. 81 н. с., впр. Минскъ. 

Ильяшовъ Мих. Агаф. 73 Д. 98 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Гельсингфорсъ. 

Именитовъ Хацкель Моис. 63 Л. 90. (Вн. и нерв.) н. с. Вр. евр. уч., учит. сем. и 
благотв. об. Полоцкъ, Витеб. 

Имшенецк!й Вас. Дмитр. 51 Л. 81 к. .с. У. вр. и вр. прогимн. Сосница, Черниг. 

Инаевъ Владим. Иван. 69 Д. 98, впр. Тифлисъ. 

Инхгалъ Евсей Меер. 71 (Л. 98. (Нерв. и вн.), впр. Ростовъ, Донск. 

Ингалъ Тос. Меер. 73 Л. 99. (Вн. и хир.), впр. Екатеринодаръ. 

Интеноль Ал-дръ Геррит. 74 ДЛ. 99. Мл. вр. 14 В. С. стр. пол. Портъ-Артуръ. 

Инглези Дмит. Ник. 50 Л. 76. (Вн.) с. с. Вр. конс. инст. Ник. Г. Одесса. 

Ингороква Касманъ Чесл. 72 Л. 902. Мл вр. 67 пфх. п. Красноставъ, „Гюбл. 

Индолевь Ал”дръ Павл. 59 .Л. 83 к. с. Гор. вр. Порть-Артуръ. 

Инкендикеръ Мих. Сем. 61 Л. 88, впр. Одесса. 

Иносовъ Аркад. Тосиф. 75 ДЛ. 3, впр. Юевъ. . 

Инясевекй Ник. Ив. 43 Л. 711. (Псих. и вн.) к. с., впр. Царицынъ, Сарат. 

Ипатовъ Никол. Ал-др. 71 Л. 99. (Вя., акуш. и гин.), впр. Городище, Пенз. 

Ипогорекй-Ленкевичъ Конст. Мих. 75 Л. 901 Гор. вр. Бобруйскь, Минск. 

Ипогорекй-Ленкевичъь Мечисл. Сабин. 67 Л. 91. (ДЪт.), впр. Екатеринославъ. 

Ипполитовь Андр. Фед. 62 Л. 88 к. с. Ст. вр. 6 фл. эк. Либава. Д. В. 

Инполитовъ Серг. Ник. 59 Д. 83 с. с. Зав. дфлопроизв. канц. Мед. Сов. СПБ. 

Ипполитовь Фед. Иппол. 44 ДЛ. 72 н. с. Дум. вр. СПБ. 

Иржиковичь Каз. Симилиц. 57 Л. 84 к. с. Ст. вр. Терск. Дасест. крфи. арт. Петровскь, Даг, 

Иродовъ Алекс. Савв. 68 Л. 95 к. а. Фабр. вр. С. Середа, Нерехт., Кост. 

Иртель (фонъ) Конст. Сем. 63 Л. 91. Сверхнит. орд. Мих. бол. “Тифлисъ. 
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Иршикъ Вас. Вас. 46 Д. 74. (Хир.) к. с. Ст. вр. дфт. бол. Св. Влад. Москва. 

Исаевъ Вас. Исаев. 54 Д.77 д. с. с. Гл. докт. мор. госп. (онъ же Мед. Ин: пор.) и Поч. 
Лейбъ-мед. двора Е. И. В. Кронштадтъ: 

Исаевъ Викт. Ив. 73 Л. 97. (Жен.) т. с. Вр. для бфдн. Москва. 

Исзевъ. Дмитр. Вас. 64 Л. 96. Жел.-дор. вр. Ст. Тапсъ, Вейсеншт., Эстл. 

Исаевъ Никол. Серг. 74 Л. 99. к. а. Мл. вр. 102 пух. пол. Гродна. 

Иесаевъ Сем. Никиф. 47 Д. 13 с. с. Дир. минер. водъ. Пос. Бускъ, Стопниц., Клод. 

Иеаенко Бор. 4. Сел. вр. 12 уч. ? Оренбург. 

Исаковичъ Конст. Аким. 76 Л. 99. (Хир.), вир. СПБ. 

Иеаковичь Моис. Исаак. 74 Л. 98,. впр. Одесса. 

Исаченко Ник. Ник. 72 Л. 98. Мл. орд. бол. Евген. общ. СПБ. Д; в. 

`Иеиченко Мих. Иван. 75 41. 903. Зав. вр. Грязное, Ахтыр.. Харьк. 

Искакинъ Монс. Исаак. 63 ДЛ. 88. (Вн., гор. и нос.). Жел. дор. вр. Верхотурье, Перм. 

*Искерсклй ') Леонардъь Петр. 49 Л. 76 н. с. Податн.. инси. Челябинскъ, Оренбург. 

° Иекра Ник. Тосиф. 51 ДЛ. 79 к. с. Ст. вр. 3. отд. Забайк. каз. в. Нерчинскъ, Заб. 

Неполатовъ Ал-дръ Ник. 53 Д. 16. с. с. Зем. вр. Новая Ладога, СПБ. 

Неголатовь Ив. Ник. 49 Л. 73 с. с., впр. Астрахань. 

Иеполатовъ Ник. Ник. 56 Д. т (Хир.), впр. Усмань, Тамбов. 

Несереонъ Дав.-Тосель Григ. 72 Л. 95. (Вн.), впр. СПБ. 

Иссерсонъ Дав. Марк. 45 *Л. а к. с. Зем. вр. Лодейное Поле, Олонец. 

Исеерсонъ Лазарь Тосиф. 53 ДЛ. 79 н. с. Жел.-дор. вр. и вр. евр. бол. Витебскь. 

Иссереонъ Иссеръ-Самуиль Эльяш. 65 Л. 89 к. а., впр. Ковна. Д. В. 

Иссерсонъ Мих. Давид. 74 Л. 901, впр. Кевъ. 

Иссерсонь Шевель Лейзер. 50 Л. 15. (Акуш.) н. с., вир. Бфлостокъ, Гроди. 

Иееовъ Ал-дръ Вешамин. 74 Л. 98. к. а. Ма. вр. воен. лазар. `Осовець, Гродн. о › 

Истамановъ Серг. Солом. 58 Д. 85, вир. Тифлисъ. 

Иетоминт Валеранъ Аркад. 45 Л. 84 н. с. Асс. Воен. Мед. Акад. СПБ. 

Иетоминь Петрь Пазвл. 72 Л. 95. Вр. гор. Сокол. бол. Москва, . 

Исуповь Мих. Арх. 66 Д. 90 к.с. Ст. вр. кри. пфх. п. Карсъ. 

Иецеръ Матв. Филип. 49 Л. 81 с. с. Св. орд. 2 гор. бол. и вр. убфж. увфч. воин. Москва. 

Италинсе!й Вас. Дан. 68 Л. 93 н. с. Гор. сан. вр. Ростовъ, Донск. 

Итинъ Абр. Хонон. 62 Л. 35, впр. Екатеринославъ. 

Итинъ Георг. Мих. 68 Д. 93 н. с., впр. СПБ. (За границей). 

Иткинъ Берко Герт. 60 Л. 87 к. с. Зем. вр. и вр. ремесл. школы. Задонскъ, Воронеж. 

Ифляндь Ив.-Эмман. Эрн. 63 (Л. 89, впр. Варшава. Д. В. 

Ицкинъ (Ицковичъ) Абр. Мордух. 75 Л.? (Вн.). Орд. госп. кл. ун. Харьковъ. 

Ицковичь Аронъ Тосиф. 15 Д. 99. (Вн.), впр. Таганрогъ, Донск. 

Ицковичь Овсей-Шоломъ Борух. 60 Л. 91, впр. Севастоноль. 

Ишеревь1й Влад. Иван. 73 Л. 98. Сверхш. орд. зем. больн. Казань. . 

Ишмурзинъ Серг. Григ. 49 Л. 75. (Окул.) к. с., вр. Казань. 

Ишора Ив. Стан. 40 Л. 61 к. с., вир. Имфн. Пиворушце, Вилен. 

Ишрейть Готфр. Людв. 68 Л. 94. (Глаз.), впр. Либаза, Гробин., Курл. 

Ишунинъ Алекс. Вас. 66 Д. 93 к. а., Зав. зем. леч. Можайск. Москов. 

Ишунинь Ив. Вас. 60 Д. 84 К. с. Ст. вр. 29 арт. бриг. Рига. Д. В. | 

Ишутиновъ Сем. Афан. 62 Л. 88. (Хир.) т. с. Орд зем. бол. и преп. фел. ще. Вятка, ” 

Ишхановъ Серг. Гавр. 41 Д. 68 к. с., впр. Минскъ. . 


Танкевичь Фед. Ипиол. 49 Л. 12. (Вн.). Зем. вр. С. Заметчино, Моршан., Тамб. 
Тевлевь Ник. Игнат. 61 Л. 88 к. а. Жел. -дор. вр. Ст. Лунинецъ, Пинск., Миног. 
Теруеалимекй Дмитр. Никол. 75 Л. 99. Св. орд. зем. бол. Тула. 
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Терусалимевй Ив. Стен. 38 Д. 60 с. с., впр. Витебскъ. 

Терусалимеыйй Мих. Ив. 57 Д. 84 Е. с. "Ст. вр.. Мих. крфи. арт. _ Балумъ. 
Терусалимевклй Ник. Вас. 45 Д. 66 д. с. с., впр. Е евъ. 

Тоанно Григ. Лоренц. 68 Л. 94, впр. Одесса. 

Товенъ-Терешенко Григ. Гавр. 63 Д. 92 к. с., впр. СПБ. (Упр. Гл. Вр. Иисн.). 
Товлевъ Фел. Павл. 80 Л, 908. Мл. вр. Сиб. эк. Владивостокъ. 

Тоганнсенъ Оск.-Ал-дръ Франц. 45 Д. 69. (Жен.) к. с., впр. Либава, Гробин., Куря. 
Тоганнеонъ Эрнестъ-Готфр. Густ. 58 Д. 84, вир. Рига. 

Тотанеенъ Алекс. Карл. 44 Д. 68 с. с. Вр. порт. тамож. СПБ. 

Тоганеонъ (фонъ) Герм. Август. 73 Л. 98. Вр. Им. Гроссъ-Эззернъ, Гольд., Кур. д. В. 
Тоганеонъ Германъ’ Георг. 60 Д. 85. (Псих.) н. с., впр. СПБ. 

Тогансонъ Евген. Карл. 67 Л. 90. Орд. зем. псих. бол. Тамбовъ. 

Тогансонъ Карлъ Карл. 56 Д. 83. (Хир.) к. с. Мл. асс. клин. инст. Ел. Павл. СПБ. 
Тоганеонъ Конст. Петр. 59 ДЛ. 87 к. с. У. вр. Николаевскъ, Примор. 

Тоганвонъ Левъ Фердин. 77 ФД. 902, вир. Вейсенштейнъ, Эети. 

Тогитееь Март. Тос. 74 Л. 900. (Вн. и дфт.), впр. СПБ. 

Тогихееь Ал-дръ Тосиф. 54 Л. 77 с. с. Вр. театр. и ст. орд. Обух. бол. СПБ. 
Тоголевичъ Моис. Абр. 71 ДЛ. 97, впр. Иркутскь. 

Толзевичъ Егоръ Фадд. 31 Л. 53 к. с., впр. Ковна. 

Тодкевичъь Фед. Иннол. 49 Л. 72, вир. Пятигорскъ, Терек. 

Тодко Евг. Иппол. 71 Л. 97. Мл. вр. 179 пфх. пол. Поневфжь, Ковен. 

Тоельеонъ Тосель Альтер. 52 Л. 80. (Венер., мочеп. и накож. ), вир. Одесса. 
Тоельсонъ Кальманъ Альтер. 51 Л. 16 к. с. Старш. вр. евр. бол. Кишиневъ. 
Тозефовичъь Ицко-Мееръ Борух. 63 ДЛ. 88 к. а., впр. Харьковт.. 

Тозефовичъ Леопол. Домин. 50 Л. 18 к. с. Ст. вр. 211 рез бат. Керчь. 

Тозефсонъ Эмй-Лейз. (Илья-Лаз.) Абр. 58 ДЛ. 87. (Ак., жен. и дфт.). Вр. леч. Фил. об. СПБ. 
Токель Гос. Алоиз. 67 Л. 93, вир. Лодзь, Петрок. 

Токель @ома Викент. 74 Л. 99. (Вн. ин дЬт.), ‘впр. Лодзь, Петроков. 

Токиненъ Тюни Эмил. 66 Лиц. мед 92. Бат. вр. Л.-Гв 8 финл. стр. бат. Гельсингфорсъ. 
Тонаеь Агафонъ Вас. 49 Д. 79. (Хир.) к. с. У. вр. Иллукстъ, Буря. 

Тонинъ Леонидъ Алекс. 57 Л. 81. (Нерв. и исих.) с. с. Орд. зем. псих. лечеб. Полтава. 
Тоновъь Куз. Ильичь 67 Л. 95. Зем. вр. Воронежъ. ДЛ. В. 

Тоновъ Нест. Фед. 62 Л. 90 ин. с. Мл. вр. воен. лаз. Вфрный. Захаси. 

Тоншерь Карлъь Карл. 50 Л. 71, впр. Лодзь, Петрок. 

Тонъ Эрн. Готфр. Эдуар. Эрн. 70 Л. 97. Мл. вр. 11 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 
Торбанъ Ник. Вас. 61 Д. 89. (ДФт.) к. с. У. вр. Туккумъ, Курл. 

Торгенеонъ Анал. Ннк. 77. Л. 903. Зем. вр. Дроково, Одоев., Тульск. 

Тордановь Пав. Фед. 58 ДЛ. 82 т. с. Гор. сан. вр. Таганрог, Донск. 

Торданевй Викт. Пав. 78 Л. 903. Мл. вр. 28 пЪх. пол. _Петроковъ. 
Тордансвый Ив. вот. 62 Л. 91. (Хир.) н. с. Ст. орд. об., бол. и амб. Кр. Кр. Вятка. д. В. 
Тордансвй Левъ Георг. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Таложниково, Нижегород. 
Торданеый Ник. Ал-др. 72 Л. 98. Дум. вр. Усмань, Тамб. 

Торданскьй Петръ Андр. 50 Л. 74 н. с. Зем. вр. и вр. прогимн. Зарайскъ, Рязан. 
Торданъ Артуръ Павл. 66 Д. 91, впр. Москва. 
Торданъ Фед.-Авг. Франц. 67 Д. 91. (Вн.) к.с. Орд. гор. больн. Саратовъ. 
Тосифовь ГордЪй Макс. 70 Л. 94. Пом. проз. унив. Харьковъ. 

Тофе Абр.-Хаимъ Герш. 65 Л. 91 н. с. Зем. вр. С. Полянки, Михайл., Рязан.. 
Тофе Гиллель Терем. 64 Л. 90, впр. Симферополь. 

Тофе Лазарь Берк. 67 Л. 91, вир. С. Балаково, Никол., Сама. 

Тоффе Бор. Исаак. 75 Л. 99. Жел. дор. вр. Уфа. 

Тоффе Дав. Берков. 78 Л. 96, впр. С. Нов. Григорьевка, Мелитоп., Тавр. 

Тоффе Исаакъ Ефраим. 71 Л. 96, впр. Рига. 


ЕЕ 
Тоффе Моис. Абрам. 65 Л. 91. Фабр. вр. Мюсква. - 
Тоффе-Пеекеръ Влад. Исидор. йе Л. 98, впр. Одесса. 
Тофъ Сем. Игнат. 47 Л. 75 к. с. Сел. вр. с. Герусы Зангезурск., . ОЕ 
Тохельсоиъ Борисъ Исаак. 60 т. 85. Вр. евр. общ. М. Свирь, Свенц ., Вилен. 
Тошкевичъ Фроимь Мошие ПГлом. 67 7. 900, впр. Одесса. 
Тоэльсонъ Бенщанъ Дав. 62 Д. 88: (Акуш. и жен.), вар. Минскт. 


‚ Кабакеръ Шевель Тосел. 69 Л. 69, вир. Пос. Бальберушки, Мар!ами. Сувалк. Д. В. 
Кабаковъ Исаакь Лейз. 61 Д. 86 н. с. Мл. вр. 78 пфх. пол. Ардаганъ, Карс. 
Кабакь Михель Юдел. 69 Л. 97. (Акуш. и гин.), вир. Бр.-Литовокъ. 

Кабалкинъ Ник. Прокоф. 68 Л. 97. Зем. вр. С. Сермевское, Фатеж., Курск. 
Кабановъь Ив. Ив. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. 20 Вост.-Сиб. лин. бат. Хабаровскъ. Д. В.. 
Кабановь Ник. Ал-др. 64 Л. 93 к. а. Сверх. ас. клин. унив. Москва. 

Вабановъ Петръ Андр. 32 (Л. 56 с. с. Гор. вр. Омскъ. 

Кабановъ Серг. Ал-др. 70 Л. 95 к. а. Зав. вр. Богодуховъ, Харьк. 

Каблуковь Ал-дуъ Фед. 57 /. 84 к. с. Завд. хир. отд. губ. зем. бол. `Симферои. Д. В. 
Наблуковъ Конст. Фед. 68 Л. 95. вы вр. Демянскъ, Новтор. 

Каботовъ Ив Алекс. 77 Л. 901. Вр. 286 Кирсанов. иЪх. п. Тамбовъ. 

Жавалеровь Ив. Ник. 71 Л. 96. (Вн.). Вр. Цербиновск. уг. копи, Бахмут., Екатерин. 
Вавенокй Лейз.-Гиригь Берь. 19 ./. 908, вир. Сувалки. 

Кавенок!й Наумь Берков. 73 С. 98, вир. М. Сми: ловичи, Игуменск., Минск. 
Ваверинъ Влад. Ник. 76 Л. 908. Зем. `вр. С. Тройце-Нерль, Каляз. Твер. 

ЖВаверъ Ник. Осип. 77 Л. 904. Мл. вр. 308 пфх. пол. Кострома. | 
Кавецьйй Евген Леопол. 64 Л. 90. (Хир.). Ст орд. об. ©. мил и проз. зем. бол. Самара, 
Кавецкйй 1осифъ Игнат. 78 Л. 901, впр. пос. Магнушевъ. Козен., Радом. 

Кавинек!й Болесл. Игнат. 59 Л. 85. Зав. вр. С. Старая Осота, Чигирин. Кев. 
Кавуиъ Евгр. Никит. 86 Л. 903, вир. Пирятинь, ВЕ 
- Кагань Абр: Яков. №9 Д. ТЕ. (Хир.) к. с. вр. 
Каганъ Абр.-Беръ Львов. 70 ДЛ. 93, вир. обваь 
Каганъ Герм. Богумил. 41 Л. 67 н. с., вир. Ковна. 

Жаганъ Дав. Солом. 78 Л. 903, впр. М. Холмечь, Рчиц., Минск. 
Ваганъ Зайв. Кальман. 72 Л. 96. (Вн. и нерв.), вир. Дубно, Волын. 
Ватанъ Изр.-Тос. Абр. 65 Л. 93 н. с. Зем. вр. С. Маклаки, Жиздр., 
Катганъ Ицка Тосел. (Исаакъ 1осиф.) 58 Л. 83, вир. Саратовъ. 
Каганъ Лейзерь Поломов. 05 Л: 89 т. с. вир. Могилевъ › (губ.)._ 
Каганъ Мечисл. Хаск. 76 Л. 900, вир. Варшава. 

Каганъ Ник. Ал. до. 63 Л. 92. Зем. вр. С. Узморье, Новоуз., Самар. 
Ваганъ Самунлъь Герш. 63 .Х. 89 н. с. Вр. евр. учил. и каз. вин. скл. Велижь, Витеб. 














дв 


Калуж. 


Жаганъ Самуиль Исаак. 75 Л. 901. Фабр. и зем. вр. С. Чернева, Елец. Орл. Д; В. 
Жаганъ Файвиить Эльев. 76 Л. 902, вир. Кевъ. 

Каганъ Хацк. Ильичь 65 Л. 92. Зем. вр. С. Альметьево, Бугульмин., Овмар. 
Катань ПШГлема-Гершь Тосиф. 58 Л. 89. (Вн. и жен.), вир. Варшава. 

Кагань Яковъ Абр. 41 Д. 13. (Вя. и дёт.). Прив.-дощ; Воен.-Мед. Акад. СПБ. 


ге: 


Каденаци Болесл. Ив. 41 Д. 69. (Хар. и скул.) с. с., впр.. 

Кадиневй Менд. Вульф. (Мих. Влад.) 71 ДЛ. 96. Вр. Евр. бол. Херсонъ. С 

Кадиеь Фед. Казим. 61 . 91, вир. М. Дусяты, Новоалександр., Ковен. : 

Кадкинъ Петръ Конст. 69 Д. 83 п. с. 0. вр. войс. бол. М. Горяч. Ключъ, Екатер., Кубан. 

Вадыгробовь Борисъ Антон. 78 Л. 901. (Гин. и ак.). Лабор. клин. ун. Казань. 

Кадыгробовь Тосифуъ Сем. 66 Л. 93 к. а, вир. СПБ. 

Кадьяиь Ал- дръ Ал-лр. 49 Д. 73. (Хир.) с. с. Ст. орд. Четропавл. бол. и проф. Женс. 
Мед. Инет. СПБ. 

Каждань Георг. Сем. 68 Д. 91, вир. СПБ. Д. В. ' 


ба 


Кажданъ Мих. Сем. 41 Д. 69. (Сиф.) с. с., впр. Ярославль. 

Жажинсвй Казим. Бернард. 72 Л. 98. Жел. дор. вр. Вологда. 

Вазаковекй Фр.-Ив. Мих. 40 Л. 64 к. с., впр. Рязань. 
Казаковъ Илья Рувим. 72 Л. 98. Зем. вр. М. Оржица, Лубенск., Полтавок. 
Казаковъ Петръ Тимоф. 80. Л. 904. (Вн.) Асс. жен. Обух. бол. СПБ. 

Казаковь Рывенъ-Давидь Шаев. 68 Л. 902. Зем. вр. дер. Чишма, Уфимск. 
Казанкинъ СергЪй Петр. 74 Л. 99. (Хир.). Экст. клин. ун. Казань. 

Казанли Ал-дръ Ив. 57 Д. 81. (Хир.) д. с. в. Пом. Окр. Воен. Мед. Инси. Вильна- 
Казановъ Григ: Феофилакт. 22 Л. 46 с. с. ДЪйств. чл. Елиз. благотв. общ. Москва. 
*Казанеклй ') Ал-дръ Алекс. 51`Д. 19 к. с. Усть-Двинскъ, Лифл. . 

Казанеклй Ал-дръ Андр. 54 ФТ. 81 к. с. Зем. вр. Тирасполь, Херсон. 

Казанск1й Ал-дръ Трифон. 50 Л. 76 н. с. Зем. вр. С. Трубегчино, Лебедян., Тамбов. 
Казансвый Алекс. Вас. 55 Л. 79. (Вн.) к. с. Ст. орд. мор. госн. Кронштадтъ. 
Казансый Андр. Петр. 73 Л. 901. Гор. вр. Верхнеднфпровскъ, Екалериносл. 
ВазансвИ Вас. Вас. 71 Л. 97. Фабр. вр. Ст. Тума, Касим., Рязанск. 
Вазанекй Викт. Ив. 54 Л. 83 н. с. (Вн.), впр. Москва. ` 
Казансьый Влад. Ал-др. 78 . 903. Зем. вр. С. Новая Водолага, Валк., Харьк. Д. В. 
Казанскай Влад. Павл. 52 Л. 18 н. се. Зем. вр. БФлгородъ, Курек. 
Казаневй Григ. Вас. 58 Л. 83 к. с. Ст. вр. воен. лаз. и П. М. С. Кузнециъ, ТГомек. 
Казансвлй Дмит. Ив. 51 ДЛ. 80 к. с., впр. Гарволинъ, СФдлец. | 
Казанский Евг. Петр. 39 Д. 62 тайн. с. Сибир. Окр. В. Мед. Инси. Омскъ. 
Казанек1й Конст. Конст. 55 Д. 80 с.-с. Обл. вр. Самаркандъ. 
Вазанекй Левъ Ив. 56 ДЛ. 83 с. с. Вр. для бЪд., театр. и почтам. Москва. 
Вазанекй Мих. Вас. 60 Д. 84. (Кож. и сиф.) к. а. Вр. для ком. УТр. О. В: М. У. Казань. 
Вазансый Мих. Пазл. 55 Л. 80 н. с. Зем. вр. и вр. гор. учил. Снасскь, Рязан. - 
Казанцев Вячесл. Вас. 72 Л. 900. Мл. вр. 102 иЪх. п. Гродна. 
_ Вазанцевъь Ник. Андр. 22 Л. 46 с. с., впр. СПБ. 
Казариновъ Анат. Всевол. 72 Л. 96, вир. СПБ. 
° Вазарнновь Анат. Григ. 64 Д. 88 к. с. Ст. вр. 34 арт. бр. Александрия, Херес. 
Казариновъ Влад. Мих. 68 Л. 93 к. с. Мл. вр. кад. кори. Варшава. 
Казариновъ Геннад. Ник. 68 Д. 95 н. с. Мл. орд. воен. госи. Одесса. 
Казарновек1Йй Эман. Марк. 70 Л. 97, вир. Москва. 
Вазась Берахъ Ильичъ 61 Д. 86, впр. Евиаторйя, Таврич. 
*Казась 1) Веншам. Юфуз. 15 Л. 900. Винница, Подол. 
Вазасъ Илья Ильичъ 60 Д. 86 н. с. Вр. дЪт. бол. Симферополь. 
Вазасъ Илья Исазк. 74 Л. 900. Мл. вр. кри. пфх. бат. Бресть Литовекъ, Гродн. 
Вазасъ Мих. Ильичь 72 Л. 99. Мл. вр. 12 В.-С.- стр. пол. Д. В. 
Каземъ-Бекъ Алекс. Ник. 59 Д. 83. (Вн.) с. с. Проф. ун. Казань. 
Ваземъ-Бекъ (Мирза) Пет. Ник. 65 Л. 93. (Ак.) н. с. Св. вр. амб. леч. Св. Тр. 06. К. К. СПБ. 
Казимировъ Владисл. Казим. 52 Л. 77, впр. Москва. 
Казинцевъ Степ. Фед. 59 Л. 86 в. с. Зем. вр. С. Николо-Загорье, Богород., Москов. . 
Казинъ Ал-дръ Георг. 65 Л. 93. Зем. вр. Градижекъ, Кременч., Полтав. 
Вазевъ Мамедь Кули 74 Л. 901. Мл. вр. 7 стр. пол. Ченстоховъ, Д. В. 
КВазьминь Ив. Ив. 65 Л. 91. (Ак. и жен.), вир. Москва. 

Назначеевъ Вас. Алекс. 61 Л. 97. Вр. страх. общ. Москва. 
, Кайданъ Ник. Вас. 77 Л. 903. Мл. орд. воен. госи. Варшава. 

Кайзерманъ Тосифъ Исаак. 42 Л. 74, впр. Проскуровъ, Подол. 
Кайрукштиеь Пав. 9ом. 68 Л. 93. (Вн.), впр. Москва. 
Ваклюгинъ Симфор. Конст. 74 7. 99.’Мл. вр. 27 В. С. стр. и. Порть-Артуръ. 
Каковекй Ант. Фом. 71 Л. 98. Сверхшт. вр. Упр. почт.-телегр. окр. Клевъ. 


ъ 


1) Отпускъ лекарствъ по репептамъ этого врача воспрещается. 
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Каковеюй Мих. Андр. 61 ДЛ. 90. (Хир.) в: с. Орд. гор. бол.. Одесса. . 
Какуринъ Мод. Мих. 68 ДЛ. 92 к. а. Зем. вр. М. Нефороща, Константин., Полтав. 
Какушкинъ Них. Мих. 63 Д. 87. (Жен. и ак.) н. с. Дум. вр. и св. вр. Е. Общ. СПБ. 
Калабинъ Вас. Митроф. 64 Л. 89 ‘к. а. Зем. вр. Наровчатъ, Пензен. 
Калабииъ Ив. Серг. 60 Д. 86. (Акуш.) к. с. Шт. вр. Покр. Общ. Москва. 
Калабуховъ Григ. Марк. 49 Л. 74 с. с. Ст. вр. войс. шт. 06. В. Дон. и вр. сем. Новоч. Д. В, ° 
Валабуховъ Петръ Михайл. 73 Л. 99. Впр. ? Липецк., Тамб. 
Каламкаровъ Иван. Георг. 75 Л. 900. (Гин. и ак.). Св. орд. Ольг. пов. инст Тифлиеъ. 
‚ Валандаришвили Моис. Антимоз. 57 Д. 86 к. с. Мл. вр. кадетск. кори. Владикавказъ. 
Калантар1анцъ Валер. Мельхисед. 71 Л. 97, впр. Астрахань. 
Калантаманць Григ. Серг. 77 Л. 902: Мл. вр. 24 пфх. пол. Островъ, Ломж. . 
Калантар!анць Степ. Исаев. 44 Д. 74. (Хир.) с. с. Проз. Воен.-Мед. Акад. СПБ. 
Калантаровь Асцатуръ Андр.. 54 Л. 78 к. с., вп. Шуша, Елизав. 
Калантаровъ Захаръ Госиф. 63 Д. 88 и. с. Вр. коммерч. уч. и дум. учил. вр. _Тафлисъ. 
Калантаровъ Конст. Давидов. 72 Л. 99, впр. Баку. 
Калачевь Куз. Ник. 34 Д. 60 к. с., впр. Оренбургъ. 
Калачевь Ник. Ив. 74 Л. 99. (Хир.). Св. пом. проз. ун. Казань. 
Калачевь Петръ Христ. 69 Л. Зем. вр. С. Волонторовка, Аккер Бессар. 
Калачниковь Петръ Яков. 55 Л. 82 к. с. Ст. вр. 1 рез. сап. бал. Зарайскъ, Рязан. 
Калачниковъ Яковъ Ал-др. 73 Л. 900. (Ви. и глаз.). Орд. клин. ун. Томскъ. 
Калашниковъ Ал-дръ Малтв. 72 Л. 902, впр. М. Журавичи, Могил. 4. В. . 
Калашниковъ Андр. Андр. 64 ДЛ. 88 к. с. Зем. вр. Сергачь, Нижегород. 
Калашников’ Вас. Вас. 66 Д. 90 в. с. Мл. вр. 66 пфх. пол. Холмъ, Любл. 
Калашниковь Влад. Петр. 66 Д. 91. (Вн.) к. с. Сверх. асс. клин. инст. Ел, Павлов. и 

и пом упр. лечеб. для приход чел. общ. СПБ. 
Калашников Георг. Григ. 48 ДЛ. 81 к. с. Ст. вр. 1 кавк. стр. бат. Тафивов 
Калашниковъ Ник. Ал-др. 79 Л. 904. Мл. вр. 84 пфх. пол. Хасавъ-Юртъ. Терск. 
Жалашниковь Ник. Ив. 74 Л. 99, впр. Пековъ. 
Калашниковъ Стен. Алекс. 65 Д. 93 и. с. Орд. гор. бол. Красноярскь, Енис. 
Калгухъ Елеаз. Львов. 66 Л. 93, вир. С. Корсовка, Люцин., Витеб. д. В.. 
Каленкевичь Владисл.-Пелест. Иван. 64 Л. 99. Жел. дор. вр. Рогачевъ, Могил. 
Калента Тосифъ Иван. 71 Л. 98. Жел. дор. вр. В-Кит. жел. дор. ? 
Калери Ив. Ал-др. 56 Л. 81 к. а. Жел. дор вр Маруноль, Екатериносл. 
Калинин Ал-дрь Ал-др. 65 Д. 89 н. с. Вр. для ком: УТ р. 0. В.-М. Унр. Варшава. 
Калининь Ал-дрь Серг. 69 Л. 97. (Хир.). Зем. вр. Покровъ, Владим. 
Балининъ Григ. Фед. 57 Д. 83 к. с. Вр. им. Бобринскихь. М. См$ла, Черкас., ев. 
‚ Калининъ Ив. Алекс. 75 Л. 900. Зем. вр. Череповець, Новгородск. . 
Валининь Мих. Павл. 64 ДЛ. 87 к. с. Мл. вр. 11 В.-С. стр. нол. Д. В. 
Калининъ Сем. Демьян. 68 Д. 90 к. с. Св. вр. 604. В. Д. и убЪж. им. Рябушинск. Москва. 
Калиновекй Ал-дръ Игнат. 59 Л. 88. Гор. вр. Рыльскъ, Курск. 
Валиновсвй Ант. Эдуард. 59 Л. 85 к. а. У. вр. Плонскъ, Вар. 
Калиновейй Карль Яков. 61 Л. 86. (Акуш. и дЪт.) вир. Самара. 
Калиновемй Ник. Ив. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр..7 финл. стр. пол. Выборгъ. 
ВКалиновекй Ник. 10сиф. 65 Л. 90, впр. о 
Калиновек!й Сем. Ник. 61 ДЛ. 90. (Акуш. и хир.), вир. Тифлисъ. 
Валиновсы!й Феликсь Мих. 30 Л. 53 с. с., вир. Сувалкн. 
Калиновеы!й Яковъ Ник. 17 Л. 904. Мл. вр. 221 пфх. нол. Москва. 
Калинек!й Вячесл. Тоан. 78 Л. 903. Мл. вр. Лабинск. отдфла Кубанск. Обл. 
Калиневй Петръ Ив. 69 Л. 95.У. вр. М. Волковыскъ, Гродн. 
Валинек!й Станисл. Болесл. 68 Л. 96, вир. Праснышъь, Нлоцк. 
Калиссвьйй Пав. Конст. 61 Л. 85 к. с. Сел. вр. М. Свирь, Свенцян., Вилен. 
Калиегратовь Пав. Мих. 63 Л. 91 к. с. Ст. вр. 17 арт. бр. `Влодава, СФдлец. 


м. 


Калита Викт. Тим. 67 Л. 91. (Гл) н. с., впр. Кевъ. 

Калициневюй Рохъ-Людв. Юлан. 70 Л 97. (Вн.), впр. Варшава 

Калкуть Ешез. Лейб. 66 Л. 93, впр. Люцинъ, Витебск. 

Каллиниковъ Дмит. Дмит. 68 Л. 94 т. с. Уч. вр. С. Тупка, Иркуте. 

Каллинъ Евг. Герм. 81 Л. 904. Мл. вр. 17 фл. эк. Кроншт. . 
Каллистратовъ Ник. Мих. 51.1. 75 к.с. Ст. вр. 10 стр. п. М. Жмеринка, Вин., Под. Д. В. 
Калуановсый Мовша Шевел. 68 Л. 95. (Ак. и вен.). Зем. вр. Краснокутскъ, Богодух., Хар. 
Калманеонъь Солом. Моис. 71 Л. 95. (Вн.), впр. М. Горностайполь, Радом., ев. 
Калныковь Конст. Никол. 68 Л. 95, впр. Березовскй зав., Екатер., Пермск. 
Калмыковь Мих. Андр. 61 ДЛ. 88 к. с. Гор. вр. Ростовъ, Донск. 
Калмыковъ Серг. Никит. 66 Д. 90 н. с. Сверхшт. орд. СофИск. бол. Москва. | 
Калнинъ Эдуардъь Иван. 69 Л. 99. (Нервн. и душ.). Ассист. кл. унив. Юрьевъ, Лифл. 
Калнынь Карл. Март. 75’Л. 903, впр. пос. Мал. Вольмаръ, Лифл. 
Валнынь Пав. Янов. 72`Л. 99. Вр. богад. Им. Кронсъ-Бюрцау, Добл., Курл. 
Калнынь Петр. Март. 74 Л. 900. (Ак. и гин.). Св. ас. кл. уп. Юрьевъ, Лифл. 
Калугинъ Владим. Аркад. 76. Л. 902. Вр. нов. тор. бол. Одесса. 
Калуджеровичъ-Сарань Радоранъ Ив. 63 Л. 91. Почет. Чл. Сов. дфт. ‘приют. Москва. 
Калусовевйй Леонъ Сильвестр. 35 Л. 59. (Акуш. и вн.);, впр. М. См5ла, Черкас., Юев. 
Кальвареый Монс. Яков. 51 Л. 78 с. с. Тюр. вр. Николаевъ, Херсон. | 
Кальевичь Конст. Георг. 75 Л 901. Мл. вр. 14 эк. Либава. Д. В. 

Кальманъ Кальманъ Абр. 47 ДЛ. 85, вир. Туккумъ, Курл. 

Кальнейерь Бруно Мориц. 61 Д. 89. (Вн. и нерв.) н. с. Дир. част. леч. СИБ. 
Кальмейеръь Шая Жанно Самуил. 62 ДЛ. 89 к. а. Гор. вр. Норовчатъ, Пензен. ° 
ВБальнингь Ал-дръ Карл. 68 Л. 95, впр. Пос. Замбровъ, Ломж. 

Кальнингь Оскаръ Карл. 77 Л. ? Зем. вр. Пос. Опоченсый, Борович., Новгор. 
Кальнинъ Хриспанъ Христан. 64 Л. 93 н. с. Мл. вр. 2 фл. экип. Кронштадтъ. 
Кальтманъ Авр. Вен!ам. 66 Л. 89, впр. Сохачевъ, Варшав. 

Кальфе Сима Аар. 69 Л. 96, вир. Москва. ` 

Вальфь Абр. Сем. 66 Л. 93, вир. Екатеринодаръ. 

Кальфъ Эман. Госиф. 72 ДЛ. 99 к. а. Мл. вр. 4 Кавк. стр. бат. Тифлисъ. 
Калюжниць Ал-дръ Ант. 71 ДЛ. 97. Ма. вр. бр. погр. стр. Волочискь, Старокон., Волын. 
Калюжный Вас. Григ. 53 ХЛ. 82. (Акуш. и жен.), впр. Юевъ. . 

КВалянинь Ив. Вас. 72 Л. 96 н. с. Вр. учит. инст. Казань. 

Камаевь Ал-дръ Вас. 74 Л. 97 к. э. Сел. вр. М. Черняковъ, Житом., Волын. 
Каманинъ Валер. Ив. 73 Л. 99 к. а. (Кож.). Мл. вр. 74 пфх. и. Каменець-Подольскъ. 
Вамельгаръ Дав. Гедал. 71 Л. 97, вир. Пос. Злочевъ, Сфрадз., Калиш. 

`Ваменевъ Ив. Ал-др. 62 ДЛ. 89 к. с. Вр. каторж. тюр. НерчинсьЙ зав., Забайк. 
Каменевь Ник. Петр. 57 Л. 82. (Псих. и нерв.) с. с. Зав. псих. отд. зем. бол. Тула. 
Каменевъ Пав. Арсен. 69 ДЛ. 94 н.`с. Зем. вр. М. Гавриловка, Кирсая., Тамб. 
Каменевъ Серг. Ал-др. 64 Л. 89. Зем. вр. С. Каменка, Тамбов. 

Ваменевь Степ. Матв. 57 Л. 82.т. с., впр. Кутаисъ. 

Каменеръ Моис. Абр. 60 ДЛ. 94. (Вн. и нерв.) к. а., впр. Одесса. 

Ваменецей Ал-дръ Ал-др. 72 Л. 900. Зем. вр. С. Грачевка, Бузул., Самар. 
Баменецкй Алекс. Сем. 36 Л. 60 с. с., впр. Тифлисъ. 

Каменецкй Конст. Людв. 59 С. 85 к. с. Зав. вр. Луньевсый зав., Перм. 
Каменецк! Мих. Сем. 38 Л. 63 к. с., впр. Галчино, Царскос., СПБ. 

Каменец й Пав. Марк. 72 Л. 900. (Вн. и дёт.), впр. Одесса. 

Каменець Азрель Гирш. 68 Л. 94, впр. Пинскъ, Мивск. Д. В. 
Каменице!й Дмит. Григ. 68 Л. 95 к. а Зав. леч. для дущевно-бол. ВФрный. 
Каменеклй Дав. Абр. 57 Д. 82 с. с. Чин. ос. пор. УТ кл. Гл. В. М. Упр. СПБ. 
Ваменев!й Ив. Ант. 46 ДЛ. 72 к. с. У. вр. Новозыбковъ., Чернигрв. С 
Ваменсь!й Тосифъ Яков. 62 Л. 88, впр. Александровскъ, Екалериносл. 


нь. 


Каменск й Карлъ Карл. 60 ДЛ. 85, впр. Имфн. Тимоново, 'Климович., Могил.. .. 
Ваненскй Конст. Яковл. 75 Л. 901. (Вн. и нерв.), вир. Одесса. ве 
Ваменсый Мих. Серг. 55 ДЛ. 84 н. с. Гор.и учил. вр. Ольвюполь, Елизаветгр., Херсон. 
Каменск! Стан. Стан. 50 Д. 74 с. с. Ст. вр. мор. тюр..и орд. амб. леч. Чел. Общ. СПБ. 
Ваменек1й Стан. Эразм. 60 Л. 85. (Дфт.). Св. орд. В. Д. при бол. Мл. Шисуса. Варшава. | 
Ваменевй Ханмъ (Мих.) Яков. 59 ДЛ. 85 с. с., впр. Екатеринодаръ, Кубан. Е 
Каменцевь Вас. Ефим. 73 ДЛ. 98. Орд. зем. бол. Минскъ. га 

Камеразъ Бор. Мордух. 61 ДЛ. 91. Вр. евр. бол. и зав. Двина. Двинскь, Витеб. 
Вамеразь Шахне (Ал-дръ) Солом. 17 Л. 903. (Гин. и акуш.), впр. СПБ. 

Камнневй Ал-дръ-Конст. Ал-др. 60 Л. 88. Зем. вр. М. Брагинъ, Минск. 

Жаминсьй Вацл. Игнат. 58 Л. 88, впр. Сфдлець. 


_ Жаминекй Владисл.-Генр. Ант. 59 ДЛ. 85 к. с. У. вр. ЦФхановъ, Плоцк. 


Ваминск!й 10с. Яков. 62 Л. 88, впр. Елизаветградь, Херсон. 


` Ваминеклй Марцеллинъ-Адол. Адам. 60 Л. 88 в. с. Зем. вр. Бобринець, Елизаветгр., Херс. 


Каминек1й Менаше Моис. 67 Л. 94 т. с. Гор. вр. Херсонъ. , 

Каминек1й Петръ Адам. 33 ДЛ. 58 к. с., вир. Орша, Могил. р 

Каминсый Сигизм. Фом. 77 Л. 903, впр. Юевъ. 

Ваминеый Сим. Дав. 61 ДЛ. 89. (Окул.). Св орд. евр. бол. Минскъ. 

Каминек!Й Стан.-Матеушьъ Болесл. 58 ФД. 96. (Вн.), вир. М. Домбровица, Ровен., Волын. 

Каминсый Юланъ-Камилль-Ив. Леонов. 68 Л. 93, вир. Новороссйскъ. 

Жамюонсвый Ошеръ Ошеров. (Оск. Наз.) 71 Л. 95. (Вн.), впр. ЕЮ евъ.. 

Вамковъ Георг. Ал-др. 65 Л. 89. (Хир.). Мл. вр. 19 В.-С. стр: пол. Д. В. 

Вамневъ Ив. Сем. 62 Л. 86 к. с. Зем. вр. Меленки, Владим. 

ВКамневь Мих. Сем. 69 Л. 95 к.а Гор. вр. Меленки, Влад. р 

Каноцей Валент.-Генр.-Юланъ Феликс. 58 Л. 81. (Окул.) к. с. Орд. офтал. инст. и вр -конс. 
Ал.-Мар инст. Варшава. . ° 


`Вамоянцъ (онъ-же Камоевъ) Левонъ Иван. 69 Л. 98. (Моченол.), впр. Тифлисъ. 


КЖампе Дав. Ив. 63 Л. 94. Прих. вр. М. Ронненбургъ. Венден., Лифл. 


‚ Жамповъ Ник. Ал-др. 61 Л. 87 к. с. Ст. вр. рез бат. Омскъ. Д. В. 


*Канифъ Вас. Карл. 53 Л. 18 к. с. Податн. инен. Гадячь, Подгав. 
Камрезь Авр. Мееров. 77 ДЛ. 903. Зем. и завод. вр. С. Вышилей, Город., Пенз. 
Камчатовъ Викт. Ив. 62 Д.` 89 к. с. Ст. орд. усил. лаз. .-Гв. кони. цол. СПБ. 
Канчатовь Сем. Алекс 78 Л. 902. Мл. вр. Л.-Гв. Егер. пол. СПБ; 
Ванаевь Влад. Ник. 47 Л. 73 с. с. Жел.-дор. вр. СИБ. Е 
Ванаевь Ник. Фед. 69 Л. 95 н. с. Гор. и зем. вр. Краснослободскь, Пензен. | 
Канановь Мих. Зураб. 60 Л. 86 с. с. Вр. повив.. инет., завфл. призр. подкид. Тифлиеь 
Канановь Самс. Зураб. 46 Л. 13 к. с. Ст. вр. 204 Обоян. рез. ифх. бат. Курешъ. 
Кандаратсек1й Мих. Фед. 54 Д. 81 с. с. Проз. унив. Казань. т 
Кандидовф Петръ Григ. 65 `Д. 89. (Вн.) с. с. Врач. Инси. Митава. 
КЖандыба Вас. Федор. 71 Л. 900. Орд. Сводн. госп. Портъ-Артуръ. 
Кандыба Ив. Лукилман. 62 Л. 87. Зем. вр. С. Старые Курасы, Сараг. 
Ваневск!й Маркъ Дав. 68 Л. 89, вир. СПБ. 
Канель Беньям. Янкел. 73 Д. 97, вир. Москва. . 
Ванель Ифр. Вас. 67 ДЛ. 97 к. а. 0бл. вр. резерва. Квант. 
Канеть Карль Карл. 65 Л. 95, впр. Имн. Рамоцкое, Венден., Лифл. 
Канеръ Мих. Львов. 65 Л. 90 к. с., впр. Харьковъ. 
Канкаровичь Изр. Ицык. 74 ДЛ. 98, впр. СПБ. 
анкровь Ал-дръ Лукич. 78 Л. 904. Вр. 6-го медиц. уч. Оренбург. каз. войска. 
аннабихь Юр (Георг.) Владнм. 72 Л. 99. (Вн.) Орд. кл ун. и конс. леч. Долгор. Москва. 
аннегисерь Ник. Самуил. 66 Л. 90. Св. спец. леч. дам. Лаз Ком. СПБ. а 
Каннегисерь Самунль Ханм. 27 С. 56 с. с., впр. Житомръ. 


Кановеръ Абр. Тосиф. 53 Л. 19 к. с. Ст. вр. 6 рез. бат. Иркутекь. Д. В. 
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Канонниковъ Влад. Ив. 58 Л. 82. (Вн.) к. с. Ст. вр. 209 рез. пол. Николаевъ, Херсон. 
Канекй Ермолай Т0с. 72 Д. 96 (Хир.) к. а., впр. Тверь. 
Кантакузинъ-Н%№мецъ Апол. Григ. 77 Л. 903, впр. с. Джагры, Нахичев., Эриван. 
Кантеръ Ив. Маргусов. 70 Л. 99. Зем. вр. Каргополь, Олон. | 
Кантерь Хаимъ Мееръ Вульф. 73 Л. 900. Зем. вр. Глазовъ, Вятск. а 
Канторовичъ Ал-дръ Яков. 66 Л. 93. (Ушн.. горл. и нос.), впр. Ростовъ, Донск. 
Канторовичъ Хаимъ Мовш. -/Л. Зем. вр. Царицынъ, Сарат. 

Канторъ Абр. Лаз. 69 Л. 95. (Вн., дфт. и акуш.), вир. СПБ. 
Канторъ Исаакъ Абр. 68 Л. 901. (Вн. ин дт.), Вр. евр. общ., Тростяны, Бфлост., Грод. 
Канторъ Солом. Ильичь 71 Л. 99. (Кож. и вен.), впр. Лодзь, Петрок. 

Еанунниковъ Гавр. Петр. 65 Л. 89, впр. Керчь, Тавр. 4. В.. 
ВКанцель Григ. Сем..73 Л. 99, впр. СПБ. Д. В. 
Канцель Ефимъ Симон. 67 Д. 90 к. а. Вр. больн. нефтепром. Баку. 

Канцель Моис. Львов. 89 Л. 67 к. с., впр: Могилевъ (губ.). 

Канцлержуь Стан.-Петръ Матв. 55 .. 80 к. с., впр. Ломжа. 

*Ванцлерь Юстинъ-Герм. Герм: 6 Л. 28 тайн. с. СПБ. 

Жанъ Ал-дръ Герман. 75 Л. 903, впр. Юевъ. . 

Канъ (Каганъ) Дав. Исаах. 70 Д. 96. (Хир.), вир. СПБ. , 

Еанъ Мендель Симх. 40 Л. 73 к. с. У. и тюр. вр. Новоржевъ, Псков. 

Канъ Мейеръ-Беръ Хаим. (Мор. Герм.) 73 ДЛ. 98. Зем. вр. С. Ганны, Чердын., Перм. 
Вань (Каганъ) Монс.-Морицъ Арон. 67 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. рез. бат. Кушка, Закаси. 
Канъ (Каганъ) Налте Арон. 72 ДЛ. 94. (Глазн.), впр. Москва. 

Ванъ Эмман. Герш. 64 Д.90. (Жен. и дЪт.) к. а. Вр. евр. уч. Вильва. 
Капацинскй Ник. Андр. 42 Д. 66. (Хир.) д. с. с. Пом. Окр. Воен. Мед. Инси. Тифлис. 
Капачинек1й Валерй Андр. 56 Л. 81 н. с. Мл. вр. 141 их. пол. Орелъ. 

` Жапел1овичъ Мееръ Лейб. 68 Л. 89, впр. Харьковъ. 

Капеллеръ Ренать Март. 46 Д. 14 с. с. Бриг. вр. 63 пфх. рез. бр. Ставрополь, (губ... 
Капелянъ Гершонъ Пейсах. 59 Л. 86, впр. М. Колки, Луцк., Волын. о 
Вапернице!й Конр. Фортун. 51 Л. 79 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Чикишляръ, Закаси. 06... 
Капитальный Пав. Сем. 67 Л. 94 н. с. Мл. вр. 50 пфх. пол. Севастополь. 
Капитоновъ-Евееевъ Ник. Калит. 59 Л. 85 к. с. Зем. вр. Д. Полянская, Твер. 
Вапланъ Абель Тонас. 62 Л. 86, впр. Москва. 

Бапланъ Ал-дрь Ив. 62 ДЛ. 86. Зем. вр. дер. Свитково, Весьегон., Тверск. 

Вапланъ Венам. Элькон. 67 Л. 98, впр. Муравьево, Шавет., Ковен. 

Капланъ Дав. Аркад. 39 Л. 61 к. с. У. и тюр. вр. Сычевка,. Смолен. 

Вапланъ 10с. Беньям. 76 Л. 903, впр. Межирзчье, Сфдл. Д. В. 

Ваиланъ Мих. Ильичь 74 Л. 900, вир. Варшава. 

Каиланъ Монс. Герш. 65 Л. 92. (Жен. и дфт.), впр. Саратовъ. 

Капланъ Морлх. Самуил. 76 Л. 902. Зем. вр. С. Узкое, Болхов., Орлов. 

Вапланъ Серг. Филин. 73 Л. 96, впр. Ташкентъ. 

"Каиланъ Фебусь Яков. 27 Л. 55 с. с. Уфа. 

Жапланъ Шлюма Хацк. 66 Л. 95, вир. Ковна. 

Вапланъ Шмуиль Абр. 64 ДЛ. 88 ни. с. Вр. жен. гимн. Уфа. , 
Канланъ Яковъ Фебус. 75 Л. 98. Орд. губ. зем. псих. больн. и вр. жен. гимн. Уфа. 
Ваплунъ Моис. Абр. 56 Л. 82. (Вн. и дёт.) к. с., вар. СПБ. 
КЖаплупъ Мойше-Хаск.-Менах. Нухим. 75 Л. 901, вир. Староконстантиновъ, Волын. (. В. 
‚Ваплунъ Шмуль-Эль Менах 67. Л. 93, вир. Староконстантиновъ, Волын. 

Капиъ Вальтеръ Гугон: 66. Д. 90, впр. Им. Попенъ, Винд., Курл. 

Ваитеревъ Пав. Вас. 76 Л. 900. Поч. чл. поп. дЪт. пр. С. Ивановское, Льгов., Курск. 
Вапуетинъ Ал-дръ Феод. 72 Л. 903. Зем. вр. Лальскъ, Велико-Устюг., Вологод. 
Вапустинъ Ив. Плат. 68 Л. 94. Зем. вр. Д. Борисково, Твер. 

Вапуетинъ Мих. Яковл. 47 Д. 70. (Гиг.) д. с. с. Проф. ун. Казань. 
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Капусцинекй Владисл.-Амвр.-Пав. Франц. 51 Л. 75, вир. Пос. Тышовцы, Томаш., Любл. 

° Капутовск1й Петръ Манунл. 61 Л. 85 +. с. Гор. вр. Дорогобужъ, Смолен. 

‚ Еарабаевь Мухаммедъь Карабаев. 62 Л. 87 к. с.У. вр. Иргизъ, Тургайск. 

Жарабековь Карабей Измаил. 74 Л. 99. (Вн. и дЪт.), впр. Баку. 

Карабиновичъ Влад. Онпс. 64 Л. 93`к. а. Зем. вр. М. Лысая Гора, Елизав., а 

Карабовекй Шоель-Юда Лейб. 69 Л. 94. (Хир.). Сверх. орд. евр. больн. Ломжа. 

Караваевь ДАл-дръ Львов. 55 Л. 79 в. с., вир. Екатеринославъ. 

Караваевь Фед. Львов. 58 ДЛ. 83 к. с. Зем. вр. Гдовъ, СПБ. 

Караваснли Дмитр. Алекс. 77 Л. 902, впр. В1евъ. 

Карав1асъ (Каравья) Спирид. Конст. 54 Л. 900, вир. Одесса. 

Карагачевт, Ник. Дмит. 65 Л. 95, вир. Кутаисъ. * 

Карагеозянць (Каракозовъ) Гр. Ив. 67 Л. 95 н. с. Сел. вр. С. Атдашь, Ареш., Елис. 

. Варакашь Петръ Ив. 68 Л. 91 к. а., вир. Ковель, Волын. 

Караманенко Сем. Ник. 56 Л. 81. Зем. вр. Одесса. : 

_ Карамановъ Конст. Софрон. 59 Л. 86 к. с. Гор. сан. вр. Александровскъ, Екатериносл. 

Карандонись Ив. Сем. 56 /. 81 к. с. Вр. гор. инв. дома и Покров. отд. гор. богад. Одесса. 

Карапетовь Ал-дръ Пашев. 59 ДЛ. 86 к. а. Фабр. вр. Тифлисъ. 

Карасевь Зинов. Семен. 57 Л. 86. (Вн.) т. с. Зем: вр. С. Святогорье, Грязов., Волог. 

Карасевъ Викт. Ал-др. 71 ЛД. 98 к. а. Мл. вр: 2 грен. пол. Москва. Д. В. 

Карасевь Ив. Ник. 58 Д. 88 к. с. Вр. убфжк. престар. и немошн. сест. т Москва. 

Карасикь Моис. Абр. 49 Л. 77. (Водол.) к. а., вир. Самара. 

Карасниский Генр.-Торд.-Стан. Стан. 52 Л. 15 с. с. У. вр. Пермь. . 

Караесовь (Варакозъ) Тосифъ Давыд. 56 Л. 85 к. а., впр. Бахчисарай, Симф.,. Таврич. 

Карась Каз. Ив. 61 Д. 85. (Вн.), впр. Вильна. 

Карась Матв.-Ив. Ив. 62 С. 88 к. с. вр. С. Поросъ-Озеро, Повфнецъ, Олонец. 

Каратыгинъ Леонидь Арсен. 62 Л. 87. Зем. вр. С. Шеколдино, Любим., Яросл. 

`Караффа-Корбуть Ал-дръ Вас. 61 1. я к.с. Ст. вр. крфи. арт. Новогеорг., Плон., Варш. Д.В. 

Карачевцевь Вас. Агаф. 60 Л. 86 н..с. Мл. вр. 31 арт. бриг. БФагородъ, Курск. Д. В. 

Карашевичь Евген. Авьсен. 67 Л. 98 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Киишневъ. 

Караянць Аготь Рафаил. 61 Л. 89. Орд. бог. зав. Симферопо. ТЬ. . 

Карбовиице!й Леонъ Людв. 71 ДЛ. 91. Гор. вр. и вр. бол. Св. Адама. Сталновъ, та, 

Карвасовскйй Ив. Ал-др. 40 Л. 63 ц. с. У. вр. Брестъ-Литовекъ, Гродн. 

Карваце!й Владисл. Иван. 70.1. 97. (Гин. и акуш.), впр. СПБ. 

Карваце!й Леонъ-Пав. 106. 71 Л. 95. Асс. орд. бол. Младенца _Тисуса, Варшава. 

Карвець!й Ал-дръ Карл. 60 Д. 84 в. с. Ст. вр. 5 Кавк. стр. бат. Телавъ, Тифл. 

Карвовск!й Казим Северин. 77 р 901. Сел. вр. С. Исаево, Оренбург. 

Карвовеый Конст. Каэт. 86 Д. 58. (Горя. п нос.) с. с. Пом. гл. докт. о льн. Млад. стей 
и вр. конт. Где. а и театр. Варшава. 

Каргерь Серг. Ив. 71 Л. 94 н. с. Мл. вр. 214 их. пол. Златоустъ,  Уфиы д. В. 

ЕКаргополовъ Ник. Ал-др. 60 С. 83 н. с. Фабр. вр. С. Караваево, Покров., Владим. 

Кардашевичь Казим. Стан. 55 ДЛ. 79 к. с. Ст. вр. м$стн. лазар. и жен. гим. Хабаровскъ. 

Вардашевъ Конст. Петр. 72 Л. 96. (Вн.), вир. Москва. 

Вардо-Сысоевь Конст. Ниь. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. 164 ифх. нол. Витебекъ. Д. В. 

Карелинъ Иван. Иванов. 72 Л. 98. Зем. вр. Калязинъ., Тверск. 

Каренинь Ал-дрь Петр. 41 Д. 63. (Вн.) г. с. вр. Калуга. Д. В. 

Карзановь Серг. Егор. 63 Л. 93 н. с. Мл. вр. военн. лаз. Царское Село, СПБ. Д. В. 

Варинсый Сем. Серг. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Никольское, Московск. 

Каришиневь Влад. Дмит. 65 Л. 91 к. а. Гор. вр. Хвалынскь, Сарат. 

Каркъ Евг. Ив. 61 Л. 89 к. с. Ог. вр. 19 драг. под. Ковель, Волын.. 

Карлблюмь Густ. Эрнес. 38 Д. 66, вир. Рига. | 

Варлинъ Евген. Мих. 59 Л. 86. (Акуш.) с. с. Вр. Покр. общ. и поч. чл. Сов. дфт. пр. Москва. 

Карлинь Мих. Арсен. 35 Л. 58 д. с. с. Вр. технич. учил. Москва. 
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Карловичь Эдмундъ Ив. 11 Л. 97. (Хир.), впр. СПБ. 

Карловскй Зенонъ Валент. 66 Л. 95, впр. Варшава 

Карловеюмй Лейз. [Ммуил. 64 Л. 73 к. с., впр. Баку. . 

Карловь Ник. Ив. 66 Д. 89 к. с. Ст. вр. 5 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 

Карловъ Никол. Янов. 15 Л. 900. Мл. вр..28 В.-Сиб. стр. п. Портъ-Артуръ, 

Карстедть Ал-дръ Карл. 30 Л. 903. Мл. вр. 6 п%х. пол. БФла, ОБдлец. 

Карльебаль ПОмонъ Тадеушь 62 Л. 88, впр. Ловичъ, Варшав: 

Кармазинекй Вячесл. Петр. 38 Л. 64 к. с. Гор. вр. и вр. дух. учил. Симбирск. 

Кармазинъ Ал-дръь Мееод. 62 ДЛ. 88 к. а. Зем. вр. М. Ямполь, Глухов., Черниг. 

Еармановъ Мих. Афан. 71 ДЛ. 94 к. а. Зав. вр. С. Сормово, Валахн., Нижегор. 

ЕКармиловь Ал-дръ Ив. 58 Д. 18. (Хир.) д. с. с. Поч. Лейбъ- -Мед., Губ. Врач. Инси.; 

непр. чл. сов. Об. для бор. съ прок. СПБ. 

Карминъ (Варменъ) Ник. Павл. 65 /. 97. (Хир.) к. а. Мл. вр. 211 рез. пол. Керчь, Тавр. - 

Карнаковекй Петръ Андр. 57 Л. 83 ц. с. Ст. вр. 127 пфх. пол. Ровно, Водынск. 

Карневсый Франць Юл. 76 Л. 900, впр. Бр.-Литовскъ. (Лфт. Гора Кальвадия, Гроецк., Варш..). 

Варницейй Ал-дръ Эдуард. 72 Д. 95 н. с. Св. вр. родовепом. зав. СПБ. 

Варниць!й Андр. Тосиф. 60 Д. 90 н.с., впр. СПБ. 

Карницюый Евг. Эдуард. 75 Л. 98. Интерн. Мар1инск. бол. СПБ. Д. В. 

Варницей Карл. Эдл 78 Д. 97 к. а. Мл. вр. гл. леч., т.-сан. вр. и св. вр. Алек. 06. СПБ. 

Карницк1й Оттонъ Мельхюр. 37 Л. 62, впр. Екатеринославъ. 

Карницейй Эдуардь Мих. 38 Д. 61 д. с. с. Вр. 6 гимн. СПБ. 

Карновсыйй Лаз. Шмул. 46 Л. 72 к. с. Гор. вр. М. Сальяны, Джеват., Бакик. 

Карнфевъ Васил. Павл. 71 Л. 97. Жел. дор. вр. Екатер. жел. д. ? 

Карнфевь Ник. Андр. 77 Л. 902. Сел. вр. М. Новый-Погостъ, Дисненск., Виленск. 

Каролин Ал-дръ Ал-др. 71-Л. 98, вир. Варшаза. 

Карнеко Ал-дрь Васил. 76 Л. 901. (Вя. и дЪт.), вир. Глинскъ, Ромен., Полт. 

Карпенко Мих. Игнат. 56 Л. 719 к. с. Ст. вр. 38 драг. пол. Луцкъ, Волын. 

Варинловеюкй Абр. Зельман. 72 Л. 98, впр. Полтава. 

Варниновсвый Сем. Гершк. 60 7. 86. (Зуб.), вир. Кашиневъ. 

Карнинскй Бронисл. Казим. 80 Л. 904 вир. Бфлая-Церковь, Юевск. 

Карпинеый Ал-дръ Ив. 72 Л. 97. Мл. орд. клин. душ. и нервн. бол. СПБ. 

Карпиневй Тосифъ Тосиф. 56 Л. 82, впр. Пос. Раюовець, Холм., Люблин. 

Карпиневй Тосифъ Каз. 66 ДЛ. 93. (Вн.). Св. орд. Еванг. 6. Варшава. 

ВКарпинекй Мих. Мих. 68 (Л. 93 н. с. Мл. вр. 8 финл. стр. п. Выборгъ. 

Карпинеюй Пав. Ник. 59 ДЛ. 86 к. с. Рор. вр. Юевъ. 

ВКарнинек!й Петръ Феликс. 71 Л. 97, вир. Варшава. Д. В. 

Карпитскйй Всевол. Георг. 61 .Т. 88 к. а. Жел.-дор. вр. Барнауль, Томск. 

"Варповищь Вильг. Вильг. 19 Л. 47 к. с. Кронштадтъ. ' 

Карповичь Анзельмъ-Франць Валериан. 53 Л. 82 к. с. Ст: вр. 6 Кавк. стр. бат. Гори, Тифя. 

Карповичъь Владнсл. Марцел. 69 ЛД. 94, вир. С. Новотроицкое, Днфир., Тавр. 

Карповичъь Тосифъь Львов. 37 Л. 61. (Акуш.) с. с. Гор. и тюр. вр., вр. учит. семин. и 
_ прогимн. и дир. дът. ны Вольскъ, Сарат. 

Кариовичь Сигиз.-Валент. Валер. 63 91. (Ак., вн. и дфт.). Ж.-дор. вр. В. Луки, Нек. 

Вариовъ Ал-дръ Петр. 52. 19 с. с. а агентъ. Севастополь. 

Карповь Анат. Матв. 74 Л. 900. Участк. вр. С. Усть-Сосновское, т Томск. 

Кариовь Валент.. Пет. 64. Л. 90. (Вн., кож. и вен.) н. с. ДФл. окр. В. М. Упр. С 

Карновь Григ. Абр. 67 Л. 92. Зем. вр. Царское Село, СПБ. 

Кариовъ Григ. Яков. 56 Д. 80 к. с. Ст. вр. 2 рез. арт. бриг. Серпуховъ, Москов. 

Карповъ Конст. Мих. 62 Л. 86 к. с. Зем. вр. Д. Лемболово, СПБ. 

Карповь Мих. Ал-др. 63 Л. 89 т. с. Зем. начал. Мамадыш, Казан. 

Карновь Мих. Ив. 67 С. 93. Вр. бол. Общ. Дон. вр. и вр.-конс. Мар. инст. Новочеркаскъ. 

Карповъь Мих. Никандр. 52. 76 н. с., впр. Новочеркасскъ. 
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Карновъ Ник. Денис. 50 Л. 85 к. с. У. вр. Юхновъ, Смолен. 
Карновъ Пав. Петр. 64 Л. 94, впр. С. Прасковея, Новогр., Ставр. 
Карповъь Петръ Кирил. 64 Л. 91. (Кож.), впр. Харьговъ. 

Варновь Порф. Потф. 48 Л. 70 к. с. Зем. вр. Коломна, Москов. 
Варнъ Тоганнъ-Альвил.-Фед. Эрнес. 38 Л. 67 к. с. У. вр. Верро, Лифл. 

Карнышевъ Ник. Мих. 36 Л. 59 с. с., впр. Смоленскъ. 
Варсницый Артуръ-Пав. Викент. 69 Д. 94 к. а. Мл. вр. 1, 2 и 8 грен. лет. арт. парк. 
Броницы, Москов. 

Каретенесь Артуръ-Понтусь Эдуард. 49.Л. 80 с. с. Пом. Вр. Ин. и вр. дух. уч. Минскт. 
Каретенеъ Вольдем. Георг. 72 Л. 99. (Вн. и мочепол.), впр. Сараловъ. 

Варетенеъ Георг.-Вильг. Эдуард. 40 Л. 64 с. с. У. вр. Аренсбургъ, о 
Кареть Серг. Мих. 46. Л. 73 к. с., вир. СПБ. 

Картавцевнъ Ал-дръ Леонид. 73 Л. 901. впр. Влоцлавскь, Варшав. 

Картамышевъ Петръ Вас. 75 Л. 900. Участ. вр. Никол. уч. Томскъ. 

Картамышевь Серг. Мих. 60 ДЛ. 84. Гор. сан. вр. Москва. 

Карташевск!й Всевол. Карл. 80 Л. 903 Мл. вр. 3 запас. стр. бат. Асхабадъ, Закасп. 
Карташевскй ПЮвг. Аркад. 76 Л. 900. Прозект. Ими. В. М. Акад. СПБ. 
Карташевъ Ал-дръ Ив. 70 ДЛ. 96. Мл. вр. бр. ногр. стр. Заамур. окр. ? 

Карташев Вас. Мих. 73 Л. 99 к. а. Мл. вр. 68 пвх. пол. Соколка, Гродн. 
Варташевь Левъ Васил. 70 Л. 900. Зем. вр. С. ? Алатыр., Симб. 

Карташевь Мих. Гаврил. 68. Л. 98. (Глаз.), Зем. вр. С. ? Орлов. 

Карташевь Ник. Львов. 68 Л. 91 н. с. Мя. вр. 164 пъфх. пол. Витебскь. Д. В. - 
Жарташевь Тимоф. Ив. 42 Л. 66 к. с., вир. Москва. 

Картиковскй Бор. Ал-др. 71 ДЛ. 901. Зем. вр. С. Михайловка, Сараж.. Пенз. 
ВКаружаеь ЮлШ Варфол. 66 Д. 94 н. с. Ст. вр. 17 фл. эк. Кронштадть. 

Жарузинь Петръ Ив. 64 Д. 88 к. с. Проф. унив. Москва. 

Варцевт, Викт. Петр. 66 /. 90. Зем. вр. С. Русская Кандарать, Кафсун., Снибир. 
Варценштейнь Ефраимъ Азр. 68 Л. 96, вир. М. Окны, Балтек. Подол. 

Карчагинъ Леон. Герас. 58 Д. 714 с. с., впр. СПБ. 

Карчевскй Адамъ Тосиф. 60 Л. 94. (Хир.) к. а. Св. орд. бол. Мл. Тисуса. Варшава. 
Карчевек1й Влад. Сем. 52 Л. 15 к. с. Уч. и гор. вр. Харьковъ. 

“Карчмеръ 1) Сим. Гирш. 74 Л. ? СПБ. | 
Карчь-Карчевекй Серг. Франц. 75 Д. 901. Мл. вр. 3 В. Стр. пол. д. В. 

Кариогнь Анатол. Андр. 12 ДЛ. 97. Ма. орд. обл. бол. Новочеркасскъ. Д. В. 

Каригь Франць Густ. 60 Л. 85 к. с. Ст. вр. 14 о. каз. пол. Бендинъ, Нетроков. 
Кар\февь Георг. Дмит. 42 Л. 70- д. с. с. Пост. Чл. \ кл. Техн. Комит. Гл. Инт. Упр.. 

вр. при Упр. Соб. Е. И. В. а и т Лейбт-Мед. СПБ. 

Карфевь Сорг. Ал-дров. 68 Л. 98. Уч. вр. С. Алтайское, Бек. Томск. 

*Карякинь Валер. Вас. 38 Л. б0н. с. Репьевка, Карсун.. Симбир. 

Карякинъ Влад. Ник. 59 Л. 88, вир. Воронежъ. 

Карякинъ Мих. Тимоф. 64 1. 90 т. е. Пом. Контр. Балт. жел. дор. СПБ. 
Каваткинъ Гавр. Вас. 69 Л. 94 н.с. Вр. 3 уч. каз. в. Ст. Верхнеозерная, Орск., Оренб. 
Каеннек!й Адамь-Амвр.-Фран. Франц. 65. Л. 91, .вир. П. Лосице, Константинов. Сфдл. 
Касинектй Тосифъ-Конст. Людв. 66 Л. 90. Вр. бол. Вебхь Святыхъ. Велюнь, Калииг. . 
Каспарсонъ Карль Мартин. 65 Л. 901, вир. Рига. 
`Каепаръ Эвальдъ Фридр. (Ив.) 50 Д. 84 к.с. Ст. вр. 3 урал. каз. пол. Лилно. Наонк. 
Каспарьянць Ив. Боглан. 87 Д. 59, вир. Тифлисъ. | 
Каепарьянць Каспарь Ив. 59 Д. 83. (Уш., гор. и нос.) к. с. Ассие. Базановск. каин. 

коне. Басман, больн. Москва. 





$) Отпускь лекаретвъ по рецептамъ этого врача воспрещается. 
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ОИ Мих. Венедикт. 63 Л. 94. Подалн. Инси.  Каренскт, Иркут. 

Каеперовичь Петръ Ив. 46 Л. 14 к. с., впр. Ст. Баталиашинская, Кубан. 

Касперскай Леон. Мих. 64 Л. 89 н. с. Орд. губ. зем. бол. Исковъ, 

Каспржакъ Март. Як. 66 Л. 94. Св. орд. бол. Св. Троицы. Калинть. 

Касеандровъ Евг. Конст. 65 Д. 89. Гор. сан. вр. Саратовъ. 

Касеель Ив. Герм. 40 Л. 62. (Сиф. и кож.) д. с. с. Вр. Александр. дфт. праюта и Поч. Чл. 
Сов. дЪт. приют. Москва. _ 

АИ Абр. Герт. (Григ.) 75 Л. 901. Зем. вр. Слоб. Покровская, Новоузен., Самар. 

Касеиль Сол. Герш. (Серг. Григор.) 71 4. 97. Жел. дор. вр. Саратовтъ. 

Кастальсый Ал-дръ Никох. 69 Л. 900. Зем. вр. С. Заручевье, Крест., Новгор. 

Кастанаянъ (онъ-же Каетанаевъ) Эмман. Мартын. 68 Л. 93. (Вн., дфт. и нервн.), вир. 
Нахичевань, Донск. 

Кастановь Григ. Мартын. 71. Л. 901. (Ак. и гив.). Вр. ас. жен. _Обух. бол. СПЪ. 

Кастенецк!й Олимшй Степ 79 Л. 904. Зем. вр. д. Махаево, Верхотур., Перм. 

Кастерскай Леандрь Юлан. 39 Л. 66 к. с. У. вр. Рыпинъ, Плоцк, 

Кастореклй Евген. Серг. 70 Л. 96. (Гиг.). Св. лабор. ун. Казань. 

Кастореклй Ник. Серг. 68 Л. 95. (Вн.), впр. Томскъ. 

Жасторскай Феодос. Лавр. 60 Л. 88 т. с. Сан. вр. Звенигородъ, Москов. 

Кастровъ Пав. Петр. 77 Л. 900. Мл. вр. 3 В. С. саперн. бат. Д. В. 

Кастровъ Петръ Иван. 71 Л. 902. Уч. вр. М. Почаевъ, Кременец., Волын. 

Касумовъ Ник. Герас. 59 Л. 88, впр. Тифлисъ. 

Каспюкевичъь Витольдъ Казим. 62 ДЛ. 87 к. с. Уч. вр. С. Троицкое Ташкент. И Дар. об. 

Каеьяновъь Ив. Тихон. 64 Л. 93. Орд. зем. псих. бол. Уфа. 

Касьяновъ Ник. Андр. 62 Л. 86. (3%0.) к. а., впр. Симбирекъ. 

Васьяновъ Ник. Егор. 55 ДЛ. 83 с. с. Вр. Инсп. Омскъ. 

Касьяновъ Пав. Ив. 57 ДЛ. 80 н. с. Зем. вр. Д. Касторная, Судж., Курск. 

Катзевъ Пав. Григ. 50 —. 74 к. с. Ст. вр. воен. лаз. и вр. реал. учил. Тюмень, Тобол. 

Катаковъ Ив. Матв. 73 Л. 97. (Вн. н акуш.). Жел.-дор. вр. БЪжецкъ, Твер. 

Катальщиковъ Влад. м 75 Л. 904. Орд. зем. бол. Сумы, Харьковек. 

Катанянъ Абгаръ Иван. 67 Д. 95. (Ви. и яерв.), вир. Тифлисъ. 

Еатерли Тос. Конст. 74 Л. 900, впр. Москва. 

Катинъ-Ярцевъ Викт. Ник. 75 Л. 904. Мл. вр. 88 пЪх. пол. Д. В. 

Катрановъ Ник. Павл. 56 Л: 81. (Хир. и гин.) к. с., вир. Лубны, Полтав. 

Катруханъ Ал.-дръ Алекс. 78 Л. 900 Зем. вр. С. Хоцьки, Переясл. Полт. 

Каттерфельдь Адол. Герман. 55 ДЛ. 86 к. с. Прих. вр. имЪн. Ирмлау, ее Кура. 

Жатунсый Екусчель Яков. 71 Л. 96. (Гин. И акуш.). впр. Саратов. 

Катхе Вильг.-Людв. Эрн. 44 Д. 51 тайн. с., вир. Вильна. 

Кауленъ Альб. Альбер. 64 ДЛ. 89 н. с. Сверхит. орд. Яузск. отд. бол. чернор. Москва. 

Кзуфмианъ Борухъ Ицков. 66 Л. 93, впр. СПБ. Д. В. 

Кауфиань 1ос. Гирш. 64 Л. 95. (Вн. и дёт.), вир. СПБ. 

Кауфманъ Тс. Исидор. 70 Л. 97. Зем. вр. Д. Овинцы, Каснм., Ряз 

Вауфманъ Матв. Аркад. 37 Л. 60 д. с. с., впр. СПБ. 

Еауфнань Меч. Юлан. 64 Л. 91, впр. Лодзь, Петрок. 

Кауфианъ Пав. Юрев. 77 (. 901. Вр. для ком. УП раз. Гл. В. М. Упр. СПБ. 

Кауфманъ Пинх. Яковл. 75 Л. 901. (Вн. и дфт.). Экст. евр. бол. Чевъ. 

Кауфмань Сем. Аркад. 38 Д. 61. (Вн.) с. с. Ст. вр. иивал. дома Имп. Павла Г. СПБ. 

Кауимант Карль Карл. 78 ФХ. 99. Вр.-ас. жен. Обухов. бол. СПБ. 

ЕКафтановекй Викт. Слир. 72 Л. 900. Зем. вр. Миргородъ, Полт. 

Кахани Георг. Ник. 58 ДЛ. 83 с. с. У. вр. С. Ново-Сенаки, Кутансск. 

Каховекай Валент. Влад. 60 Л. 87 к. с. Участ. вр. Закасп. жел. дор. Таикентъ. 

Вацауровъ Ив. Ник. 55 Д. 79 д. с. с. Вр. жен. дух. учил. Ярославль. 

Каценеленбогень Гешель Мих. 50 Л. 91. Вр. евр. бол. Ломжа. 
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Каценеленбогенъ Григ. Хаим. 69 4. :95. (Хир.), впр. Несвижъ, Слуцк., Минск.. Д. В.. 
Каценеленбогень Маркусь Хаим. 40 Л. 13 к. с. У. вр. Вилькомръ, Ковен. = т 
Ваценеленбогень Мих. Ник. 67 Л. 98. Гор. вр. Николаезвскъ, Прим. Кез 
Каценельсонъ Бор. Лаз. 62 Л. 89. (Вн. и дфт.), впр. Одесса. 
Ваценельсонъ Тосифъ Моис. 64 Д. 93, впр. Минскъ. . 

Жаценельсонъ Левъ Изр. 48 Д. 17 к. с. Орд. Александр. ‘бол. СПБ. 

Каценельсонъ Меерь Лазар. 69 Л. 98. Вр. евр. бол. Бобруйскъ, Минск, 

Каценъ Тона Знндел. 39 Л. 62. (Вн., горл. и ушн.), вир. Одесса. | 

Кациань Солом. Дав. 65 Л. 89. (Вн. и дфт.), вир. Москва. 

Кацнельсонъ Бендетъ Зальм. 65 Л. 97, впр. Тула. 

Кацнельеонъ Бор. Лаз. 61 Д. 89, вир. Одесса. А 

Кацнельсонь Шебшель Мовиг. 62 Л. 90. Зем. вр. С. ? Исвов. 


‚ Кацнельеонъ Яховъ Зельм. 75 Л. 902, вир. Кевъ. 


Кацъ Авр.-Гершь Вульф. 64 . 93. Оби. вр. С. ьфоловорге, Мелитоп. а 
Каць Ал-дръ Тудов. 69 Л. 93. (Акуш. и жен.), впр. СПБ. . 
Кацъь Вешам. Арон. 73.Л. 99. Зав. вр. С. Мезеновка, Ахтыр... Харьк. 
Каць Викт. Гудов. 72 Л. 98. (ДЪт.), впр. Елисаветградъ, т п В. 
Каць Гершь Элев. 78 4. 98. (Вн.), впр. Одесса. 
Вацъ Лав. Яков. 59 Л. 87, впр. Кишиневъ. . й 
Каць Зельманъ Ойзер. 75 Т. 900. Зав. вр. Луганскъ, Славяносерб., катериносл. Д,.В. 
Каць Моис. Лейз. 69 Л. 94. (Вн.). Зав. вр. Луганскъ, Славяносербск. ИО. Д. | 
Каць Перетць Гирш. 68 Л. 97. Зем. вр. С. а Повфн., Олон., 
Ваць Рафаиль Нотел. 65 Д 90. (Глазн.) г. Орд. лечеб. Чел: Общ. СИБ. 
Каць Солом. Абр. 49 Л. 74. (Глазн.) к. с. Ох губ. зем. бол. Екатеринослазвъ. 
Ващь Яковъ Тудов. 68 Л. 93. (Гор, нос. и уш.). Св. спец. леч. дам. лаз. Ком.. СПБ. 
Жачановскй Пав. Стен. 42. Д. 65. (Хир.) д. с. с., вир. Кронштадтъ. зы 
Качановевый Фед. Андр. 32 ФД. 58 с. с., ВПР. Темиръ-Ханъ- Шура; | 
Качановеый Янъ-Мечисл. Болесл. 75 Л. 902, впр. Ц. Жолкевка, Красност., „бюбл. 
Качаровск Леон.-Мари. Лук. 63 Д. 91 к. с. Вр. резерва УТ р. Квант. `0бл. 
Качауновъ Борисъ Алекс. 75 Л. 901. вир. Августовъ, Сувалк. ^ 
Качевек!й Арк. Порф. 75 Л. 98 к. а. Ма. вр. 4 грен. пол. Москва. 
Каченовекй Левъ Петр. 58 Д. 82 к. с., впр. С. Гремячее, Ворон. 
Ваченовъ Дм. Дм. 71 Л. 97 к. а. Мл. вр. 8 стр. иол. и Варш. д В. 
Качеровекй Ал-дръ Феликс. 70 Л. 98. к. а. Ма. вр. 2 Закасп. стр. бат. Асхабадь. 
Качиневй Иплол. Кат. Петр. 73 Л. 99, впр. р. Влодав., СФдл.: 
Качкачевь Ал-дрь Богд 12 Л. 901. Орд. колон. для душ. бод. Буралиево, Твер. 
Качкачевъь Георг. Ал-др. 49 1. 78 с. с. Окр. вр. Кагызманъ. Каус. 
Вачкинъ Ник. Дм. 73 Л. 99. Зем. вр. С. Сластуха, Аткаф., Сарат. 
Качковенй Пегрь Эразм. 68 Д. 90. (Хир.) н. с. Прив. доц. унив. н кон. бол. Кюво- 

Кирил. богоуг. зав. Чевъ. : 
Качковск!й Станисл. Юльев. 78 Л. 900 (Вн. и гл.), вир. Варшава. 
Вачмаркевичь Леонъь Войцфх. 63. Л. 94, вир. Лодзь, Петрок. ° 
Качуринь Конст. Евдок. 55 Л. 88. Зем. вр. С. Лонатино, Петров.,. `Сарат. 
Качхоевь Никол. Стен. 76 Л. 900. Мл. вр. 2 Закаси. жел. дор. бат. Мервъ, Закасп. 
Качь Бор. Ал-др. 67 Д. 93 н. с. Гор. вр. Новохоперскъ, Ворон. 
Кашинек!й Влад. Данил. 71 Л. 95. Зем. вр. М. Опошня, Зеньков., Полтав. 
Кашинуъ (Кацинъ) Ал-дрь Сем. 68 Д. 93 н. с. Св. вр. Восп. д. деж. вр. при Дир. 

Импер. театр. и поч. чл. Ник. дЪт. 001. СПБ. 
Кашинъ Вячесл. Аркад. 67 4. 91 и. с. Гор. вр. Рига. 
Кашкадамовь Вас. Павл. 68 Д. 88. (Вн.) к. с., вир. СИБ. 
Кашкаламовь Пав. ат 59 .Г. 90. Вр. приотовъ и дома призр. бФян. дух. звашя. Москва. 
Кашкаровь Ник. Петр. 41 С. 67. (Вн. и дьг.) к. с., вир. Рязань. 
и 
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Кашневъ Владим. Вас. 720. 99. к. а. Мл. вр. Л. Гв. Преобр. п. СПБ. Д. В. 

Кашъ Аркад. Марков. 78 Л. 902. Сост. при уннв. Варшава. | 

Кащенко Всев. Петр. 70 Л. 97. Зем. вр. С. Прямухино,. Новоторж., Твер. 

Кащенко Ник. Феофан. 55 Д. 80 с. с. Проф. ун. Томсекъ. _ 

Кащенко Петръ Петр. 58 (Л. 85. (Псих.), впр.; Москва. 

Кащель Ал-дрь Ннк. 78 Л. 904 впр. С. Костянка, Арзамас., Нижегородск. 

Квасковъ Фед. Ал-др. 19 Д. 72 &. а., впр. Смоленскъ. 

Кваеневск!й Алек. Андр. 60 С. 86 к. с. Ст. вр. 54 иъх. п. Кишиневт. Д. В. 

Кваеневсый Ник.-Сиг. Касперов. 71 .7. 904 Асс. Вольской бол. Варшава 

Еваенецкй Ермол. Тосиф. 57 4. 83. (Вн.) к. с. Ст. вр. офиц. артил. школы. Царское Село, СИБ. 

Квасницеый Стан. Иван. 71 Л. 99. Гор. вр. Овручь, Волын. 

Квасовой Никол. Вас. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. Асланд. рез. баг. Елисаветполь. 

Жватць Эдуардь Ив. 41 ДЛ. 66. (Вин. и дфт.) к. с. Вр. гор. пуем. покоя. Москва. 

Квашонкинъ Андр. Матв. 56 С. 81 к. с. У. вр. Череповецъ, Новгор. 

Жведровъ Ив. Ал-др. 74 Л 902, Сел. вр. м. Эржвилки, РосЧенск., Ковенск. 

Еведровь Ив. 2.1. ? Сел. вр. М. Эржвилки, Росфенск. Ковенск. 

ЖКвицинсый Маранъ-Стан. Тосиф. 49 Л. 76 с. с. У. вр. Ананьевъ, Херсон. 

Ввицинекй Марцелй Тосиф. 50 Л. 76 к. с. У. вр. Литинъ, Подол. 

ВвицинскАй Мих. Мих. 6+4 Д. 89 с. с. Ст. Дфлопр. Упр. Гл. Мед. Инсп. флота. СПБ. 

Евфтневеый Левъ-Стан. Казим.50 Л. 73 к. с. Орд: бол. Св. Духа. Варшава. 

Евёцекь Мечисл.-Стан.-Алоиз. Феликс. 68 Л. 94, вир. Пос. Домброва, Бендин., Петрок. 

Ввятковеый Ал-дръ Тосафат. 58 ФЛ. 79. (Вн. и масс.), впр. СПБ. | 

Евятковеюй Владим. Кон. 58 С. 82. (Вн.) к. с. Ст. вр. 100 пЬх. п. Двин.. Вит. Д. В. 

Евятковеый ВикентШ Игнат. 26 Л. 50 к. с., впр. Умань, Кев. 

Евятковсвй Григ. Ив. 58 Д. 87 к. с. Проз. Ал-др. бол. Клевъ. 

_ Ввятковевлй Серг. Ив. 69 ДЛ. 96. Зем. вр. М. Бровары, `Остерск., Черниг. 

Евятковеы!й Стан. Ромуал. 57 С. 82. (ДФт.), впр. Тверь. 

Евятковевй Тих. Ал-др. 62 ДЛ. 88 к. с., впр. С. Смоленское, Бйск., Томск. 

Евятковеый Фердин. Ал-др. 76 . 903. Мл. вр. воеп. лаз. Оренбургъ. 

Вевличь Маранъ Владисл. 57 Л. 96. (Душ. и нерв.), вир. Вильна. 

Вевличь Стан. Мих. 64 Л. 90 н. с. Вр. каторжной № 1 н 2 тюр. Тобольскь. 

Вевролевъь Флегон. Сем. 62 . 89. Жел.-дор. вр. С. Варлакъ, Томск. 

Кетелерь Евген. Ющев. 65 Л. 94, вир. М. Раппель, Ревел., Эстл. 

Кегель Пав. Авг. 62 Л. 90 нм. с. Зем. вр. Александровъ, Владим. 

Веглерь Кир. Карл. 64 Л. 94. (Акуш. и гин.). Вр. лечеб. на Хаджиб. лим. и св. в}. 
Стурдз. общ. сест. мил. Одесса. 

Кегулихееъь Нахм.-Лейба Меер. 69 Л. 97, впр. Николаевъ, Херсон. 

Ведреновеюй Мих. Троф. 56 Л. 8+ ни. с., вир. СПБ. . 

Кедровек1й Анатол. Никол. 72 Л. 901. Зем. вр. С. Небуино, Устьсысол., Вологол. 

Кедровек1й Вас. Ив. 65 Д. 91. (Бакг.) н. с. Пом. проз. и прив.-доц. унив. Москва. 

Ведровекй Эдмундъ 1осиф. 35 Л. 59, вир. Д. Домброва, Велюн., Калиит. 

Ведровъ Влад. Ник. 57 /. 85 к. с. Ст. вр. 13 стр. и. Одесса. 

Кедровь Дмит. Ник. 58 Д. 83. (Хир. и аку.) к. а., вар. Симферополь. 

Велровь Ник. Ал-др. 53 ФД. 80 к. а. Зем. вр. С. Нечаево, Алексин., Тульск. 

Кедровь Пав. Ив. 64 ЛД. 93. Зем. вр. С. Марьина Роща, Моск. 

Кезевичъ Дм. Григ. 78 Л. 99. Зем. вр. Богородскъ, Моск. Д. В. 

Кейзерлинкь Роб. Ник. 13 ЛД. 99. Асс. бол. макониесъ, Ревель. 

Вейзеровъ Васил. Яков. 16 Л. 902, впр. Ростовъ, Дон. 

Кейзеровъ Ник. Як. 74 ДЛ. 98. (Гин. и хир.). Жел. дор. вр. В.-Кит. жел. дор.? 

Вейлинъ Маркусъь (Мордухь) Меер. 68 7. 93, вир. Симферополь. Д. В. 

Кейльманъ Ал-дръь Филии. 63 Д. 92. (Акуш.), впр. Рига. 

Кейхель Гарль Бернг. Павл. 76 Л. 902. Асс. Александр. муж. бол. СПБ. 
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Кейхель Пав. Ричар. (Карл.) +1 Д. 68 с. с., вир. Кутаисъ. о 
Кекинъ Иннол. Вас. 54 Л. 79 к. с. Ст. вр. 65 иёх. пол. Холмьъ, Люблин. Е 
Кекъ Эдуар. Карл. 65 Д. 90, впр. М. Тургель, Вейсеншт., Эстл. | 

Келдынгь Мих. 9ом. 39 Д. 63 тайн. с., . ВПр. Казань. я 
Келдыигь Ник. 90м.`43 Д. 68 с. с. Вр. амб. леч. Трони. Общ. и бот. Цес. Ник. и „вон. 

бол. Св. Ольги. СПБ. 

Келеръ Георг. Густав. 74 Л. 99. Завфд. терапевт. отд. губ. бол. Тула. 

Келеръ Егорь Егор. 47 (Л. 81 к. с. Вр. Каз. Пал. и дух. учил. Ревель. 

Желеръ Ник. Адальберт. 71 Л. 97. (Вн. и кож.). У. вр. Новоградволынскуъ, Волый. . 
Келихенъ Янь Карл. 11 ./. 99. (Нерв. и душ.), вир. Варшава. 

Келкевичъ Янъ Адам. 75 Л. 901. вар. Варшава. в. 
Келлеръ Ал-дръ Карл. 65 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 190 их. рез. и. Варшава, Д. В. 
Келлеръ Адольфъ Ал-др. 39 Л. 64. (Вн.) с. с., впр. Варшава. ее 1 
Келлеръ Теод. Генр. 65 Л. 96. Зем. вр. С. Кинель-Черкассы, Бугурусл., Самар. 
Келлеръ Фридр. Генрих. 72 Л. 901. Мл. вр. 40 цфх. и. Варшава. : 
Келчевекй Яковъ Сигиз. 66 Л. 92, вир. Пос. Пяски, Любл. 

Кельберъ Моис. Яхов. 68 Д. 98 к. а. Поч. чл. дом. Анат. Демид. СПБ. 

Кельдеръь Янъ Андр. 69 (Л. 97, вир. С. Розенфельдь, Таганр., Дон. 
Кельнеръ Альф.-Владисл. Маврик. 50 Л. 76 к. с. Ст. вр. 186 рез. п. и. Новоминскъ, Варшав. `. 
Кельтерборнь Генр. Авг. 61 Д. 90 к. с. Прих. вр. Д. Гроссъ-Тоганнисъ, Феллин., Лифя. 
Кельтерборнъ Пав.-Авг. Авг. 69 Л. 95. Мл. орд. 06. сест. Кр. Кр. Либава, Гробин., Кура. 
Кельхь Серг. Фердин. 79 Л 903. Зем. вр. Калязинъ, Твер. 

Келюеь Викт. Викг. 65 Л. 91 н. с. Мл. вр. 18 кон. арт. бат. М. Клевань, Острож., Волын. 
‚Кемаремй Конст. Сем. 47 Л. 74. (Акуш.) с. с. Дир. повив. шк. и вр. гимн. Гродна. 
Кеммереръ Эрн. Арно: чьд. 68 Л. 96. ‚98 вр. С. Макаровъ Яръ, Славянос., Екалер. 
Жемпа Бор. Анат. 75 Л. 901., впр. . | 
Кемперь Евг.-Людв. Фердин. 63 АД. 89. (Масс. и гимн.). Св. вр. амб. леч. Св. Троиц. 

0б. и вр. сиец. ‘леч. комит. нищ. СПБ 

Кемнинемй Мих. Мартын. 52 Д. 19. (Окул.), впр. Варшава. 

Женгеенъ Эдуар. Карл. 68 Л. 91 н. с. Вр. гор. уч. Юрьевъ. Лифл. 

Жендзереюй Ант.-Пав. Феликс. 66 Л. 98, впр. Пос. Сероцкъ, Пултус., Варш. 
Кеневичъ Феликсъ Фелиц. 86 Л. 62 к. с.. впр. Пинскь, Минск. 

Кенигебергь Тос. Шмулл. 59 Л. 91. (Хир.) н. ©. впр. Житомръ, Волын. 
_ Венигебергь Мендель Мих. 52 Д.16 с. с. Ст. вр. бол. Пр. Общ. Приз. Оренбургъ. 
Кенигебергь Мих. Герпг. 65 Л. 89. (Вн.), впр. Никодаевъ, Херсон. 

Иенигигаць Самуиль Исаак. 25 Л. 49 к. с., впр. Кишиневъ, 

Кенигитейнъ Маркъ Арон. 73 Л. 99 впр. Варшава. Д. В. 

Керберъ Артуръ Альберт. 76 Л. #08. Мл. вр. Л.-Гв. Волынск. пол. Варшава. 

Керберь Бернг. Авг. 37 Д. 60 д. с. с., вир. Юрьевъ, Лифл. 

Верберь Карль Карл. 47 Л. 71. (Жен.) н. с., впр. М. Куренець, Вилейск., Вилен. 
Керекешл, Эдуар. Эдуард. 71 Л. 93. Зем. вр. т Антоновичи, Черниг. 

Вермь Германъ Георг. 66 .7. `95 н. с. Ма. вр. 59 пфх. пол, Одесса. Д. В. 

Кернеръ Абр. Лав. 66 Л. 91, вир. С. Гуляй-Поле, Александр., Екатериноси. | 
Кернеръ Григ. Самуил. 59 Л, 83 т. с. впр. Бердянскъ, Таврич. 

Кернигь Влад. Мих. 40 Д. 64 д. с. с. Ст. вр. Обух. бол. и конс. зав. вфд. Учр. И. Марш. СПБ. 
Керножицийй Евг.-Эдуард. Валер. 75 Л. 901. (Вн. и жен.) вир. Коло, Калииск.. 
Керповекй Иги. Август. 75 Л. 900. Зем. вр. С. Цареводаровга, Вердян., Тавр. Д.. В. 
Керсновек!й Витольдъ Антон. 75 Л. 901, вир. Петроковъ. й 
Керсновекй Маранъ Иван. 79 Л. 99. Гор. тюр. ц вр. гор. зем бол. Люцинъ, Витебск. 
Керсновек!й Петрь-Казим. Ва. пера. 59 Л. 8+4, вир. Симферополь. | 

ереновектй Слан. Конст. 78 ЛД. 99. (АК. ). вир. К!евъ. 
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Кереновекй Стан.-Сем. Валер!ан. 60 Л. 87. (Вн.), впр. им. Уцфха, Борис. Минск. 

Керетенеъ Ник. Пав. 51 Л. 18. (Вн.) с..с. Чин. ос. пор. Гл. В. М. Упр. СПБ. 

Керетенеь Освальдь Густ. 68 Л. 94 к. а. Орд. богоуг. зав.. Могилевъ. (=уб.). 

Керстенеь Ал-дръ-Генр. Эмил. 74 Л. 98. Жел.-Дор. Вр. Ст. Мелитополь, Тавр. 

Керетенъ Карль-Юл-Вильг. Ник. 66 Л. 93. (Псих.) к. а. Вр. бол. душ. бол. Омекъ. 

Керегинь Мих. Троф. 57 4. 82 к. с. У. вр. Ирбитъ, Перм. . 

Кееелеръ Дмит. Ал-др. 56 Д. 80 с. с. Ст. вр. Конст. арт. учил. и вр. 2 прогимн. СПБ. 

Кесслеръ Леонардъ Ив. 35 Д. 71 с. с., впр. Юрьевь, Лифл. 

Кеселерь Серг. Ал-др. 52 ДЛ. 80. (356. н. с., впр. Москва. 

Кестельманъ Лейба Мойш. 66_Л. 93. (Хир. и дЪг.), вир. Бердичевь, Ков. 

Кестеръ Бор. Павл. 78 Л. 903. Орд. хир. клин. ун. Москва. 

Кестлеръ Никол. Август. 76 Л. 902. Мл. вр. воен. лаз. Никольскъ-Уссур., Прим. 

Кеетранекъ Авдр. Франц. 74 Л. 900, впр. С. Лысково, Нижегор. 

Кестранекъ Яросл. Франц. 67 7. 93. (Глаз. и зуб.), вир.. Новочеркасскъ. 

Кетатъ Альб. Ферд. 64 41. 94. Зем. вр. С. Гельбштадть, Бердян., Тавр. 

Кеттерерь Конст. Людвиг. 15 Л. 99х. а. Мл. вр. Л.-Гь. С. -Петербургск. пол. Варшава. 

Кетчерь Ник. Яков. 59 Д. 87 к. 6. Прив. -дои. Военно-Мед. Акад. СПБ. 

Кефели Илья Фед. 60 Л. 88 н. с. Зем. вр. Д. Бахч-Эли, Симферон., Тавр. 

Кефели Яковъ Тосиф. 76 Л. 901. Мл. вр. Квантун. эк. П. -Артурт. 

Жеферъ Ник. Ив. 64 Д. 91, Вр. бол. Кр. Кр. для фабр.-зав. раб. Одесса. 

Кечеджи Дмит. Ив. 65. 93. Жел.-дор. вр. Ст. Дебальцево, Бахм., Екалериносл. 

Кечекьянъ Асватацуръ Степ. 59 Л. 85 т. с. Гор. вр. Нахичевань, Ростов. Донси. 

Кечекьянцщь (Кечекъ) Амбарцумь Серафим. 72 4. 97. Жел. Дор. вр. Ст. Невинномысская, 
Баталпал., Кубанск.. 

Кешишевъ `Артем. Яков. 62 4.91 н, с. Огр. вр: лазар. Воси. Д. Д. Ломоха, Нетергоф., СПБ. 

Кибальчичъ Григ. Васил. 73 4. 901. Зем. вр. С. Великая Тополь, Новозыб., Черниг. 

Кибальчичь Ник. Арсен. 56.7. 84 н. с. Зем. вр. С. Мал. Щербиничи, Новозыбков. Черниг. 

Кибель Ефроимъ Монс. 70 Л. 95 к. а., Вр. зем. глазн. бод. с. Красный Яръ, Самарск. 

Кяберъ Евг. Феликс. 76 Л. 901. Зем. вр. с. Исаклы, Бугурусл., Самар. 

Киберъ Эдуар. Эмил. 45 Д. 71 д. с. с. Гл. д. мор. гов. и инсп. пор. Севастополь. 

Киборть Казим. ДЛонис. 57 Л. 85, впр. М. Куршаны, Шавел., Ковен. 

Киваковскй Стан. Ал-др. 71 ХЛ. 99. Сел. вр. М. Олевскъ, Овруч. Волын. 

Вивицый Ив. Карл. 64 Л. 93, впр. Виндава, Курл. 

Кивокурцевь Петръ Петр. 71 "7. 99 к.а. Ма, вр. 220 ифх. ин. Моршанскъ, Тамо. Д..В. 

Вивуль Эрнестъ Мартин. 62 Д. 88`к. с. тор вр. Венденъ, Лифл. 

Вигель Евг. Иван. 78 „Л. 901. Мл. вр. 5 В.-Сиб. стр. п. Д. В. 

Видановь Вас. Григ. 67 Л. 93 н. с. ем. вр. С. Захарково, Льгов., Цурск. 

Жизернцейй Вальг. Егор. 58 Д. 19. (Хир.), впр. Феллинъ, Лифл. 

Кизерицьй Влад. Конст. 57 Д. 82 н. с. Вр. учит. семин. Юрьевь, Лифа. 

Кизерецый Гусг. Ник. 71 Л. 97, вир. Рига. (За границей). 

Кизерицый Людвигъ-Гергардъь Вильг. 69 Л. 95, впр. Рига. 

Жизильштейнъ Шмуль Исаак. 64 Л. 84. (ДФт. п вн.), впр. Москва. 

Кизлеръ Тос. Войц: Франц. ‘72.7. 900, вир. Бр.-Литовскъ. 

Жизо Ал-дръ Ал-др. 44 Д.17 с. с: У. вр. Владимрволынскь, Волын. 

Кикиморниь Серг. Мих. 63 Л. 87. (Вн. и нерв.), вир. Москва. 

Кикодзе Титу Сем. 60 Д. 86`с. с. Губ. вр. Тифлисъ. 

КЖикуть Морт. Георг. 67 Л. 95, впр. Рига. | 

Вильдюшевекй Влад. Степ. 73 /. 98 к. а. Мл. вр. 243 рез. баг. Уфа. Д.В. 

Кильдюшевеый Ив. Степ. 60 Д. 83 к. с. Сг. вр. 81 драг. пол. Кременець, Волын. 

Килюшко Ник. Ив. 66 Д. 92 нп. с. Мл. вр. 3 тв. лег. арт. парка. Варшава. Д. В. 

Кинбарь Ниг.-Аполлин. Леонар. 69 Л. 93 и. с. Сел. вр. С. Цуртамышъ, Челябин., Оренб. 

Кинбергь Шая-Берь Исаак. 63 Л. 87 к. с. Сел. вр. С. Преображенское, Орсь., Оренб. 
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Кимонть Людв. Игнат. 30 7. 60 к. с., ‘впр. Кронштадт. те” — р. 
‘Жимонтъ Мих, Петр. 70 Л. 95 н. с. Сверх. орд. Мих. бол. бай, п 

Кинасть Пав.-Эрвинть Карл. 67 Л. 94 к. &., впр. Пр. Конапэ; 'Вер., 1. 

Кинаетъ Руд. Руд. 63 С. 89 к. с. Св. орд. "Елиз. дфтск. бол. СПБ. д. В 

Винель Гос. Франц. 410 Л. 66, вир. Варшава. 

Кииндлеръ Стан.-Ириней Мих. 63 Л. 89, впр. Кобринъ, Гродв. 

*ВиндяковъЕвгр. Сем. 20 Л. 42 н. ‘с. д. Печуры, Галич., Костр. ^^ 

Киншинъ Мих. Ал-др. 54 4. 82 к. с. Гор. вр. Тамбовъ. о . р 
Виларисовъ Ник. Петр. 49 Л. 71. (Акуш.) н. с-, впр. Рязань. ‚ 
Жипарск!й Рене-Карлъ-Викт. Валент. 67'Л. 94 н. `с. Св. ас. кл. дист. а. ке: СПБ. 
Киперманъ Хаимъ Яик. 62 Л. 92. (3у6.), впр. Смоленску. Е . 
Кпрбниеъ Гершъ-Герць Лейб. 64`Л. 89. Вр. дома трудолюб. `Одесса. се | и 
Вирзнеръ Довъ-Беръ Нохум. 67 Л. 95. (Акуш., жен. и дфт.), впр. ах ив 
Кириковь Ник. Ник. 61 `Д. 85 к. с. Прив.-доц: и св. конс. Крест. `06.`Кр. Ку. ОВ | 
Вирнковъ Ник. дедот. 81 Л. 904. Мл. вр. 156 пёх. пол. с. Сарыкамыть, Карек: Сет 
Кириллинъ Алекс. Ив. 65 Л. 91 т. с. Св. вр. Владычне-Покр. Общ. - Кр. Кр. "Москва: — 
Вирилловек1й Фед.-Поликари. 50 /. 73. (Вн.) с. с. СТ. вр: Неплюев: кад, кор. Оренбург. 
Кирилловь Ник. Мих 76 ./. 900. Зем. вр. С. Ржавець, Короч., Курск. 
Кирилловъ Пав. Ив. 61 Л. 87 к. с., впр. Кострома. ее. 
Вирилловъ Пав. Конст. 72 Л. 97 в. а. Мл. вр. 40 пфх. пол. Варптава: Е 
"Вириловичъ Ал-дръ Клемент. 36 Л. 59-5. с. Духовщина, Смолен. ох 

Кириловъь Ив. Ив. 71 Л. 901. Мл. вр. Л.-Гв. 2 стр. бат. Царское Сехо, спБ. 
Кириловъ Иод. Ник. 58 Л. 85. (Сиф. и мочепол.), впр. Харьковъ. и: 
Кириловъ Тона Фед. 52 Л. 83. (Вн.н вен.) к. с. Мл. вр. 7В. ©. стр: п. Ур. Ново-  евоное: три 
Кириловъ Мих. Емел. 46. Д. 69 д. с. с.: Кори. вр. 4 арм. корп. Минокъ. т г. на 
Кприловъ Ник. Вас. 60 Л. 88 к. с. У. вр. Анадырь, Прим. 

Кирильцевъ Серг. Ив. 58 ДЛ. 82 к. с. Орд. 2 гор. бол. и вр. гор. учил. Москва. 
Жирица Ник. Георг. 64 Л. 91. (Хир.). Жел.-дор. вр. Ст. Жмеринка, Винниц., а - 
Кириченко Яков. Кирил. 58 Л. 86 к: с. Вр. рез. Военно- ев: Иноп. Я. В. 
Виравовь Степ. Ильичь 49. Л. 75 к. с., впр. Одесса. 

Виркевичъ Вас. Аким. 49 Л. 18, вир. Одесса. . | Е 
Киркевичъ ед. Аким. 70 Л..97. (Глаз.). Вр.-спец. 06. сест. Вр. Кр. те 
Виркель Адольфъ-Хаимъ Мих. 60 (7. 84 к. с. У. вр. Челябинскъ, Оренб. : 
`Виркоровъ Зах. Григ. 73 Л. 96. (Акуш. и жен.) т. с. Св. вр. губ. зем. бол. ВИНО, 
Киркоровъ Стен. Карабет. 68 Л. 94 т. с. Орд. зем. больн. ОН 

Вировичъ Дмит. Кирил. 23 Д. 56 д. с. с., впр. СПБ: 

Вирсановь Вас. Ив. 54 Л. 81 к. с. Ст. вр. Упр. Атам. Черк. окр. В. Я. Новочарвек, 
Кирсановь Ник. Ив. 62 Д. 87 к. с. Вр. окр. бол. Ст. Каменская, Донецк., Донск. : 
Вирета Афан. Иван. 71 Л. 99. к..а. Мл. вр. 42 пфх. и. Кременец, Волын, аи 
ЕКнрхбергь Людв. Мартын. 16 Л. 43 ка, впр. СПБ. - Бе. 
Кирчевъ Ник. Стоп. 66 Л. 93, вир. СПБ. 

Жнршмань Яковъ Сигизм. 77 Л. 903. (Гхазн.) Вр. бол. Брянск. зав. с. БЪжица, Брян., ори. 
Киршонъ Левъ Ал-др. 65 Л. 93. Гор. вр. Перемышль, Калуж. : 
Жнрштейнъ- -Киршенталь Ив. Андр. 67 ДЛ. 94, впр. М. Фрауенбургъ, Гольдинт., Кура. 
Кирьяковъ Вал. Ал-др. 74 Л. 99. Ас. зем. бол. Сермевъ Посадъ, Дмитр., Моск. 
‚Кирьяковь Ник. Викг. 36 Л. 64 к. с. Фабр. вр. Воскресенскъ, Звенигор., Москов. 
Вирьяновъ пе Павл. 62 Л. 90. Жел.-дор. вр. Веневъ, Тульск. _ 

Вирфевьъ Игорь Ал-др. 75 Л. 902. Зем. вр. С. Бичевинка, БФлозер., Новгор.` д, В. 
Кирвевъ Мих. Петр. 73 Л. 99. Экст. Сокол. бол. и деж. вр. Ими. театр. `Москваз. 
Жиселевичь Ник. Андр. 57 Л. 83 к. с. Ст.-вр. 21 сапер. бат. Кевъ. 
Киселевек!й Адольфъ Матв. 45 Л. 70. (Вн. и’ жен.), вир. М. Грицевт, Заслав. Волыв, 
иселент, Васил. Иван. 74 Л. 908, впр. Екатеринодар. 
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Киселевь Владим. Григ. 51 Д. 76 с. с. Ма. орд. воен. госп. Каевъ. 

Жиеелевь Дмит. Ал-др. 32 Л. 59 д. с. с., вир. Ставрополь (уб.). 

Киселевъ Ив.. Ив. 41 Л. 65 с. с., вшр. Нижн -Новгородъ. 

Киселевь Мих. Гавр. 49 Л. 77 к. с. У. вр. Кунгуръ, Перм. 

Киеелевь Мих. Ив. 65 Л. 94. Вр. гор. бол. 'Гемрюкь, Кубан. 

Киселевъ Мих. Конст. 54 ФД. 18. (Вн., гор. и ушн.) к. с., вир. СИБ. 

Киеелевъь Мих. Конст. 79 „Л. 903. 'Ушн., горл. и нос.) Мл. орд. воен. гоеп. Иркутекъ. 

Виселевъь Никита Никит. 43 С. 66 к. с., впр. Бобруйскъ, Минск. 

Киселевъ Ник. Кирик. 70 Л. 97. (Вн.). Орд. клин. ун. Москва. 

Киселевъ Ник. Серг. 59 Д. 85 с. с. Проф. и ак. родовси. зав., вр. соб. Е. И. В. Баш. но 
учр. Имп. Малыши и Мар. ж. учил. СПБ. 

*Киеелевъ Петръ Андр. 23 Л. 47 н. с. Гадячь, Полтав. 

Киеелевь Петръ Евграф. 66 Л. 91 к. а. Св. вр. Орлов. леч. для приход. я: 

Киселевъ Яковъ Федот. 61 .Т. 89 к. с. Вр. богад. М$ъняевой н жен. прогимн. Кашинъ, Твер. 

Киеель Ал-дръ Андр. 59 Д. 83. (Дфт.) с. с. Ст. орд. дфт. бол. Св. Ольги. Москва. 

Кисель Вас. Арс. 12 ДЛ. 99 к. а. Мл. орд. воен. госи. Харьковъ. 

Кисель Ив. Андр. 57 Л. 90 к. с. Ст. орд. воен. госп. Варшава. 

Кисинъ Яковъ-Берь Израил. 69 Л. 94. (Хир-), впр. М. Шкловъ, Могил. 

Киеличенковъ Тимоф. Тимоф. 55 2. 80. (Вн.) к. с. Гор. сан. вр. Харьковъ. 

Киеляковъ Пав. Владим. 76 .7. 99 к. а. Мл. вр. 2 грен. пол. Москва. 

Кислякъ-Станкевичъь Каз.-Юнанъ Франц. 70 Д. 95. Зем. вр. Клинъ, Москов. 

Енссеръ Григ. Леонов. 61 (Л. 89. (Зн. и дфт.), внр. С. Б. Ленатиха, `Мелитон.. 'Таврич. 

Кистеръ Пав. Эмил. 50 Д. 71 к. с. Мл. вр. и преп. род. зав. и пр.-доп. ун. Москва. 

Кистяковенй. Ал-дръ Фед. 65 Л. 91, впр. Клевъ. 

Киетяковекй Евг. Вас. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр, + понт. бат. В 

Кистяковек1Й Серг. Федор. 71 Л. 98 к. а. Мл. вр. 9 фл. эк. Либава, Гроб., Курл. Д. В. 

Киевлевичь Дмит. Адам. 56 Л. 86 к. а. Жел.-дор. вр. Усмань, Тамб. 

Китаевъ ед. Як. ? Л. 99 Св. лабор. ун. Казань. 

‚Ентерманъ Бер. Пейс. 72 ДЛ. 96. (Вн. и дфт.), вир. СПБ. 

Китнерь Оск. Тероним. 69 ДЛ. 96. и и гин.), впр. СПБ. 

Киттга-Виттель Егоръ-Ник. Егор. 57 . 83. (Гидрот.), впр. М. Дуббельнъ, Рижек.. Лифи. 

Качигинъ Ал-дръ Куз. 57 ДЛ. 83 к. с. ‘т. вр. 34 драг. пол. Волочинскъ, Волынск. 

Кичинъ Аронъ-Даз. Лейб. 66 Л. 97. (Вн.), впр. Кевъ. 

Кишенск!й Дмит. Павл. 58.Д. 83. (Хир.) с. с. Проф. унив. Одесса. 

Кишинск!й Влад. Дан. 71 Л. 98. Зем. вр. М. Опошня, Зеньков., Полтавск. 

Кишинев! й Дмит. Ник. 59 С. 84 к. а. Зем. вр. с. Шустово, Льгов. Курск. 

Кишкинъ Влад. Сем. 50 Л. 715 н. с. Вр. Андр. общ. сест. мил. Саратовъ. 

Вишкинъ Ник. Мих. 64 Л. 89. (Нерв.). Почет. чл. Сов. дфт. приют. Москва. 

Кишкинъ Ник. Сем. 54 Д. 80. (Вн.) с. с. Проф. унив. Москва. 

Кишковевй Генр. Симон. 50 Л. 76. (Сиф., кож. и вн.), впр. Юевъ. 

Вишь Людв.-Ал-дръ Степ. 72 Л. 95. Зем. вр. Ялта, Тавр. Д. В. 

Вищукь Астаф. Дав. 65 (Л. 89 к. с. Вр. при Окр. В. -М. Унр. Ташкенть. 

Жевекй 'Ив.-Стан. Владс. 68 Л. 97, впр. Варшава. 

Юевеви Франць Роман. 58 Л. 84. (Хир.) н. с. Св. орд. Волье. бол. Варщава. 

ЕЮевщиневЙ Тимоф. Степ. 68 Л. 95 п. с. Мл. вр. 180 ифх. п. Юевъ. Д. В. 

№Мяницынъ Ив. Ив. Д. 55 79. (Вн.) с. с.Ст. вр. арт. склада. Кевъ. Д. В. 

Владницеый Ник. Феликс. 77 Л. 908. Мл. вр. 124 пфх. пол. Харьковъ. д. В. 

Влаесеенъ Сахуилъ Ферд. 83 „ХР 68, впр. Митава. 

Влаесенъ Эрнес. Фридр: 54 Л. 84. (Глазн.), вр. Ковна. 

Клау Фридр. Фридр. 70 Л. 96, вир. Юрьевъ, Лифл. 

Влаузманъ Исаакъ Монс. 54 Л. 82 к. с. У. вр. Маруполь, Екатериноса. 

Влаузмань Юсифъ Монс. 62 Л. 89, вир. Им. Ребиндера, БФлгор., Курск. 
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Клаузманъ Манусъ Монс. 64 Л, 90. Зав. вр. . Мавзовсьй рудн., Славяносерб., о 
’Влауетынь Фердин. Хриетоф. 74 Л. 901, впр. Им. Гренпгофъ, Добл... Кура. 
Клауеъ Павл.-Альфр. Карл. 60 Л. 91 н. с. Полиц. ву. М. ть Иллукст., Курл. 
Клебановек!й Влад. Павл. 80 Л. 904, впр. Юевъ. 

Клебановь Бор. Мордух, 71 Л. 99, впр. евъ. 

Клевезаль Влад. Павл. 74 ДЛ. 88 н. с. впр. С. Тума, Касимов., Рязаи. 

Клевезаль Евген. Роберт. 61 Д. 89 н. с.. Ст. орд. окр. леч. дути. -бол. Виз ЗЬНО. 
Клевезаль Эдуардь Фед. 1+4 Л. 38 к. с., впр. СИБ. 

Клеверъ Евген. Франц. 37 Д. 64 с. с. У. вр. Ревель. 

Влевцовь Ив. Михайл. 68 Л. 99. У. вр. Щигры, Курск. 

Влевцовь Илья Мих. 54 ДЛ. 80. (Вн. и дЬт.) к. с., впр. Муромь, Влад. 

Клеймань Зельм. Исаах. 63 Л. 89, вир. Ст. Бирзула, Ананьез., О 

Клейнадель Ив. Людв. 50 Л. 15. (Сиф. и кож.), вир. Варшава, 

Клейнбергь Альфонсь Людв. 64 Д. 91. Вр. при мин. вод. М. о Баусск., Лифх. 
Клейндинсть Адольфъ Карл. 57 Л. 83. Фабр. вр. Згержь, Лодз., Петрок. 
Влейненбергь Вильг. Фридр. 24 Л. 52 к. с., втр. Туккумъ, Кура. 

Клейненбергь Карл. Карл. 79 Л. 904. Вр. для усовершт. клин. воен. госп СПБ. 
Клейненбергь Юлй Вас. 21 Л. 53, вир. Харьковъ. 

Клейнерь Берка Абр. 68 ФЛ. 93, вир. Юевъ. 

Клейнерь Серг. Мих. 52 Л. 73 с. с. От. вр. страннопр. дома Шереметева. Москва. 
Клейнманъ Ал-дръ Ив. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. 105 иЪх. нол. Вильна. Д. В. 
Клейнманъ Мееръ Тосиф. 61 Л. 871, вир. Жевъ. 

`'Клейнъ Бер. Бор. Гириг. 69 Л. 900, впр. Рига. 

Клейнъ Беръ Ежев. 74 Л. 901, впр. Кевъ. 

Клейнъ Евг. Мих. 68 ДЛ. 94. а., впр. Елисаветградъ, Херс. р 

Клейнь Ив. Ив. 27 Л. 57 к. с. Гор. вр. и Гор. голова. Карасубазаръ, Симфероп., Тавь 
Клейнъ Ив. Фед. 37 Д. 61 аа. с. Проф. и дек. мед. факул. унив. Москва. 

Клейнт Леон. Лейз. (Тосиф.) 77 Л. 901. Зем. вр. С. Канаевка, Никол., Самар. 

Клейн» Самуиль Гершк. 50 Л. 76. (Горл., нос., ушн. и вн.), впр. Одесса. 

Клейнъ Стан. Яков. 63 Л. 88 ц. с. Св. орд. евр. бол. Варшава. 

Клейнь Юлий Беров. (Борис.) 61 Д. 90. (Нерв.). Жел.-дор. вр. Ст. Дно СПБ. Витеб. ж. д. 
Клековкинъ Никол. Григор. 76 Л. 900. Зем. вр. С. Пьяный Боръ, Елабуж., Вят. 
Клеменовь Вас. Тихон. 68 Д. 96. (Вн. и дЬт.) к. а У. вр. Одесса. 

Клементьев Влад. Них. 51 ой 16 к. с. Ст. вв. Гв. кон. арт. бриг. СПБ. 
Влементьевь Ник. Герас. 52 Л. 76; Гор. сан. вр. Москва. 

Клементьевь Яковь Игнат. 60 Л. 84 т. с. Орд. клин. и сотруд. благ. общ. Харьковъ. 
Клеменеь Герб. Ал-др. 76 Л. 99. Мл. вр. Сандомир. бр. погр. стр. Пос. Осфкъ, Радом. 
Клеменць Эдуар. Эдуар. 61 Д. 89 к. с. Конс. леч. комит. ниш. и дир. дЪт. приюта. СПБ. 
Влеммъ Оттонъ Оттон. 63 Д. 90. (Д%т.), впр. М. Маюренгофъ, Рижск., Лифл. 
Клеммъ Паз. Карл. 62 Д. 90 т. с. Вр. дЬтск. амбул. Кр. Кр. Рига. 
Клемитнеръ Исид. Герш. 60 Д. 83. (Глазн.), впр. Туккумъ, Курл.. . 
Влемитнерь Луи Гери. 65 Д. 89. (Ушн., нос. и горл.), впр. Рига. ь 
Клемитнеръ Максь Герш. 67 Д. 91. (Сиф., кож. и мочен.) н. с., впр. Ярославль. 
Жленкинъ Вас. Макс. 72 Л. 99. Ас. леч. душ. бол. губ. зем. Херсонъ. 

Вленовь Ал-дрь Конст. 69 Л. 96. Горнозав. вр. Берестово-Богодух. руд., Таганр., Дон. 
Кленцовь Ник. Зах. 51 Д.76. (Нос. и ушн.) к. с. Бриг. вр. саперн. бриг. №евъ. 
Влесеъь Эдуар. Богд. 34 Л. 715. (Вн.), впр. Варшава. 

Клецкинь Мих. Ефим. 72 Л. 99, -впр. Ростовъ, Дон. 

"Клецк й Андр. Каспер. 84 Л. 68 к. с. М. Глускъ, Бобруйск. Минск. 

Клецк Карль Валер. 66 Л. 91, вир. Варшава. 

Клецей Конст. Матв. 73 7. 901. Ма. вр. 104 их. п. Августовъ, Сувал. 

Жлёць Евг. Людвиг. 68 ФД. 95. У. вр. Радиминъ, Варш. 
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Жлечетовъ Влад. Яковл. 75 Л: 99. в. а. Мл. вр. Л. Гв. `Волын. пол. Варшава. ` 

Клечетовъ Як. Як. 74 Л. 97. к. а. Мл. вр. 92 пЪх. пол. Нарва, Ямб., СПБ. 

Жливанск! Раф.-Ааронъ (Аркад.)`Моис. 68 Л. 94. Вр. Чулковскаго руд., "Таганрогск. ь. Доне. 

Клигель Тос. Вяч. 70 2. 96 к. а. Сел. вр. С. Тевлево, Тюмен., Тобол. 

Еликовичъ Стан.-Раймундь Казим. 53 Д. 16. (Вн.) к. с. Ст. орд. воен. госл. и деж. вр. 
при Дир. Имнер. театр. Москва. 

Ёлименко Вас. Ник. 68 Д. 93 н. с:, непракт. СПБ. 

Клименко Викт. Вас. 45 С. 68. (Нерв.) с. с. „ВР ‘кон. зав. Вл. уч. (И. Млыш. СПБ. 

`®лименко Влад. Конст. 52 ДЛ. 82 к. с., впр. 2. 

Клименко Влад. Степ. 58 Л. 32 с. с. ом. обл. вр. ЕКолерикодаръ. 

Влиненко ДюнисШ Килии. 45 Л. 73. (Хир.) к. с. Гор. вр. Одесса. 

Клименковъ Степ. Иван 70 ДЛ. 971, к. а. впр. Москва. 

Елиментовъ 1ос. Вас. 61 ДЛ. 84 к. с. Ст.вр.1 3.-Сиб. стр. бат. Усткаменогорска,, аи 

Ёлиментовъ Тимоф. Алекс. 54 Л. 97 т. с. Мир. Суд. Стан. Великокняжеская, Сальск:, Донсг. 

Ёлимовичъь Адамъ Фелиц. 67 Д. 90 н. с. Мл. вр. _ грен. п. Москва. Д. В. 

Жлимовичь Иппол.-Викент. Казим. 08 (Л. 95 Н. с. У. вр. Казань. 

Елимовичь Ник. Ник. 73 Л. 98. Суд. гор. вр. Рига. 

Влимовичъь Франць Казим. 64 Л. 90. (Хир. и жен.), впр. ее Волын. 

Влимовек!й Ал-дръ Павл. 74 Л. 901, вир. Тверь. 

Елимовъ Вас. Ив. 67 Л. 93. Зем. вр. С. Стремилово, `Серпух., Моск. 

Влимовъ Ив. Ал-др. 65 Д. 90. (Хир. и дёт.) к.с. Ст. вр. вдов. дома, вр. Алекс. Инст. и 
препод. Инст. Ими. Мар. СПБ. 

Климовь Ив. Артем. 68 Л. 94. Зем. вр. Стан. Правоторовская, а Донск. 

Влимовь Ив. Фед. 61 Л. 86, впр. Харьковъ. 

Елимонтовичь Брон. Феофил. 31 Л. 54 с. с., вир. Темиръ-Ханъ- -Пура. | 

Жлимчицей Тосиф. Ив. 55 Л. 81 Е. с. Ст. вр. 157 иЪх. пол. Бобруйскъь. Минск. Д: в 

Влимчицеьй Левъ Ив. 67 Л. 93. Ж.-д. вр. Купянскь, Харьк. (Упр. Гл. Вр. Инси.): д. В 

Влимшинъ Арсен. Ник. 68 Л. 94. т. с. Жел.-дор. вр. Тюмень, Тобол. 

Влингенбергь Стан. Феликс. 61 Л. 89. Зав. вр. С. Горловка, Бахмут., Екалериносал. 

Влинъ Эрн. Эрн. 34 Д. 57 д. с. с. Гл. докт. 1 гор. бол. и совфщ. чл: Врач. Упр. Москва. 

Клириковь Дмитр. Конст. 75 Л. 902. Зем. вр. Бобровъ Воронеж. 

Елисенко Ал-дрь Афан. 70 Л. 96 т. с. Зем. вр. С. Ворожба, Лебед., Харьк. Д. В. 

Влиенчь Радов. Сав. 72 4. 900, впр. Одесса. 

Елитинъ Ив. Ив. 60 Л. 90 н. с. Мл..Вр. м$ст. лаз. Оренбургъ. 

Ел!озенбергь Фаб. Юман. 75 Л. 99. (Ви. и нерв.). впр. Варшава. 

Жллоновеый Леонардъ Феофил. 37 Л. 65. Зем. Начал. М. Бричаны, Хотин., Бессар. 

Жл1онекй Дав. Лейз. 55 ДЛ. 81 н. с. Мл. вр. 15 пЪх. пол. М. Ладыжинъ, Гайсин... Подол. 

Вл1оринъ Илья Тосиф. 77 .7. 900, впр. Харьковъ. 

Ел1оесь Игн. Аполл. 72 Л. 97 к. а. От. вр. 5 В. С. стр. арт. бт. Д. В. 

Вл1отгь Леонъ-Каз.-Зенонъ Эдуард. 68 Л. 95 к. а. Мл. вр. Черномор. бр. погр. стр. *. 

Клобуковъь Ник. Вас. 56 ДЛ. 80 к. с. Зем. вр. Бирскь. Уфим. 

Влобуцый Ал-дрь Мих. 42 Л. 64 к. с., впр. Тамбовъ. 

Влобущый Серг. Мих. +6 Л. 68 с. с., впр. Воронежъ: 

Влодницеый осифъ Вас. 36 Л. 67 к. с., вир: Каменець-Подольскъ. 

Жлодницкй Ник. Ник. 68 Д. 93 н. с., впр. СЪ. Д. В. 

Клоковъ Яковъ Георг. 74 `Д. 901. Уч. вр. М. Мащовъ, Цовел., Волын. 

Елопманъ (бар.) Фед. Эмил. 71 .Т. 900. Мл. вр. Сибир. Эк. Владивостоку. м 

Клопотовичъ Викт Феофил. 65 Л. 89. (Вн.) к. а., впр. С. Лавриновцы, Засл., Волын. 4. В. 

Ёлонотговичь Елисей Ильичь 47 Л. 81. (ДЪт.) к. с. Мя. вр. Восп. Дома. Москва. 

Ёлопотовеклй ВикентШ Петр. 38 Л. 65, впр. Бердичевь, Юев. 

- Елопотовекй Викт. Петр. 28 Л. 55, впр. М. Немировъ, Брапл., Подол. 

Клонотовекй Тить Матв. 41 Д. 64 к. с., впр. Орель. 
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‚Клонферъ Карл-Евг. Фрид. 12 Л. 97, вир. аи 

Клоссовсьлй Болесл. Эдмундов. 70 Л; 99. (Вн.),‘впр. М. Городище, Минск. 
Клоузманъ (Клозманъ) Исаакь Моис.. 54 Л. 82 к. с. У. вр. Обоянь, Курск. 
Клочковъ Ив. Терент. 65 ДЛ. 90 к. с. ‚ Зем. `Вр. с. Сальково, Купянск. а 
Клуптъ Ханань Залман. 69 Л. 94 к. з.., впр. Баку. баг 
Клушанцевъ Влад. Мих. 69 ДЛ. 95. Рев. Контр. Пал. Тверь. 

Клушанцевь Серг. Ал-др. 74 Л. 900. Зем. вр. Старица, Тверск. 

Влыковъ Левъ Леонт. 59 Л. 83. Вр. зем. и гор. прем. пок. Самара. _ 

Клюдтгь Рейнгольдь Ив. 70 Л. 98. Зем. вр. С. Вознесенское, Бердянск., Таврия. а 
Клюевъ Пав. Ал-др. 64 ДД. 89 к. с. Ст. вр. кри. арт. Свеаборг. 

Клюжевь Ник. Сем. 69 Л. 95 к. а. Губ. зем. вр. Самара. . 

Илюкинъ Ал-дръ Ал-др. 10 Л. 95 н. с. Мл. вр. 4 пфх. пол. Смоленску. Л. В. 

'Влюковеый Ив. Ив. 31 ДЛ. 57 с. с., впр. Ковна. 

Клюковевйй Пав. Сем. 57 ДЛ. 89 н. с. Вр. реал. уч. и преп. Ж. гим. Новозыбковъ, Черв, 
Ключансый Тих. Дмитр. 15 Л. 901. Мл. вр. 15 арт. бриг. д В.. о 
Ключаревь Ал-дрь Сем. 48 Л. 14 с. с. Зем. вр. Никольскъ, Вологодск. . 
Ключаревь Мих. Гавр. 58 Л. 83. с. с. У. вр. Астрахань. | 

Ключаревь Петръ Гавр. 55 Л. 18 к. с. Зав. вр. и вр. прогимн. Вязники, В. 
Ключаревъ Серг. Иван. 77 ФЛ. 900. (Вн. и дфт.). Вр. арест. дома и завод. Москва. 
Ключаревь @еокт. Прокоф. 53 Л. 78 с. с. Ст. вр. Александр. воен. лаз. Варшава, 
Клюшниковь Евген. Андр. 75 Л. 90 н. с., вир. Одесса. 

Клярнерь Иванъ-Феофиль Емельян. 57 Л. 81, впр. Люблинъ. 

лрнерь Семенъ Эмил. 61 Л. 86, впр. Пос. `Блжице, Люблин. 
Клярфельдь Исзакь Насон. 62 ДЛ. 89, вир. М. Новоукраинка,. в `Херсоя. . 
Клярфельдь Монс. Ноев. 76 4. 904 "Зем. вр. С. Новокрасное, а ЕВоОЧОЕ., 
Клячинъ Конст. Фед. 52 Л. 19 с. с. У. вр. Тифлисъ. = . 
Илячкниь Венам. Ханм. 58 Д. 87 к: с. Гор., тюр. и жен. прог. вр. Тара, Тобой. 
Клячкинъ Гирш.-Дав. Абр. 66 Д. 91. (Нерв.). Орд. клин. унив. Казань. 

Илячкинь Мейлахъ (Мих.) Абр. 68 Л. 93. Гор. вр. Сенгилей, Симбирск. = 
Клячкинъ Ноть Абр. 10 ЛД. 96 т. с. Гор. и тюр. вр. Верхнеуральскъ, а 
Клячко Левинь Мовш. 56 (Л. 84, вир. СПБ. 

Жлячко Тосифъ Серг. 47 Л. 71. (Акуш.), впр. Москва. 

Клячко Рубинь Хаим. 71 ДЛ. 96, вир., ть Ломж. 

Вмита Ив. Сигизм. 75 Л. 902. (Вн.). Вр. частн. леч. Варшава. 

мита Ив. Франц. 66 Л. 90. ее Зем. вр. С. Еланець, Елизаветгр., Херсон. ‚ 
Инабе Петръ Яков. 52 Л. 79 к. с., впр. Хут. Сред. Суходолъ, Старобфльск.., Харьков. 
Внапинек!й Болес. Викент. 63 Л. 87, вир. М. Гонюндзъ, Бфлосток., Гроднен. 
Кнание Вильг.-Теод. Теодор. 71 Л. 98. (Вн.), впр. Варшава. . 

Кнастерь Лейз. Гавр. 68 Д. 91 (Вн.) н. с. Орд. клин. ун. р 

Кнастерь Станисл. Габруел. 75 Л. 901, вир. Варшава. д. В 

Енауть (фонъ) Артуръ Карл. 56 Д. 86 к. с. Вр. Ночг. “Тел. конт. Ростовъ, Донсь 
Кнеплеръ Гдаль-Ицка Исаак. 45 ДЛ. 82 к. с. У. вр. Мокшаны, Пензен. | 
Жнери Авг. Авг. 58 Л. 76. (Мочепол.) с. с. и. вр. 15 иЪх. див. Одесса 
Енерцеръ Ник. Андр. 33 Л. 55 д. с. с. Губ. Врач. Инси. Тула. 

_Внижниковъ Влад. Васил. 75 Л. 99. Вр. зем. бол. Хвалынскъ, Сарат. ЗО 
нижниковъ Мих. Васил. 74 Л. 902. Зем. вр. Сл. Михайловка, Богучар., Воронеж. 

Енирель Левъ Самойл. 78 4. 904. Зем. вр. С. Перещепино, Новомосков., ЧИ 

Внолль Казим. Гращан. 49 Л. 78 к. с. Ст. вр. 10 пфх. п. Калуга. Д. В. | 

Внорре (фонъ) Георг. Ал-др. 64 Д. 89. (Жен.), вир. Рига. 

Кнорре Ник. Адольф. 62 Л. 89. Зем. вр. С. Терновка, Балали., Сарат. 

Кнотте Богля. т 65 Л. 91. ее ), впр. Юевъ. 

Кнотте Брунонъ Стан. (Генр.) 70 Л. 96. (Пеих. и нерв.). Орд. леч. а Одесса. 


Кнохенеернь  Гуго-Пав. Карл. 67 Д. 
Кнохь Вильг. Андр. 56 Д. 80 с. с. Ст. вр. Марин. бол. 
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93, впр. Рига: - 
СПБ. 


Кнюпферъ Адамъ. Рудольф. 64 Д. 91. (Хир.). Зав. вр. Коломна, Московск. 
Княжецикйй Влад. Ник. 73 Л. 97 к. а. Мл. вр. 106 иЪх. пол. Вильна: 

Княжецюй Ник. Ник. 67 Д. 93 н. с. Мл. вр. 88 пфх. пол. Аракч. каз. Новгор. Д. В. 
Енязевь Ал-дръь Вас. 61 Л. 91. Зем. вр. С. Ворсма, Горбалтов., Низжегорол. 

Князевь Вас. Ник. 65 Л. 89. Зем. вр. Епифань, Тульск. 

Енязьковъ Влад. Ильичь 67 ДЛ. 90 т. с. Проз. Яузек. отд. бол. чернораб. Москва. . 


Коберть Рудольфъ Фридр. 54 Д. 77 с. с. (Герман). 

Кобзаренко Евген. Ильичъ 61 1. 88 к.с. Сверхшег. вр. погр. стр. Ченстоховъ, Петрок. 
Вобзаренко Серг. Ильичь 73 Л. 99 к. 
Кобоеъ Генр. 
Кобринецщь Карль Вас. 33 Л. 61, впр. М. Высоколитовскъ, Брест., 
Кобылецкй Филип. Тос. 
Кобылинсый Ив. Доминик. 43 Л. 711 т. с., 


/. В. 
а. Мл. вр. 126 пЪх. пол. Острогъ, Волын. 

Сильван. 75 Л. 900. Горн.-зав. вр. Д. Староховице, Илжец., Радом. 
Гродн. 

75 Л. 900. Мл. вр. 21 драг. п. Владимръ-Волынекъ, Вол. 
впр. БФлостокъ, Гродн. 


Кобылинсвй Франць Франц. 48 Л. 78. (3уб.), впр. Варшава. 


Кобылинсый Эдуардь Эдмунд. 74 Т. 903, 


впр. Варшава. 


Кобылиненя-Кемпенъ (фонъ) Оскаръ Ант. 56 Л. 83, вир. Мыза Кемиен', Валк., Лифи. 
Кобылинъ Ал-дръ Ал-др. 41 Д. 65. (Вн. и горл.) тайн. с., впр. СПБ. 


Кобылинъ Вас. Ал-др. 47 Д. 69. (Сиф. и кож.) к. 
Кобылинъ Ник. Сем. 


с., Вир. Тифлисъ. 


15 Л. 98. (Хир.). Фабр. вр. Павловсый Пос., Богород./ Моск. 


Кобылянск!й Авр. Нахим. 53 Л. 78, вир. СПБ. 


Кобылянсый Люшй Ремицев. 
Кобылянекй Созонть Феодос. 


55 Д. 16 с. с. Пом. губ. вр. Баку. 
54 Д. 83 к. с. Ст. вр. 12 драг. иол. Бфлостокъ, Гродн. 


Кобыщановъ Нарц. Гавр. 68 Л. 95 вир. Ростовъ, Донск. 


Ковалевеюнй. 
Ковалевевй 
Ковалевеый 
Ковалевекй 
Ковалевеый 
Ковалевеый 
Ковалевскй 
Во валевсый 
Ковалевеый 
Ковалевещй 
Ковалевеый 
Ковалевскый 
Ковалевский 
Ковалевскый 
Вовалевсый 
Ковалевеый 
Вовалевсый 
Ковалевенй 
Ковалевенй 


Ковалевъ Викт. 
Жовалевъ Кариъ Калин. 53 ДЛ. 81 к. 
Ковалевъ Серг. Ник. 55 Л. 18 к. с. Вы, вр. С. Нов. Александровское, Мосал., 


Викт. Вас. 37 4. 64 к. а. Зав. вр. Невьянск зав., Нкагеринбург., Перм. 
Витольдь Тосиф. 63 . 88. (ДЪт.). Жел. дор. вр. Лукояновь, Нижегор. 
Влад. Аполл. 55 Д. 86. (Вн.) к. с. Ст. вр. 183 ифх. рез. пол. Варшава. 
Влад. Павл. 73 Л. 900. Зем. вр. С. Макотино, Сосниц., Черниг. 
Германъ Пазл. 62 Л. 86. (Окул.) к. с. Ст. вр. 223 рез. пол. Воронежъ. 
Ив. Дмит. 59 Л. 82 к. с. Ст. вр. 122 пЪх. пол. Харьковъ. д. В. 

Ив. Лук. 31 Л. 55 д. с. с., впр. Варшава. 

Ив. Яков. 60 (Л. 86. (Вн., гин. н аж.), впр: Петровокьъ, Саратов. 

Каз. Каэт. 66 Л. 93. Зав. вр. М. Саливонки, Васильк., Юев. 
Люц.-Маврик. Лющан. 66 Л. 93, вир. Казеницы, Радом. 

Мих. Влад. 64 ДЛ. 89 н. с. Сел. вр. М. Ротмистровка, Черкас., №ев. 
Никаноръ Вас. 71 Л. 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Ур. Термезъ, Закаси. 
Ник. Викент. 58 Л. 17 к. с. Зем. вр. С. Ишлей-Покровское, Козмодем., Казан: 
Ник. Ив. 74 Л. 900. Зем. вр. С. Сухой Карбулакъ, Сарат. 

Пав. Ив. 45 Д. 14. (Нерв.) д. с. е. Ироф. унив. Казань. 

Сократь Ив. 64 Л. 91 к. с. Мл. вр. Ник. Инж. Ак. СПБ. 

Стан. Томаш. 75 Л. 900. Участ. вр. С. ? Быховек., Могил. 

Флоран. Фед. 61 Л. 90 к. с. Вр. гор. бол. В$рный, Семипалат. обл. 
Христоф. Ив. 68 ДЛ. 94 н. с., впр. Бр.-Литовскъ. 

Семен. 74 Л. 900. и вр. Ростовъ, Дон. 

‚ впр. Хабаровскъ. 

Калуж, 


Ковалевъь-Рунск!й Ник. Павл. 32 Л. 54 д. с. с., впр. Юевъ. 
Коваленко Петръ там. 70 Л. 93 к. а. Зем. вр. Стародубъ, Черниг. 
Ковалинсый Ив. Мих. 54 ДЛ. 81. (Акуш.) к. с. Гор. вр. Линовець, ев. 


Ковальекй Борись Мих. 
Ковальекй Витол. Петр. 61 Л. 87 к. 


18 /. 903, и Юевъ. и 
. Ст. вр. 3 рез. бат. Нерчинскь, Забайк. /. В. 


> 


Ковальек1й Гавр. Андр. 69. 903. (Вн.) Жел.-дор. вр. М. Поченъ, Мгянн., Е1ев: 
Ковальский Ив. Ив. 63 Д. 87 н. с. Зав. вр. М. Червонное, Житомр., Во: ЗЫН. 
Ковальск Леонъ Ив. 24 Д. 52 с. с., вир. Каменецъ-Подольскъ. ‘| 
Ковальскй Фед. Ющан. 66 Д. 89‘ н. с. Ма. вр. 246 рез. бат. Ярославль, 
Ковальсый Франдъ Людв. 69 Л. 94. (Акуш. и гин.). Орд. кл. ун. Варшава. 
Ковальеый Франць Юлан. 62 Л. 92, впр. Пос. Рфки, Гарволин., СВдлен. . 
Ковальск!й де-Шымидент Алекс.-Фауст. Максим. 58 Л. 82 н. с. Орд. губ. зем. б ий 
Ковальчевенй Тос. Виктор. 75 Л. 900. Жел. дор. вр. Варшава. _ 

Ковальчевекй Францу-Карл. Юлан. 48 Л. 74 к. с. У. вр. Петроковъ. 

Коварскйй Абр. Герш. 59 Л. 87. (Кож. и мочен.), вир. СПБ. 

Коварскй Абель Мовш. (Альб. Осип.) 67 Л. 94. Зем. вр. С. Минцы, Боров.. `Новгор. 

Ковареюкй Альберть 1ос. 67 Л. 93. (Уш., гор. и нос.), впр. Москва. 

Коварекй Герць (Горець) Ошер. 69 Л. 94, вир. Вильна. р 

Коваревй Тоиль Матв. 56 Л. 84. (Вн. и зубн.). Вр. евр. ремесл. учил. Москва. 

Коварекй Монс. Залмон. 74 Л. 903. (Вн.) Вр. Петро-Марьевскаго. Ирмияскаго и Вель- 
гШокаго Общ. Петро-Марьевск!й рудникъ, Славяносерб. Екатеринос. 

Ковареый Мордка Тоселев. 62 Л. 91, вир. М. Глазманка, Двинск., Витеб. 

Коварекй Мордхель Лейб. 62 Л. 91, вир. М. Неменчинъ, Вилен. 

Ковесниковь Ник. Мих. 69 Л. 93. (ДЪт.) т. с. Поч. чл. понеч. дфт. пир. Кевъ. 

Ковнацеь!й Болесл. Леонов. 64 Д. 92 н. с. Участк. вр. Вилюйскъ, Якутск. 

Ковнацьй Плат.-Фердин. Леонов. 65 Л. 92. Мл. вр. бр. погр. стр. Заамур. окр. 

Коврейнъ Корнел. Корнет. 49 Л.73с.с. Гор. вр. ивр. почт.-тел. коит. Смоленскъ. Не ть, 

Ковровцевь Алекс. Вас. 56 Л. 79 к. с. Ст. вр. 1 крфп. пфх. бат. Кронштадтъ. 

Козторинъ Дмит. Тосиф. 58 Л. 87 т. с. вир. Д. Юматовка, Инсар., Пензен. | 

Ковтуненко Митроф. Вас. 61 Л. 89 к. с. У. Е Бахмутъ, Екатеринося. 

Ковхаевъ Григ. Кариб. 70 ДЛ. 98. Зем вр. С. ? Ряжек., Рязан. 

Коганъ Абр. Исаак. 60`Д. 83 т. с. Св. вр. евр. больн. Кишиневъ. 

Когань Абр. Львов. 59 Л. 85. (Дфт. и вн.). У. вр. ен, Бакин. 

Коганъ Авр. Львов. 53 Л. 80. (Хир., гор. и ушн.) к. с. Орд. евр. госп. Вильна. 

Коганъ Бенщанъ (Борисъ) Берк. 65 ве 97, впр. а, Астрах. 

Коганъ Борисъь Мендел 76 ДЛ. 9083. Сверхшит. орд. Еврейск. бол. Херсоят. 

Коганъ Борисъ Самуил. 60 Д. 86, впр. СПБ. 

Коганъ Генохь Абрам. 74 ДЛ. 98. Зав. вр. М. Ружинъ, Сквир., Юев. 

Коганъ Гершъ-Лейба Нахман. 60 Л. 71 к. с. Вр. евр. бол. и гор. вр. ть Вессар. 

Коганъ Григ. Абр. 62 ДЛ. 89, вир. Владимръ (губ.). 

Когаиъ Евген. Аркад. 40 Д. 75 с. с. Ст. орд. Калинк. бол. СПБ. 

Коганъ Зедльм. Ильичъ 43 Л. 75 к. с., впр. Асхаб., Закаси. 

Коганъ Изр. Симх. 61 ДЛ. 87, впр. Одесса. Д. В. 

Котанъ Исаакъ Самойл. 66 Л. 901, впр СПБ. 

Коганъ Тосифъ Мих. 41 ДЛ. 66 к. с., впр. Новгородъ. 

Коганъ 10с. Срул. 45 Л. 16 с. с. Ст. вр. 2 рез. сам. бат. Зарайскъ, Рязан. . 

Коганъ Левъ-Исаакъ-Хаим. Лейзер. 62.7. 89. (Хир. и глаз.). Мл. вр. евр. больн. ИВ 

Коганъ Лейз. Нусим. 70 Л. 95, вир. Севастополь. 

Коганъ Монс. Борис. 52 Л. 79. (Глазн.) н. с., впр. Черниговъ. -. 

Коганъ Монс. Шмерел. 74 .Т. 99. Казен. рав. впр. М. Каховка, Днфир., а, 

Коганъ Самунлъ-Гиршь Абр. 61 ДЛ. 89 н. с. Зем. вр. С. Коптево, Тамбов. 

Когань Симха’Абр. 72 Л. 97, впр. Елисаветградь. Д В. | 

Когбетиевь Габр. Тоаннес. 10 Л. 97 к. а Ма. вр. бр. погр. стр. Ломжа. т 

Когень Матв. Дав. 62 Л. 90. Зав. вр. Алмазный рудн., Славяносерб., Екатериноет. х В. 

Котенъ Моис. Дав. 59 Л. 83 н. с. Зем. вр. С. Сосновка, Тамбов. 

Когонъ Анат. Марк. 58 Л. 89. (Вн.) к. с. Гор. вр. Бериславъ, Херсон. 

Когонъ Левъ Сем. 70 Л. 97. Вр. для команд. при Вр. Отд. Красноярскъ. 


СеЕЫ ДИР 


Когонъ Ник. Сем. 63 Л. 88 к. с. Гор. вр. Курганъ; Тобол. 

Когонъ Сем. Исаак. 35 Л. 59. к. с. Гор. вр..и вр. гимн.’ Могихевъ (96. 

Когонъ Шулимъ-Ицхокь Шмул. 68 Л. 97. (Вн. ин дфт.), впр. Екатеринославъ. 

Когушанцевъ Влад. Мих. 69 (. 95. Зем. вр. С. Бродъ, Стариц.,: Твер. 

Кодиеъ Фед. Казим. 61 Д. 91, (Хир.) Мл. орд. хир отд губерн. бол. Минскъ. 

Кожевниковъ Алекс. Петр. 75 Л. 900. Мл. вр. 38 лет. арт. парка. Пружаны, Гродн... 

Кожевниковъ Влад. Григ. 67 ДЛ. 94 к. а. Гор. ‚вр. и чл. попеч. ком. морех. шк. Бал- 
ТИсьй Портъ, Эетл. 

Кожевниковъ Влад. Мих. 64 Л. 94. Ассист. Ново-Екатер. больн. Мобьва. 

Кожевниковъ Дмитр. Андр. 78 Л. 902. Мл. вр. 171 их. и. Гродна. 

Кожевниковъ Инокент.. Фадд. 67 ФД. 901. Уч. вр. С. Нижне-Илимское, Кирен., Иркут. 

`Кожевниковъ Серг. Вас. 63 ДЛ. 89 к. с. Вр. для команд. и’ участк. п, Артуръ. 

Кожинъ Ал-дрь Ефим. 70 Л. 94 н. с. Ст. орд. Никол. воен. гови. СПБ. 

Кожинъ Евг. Ефим. 76 Л. 99, впр. СПБ. 

ВКожинъ Левъ Матв. 69 Л. 93, впр. Москва. 

Кожухаревъ Вас. Петр. 53 Л. 18 к. с. Зем. вр. Сороки, Бессар. 

Вожуховск!й Андр. Павл. 65 Л. 95 в. а. От. вр. бол. Общ. Утоли моя печ. Мосьва. - 

Кожуховекй Ник.-Валеранъ Адам. 53 Л. 18 с. с., впр. Островъ, Песков. 

Кожуховевый Стан. Тосиф. 55 Д. 86. (Хир.) к. с., впр. Конинъ, Калиш. 

ВКожушко Март. Алекс. 58 Л. 93. Св. орд. губ зем. бол. Орель. 

Еозакевичъ Ив. Леонард. 61 Л. 90, впр. М. Лунна, Гродн. 

Козаковъ Илья Рувим. 73 Л. 98. Зем. вр. М. Драбовъ, Золотонош., Полт. 

Козаковъ Лаз. Рувим. 69 Л. 94 к. а. Зем. вр. Лохвицы, Полт. . 

Козаковъ Пав. Михайл. 72 Л. 99. к. а. Ма. вр. 15 пфх. п. Репнинсьй м Ломж. 

Козакъ Васил. Андр. 76 Л. 902. Зем. вр. С. Муханово, Кромск., Орл. Д. В 

Козеевсвай Игнат. Алекс. 39 Л. 66. (Акуш.), впр. Люблинъ. 

Еозелло Ал-дръ Ант. 43 Л. 62. (Акуш. и хир.) д. с. с. Дир. тюр. ком. Вильна. 

Козеревй Адольф. Эмерик. 64 Д. 90. (Нож. и вен.). Св. орд. бол. Св. Лазаря. Варшава. 

Козинцевь Мих. Митроф. 77 Л. 903. Эпид. вр. губ. зем. Сердобскъ, Сарат. Д. В. 

Козинцовъ Моис. Исаак. 59 Д. 84. (Вн. и нервн.) н. с. Гор. и уч. вр. Новозыбковъ, Черниг. 

Козихъ Конст. Петр. 35 (. 58 к. с., впр. Слоб. Кяхта, Троипкосавск., Забайк. 

Козицекй Лющанъ-Домин. Юлев. 66 Л 9. (Хир.),. вир. Варшаза. д. В. 

Коз1олкевичъ Франц. Петр. 63 Л. 89. (Жен.). Гор. вр. Молога, Яросл. 

Козленко (въ) Анат. Мих. 72 4. 900. Уч. вр. С. Жидовская Гребля, Таралц., ев. 

ВозловекАй Ал-дръ Ал-др. 77 Л. 904, впр. Юевъ. . 

Козловеый Брон.-Юланъ Стан.57 Д. 80 с. с. Вр. им. М. Смфла, Черк., Юев. Д.В. 

ЕВозловекй Валеранъ Ник. 48 ДЛ. 70. (Вн.), впр. Одесса. 

Козловекй Войцфхъ-Стан. Пржемысл. 75 Л. ? Вир. СПБ. д. В. 

Козловекй Ив. Терон. 69 Д. 94 ы. с. Св. вр. Марин. бол. и санит. вр. СПБ. 

Козловевклй Ив. Тосаф. 67 Л. 91. (3у0.) н. с. Орд. леч. челов. 06. СПБ. 

Козловеклй Казим. Стан. 25 Д. 50 с. с.,» впр. Владикавказъ. 

Жозловевлй Левъ Мих. 56 (Л. 88 с. с. Карант. агентъ. Евпаторя, Тавр. (Упр. Гл. Вр Инсл. ): 

Козловекй Леон.-Авдр. Март. 63 Л. 91. (Вн.) н. с. Тюр. вр. СПБ. 

Козловсый Маранъ Евстаф. 68 Л. 95, вир. М. Поставы, Дисн., Вилен. 

Козловеклй Мечисл. Петр..73 Д. 97 к. а., впр. Харьковъ, 

Козловеый Мих. Викент. 35 Д. 58. (Акуш. и дЪт.) к. ©.; вир. Вильна. 

Козловемй Мих. Каз. Мих. 62 Д. 90. (Глаз.), впр. Винница, Подол. | 

Козловсый Ник. Алекс. 76 Л. 904. Мл. вр. воен. лаз. Хабаровскъ, Приморск. 

Козловский Ник. Антон: 59 Л. 90. Зем. вр. С. Красная Яруга, Грайворон., Курск. 

Козловекй Ник. Ив. 59 С. 89 к. с. Вр. для ком. Окр. В. М. Упр. Хабаровекъ, Прим. . 

Возловекй Никол. Исидор. 73 Л. 900. Зем. вр. С. Мелехи, Лохвиц., Полтав. 

Козловек!й Ник. Петр. 49 Л. 76. Священнигъ. Смоленскъ. Е 


— 118 — 


Козаовектй Пав.-Каз. Мих. 65 Д. 89 м. с. Св. ор. Калинк. 6. и прен.. Их. Брат. мил. ‚сп: 
Козяовеый Петръ Ант. 60 Д. 91 н. с. У. вр. Геокчай, Бакин. 

Козловектй Рудол. Рудол. 66 Л. 94, вир. Имфн. Солы. `Вилькомй., Кобен. Д. В: 
Козловевкйй Стан. Исид. 68 Л. 900. (Глаз.). Горн. зав. вр. Д.. ‚ омброно, Бенд., Петров, 
Возловеый Стан. Феликс. 67 Л. 93, впр. Владивостокъ. 
Козловевй Эдмундъ-Маранъ Ив. 51 Л. 13 к. с. У. вр. Гарволинъ; ОЗдлец. 
Ковловек1й Эрн. Дмит. 39 Л. 64 с: с., впр. Умань, Юев. | 

Козловъ Алекс. Ал-др. 73 ДЛ. 900. Мл. вр. порох. зав. Казань. ы В. 

Козловъ Андр. Алекс. 36 Л. 65 с. с., впр. СПБ. 

Козловъь Андр. Фед. 52 Л. 17 к. с. бт. вр. 28 арт. бриг. Ковна. 

Козловъ Вас. Влад. 68 Д. 87. Проз. гор. бар. .бол. СПБ. . ге 
Козловъь Вас. Ник. 62 Л. 85. (Сиф. и кож.) н. с. Св. орд. губ. зем. бол. баратовъ. 
‚Козлову Вигт. Степан. 74 4. 900. Мл. вр. 204 пфх. пол. Курскъ. 

Козловъ Ив. Андр. 63 .. 88 н. с., впр. Тюкалинскъ, Тобольск.. 

Козловъ Ив. Григ. 65 Л. 99 к. а. "Ма. вр. 17 лфх. п. Житомръ /[. В. 

Козловъ Ив. Ефим. 67 .Т. 94. Сан. вр. Красноярскъ. 

Козловъ Ник. Алекс. 64 Л. 89 к. с. Сверхшт. орд. гор. бол. Ростовъ, Донек. 

Козловь Ник. Алекс. 71 Л. 97. Зем. вр. С..Верхн Рогачикъ, Мелитол., Таврич. - 
Жозловь Ник. Андр. 76 Л. 902. Мл. вр. 200 рез. пфх. п. СПБ. 

Козловь Пазв. Антон. 72 Л. .98. (3у0.) к. а. Мл. вр. 29 В.-С. стр. пол. Владивосток. 
Козловъ Федоръ Ал-др. 65 Л. 99. Зем. вр. С. Лехновка, Цереясл., Полтав. 
Козминевй Серг. Петров. 75 /. 98. (Вн.). Ассист. муж. Обух. бол. СПБ. 

Козорёзовъ Григ. Григ. 67 Л. 95. Зем. вр. От. Кагальницкая,. Донск. 

Козубовевый Адамъ-Кари. Адам. 77 ./. 904, вир. Ялта. . 

Козубовсый Маранъ Ант. 70 Л. м к. а. Сверх, вр- Родовспом. заз., ИБ. 

Козубовъ Ив. Наумов. 54 Л. 84 к. с. Зем. санит. вр. Херсонъ. :: 
Козыревъ Вас. Алекс. 49 ДЛ. 71. ( ар.) с. с. Дивиз. вр. 4 кав, див. БлостокЪ, Гродн. 
Жозыревъ Серг. Дмит. 51 Л. 15 с. с. Сел. вр. М. Локачи, Владихйрвол., Волын. ` | 
Казминскй Серг. Петр. 75 Л. 98. Ас. гор. бол. (2) СПБ. 

КЖозминъ Ал-дръ Ив. 16 Л, 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Люблинъ.. 

Козяинъ Игорь Никанор. 46 Л. 72 с. с., впр. Вятка. 

Козиинь Леонидъ Мих. 59 ДД. 85 т. с. Зем. вр. С. Разсказово, Тамбов. 

Козьминсый Ив. Тосиф. 75 Л. 901. Мл. вр. 8 стр. п. Ченстоховъ, Петрок. Д. В. 
Козьииныхъ Ник. Ив. 58 Д. 83 н, с. Мл. вр. бриг. погран. стр. Эриваль. 
Коишевек1й Леонар.-Юзеф. Конст. 64 Л. 94. Жел.-дор. вр. р Бердян., Тавр. 
Койсинъ Солом. Натан. 73 Л. 96, вир. Одесса. 

Кокинъ Андр. Яков. 55 (Л. 80 к. с. Гор. сан. вр. Москва. 

Кокинъ Ник. Ал-др. 58 Л. 90 к. е. Ст. вр. воен. лаз. Архангельск. 

Кокиниъ Пав. Ив. 59 Д. 87 с. с. Ст. вр. кадет. кори. Клевъ. 

Кокинъ Петръ Павл. 61 7. 89 к. с. Сверхшг. вр. ночг.-телегр. конт. Тверь. 

Коколань Степ. Дмит. 34 Л. 60. (Хир.) с. с., впр. Кишиневъ. . 

КВокоревь Вас. Мих. 69 ЛД. 93 н. с. Мл. вр. 178 ифх.. п. Либава, Гроб., Курл. 
Вокоревъ Ник. Павл. 59 (. 84 н. с. Зем. вр. С. Завалино, Покров. Владирск. 
Кокоревъ Фед. Ник. +46 Л. 70 с. с., вир. СПБ. 

Кокововь Влад. Яков. 45 Л. 70 с. ©. Див. вр. 60 нфх. дивиз. ? 

Кокосовъ Мих. Ив. 75 4. 903. Зем. вр. С. Уксянское, Шадрин., Перм. 

Кокшаровь Иннок. Ив. 10 Л. 94. Жел. дор. вр. Ст. Коростень, Овруч. Волыи. 
Колаковекй  Консг.-Люд.-Дезид.Мартын. 72 Л. 99. (Бол. зуб. и пол. рта), вир- 
Варшава. Д. В. 

Колаковек1й Фед. Ник. 64 Л. 92, вир. Варшава. 
Колачевекй Серг. Ник. 50 Д. 74 д. с. е., вир. Одесса. 
Колбаеенко Ив. Стел. 57 Л. 85 в. с. впр.  Баргузинт, Забайк. 
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Колбь Пегръь Ал-др. Никол. 76 Д. 901, впр. М. Шорвинты, Виленск. 

Колеговъь Пав. Ал-др. 37 Д. 60 с..с., впр. Москва. 

Коленевъ Ник. Михайл. 73 (Л. 98. Зем. вр. Д. Поисево, Мензел., Уфимск. 

Колента 1ос. Иван. 71 4. 98, впр. Москва. 

Колеровъ Ал-дръ Иван. 71 Л. 900. У. вр. Судогда, Владим. 

Жолеръ Леодимфъ Фридрих. 75 Л. 901. Асс. гор. бол. Рига. 

Колесинск1й Вильг. Карл. и р 72 с. с. Ст. вр. Воси. Дома. СПБ. 

Колесниковь Андр. Ал-др. 61 Л. 88 т. с. У. вр. Красноуфимскъ, Перм. 
Колеениковъ Вае. Ив. 68 ФЛ. 95. (Вн. и акуш.). Вр. гор. полиции. Москва. 
"Колеениковъ Вас. Ник. 56 Л. 82. Вязьма, Смолен. 

Колесниковь Григ. Мих. 50 Л. 14 с. с. У. вр. Оренбургъ. 

Колесниковъ Дмитр. Макс. 67 (Л. 94 к. а., Зем. вр. Бирск., Уфим. 

Колесниковъ Евген. Максим. 72 Л. 95. Зем. вр. Д. Сейтянъ, Бир., Уфим. 
Колесниковь Мих. Фед. 59 Д. 87 к. с. Мл. орд. воен. госи. Юевъ. 

Колесниковъ Ник. Мих. 69 ДЛ. 93. (ДФт.). Орд. клин. унив. Юевь. 

Колеениковъ Ник. Фалал. 50 Д. 84 к. с., впр. Новочеркасскь, Донськ. 
Колесниковъ Петр. Ив. 61 (. 88, вир. Екалеринодарт. 

Колесниковъ Феоф. Ив. 67 Л. 93. (Глазн.) к. а. Гор. вр. Варшава. Д. В. 
Колечицый Ал-дръ Павл. 57 Л. 81 к. с. Пом. инсп. студен. унив. Москва. 
Колинскй Тосиф. Валент. 52 Д. 19. (Окул.) к. с., впр. Лодзь, Петрок. 

Колиневй Юзефь Ал-дръ Давыд. 72 4. 900. (Гин.). Св. орд. кл. ун. Варшава. Д. В. 
Колландеръ Пав. Карл. 48 Д. 73 к. с. Ст. вр. 8 фин. стр. бат. Выборгъ. 
Коллегорекй Абр.-Адол. Ильичъ 54 Л. 84. (ДФт.) н. с. Гор. санит. вр. Николаевъ, Херс. 
Колли Влад. Ал-др. 64 Л. 89 к. с. Проз. и пал. вр. дфт. бол. Морозовыхъ. Москва. 
Коллиинеъь Альфредъ Роборт. 52 Л. 81. Прих. вр. П. Вендау, Юрьсв., Лифл. ° 
Коллобр1еръ Ал-дръ Андр. 55 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. Бобровъ, Воронежек. 
Колногоровъ Вас. Макс. 68 ДЛ. 96. Вр. 8 уч. каз. в. Ст. Кондравинская, Челяб., Оренб. 
Колодезниковъ Викт. Павл. 45 Д. 78 д. с. с. Окр. Воен. Мед. Инсп. Казань. 
Колоднеръь Шимшель Изр. 70 ДЛ. 97. Вр.-хир. евр. бол. Радомъ. 

Колокянъ Мих. Мих. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. Каси. флот. эк. Баку. 

Колоколовъ Вас. Вас. 60 Д. 86 к. с. Ст. орд. воен. госп. Рига. 

Колоколовъ Мих.. Мих. 58 (Л. 84. (Вн.), впр. СПБ. 

Волокольниковъ Афан. Ив. 57 Л); 84 к. с. Вр. солян. пром. С. Усолье, Соликам., Перм. 
Колокольниковъ Ив. Ник. 56 Д. 79. (Вн.) к. с. Ст. вр. 228 рез. и. баг. Саратовъ. 
Воломаровъ Пав. Ник. 63 Л. 88. (Окул.) к. с., впр. Ветлуга, Постром. 
Коломенкинъ Ник. Арк. 69 ДЛ. 95. (Акуш. и жен.). Сверх. орд. С. а бол. Москва. 
Коложецъ Петр. Кузм. 61 С. 90 н. с. Ст. вр. 9 В.-С. стр. арт. бриг. Д. В. 
Коломойцевъ Петръ Георг. 79 М. 904, вир. С. Баранье-Поле, Канев. ев. 
Жоломфецъ Элй-Бенщанъ Нахман. +9 1. (Акуш. и жен.), вир. Балта, Подол. 
Колосовеклй Серг. Ал-др. 61 Л. 86 к. а. Зем. вр. С. Лунино, Моюшиаи., Пензен. 
Колоевовъ Ал-дръ Ал-др. 62 Д. 86 с. с. Проф. ун. Варшаза. 

Колоесовъ Алекс. Мих. 74 Л. 900, вир. Казань. 

Колосовь Георг. Алекс. 75 Д. 900. Мл. вр. 81 иЪх. пол. Влаликавказь. 

Колосовъ Конст. Ив. 65 Д. 93 к. с. Ст. вр. 36 В.-С. стр. пол. Д. В. 

Колосовъ Ник. Ал-др. 60 С. 86 н. с. Зав. вр. Д. Николаевка, Сумск., Харьк. 
Колосовъ Ник. Ив. 72 Л. 91 т. с. Сел. вр. С. Сухо-Бузитское, Красноярск., Юниеейск. 
Колотиневкйй Влад. Ломид. 10 ДЛ. 93 к. а. Гор. вр. Козловь, Тамб. 

Колотиневй Вячесл. Д1юмид. 76 Л. 901. Св. орд. окр. леч. Казань. 

Колотинскй Серг. ДМомид. 69. Д. 93. (Псих.) к. а. Дир. окр. лечеб. Винница, Подол. 
Колотовъ Аркад. Ив. 65 Л. 89. Зем. вр. С. Уканъ, Глазов., Вятск. 

ВКолошинт, Лавръ Дмитр. 58 Л. 87.. Зем. вр. С. Чичиково, Карач., Орл. 

Колнаковъ Ал-дрь Ник. 59 ДЛ. 85 к. с. Ст. вр. + Турк. стр. бат. Тазикенть. 


ЧЕ 


Колпаковъ Мих. Мих. 73 Л. 98, вир. Таликентъ. 

Колпаковъ Мих. Ник. 61 Д. 87 к. с. Окр. вр. Таганрогъ, Дон. 

Колпаковъ Мих. Павл. 73 Л. 99. (Гин.и акуш.), впр. Екатеринославъ. 

Колпаковъ Ник. Андр. 64 ДЛ. 90 н. с. Зем. и гор. учил. вр. Гатчино, Царскосел., СБ. 
Колиакчи ЕКфимъ Тобас. 6+4 Л. 90 т. с., впр. Красноярскъ. 

Жолнакчи Ив. Марк. 58 Д. 81. (ДЪт. и горл.) н. с. Пр.-доц. ун. и вр. ком. уч. Харьковъ. 
Колиакчи Моис. Лейб. 68 Л. 99. (ДЪт.), Вр. евр. бол. и гор. вр. Хотинъ, Бессарабск. 
Колпакчи Мордко (Макеъ) Ефим. 69 Л. 95. (Кож. и венер.), впр. СПБ. 
Колненсеый Арк. Григ. 47 Л. 76 к. с. Зем. вр. и вр. реал. учил. Ливны, Орлов. 
Колненсый Ник. Васил. 69 Л. 98. Зем. вр. С. Сермевекое, Еленк., Орлов. Д. В. 
*Колпиковъ Ал-дръ Дмитр. 35 Д. 56 с. с. Казань. 

Колтановск!й Мих. Лмит. 49 ДЛ. 16 с. с. Чин У кл. Пол. Интенд. Д. В. 

„Колтунъ Евсевй Иван. 73 Л. 900. Мл. вр. Турк. понтон. роты. Мервъ, Закасн. 
Колтунъ Овший Айзик. 761.7. 900. Инт. частн. лфч. Кевъ. 

Колтыпииъ Влад. Евген. 51 Д. 16 с. с. Ст. вр. бол. Прик. Общ. Приз. Рига. 
Колудзеый Люц. Тосиф. 54 Л. 78. Жел.-дор. вр. Пос. Сосновицы, Бендин.,.Петрок. 
Колупаевъ Леонидь Порф. 56 4. 85`к. с. У. вр. Лебединъ, Харыг. 

Колчинъ Вас..Вас. 89 ЛД. 96, вир. Самара. 

Колчинъ Петръ Фед. 68 Л. 94 `н. с. Мл. вр. воен. госи. Рига. 1. В. 

`Коль Адольфъ Леопольд. 60 Л. 83 к. с. Фабр. вр. С. Пушкино, Москов. 

Кольманъ Пав. Фед. 63 Д. 91. (Акуш.), впр. СПБ. 

Кольекй Петръ Ив. 54 Д. 80 с. с. ДФлопроизв. Упр. Гл. Врач. Инси. СПЪ. 
Кольчевенй Конст. Дмит. 52 Д. 85. (Хир.) с.с. Корп вр. 16 амр. кори. Витебекъ. Д. В. 
Колюбакинь Ал-дръ Никол. 77 Л. 902. Мл. вр. Л. Гв. Кирас: пол. Гатчино, СПБ. 
Колюбакинъ Вас. Ив. 44 ХЛ. 69 т. с. Предефд. губ. зем. упр. Воронежъ. . 
Колюбакинъ Влад. Конст. 48 Л. 12 к. с. Зем. вр. С. Бутово, Грайвор., Курск. 
Колюмна-Гаттовекй Ив. [осиф. 60 Д. 87. (Хир.) к. с. Мл. вр. Ник. Дт. бол. п деж. 

вр. при Дир. Ими. театр. СПБ. 

Жоляго Кирилль Ив. 53 Д. 84 к. с. Ст. вр. Л. Гв. 4 стр. бат. Царское село ОЬ. 
Коляго Степ. Ив. 50 Д. 719 к. с. Ст. вр. 7 финл. стр. пол. Выбортъ. 

Жоляновеюй 10с. Казим. 30 Л. 59 к. с. Предс. уз. зем. упр. С. Попово Кобеляк., Полт. 
Колясинек!й Тосифъ Феодор. 72 Л. 99. (Хир.). Вр. бол. св. Роха. Варшава. . 
Комаревевай Илья Вас. 45 Л. 12. (Хир.) к. с. Орд. 2 гор. бол. Москва. . 
Комаревеый Ник. Вас. 49 Д. 7+. (Хир.) н. с. Ст. вр. зем. бол. и вр. семин. Кострома. 
Комарницый Ник. Ант. 58 Л. 19 к. с. Вр. Всеволодо-Вильвенск. им$н. Морозова, Пермск. 
Комаровсый Авр. Моис. 62 Л. 86. Сверх. орд. гор. евр. бол. Николаевъ, Херсон. 
Воларовичъ Леонидь Вас. 60 Д. 84. (Глаз.) н. с. Орд. зем. бол. Ниж.-Новгородъ. 
‚Комаровевй Дмитр. Елеаз. 67 Л. 95, впр. СПБ. 

Жомаровевый Ив. Ив. 62 Л. 91 н. с. Мл. вр. окр. арт. склада. Бобруйскъ, Минск. 
Комаровемй Исаакъ Семен. 72 Л. 97. (Вн.), впр. Одесса. 

Комаровеый Мордко Мошк. 65 Л. 93. (Акуш.), впр. Одесса. 

Комаровъ Викт. Ив. 69 ДЛ. 95 ни. с. Вр. для ком. УТ разр. Окр. В.-М. Упр. Казань. И В; 
Комаровь Ив. Андр. 69 Л. 93. Сел. вр. Муроми. уч., Тарск., Тобол. 

Комаровъ Изв. Яков. 68 Л. 94. Зем. вр. С. Богдановка. Самар. 

Комаровъ Леонидь Лавр. 72 Л. 901, вир. Кевь. 

Комаровь Мих. Ник. 51 Л. 85, вир. Москва. 

Комаровь Мих. Павл. 58 Л. 85 к. с. Мл. орд. Яузек. отд. бод. чернораб. Москва. 
Комаровъ Ник. Мих. 63 Л. 87. (Вн.), вир. Москва. 

Комаръ Ант. Сем, 59 Л. 87 г. а. Зем. вр. С. Карачай, Охан.. Перм. 

Жонинъь Алекс. Ал-др. 83 Д. 58 с. с. Зем. вр. Д. Вартемяки, СПБ. 

Колисеаржевсь!й Анатол. Низ. 78 Л. 904. Мл. вр. 23 драг. нол. БФаьцы, и. 
Коноровичь Леонидь Вас. 60 Д. 84. (Глаз.) т. ©. Орд. зем. бол. Нижн-Новгородъ. 
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Коморевй Вацлавъ Мих. 55 4. 80 к. с. Ст. вр. 1 Закасп. стр. бат. Асхабадъ. 

Коморекй Влад.-Мих.-Войц. Мих. 50 -Л. 73 с. с. Орд. бол. Прик. Общ. Приз. Астрахань. 

Комоцеый Витольдъ Мих. 70 Л. 98 (Хим. бактер. и патол.-гистол.) Минекъ. 

*КомоцЕй Фелищанъ Степ. 27 Л. 53. Минскъ. 

Компанцевъ Леонт. Игнат. 69 Л. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Баку. Д. В. 

Компанцевъ Пав. Григ. 63 47. 89 н. с. Гор. вр. Проскуровь, Подол. 

Компанфець Вульфь Янк. Бер. 75 4. 902, вир. Тула. 

Компанфецщь Зельм. Марк. 72 Л. 99. (Ушн., горл. и нос.), впр. Екатеринославт. 

Жонаржевевй Игнат. Конст. 66 Л. 94 в. а., Мл. вр. 28.В.-С. стр. пол. Д. В. 

Конаржевскй Пав: Гевр. 69 Д. 93 н. с., Мл. вр. „Г. Гв. Измайлов пол. СПБ. 

ВКонвалевек1й Владс. [осиф. 68 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 282 Ирбитскаго рез. пфх. бат. Пермь. 

Конвалевек1й Стан. Людв. 67 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 44 драг. п. Тифлисъ. ` 

Конверекай Стан. Феликс. 66 Л. 94. (Ви. и нерв.), впр.- Варшава. : 

Кондаковъ Конст. Ал-др. 19Л. 904. Окр. надз. Московск. Воси. дома. Веневъ, Тульск. 

Кондопуло Конст. Ник. 58 Л. 82. Санит. вр. Керчь, Тавр. 

Кондорсвый Ив. Конст. 69 Л. 96. Зем. сан.-эпидем. вр. Александровскъ, Екалер. 

Кондореюй Мих. Конст. 60 Л. 87 к. а., впр. Херсонъ. 

Кондратковекй Ник. Григ. 59 Л. 87 к. с., вир. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 

Кондратовичъ Тос. Ив. 44 ДЛ. 68 к. с., впр. Радомъ. 

Кондратовичъ Конст. Ал-др. 60 Д. 85 в. а. брх гор. бол. Ростовъ, Донск. 

Жондратовичъь Олимп. Владис. 72 Л. 99. к. а. Мл. вр. 4`ифх. пол. "Смоленскъ. 

Кондральевъ Ал-дръ Петр. 62 Л. 89. а к. с. Св. орд. губ. зем. бол. Владизрт. 

Кондратьевь Евг. Григ. 75 Л. 99. к. а. Мл. вр. 32 пфх. пол. Цфхановъ, Плоцк. 

Кондратьевъ Ив. Вас. 73`.Л. 98. к. а Мл. вр. 18 арт. бриг. Люблинъ. 

Кондратьевъ Ник. Ал-др. 65 ДЛ. 91 н. с. Мл. вр. 1 грен. арт. бриг. Москва. Д. В. 

Кондратьевъь Ник. Ив. 56 ДЛ. 80 н. с., впр. о 

Кондратьевъ Никол. Федор. 76 Л. 901. Сел. вр. ? Шушинск., Елисаветпольск. 

Кондратьевъь Пав. Троф. 64 Л. 90 к. а:, впр: Казань. 

Кондратьевъ Фед. Данил. 74. ый 900. Мал. вр. 45 пфх. пол. Староконст., Волынск., Д. В. 

Кондрашевь Владим. Дмитр. 75 Л. 901. Мл. вр. 3 куб. пл. бат. Темиръ- Ханъ-Шура. 

Вондрашевъ Петръ Алекс. 5 я. 76 с. с. Зем. вр. С. Вол. Вьясъ, Саран., Пензен. 

Кондыревъ Влад. Вас. 48 Л. 12. (Вн.) к. а. Мл. вр. Марин. бол. Москва. 

`Воневъ Серг. Никандр. 58 Д. 84 к. с. Пом. Окр. вр. Воси. Д. СПБ. 

„ Вонельек1й Моис. Лейб. 57 Л. 84. Уч. вр. при фабр.-зав. бол. Кр. Кр. Одесса. 

Кониковъ Либерь Хацкел. (Тезек.) 66 Л. 93. Зав. вр. Царицынъ, Сарат. 

Коникъ Конст. Петров. 73 Л. 98. Ассист. еванг. бол. Одесса. 

Коноваловъ Влад. Павл. 71 Л. 99. Фабр. вр. С. Колобово, Ковров., Владим. 

Воноваловь Пав. Атдр. 16 .’. 903. Мл. вр. воен. лаз. Эривань. 

Коноваловъ Петръ Ник. 59 Д. 84 к. с. Ст. вр. врезервн. пфх. бат. и вр. учительск. сем. 
Красноярск. Д. В. 

Конокотину Аркад. Алекс. 72 Л. 900. Фабр. вр. Егорьевскъ, Рязан. Д. В. 

Кононенко Ал-дръ Сем. 56 Л. 88. Зем. вр. С. Покошичи, Кролевец., Черниг. 

Вононовичь Консг. Ник. 79 Л. 904, впр. Одесса. 

` Вононовичъ Консг. Юман. 72 Л. ? Сел. вр. С. ?, СЪнненск., Могилевск. 

Кононовъ Дмит. Ив. 55 Л. 82. (Мочепох.), вир. Харьковъ. 

Кононовъ Евг. Вас. 14 Л. 98. к. а. Мл. вр. 79 пфх. пол. Кутаись. 

Вонопаеевичъ Петръ Ал-др. 58 Д. 80 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Нижн-Новгородь. 

ЖонопацеЙ Франць Максим. 65 ДЛ. 93 к. а. Гор. вр. Ловичь, Варшав. 

Коноровъ Пав. Ив. 79 Л. 904. Мл. вр. 13 арт. бриг. Севастополь, Таврич. 

Коносевичь Альб.-Брон. Гавр. 65 Д. 92 в. с. Св. орд. бол. Нив. Чуд. и св. вр.-сп. 
Крестовоздв. Общ. сест. мил. СПБ. 

Коносевичъ Мари. Андр. 72 Л. 99. вир. СПБ. 
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Конетансовъь Сем. Влад. 69 Л. 93`к. а., вир. Зав. бакт. лаб. Астрахань. 
Константиновичь Викент. Бониф. 45 Д. 70 д. с. с., впр. Харьковъ. 
Конетантиновичъ Влад. Никол. 72 Л. 906 к. а. Пом. ироз. нат. ан. Юевъ. 
Константиновеый Лейз, 1юсиф. 66 Л. 93 т. с. Вр. гор. уч. Бобриненъ. Елизав.. Херес. 
Конетантиновенй Марко Госиф. 60 Л. 853, вир. Казань. 

Константиновск й Мих. Вас. 51 Д. 80 к. с. Ст. вр. 254 рез. бат. Темиръ-Ханъ-Шура. 
Жонстантиновъ Ал-дръ Ив. 52 Л. 81 т. с. Зем. начал. Конотопъ, Черниг. 
Конетантиновъ Ад-дръ Фед. 49 Л. 72 к. с. У. вр. Бузулукъ, Самар. 
Конетантиновь Пав. Вас. 63 Л. 87 н. с. ел. дор. ву. В. К. жел. дор. 

Контидиеь Дмит. Георг. 56 Л. 91, виф. Ростов на Дону. 

Вонтовть Госифъ Виталис. 70 Л. 97. Жел.-дор. вр. Ярославль. 

Вонтовть Лодв.-Леонт, Матв. 67 7. 93. Тюр. вр. Смоленскъ. 

Контовть Станисл. Витал. 75 Л. 99. Сел. вр. М. Чечерксъь Рогал., Могил. Д В. 
Вонторовичь Аронъ-Ал-дръь Вешам. 72 .1. 98. Зав. вр. с. Калищи, Нетергоф. СПБ. Д. В. 
‚ Контребинеюкй Евген. Ксавер.. $5 Л. 91 н. с. Св. орд. Кирил. бог. зав. Е евъ. | 
Нонтрымь Элуардь Франц. 80 ЛД. 904. Мл. вр. Туркм. кон. иррег. дивиз. с. Кални Перая 
Конухесъ Гершгь Беров. 71 Л. 94, вир. СПБ. 

Концевичь Понст. Петр. 55 Л. 88 к. а. Завфд. мед.-стат. бюро. Екатеринославъ. 
Нончаловекнй Макс. Петр. 75 Л. 99. (Вн.), впр. СПБ. 

Кончевей Феофилъ Тосиф. +12 ДЛ. 66 к. с.. вир. Тверь. 

Вончинъ Степ. Петров. 71 Л. 98, впр. ? Обл. Войск. Донек.. 

Коншинъ Ал-дръ Кузьм. 37 Л. 61 к. с., впр. Москва. 

Конюховъ Ив. Севаст. 74 Д. 900. Гор. и учил. вр. Владикавказ. 

Кояъ Абр. Самуил. 61 Л. 91. (Ви. и дЪт.), выр. Варшава. 

Конъ Аря-Лейба Вульф. 67 Л. 91. Экст. Голиц. больн. Москва. 

Конъ Генрихъ „По. 81 Л. 904, вир. Варшава. 

Конъ Зельмань Монс. 53 Д. 78. (Вн. и дфт.), впр. Варшава. 

Конь Изр. Хаим. 57 4. 31. (Вн.), впр. Варшава. 

Конъ [ос. Леопох. 71 Л. 97 впр. Варшава. 

Конь Мавр. Марк. 74 .Г. 901. Общ. вр. М. Березно, Ровен., Волын. 

„Вонъ Максимил. Ефим. 50 Л. 15. Орд. евр. бол. Лодзь, Петрок. 

Конъ Эйзыгь Госиф. 48 Л. 13, вир. Ченстоховъ, Нетрок. 

Жонъ Яковъ 1юсиф. 68 7. 87, вир. Лодзь, Петрок. 

Коняевъ Валеранъ Сем. 01 Х. 84. (Хир.) к. с., вшр. СПБ. 

Коняевъ Мих. Мих. 64 ЛД. 91. (Вн.) н. с. Сверхштг. вр. Марин. бол. СПБ. 
Конаневичь Ефимь Конст. 59 Л. 82 к. с. Гор. вр. Старю-Быховъ, Могил. 
Копанек!й Петръ Андр. 62 7. 87 н. с. Сел. вр. м. Черневцы, Ямнольск., Подол. 
Копашко Петръ Ильичь 75 „1. 904, вир. Мевъ. 

Конелловичь Меерь-Сруль Лейб. 63 .1. 89 к. а. Зем. вр. С. Алешия, Лебедин., Харьк. 
Конеловичь Исаахь Борис. 15 Л. 99. (Уш., гор нос.), впр. Двинскъ, Витеб. 1. В. 
Вонельманъ Владим. Минаев. 14 Л. 3, вифр. Одесса. 

- Воннельманъ Илья Нухим. 72. 97. Вр. но зав$д. медин. пом. пересел. Ачинскъ, Енисейск. 
Конельманъ Мееръ Натан. 50 Л. 88, вир. БЪлостокъ, Гроди. 

Конелянъ Монс. Пейсах. 75 Л. 902. Вр. евр. 00л. М. Бруснловъ, Радом., ев. 
т Ив. Арсен. 73 Д. 96 к. а. Мл. орд. воен. госи. Москва. 

Вопець Стан. Руфим. 38 ДЛ. 61. (Вн.) н. с. Гор. вр. Варшава. 

Копежь Тадеушь Станиед 81 Л. 904, вир. Варшава. 

Вопосонъ Вас. Ал.-др. 51 Л. 16 с. с. Директ. зем. колон. дущевно-бол. Симбирскъ. 
Копосовъ Вас. Петр. 69 4. 95 к. а. Вр. воен. юр. Москва. 

Коние Оскаръ Карл. 51 Д. 16 и. с. Вр. пригимн. Перновъ, Лифа. 

Коние Ричард. Карл. — А. — (Дт. с. с. Сверхшт. вр. убЪж. ув$ч. воин. Москва. 


Коние Роберть Карл. ‹ 8.7 . (Жен. и акущ.), вир. Москва 
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Копиель Генр. Ив. 68 Д. 91 в. ©. Ассист. унив. Юрьевъ, Лифд. 

Копнель Моис. Нохум. 58 (Л. 82 н. с., вир. Наманганъ, Ферган. 

Коппель `Хрисманъ Петр. 66 4. 95 к. а. Окр. вр. Хабаровскъ, Примор. 

Конь Вульфъ Монс. 60 Д. 83, впр. М. Никополь, Екатериносл. 

Воптевь Дмит. Ив. 62 Л. 88 к. с., вир. СПБ. д. В. 

Копчинск1й Ал-дръ Ал-др. 66 Л. 90. (Хир.), вир. Варшава. 

Копчинек Стан. Ант. 73 Л. 97. Орд. кл. ун. `Варшава. 

Жопыловъ Госифъ Мих. 71 Л. 98, впр. Пос. Нов. Прага, Александр., Херсон. 

Копыловъ Ник. Ник. 710 С. 96, впр. Москва. 

Воныловъ Ниль Вас. 51 Д. 85 &. с. Ст. вр. зем. бол. Козловъ, Тамд. 

Копыловъ Петр. Стен. 58 Л. 83. Зав. вр. Александр. зав., Юкатеринбург., Перм. 

Копыловь Яковь Нухим. 75 Л. 900. (Горл. и уш.), впр. Севастополь. 

Копыстынеый Мих. Тосиф. 37 Л. 62 с. с., вир. Юевъ. 

_Копытниковъь Викт. Матв. 74 Д. 908. Зем. вр. С. Парское, Юрьев., Костром. 

Копытовекй Владисл.-Сильв. Людв. 57 1. 81 н. с. Мл. орд. бол. Лазаря. Варшава. 

Конытовевк!й Ив. Федот. 57 Л. 86 к. с. Ст. вр. 5 Турк. стр. бат. Самаркандъ. 

Копытовеюмй Петръ Петр. 56 Л. 82 к. с. Ст. вр. +4 рез. арт. бриг. Курсиъ. 

Копытовъ Вас. Тарас. 64 Л. 88, вир. Курскъ. 

Коп$йчиковъ Ив. Григ. 56 „7. 32 к. с. Зем. вр. С. Черниговка, Бердян., Тавр. 

Кораблевъ Ал-дрь Андр. 71 (. 98, вир. Ст. Атаманская, Астрах. 

Кораблевъ Алекс. Ал-др. 80 Л. 904. Мл. вр. 65 ифх. пол. Холмьъ, юбдл. 

Кораблевъ Борисъ Ал-др. 15 Д. 98 к. а. Мл. вр. 30 фл. эк. Севастополь. 

*Кораблиновъ Ник. Ив. 34 Л. 60. Москва. 

Корабфвичь Ант. Адольф. 66 Ф. 92 т. с., вир. СПБ. 

Коравко Клемент. Фед. 61.7. 85. Зем. вр. С. Гор$лое, Тамб. 

Кораль Адольфъ Бернард. 57 Л. 84. Орд. евр. дфт. бол. Варшава. 

*Корбе Ант. Вас. 33 Л. 55 с. с. Поч. попеч. гим. Ананьевь, Херсон. 

Корбугь Марьянъ-Бронис. Вильг. 70 Д. т. с. (Вн.). Жел. дор. вр. Асхабадь. 

`Ворбъ Арв. Тоганес. 75 Л. 901. Мл. вр. 158 пЪх. и. Бобруйскъ, Минск. 4. В’. 

Корвацюй Андр. Вас. 48 Л. 77. (Хир.). Зем. бол. вр. и вр. реал. учил. Мелитоноль, Тавр. 

орнии: -Вержбицый ‹фонъ) Куно-Конрадъ Оттонов. 713 ./. 99 к. а Мл. вр. 69 ифх. 
пол. „Гюблинъ. 

Корвинь-Короткевичь Вячесл. Адам. 31 ФЛ. 55 с. с., вир. С. Горинское, Борисог., Яросл. 

Коровинъ-Кучииек Флор. Станисл. 15 „1. 904, вир. Пржедборжь, Конек., Радомск. 

Воргановь Шанше Кайх. 73 Л. 901. Мл. вр. 20 кон. арт. бат. СЪдлемь. 

Ворде Витал. Конст. 70 Л. 98. (Акуш.). Гор. вр. Кунгуръ, Перм. 

Корделли Ник. Ив. 71 Л. 98. Участ. вр. М. Камень-Каширскъ, Ковел., Волыни. 

Вордобовек Ал-дрь Вас. 15 Л. 98, впр. СПБ. 

Коркуць дома Тос. 73 .Г. 99. (Кож. и вен.), вир. Юевъ. 

Воревицкй Модесть Франц. 57 Л. 89. Гор. сан. вр. Каменець-Подольсит. 

Корево Игнат. Онуфр. 52 /Д. 84, вир. Митава. 

Корелинъ Вас. Вас. 10 4. 98. (Ви.) вир. Томсекъ. 

Корелинъ Серг. Васил. 75 Л. 901. Вр. резерв. иол. В. М. Инси. Д.В. 

Кореневь Дмит. Няк. 62 Л. 87, вир. Воронежь. 

Кореневъ Евг. Ник. 67 Д. 93 к. а. Мл. Пом. Лфлопроизв. Унр. Гл. Вр. Ииси. СПБ. А. В. 

Кореневъ Серг. Ал-др. 55 И. 80 Д. с. с. Вр. Гл. Уи. Каз. войс., пом. гл. вр. Общ, сест. 
мил. Христа Спасит. п вр. для коман. придвор. мед. ч. СПБ. 

Коренчевсый Владим. Георг. 80 Л. 908. Мл. вр. 4 грен. пол. Москва. ‚1. В. 

Корещенко Ал-дрь Ник. 62 Л. 88 н. с. Сверхш. орд. бол. Павла Ги фабр. вр. Москва. 

Коржавинъ Ник. Ал-др. 39 Л. 63 д. с. с., впр. СПБ. 

Воржевъь ЯнуарШ Фед. 06 .Г. 91 и. с. Мл. вр. 211 иЪх. пол. Тамоовь. „|. В. 

Корженевекй Адольфъ Тосиф. 37 Л. 63 к. с., впр. С. Дохновичи. Старод., Черниг. 
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осивасниИ Серг. Евген. 71 (Л. 95 н. с., впр. Жевъ. 

Корженевекй Степ. Ник. 62 .Т. 86. Завфд. сан. отд. губ. зем. упр. Тверь. 

Корженьянцъ Серг. Фадд. 77 Л. 901. Сел. вр. С. Селитряна, Енотаевск. И 

Ворзлинеюй Ник. Вас..51 Л. 76. (Вн.) к. с., впр. Москва. 

Корзонъ Фадл. Фадд. 72 С. 96. (Вн.), -впр. Варшава. 

Коринфемй Петръь Мих. 81 (. 55 к. с., впр. Астрахань. 

Корицкй Ал-дръ Матв. 75 Д. 901. Ма. вр. 105 ифх. п. Вильна. 

Кор1аидеръь Ал-дръ-Георг.-Карль Вас. 56 Д. 79 с. с. Ст. вр. воен. лаз. мень 

Коркашвили Георг. Леван. 72 .7. 96 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Кутаисъ. 

Коркуновь Ал-дръ Павл. 56 Д. 82. (Вн. и горл.) с. с. Проф. ун. Томскъ. 

Воркутщь 10с.-Ал-дръ Леонард. 26 Д. 49 с. с., вир. Юевъ. 

Корлейсъ Эдгардъь Ив. 70 .Т. 96. (Хнр.). -Зав. "вр. С. Воскресенскъ, Стерлитам., Уфим. 

Корманъ Шлема Лейб. 67 Л. 97, впр. Брезинъ, Петрок. 

Жормильцевъ Влад. Ал-др. 72 Л. 96 к. а. Мл. орд. воен. госи. Абасъ-Тумань, Гифл. 

Корневь Ник. Зах. 31 С. 54 с. с., вар. Кронштадтъ. 

Корниловничь Влад. Ник. 69 Л. 97 к. а. Мл. вр. 80 иЪх. нол. Александроноль, Эриван. 

`Корниловичь Ник. Павл. 05 Д. 97. Прозект. инст. срав. анат. Юрьевъ, Лифл. 

Корниловичь Эдуар.-Ант.-Франць Ильичь 48 Л. 14 с. с., вир. Варшава. 

Корниловъ Ал-дрь Алдр. 55 4. 81. (Нервн.) с. с. Конс. СофИйск. бол. Москва. 

Корниловь Арсен. Вас. 57 1. 82 к. с. Зем. вр. Бфжецкь, Твер. 

Корнильевь Серг. Мих. 69 .1. 94. Зем. вр. С. Сосновка, Сармг., Вятек. 

Корнинъ Шлюма Срул. 12 ЛД. 91, вар. Одесса. 

Корницийй Исаакъ-Айзикь Т0сиф. 48 Л. 71. (Жен. и дт.) и. с., Вр. Общ. Вр. Еф. 
Житомръ. 

Корн!евскгй Петрь Алекс. 33 . 56 д. с. с., вар. Ставромоль (губ.). 

Корнфевь Яковъ Алекс. 45 Л. 12 к. с. Пом. инси. студ. ун. Москва. 

КорнЪйчикъ-Севастьяновь В Ник. 65 Л. 90 к. с. Пом. нолиц. вр. СПБ. 

Корнь Ив. Григ. 12 Л. 98. Участк. вр. С. Усииское, Красноярек., Енисейск. 

Коробановъ Конст. Ал-др. 7% Л. 901. Зем. вр. С. Барьшиская Слобода, Алат., Симб. 

Коробковь Гавр. Яков. 58 .Г. 84 т. с. Зем. вр. С. Бфаолуцкъ, Старобфл., Харыг. 

Коробовъ Ал-дръь Павл. 86 1. 60 с. с. Пом. Губ. Врач. Инси. Гродва. 

Коробовъь Ник. Ив. 60 7. 8+4 к. а. Сверх. орд. 1 гор. бол. Москва. 

Коробовъ Ник. Стен. 68 Д. 9+ и. с. Зем. вр. С. ? СПБ. 

Коровинъ Ал-дуь Мих. 65 „7. 90. (Нерв. и вн.). Дир. и влад. леч. для алкогол. Москва. 

Коровинъ Влад. Мих. 71 Д. 98. (Вн.). Вр. част. леч. С. Всфхевятское, Московск. 

Коровинъ Ив. Пазл. 43 Д. 70 д. с. с. Лейбъ-педлатръ и ст. орд. Никол. воен. госи. СПБ. 

Коровинъ Ив. Цетр. 65 Д. 98. Проз. Воен.-Мед. Акад. СПБ. 

Воровищьй Сонет. Иллар. 61 Л. 83 к. с. Сверх. орд. Блево-Вирил. богоуг. зав. Клевъ. 

Коровкевичъ-Базилевичь Ал-дръ Павл. 47 Л. 71 к. с. Фаб. вр. М. Никольское, Покр., Влад. 

Королень Ал-дрь Ал- АРОВ. 14 Л. 98, вир. Александровъ, Владизйр. 

Королевъ Влад. Мих. 73 Е. 904. т вр. 29 фл. эк. Севастополь. 

Королевь Евген. Сем. 05 .Г. 89 1 Ст. вр.. 11 фл. эк. Либава, Гроб., Кура: 

Воролевь Ник. Аял-др. 64 я Вт. пы вр. С. Глазово, Можайск., Москов. 

ВКоролевь Ник. Дан. 76 Л. 901. Ма. вр. 5 фл. эк. Кронштадтъ. 

Королевь Ник. Дмит. 68 Д. 8 87 с. с. Ма. вр. Воси. Д. СПБ. д. В. 

Королькевить Госифъ Петр. 1 33 Д. 61 к. с., вир. Фольв. Нововьсь, Радимин., Варшав. 

Королько Ал-дрь Мих. 57 Д. 83. (Вн.) к. с. Доц. и Ма. асе. клин. инст. Ед. Пав. СПБ. 

Королько Стеф. Ал-др. 76 Л. 901, впр. Слуцкь, Минск. 

Корольковь Анатол. Иван. 73 Л. 98. о и венер.), вир. СПБ. 

Корольковь Влад. Вас. 54 Л. ЗЕ к. с. Мл. орд. воен. госи. Москва. 

Корольковь Михалль Ив. 79 Л. 902, впр. В1евъ. 

Корольковъ Пав. Яков. 66 Д. 93 и. с. (Дфт.).Асе. камин. Женск. ме ‚Инст. СПБ. 
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 Корольковъ Фед. Ва. 19 Л. 95 н. с. Ма. вр. крфи. иЪх. бат. Гродна. Д. В. 
Корона Исаакъ Яков. 58 Л. 838. (Вн. и дфт.), впр. Баку. 

Коронатовъ Григ. Ив. 49 Л. 78 к. с. Гор. п зав. вр. Соликамскъ, Пермск. 
Короневек1й Левъ Аарон. 74 Л. 99. Вр. род. дома. Томскъ. 
Коронкевичъ Зигм. Янов. 75 Л. 900, впр. Варшава. 

Короповеклй Петръ Павл. 61 Д. 91 к. а. Зем. вр. Обоянь, Пурек. 

Коростелевъ Мих. Ник. 64 ДЛ. 88 к. с. Орд. губ. зем. бол. Тула. Д. В. 
Короткевичъ Ив. Дан. 57 .Г. 82 к. с. Гор., тюр., ж. прог. и дух. уч. вр. Ишимъ, Тобол. 
Коротюй Серг. `Иь. 65 . 90. Св. орд. клин. унив. Москва. 

Коротковъ Вас. Ив. 6+ .Л. 88 к. с. Сел. вр. С. Владимро-Александровское, Южноусс., Прим. 
Коротковъ Зах. Петр. 64 Т. 92. (ДФт. и вн.), вир. Ялта, Тавр. 

Коротковъ Ник. Серг. 74 4. 98, впр. Москва. 

Коротневъ Ник. Ильичь 65 г 90. т. с. (Нерв.), Асс. клин. унив. Москва. 
Корпусъ Ник. Карл. 61 /. 87. (Вн.) т. с., вир. СПБ. 

Корсаковъ Влад. Викт. 54 т. 18 н. с. Вр. при миссш. Пекинъ (Китай). 

Корсаковь Ив. Егор. 52 „7. 78 к. с. Зем. вр. Буинскъ, Симбир. 

Корсаковъ Мих. Алекс. 10. 96. (Вы), впр. Москва. „1. В. 

Корсаковъь Ник. Серг. 52 Д. 15. (Акуш. и дфт.) с. с. Проф. ун. Москва. 

Корсакъь Густ. Октов1анов. 76 .7. 904. Мл. вр. 78 пфх. пол. Ахалкалаки, Гифл. ^ 
Корвакъ-Кулаженко Ал-дрь Гавр. 65 Л. 91, впр. Курскъ. 

Корсунекй Арсен. Ефим. 53 Д. 79 к. с. Ст. вр. 41 пфх. нол. Дубно, Волын. 
Корсунъ Пазв. Дмит. 69 Л. 98. к. а. Мл. вр. отд. Баталиалиинскъ, Куб. 

Кортневъ Алекс. Ник. 61 1. 87 к. а. Гор. вр. Елабуга, Вят. 

Кортъ Мих. Юльев. 68 1. 98. Зем. вр. Устюжна, Новгород. 

Корховъ Ив. Троф. 71 (1. 94 н. с. Мл. вр. 170 ифх. нол. Вильна. 

Корчагинъ Влад. Вас. 74 Л. 97. Мл. вр. Барач. бол. и вр. амб. леч. Св. Трони. 06. СПБ. 
Корчакъ Станисл. Тосиф. 71 .1. 901. (Вн.). Св. орд. бол. Св. Тоанна. Люблинъ. 
Корчакъ-Ченурковек1й Авусент. Вас. 57 Д. 83 (Гиг.н. с., Прив.-дон. ун. Шевъ. 
Корчемкинъ Ив. Ив. 12 Л. 96. Зем. вр. Тамбовъ. 

Коршунъ Степ. Вас. 68 . 93. (Вн.), вир. Харьковъ. 

Коршунъ Степ. Павл. 34 „1. 58 с. с. Орд. Кирил. богоугод. зав. и вр. дух. акад. "евъ. 
Коршь Ал-дръ Всев. 46 Д. 10 (Суд.-Мед.) д. с. с. Проф. унив. Одесса. 

Коршь Петръ Петр. 14 Д. 98. Мл. вр. 94 иЪх. и. Псковъ. 

Корыбутъ-Дашкевичь Богд. Кондр. 66 Л. 90. (Вн.) т. с. Вр. нол. ин. и св. орд. В. Д. Варш. 
Корыстинъ Витал. Петр. 74 Л. 99. Мл. вр. 32 пъх. иол. Цхановъ, Плоцк. 
Корыетинь Клавл. Петр. 75 Л. 902. Мл. вр. воен. лаз. Петровекъ, Д{агест. 
Корытинъ Пегръ Сем. 58 Д. 84 к. с. Зав. окр. бол. Стан. Константиновская, 1 Донск., Донск. 
Корытко Владим. Васнл. 76 .Г. 902, впр. Мевь. 

Корытовъ Ив. Конст. 67 Л. 91 н. с. У. вр. Тедженть, Закаси. 

Корюгинъ Алекс. Арсен. 68 Л. 89 к. а. Зем. вр. Ст. Максатиха, БЪжецк., Тверси. 
Косаговеклй Ал-дръь Ник. 55 Л. 82. (ДЪт.). Гор. вр. Одесса. 

Косаревь Вас. Ив. 65 Л. 90, вир. Нижн-Новгородъ. „|. В. 

Вобаткинъ Ал-дръ Вас. 506 Д. 80 к. с. Гор. вр. Бфлостокъ, Гродн. 

Восачь Петрь Алекс. 48 Д/Д. 15. с. с. Див. вр. 37° их. дивиз. Д. В 

Ковенко Ал-дръ Вас. 51 Д. 18 т. с. Вр. техн. жел.-дор. учил. Ростовъ, Донск. 
Косерадзеюй Копр.-Феофить Ив. 64 Л. 90. Вр. бол. Св. Анны. Мфховъ, К$лец. 
Восиновъ Ив. Филин. 67 Д. 98 и. с. Мл. вр. Исекуиск. войск. бол. Кубан. 
Косинекй Авг.-Стен. Викенг. 68 ФД. 89. (Вн.). Фабр. вр. Д. Нивка, Бендин., Петрок. 
Восинек1й Ал-дръ Франц. 26 Л. 58 н. с., вир. д. Лешно-воля, Гроецк., Варшав. 
Косинекй Конрадъ Карл. 45 Д. 72. Вр. "гор. амбул. Блоня, Вартав. 

Косинскйй (бар.) Консг. Мих. 72 Л. 97 к. а. Ма. орд. морек. госи. Провшиталуь. 
Воесннеый Юланъ Франц. 84 Д. 58. (Хир.) д. с. с.. вир. Варнава. 
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Восицкй Викент. Войцфх. 39 Л. 63 с. с. Частн. сл. С. Алекебевка, Хвал., Сарат. 

Восицк!Й Франць-Ксав. Мих. 51 Л. 75. Тюр. вр. и вр. бол. Св. Казимфа. Радомъ. 

Восмацинек!й Владисл. Тосиф. 68 Л. 93, вир. Пос. Дробинъ, Плоцк. 

Космачевекмй Ник. Елевфер. 18 Л. 74°с. с. Див. вр. 48 ифх. див. Вильна. 

Воесминек!й Алекс. Ал-др. 74 Л. 97. Мл. вр. Закаси. бр. иогр. стр. Асхабадъ. 

Восминевй Антонинъ Ал-др. 60 Л. 87 к. с. Сел. вр. М. Ракишки, Новоалександр., Ковен. 

Коеминев!й Ник. Ал-др. 65 Д. 91 н. с., Податной инсп. Староконстантиновъ, Волын. 

Космовектй Викторинъ Адам. 49 Л. 70. (1$т.), вир. Варшава. 

- Восмовсый Юланъ Ал-др. 44 Д. 68 д. с. с. Ст. вр. рез. ифх. бат., зав. санитар. част. войску 
мфсг. бригады и вр. гимн. Архангельскъ. . 

Косой Михель Солом. 59 Л. 871. (Вн. и жен.), впр. Елисаветградъ, Херсон. 

*Косоламовъ Евген. Вас. 53 ЛД. 14 н. с. ТаблинскЙ хуг., Лаишев., Казан. 

Косоротов Дмит. Петр. 56 Д. 79. (Вн.) с. с. Проф. и Совфщ. Чл. Врач. Прис. СПБ. 

Косоротовъ Ив. Фед. 23 Л. 49 к. с., вир. Стан. Каменская, Донец., Донск. 

Коесаковекй Влад. Леонард. 5+ Л. 83 н.с. Зав. губ. зем. леч. для душ. бол. Херсонъ. 

Коссаковекй Серг. Григ. 70 Л. 94 к. а., вир. Вильна. 

Косеаковек1й Эразмъ-Эдуар. Франц. 34 Л. 13 н. с., впр. Житом. 

Коесакь Тос. Иван. 74 Л. 99. Час. сл. М. Роль,. Волков., Гродн. 

Коевакь Юлмй Вас. 24 Д. 48 к. с., виз. Епифань. Тульек. 

Косварть (фонъ) Эдг. Арт. 80 Л. 903. Ас. Рейхенбергъ. —Меч. лечеб. Юрьевъ, Лифл. 

Коесецклй Владисл. Мих. +46 4. 72, вир. Проскуровъ, Подол. 

Коесобудзеклй Конст. Эдуар. 69 7. 96 н. с. Мл. вр. 182 их. пол. Юевъ. 

Косеобудзскйй Мих. Ив. 59 (1. 85 к. ©. Гор. и зем. вр. Порховь, Поков. 

Восеобудземй Шимонъ Ант.-Оома Людв. 69 ./. 95, вир. Варшава. 

Косеовичъ Ив. Андр. 52 Л. 79. Зем. начал. `Д. Карловка, Валк., Харьков. 

Косеовичь Ник. Сокр. 77 Л. 903. Зем. вр. С. Олонешты, Аккер. Бессар. 

Коссовсый Вандалинъ Ник. 50 Д. 74 к. с. Вр. м. водъ и г. учил. Славянскъ, Изюу., Харьк. 
Воесовсьйй Гавр. Дав. 61 ЛД. 8. (Акуш. н жен.). Зем. вр. с. Куцеволовка, Ворхнеднфир.. 
катерннославск. у 

Боссовсый Ром. Генр. 69 Л. 9т. вир. П. Ожаровъ, Опатов., Радом. 

Воесовеклй Цезарь Фелиц. 4т Д. 73. (Вн.) с. с. Сверх. орд. Прагской бол. Варшава. 

Коссовь Дмит. Ал-др. 68 4. 93 к. а. Зем. вр. С. Оберещь, Ливен., Орлов. 

Костевичъ Ив. Ал-др. 60 Д. 85 т. с. Гор. сан. и учил. вр. Одесса. 

Костеничъ Герофей Вас. 54 Д. 83. (Гтазн.) с. с. Клин. ироф. Ни. воен. госи., директ. 
глазн. лечеби. и проф. клин. Инстит. Ел. Павл. СПБ. 

Костенко Влад. Юрьев. 68 Л. 97. (Моченол.). Св. орд. Ново-Екат. бол. Москва. 

Костенко Евтих. Никит. 33 (. 62 с. с. Вр. дух. семин. Харьковъ. 

Костенко Помевкть Ив. 57 4. 81 к. с. Жел.-дор. вр. БФагородъ, Курск. 

Костеркинъ Мих. Васил. 75 Л. 99. Вр. Ком. Кр. Кр. п пр. для калфкъ. СПБ. Д. В. 

Костерсый Каз.-Сильыушьъ Людв. 60 .Т. 93. т. с. Жел дор. вр. В. К. я. д. ? 

Костецкий Зенон, Гавр. 46 Л. 69. Зем. вр. М. Ильиницы, Липовец., Влев. 

Костецый Ивань Евмен. 70 4. 99. Уч. вр. М. Тетевь. Тараи., Юевъ. 

Коетецк!й Цонрадъ Владим. 69 4. 96. (Вн., кож и спф.). Фабр. вр. С. Шалыгино, ` 
Пугивл., Курск: 

Востецьй Маневелъ Гавр. 38 1. 60, вир. Ст. Ушица. Новоушиц., Подол. 

Костинь Ив. Вас. 54 4. т9 к. с. Зем. вр. Стан. Старочеркасская, Черкас., Донск. 

Костинъ Пав. Сем. 66 Д. 96. т. с. Гор. вр. Устюжна, Новгор. 

Костинъь Петрь Потан. 57 Д. 86 к. с. Ст. вр. 20 Турк. стр. бат. Керки. (Бухара). 

Костинъ Серг. Ив. 69 Д. 94 к. а. Пом. проз. унив. Харьковъ. ` 

Косткевичь Ал-дръ Петр. 65 Д. 89 к. а. Гл. вр. бол. Цесар. Николая. Юевъ.` 

Коестко Анг. Ив. 19 Ш. 18 с. с. Флагм. д-рь Черномор. флота. Севастополь. 

Костко Герас. Ал-ф. 57 Д. 82 к. а. Ст. вр. 2 крыт. иЪх. бат. Ивангородъ, Новоал., „Побл. 


— 182 — 


Костовеый Ант. Степ. 64 Д. 89 к. с. Пом. Нач. маст. зав. воен. врач. загот. СИБ. Д. В. 

Костовсый Влад. Степ. 61 Д. 89 к. с. Ст. вр. 8 кранов. рез. бат. Красноводскъ, Закаеп. 

Кострице Дмит. Прокоф. 59 Д. 90 н. с. Жел.-дор. вр. Гомель, Могил. 

Коетровице!й Амврос. Карл. 10 4. 97 к: а., Впр. СПБ. 

Костровъ Мих. Мих. 74 ДЛ. 97 т. с. Мл. вр. 83 фл. эк. Севастополь. 

Костроминъ Ник. Евг. 71 ДЛ. 98. Зем. вр. С. Васильевское, Пермек. 

Воетусовъ Ив. Адам. 57 ДЛ. 86 к. с. Ст. вр. 2 кри. иЪх. и. Ковна. 

*Костылевъ Алекс. Ив. 19 4. 43 с. с. Москва. 

Коестылевъ Борисъ Борис. 56 44. т к. а. впр. Старица, Твер. 

Коетюринъ Георг. Фед. 64 4. 89 н. с. У: вр. Аккерманъ, Бессар. 

Коетямниъ Ник. Ник. 69 Д. 96 н. с: м вр. 106 ифх. пол. Вильна. Д. В. 

Коетяневкй Ник. Яков. 61 Ф. 85. Окр. пробиреръ, Казань. 

Косухинъ Ал-дръ Серг. 87 Д. 61 тайн. с., вир. Минскъ. 

Косухинъ Вхтадим. Ал-др. 71 4. 902, т. с. Пом. прозект. ун. Одесса. 

Косцюкевичъ Витольдъ Каз. 62 4. 87 н. с. Уч. вр. С. Троицкое, Ташк.. Сыръ-Ларьин. 

Коебвичъ Ант. Матв. 38 7. 63. (Горл.), впр. Одесса. 

_Косякинъ Ив. Копит. 75 Д. 901. Зав. вр: Ломоватсюй рудникь, Слазяносербск., Ежатерин. 

Котаревый Зыгмундъ-Янъ Теофил. 79 ./. 903, вир. Варшава. 

Котареюй Тосифъ Франц. 61 /. 86, впр. Новоминскъ, Варш. 

Котелевеклй Дмит. Дмит. 66 Д. 89 к. с. Врач. Инсп. Ломжа. 

Котеловъ Влад. Иван. 12 Л. 900, впр. Вятка. 

“Вотеловъ {) Ник. Фед. 64 4. 38 в. с. Казань. 

Котельниковъ Конст. Конст. 67 Д. 93 к. а., впр. Орша. Могилев. 

Котельниковъ Конст. Петр. 60 Л. 83. (Жен. к. с. Гор. вр. и вр. поп. о бфдн. ком. Казань. 

Котикъ Наумь Гейних. 75 Л. 901, вир. Одесса. 

Котлецовь Вас. Ив. 416 Л. 74 к. с. У. вр. Мензелинекъ, Уфим. 

Котловъ Серг. Ал-др. 59 Д. 34. Зав. вр. БЪлая, Славяносерб., Екатериноел. | 

Котляревекй Ив. Петр. 56 Л. 82 к. с. Сверх. орд. гор. бол. и вр. реал. учил. Одесса. 

Котляревей Митроф. Ник. 42 Л. 67 к. с., впр. Керчь. 

Котляровъ Ал-дрь Ив. 55 ДЛ. 81 к. с. Зем. вр. С. Рудня, Новгородсфвер., Черниг. 

Котляровъ Мих. Ив. 46 Л. 13 с. с., впр. Ломжа. 

Котовичь Илья Фед. 52 Д. 78. (Электрот.) к. с. Пр.-доц. униз. Москва. 

Котовичь 106. Андр. 15 Л. 902. Завд. гор. водолечеб. КДевъ. 

Котовичъ Чеславъ-Эатиъ Ант. 62 Л. 89, вир. БЪлостокъ, Гродн. 

Котовщиковъ Анат. Мих. 62 СЛ. 86 к. с. Сверхшт. орд. Яуз. отд. бол. чернор. Москва. 

Котовщиковъ Ник. Ив. 46 Д. 69 (Вн.) д. с.с. Проф. унив. и вр. ветер. инсг. Вазань. 

Котовъ Ал-дръ Конст. 54 Д. 80. (Вн.) к. с. Вр. гор. учил. Ораненбаумъ, Петергоф., СПБ. 

Котовъ Мих. Сем. 60 Л. 85 к. с., впр. СПБ. 

Котовъ Мих. Тих. 50 . 76 к. с., впр. Ст. Усть-Медвфдиикая, Дон. 

Кофманъ Соломонъ Вольфов. 67 Д. ? (Хир.), впр. Одесса. 

Кохановичъ Стан.-Зах. Мих. 67 ДЛ. 93. (Акуш.). Деж. вр. скор. мед. ном. Варшава, 

Кохановек!й Ал-дръ Ив. 73 ДЛ. 97 г. а. Вр. Консул. Урумчи, (Кит. Джунгар). 

Вохановъ Ал-дръ Петр. 65 Л. 91. Вр. гор. Алекс.-Мар. бол. и вр.-сиеп. Ирин. 00.. 
‚ сест. мил. Астрахань. у 

_ Вохановъ Бор. Фед. 66 Л. 90 к. с. Ст. вр. Бакин. бр. погран. стр. 7. 

Кохановъ Петръ Тимоф. 40 Д. 68. (Вн.) с. с., впр. СПБ. 

Воханек1й Алдръ Ив. 33 (4. 64 к. с., вир. Житомръ. 

Коханекй Ив. Варфол. 54 /. 82 к. с. Вр. дух. учил. М. Дунаевны, Новоушиц., Подол. 

Кохлеръ 10сифъ Тосиф. 67 ДЛ. 88. (Дфт. и жен.), вир. Одесса. 

Вохновеюй Ант. Осин. 10 Л. 98. впр. Варшава. 


:) Отпускъ лекарств по рецептамъ этого врача воспрещается. 
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Жохь Вильг. Вильг. 41 Д. 66. (Хир.) с. с. Проф. ун. Юрьевъ, Лифл. 

Вохьъ Вильг. Фридрих. 74 Л. 901, впр. Харьковъ. 

Кохъ Германъ Авг. 17 Д. 571 с. с., впр. Владикавказъ. 

Кохъ Парть Андр. 41 Д. 10. (Дт) д. с. с. Поч. чл. хоз. комит. Ник. дёт, бол. СПБ. 
‚ Вохь Мих. Бернгард. 61 ДЛ. 87 к. а. Зав. вр. СПБ. 

Вохь Стан. Ив, 42 4. 64 к. а., вр. М. Меджибожъ, Летичез., Нодол. 

Вохь Эгбертъ Эдуард. 73 Л. 98. (Вн.), вар. СПБ. 

Вохь Эрн. Эрн. 40 Л. 65 к. с. Гор. вр. Валкъ, Лифл. 

Воцеваловъ Степ. Матв. 68 Л. 93, впр. Сумы, Харьк. 

Воцелло Влад. Павл. 73 Л. 97, вар. Сфвекл, Орлов. : 

Воцинъ Вульфь Моис. 66 Д. 92. (Вн. и жен.), вир. Лодзь, Петрок. 

Воцинъ Мееръ-Макс. Бор. 60 Д. 82. Гор. сан. вр. Москва. ^ 

Коновек!й Анат. Дмит. 64 Д. 91. (Псих.). к. а. Дир. исих. леч. С. Костюжены, Кишинев. . 
Воцубей Яковь Лаз. 70 Л. 94, вир. Москва. 

Воцъ Сем. Мопс. 51 Л. 76 к. с., вир. Владикавказъ. 

Коцынъ Изр. Моис. 58 ДЛ. 83. (Вн., кож. и моченол.). Вр. жен. гимн. Ковна. 
Воцяткевичъ Влад. -Карть Апол. 67 Л. 92. (Хир.). Орд. кл. унив. Варшава. 
№очановъ Аркад. Васил. 78 Л. 902. Вр. для усов. клин. воен. госл. СПБ. 

Мочанъ Бор. (Бенщанъ) Бор. 65 Д.97. Оби. вр. Кол. Графская, Мар1упольск., Екатерин. 
Кочержевенй Емил. Григ. 41 7. 65 с. с., впр. Бобруйскъ, Минск. . 

Кочерыгинъ Петръ Конст. 77 Л. 901. Посад. и тюр. вр. Сермевсвый пос., Дмитр., Моск. 
Кочетковъ Алдръ Ильичь 44 Л. 16 к. с., впр. С. Александрово, Клинск., Москов. 
Кочетковь Алекс. Ильичь 65 Л. 90, впр. СПБ. 

Кочетковъ Вас. Ник. 62 Д. 88. (Ви. к. с. Ст. орд. морск. госи. Кронштадтъ. 
Кочетковъ Филиниь Ник. 67 Л. 94 и. с. Сел. вр. С. Пришибъ, Царев., Астрах. 
Вочетовъь Ник. Ив. 76 Л. 900. Мл. вр.,28 В.-Сиб. стр. и. Д. В. 

Вочешевь Яковъ Стен. 72 Л. 95 н. с. Вр. для ком. УТ раз. Окр. В.-М. Упр. Омсекь. 
Вочиневъ Гондрать Ант. 68 Л. 95, вир. Баку. : 
Кочкинъ Вячесл. Петр. 75 Д. 98. к. а. Мл. вр. 215 ифх. пол Самара. 1. В. 
Кочкинъ Конст. Петр. 55 Л. 81 к. с. Гор. вр. и вр. гор. учил. Слободской, Вятск. 
Кочкинъ Пегръ Мих. 74 Л. 99. Зем. вр. с. Сергинское, Перм. 

Вочкинь Петръ Петр. 78 Л. 902. Мл. вр. 1 кр$п. п. п. Новогеоревскъ. Вар. 
Кочоровеюй Франць Лукичъ 57 Л. 88. Зем. вр. М. Семиполки, Остер. Черниг. 
Кочубей Сем. Ник. 47 ДЛ. 14 к. с., впр. Лохвица, Полт. 

Кочуровь Влад. Ал-рдь 74 Л. 908. Мл. вр. 71 их. пол. Ново- -Александрия, Люблин. 
Кошаневк!й-Мурашко Болесл. Лющан. 62 ДЛ. 88 т. с. Зем. вр. Мещовскъ, Калуж. 
Кошаненя-Мурашко Сигиз. Лющан. 54 .Т. 80 к. с. Мл. орд. губ. зем. бол. Воронеж. 
Кошевичъ Ив. Фед. 140 .Г. 65. (Нерв.) с. с., впр. Москва. 

Кошевекй Влад. Георг. 74 Л. 98 к.а. Мл. вр. 75 иъх. н. М. Ладыжинъ, Гайс., Подол. 
Кошелевь Вас. Вас. 56 Д. 80 с. с. Вр. Инсп. Ревель. 

Кошелевъ-Лемашкевичь Андр. юсиф. 59 Л. 84. (Сиф.) к. а., вир. Бурекъ. 

Кошко Стен. Степ. 70 Л. 93 н. с. Ст. вр. 2 Дагест. кон. пол. Д —. 
Вошлевек!й Леонардъ Конст. 64 Л. 94. Жел.-дор. вр. ст. Авдфевка, 2-й Екат. ж. д.. 
Кошницк  Шыуль Зах. 57 Д. 88. (Вн. и дфт.). Зав. вр. СПБ. 

Кошурниковь Вас. Вас. 79 Л. 903. Ма. вр. воен. лаз. Маургеланъ, Ферганск. 
Кошутск й Митр. Дм. 72 Л. 97. Сел. вр. С. Ярмолинцы, Проскур., Подол. 

Кощеевь Яков. Григ. 60 Л. 85 к. с. Зем. и учил. вр. Елабуга, Вятск. 

Кра Леонар. Фед. 67 Л. 95. Сел. вр. С 2 Поневфж., Ковенск. 

Кравецт, Вячесл. Ефимов. 72 Л. 98 т. с. Зем. и учил. вр. Нижнедфвицкъ, Воронежск. 
Кравець Мих. Григ. 65 Д. 89 н. с. Зем. вр. Луга, СПБ. 

Кравець Пав. Наум. 50 Л. 14 к. с. Вр. реал. учил. Тула. ^ 


Кравзъ-Тарнавек И Пав. Ив. 57 Д. 8$. (Хир.) с. с. Нач. айт. отд. зав. в.-вр. заг. Си. 


— 184 — 


Кравковъ Вас. Павл. 59 Д. 838 с. с. Див. вр. 35 иЪх. див. Рязань. Д. В. 

Кравковъ Ник. Пав. 65 Д. 92 с. с. Проф. В.-Мед. Академш. СПБ. 

Кравцовъ Аркад. Ив. 57 Д. 81 к. с. Гор. вр. Багородь, Курск. 

Кравцовъ Лейба Гершов. 53 Л. 89, впр. Мелитополь, Тавр. 

Кравцовъ Петръ Ив. 56 Л. 81 с. с. Ст. вр. гор. Александр. бол. Харьковъ. 

Кравченко Андр. Тарас. 66 Л. 92 к. с. Ст. вр. 1 Кубан. кон. пол. Кубан. каз. войс. 
С. Каракуртъ, Кагызман., Карсск. 

Кравченко Вас. Тарас. 60 Д. 88 к. с. Ст. вр. 16 Дон. каз. и. Новая Упима, Подол. 

Кравченко Влад. Сем. 73 Д. 97 в. а. Мл. вр. 1% фл. эк. СПБ. Д. В. 

Иравченко Ив. Ив. 62 Л. 89 н. с. Орд. гор. бол. Ростовъ, Донск. 

Кравченко Ксеноф. Тарас. 53 Л. 15 с. с. Обл. вр. Уральскъ. 

ЕЁравченко Пав. Логин. 66 Л. 91, вир. СПБ. 

Ерагель Феликсъь Ив. 73 Л. 971, впр. Ст. Константиновка, Херсон. 

Краевекй Адамъ Северин. 73 Л. 900. Зем. вр. с. ГнЪздиловка, Землянск., Воронеж. 

Краевек1й Ант.-Мих. [осиф. 62 Л. 89 к. а. Вр. пограм. стражи Скадовскъ, Днзпров., Тавр. 

Ерлевеклй Викент. Гиляр. 68 СЛ. 93 к. а., вир. СПБ. Д. В. 

Краевек1й Владисл.-Генр.-Север. Феликс. 55 Л. 16 к. с. Орд. бол. Млад. Тисуса. Варшава. 

Ераевекай Тос. Тосиф. 65 Л. 93 к. а. Мл. вр. бриг. ногран. стр. Эривань. 

ИЦраевъ Вас. Андр. 64 ДЛ. 89 к. а. Гор. вр. Оса, Пермск. 

Ераинсь!й Ник. Вас. 69 Д. 93 н. с. Дир. окр. исих. леч. Вильна. 

Ерайзманъ Гос. Меер. 60 ДЛ. 87. (Хир.), вир. Юевъ. 

Ерайзъ Мойше-Хаимь Меер., впр. Каменецъ-Подольекъ. 

Ерайневъь Алз-дръ Вас. 57 ДЛ. 85 к. с. Зем. вр. С. Пестравка, Николаев., Самар. 

ЁрайскАй Вацл.-Адол. Франц. 60 .Г. 86 к. с. впр., м. Атаки, Сорок., Бессар. 

Ераковевлй Азрель Моис. 61 ДЛ. 88, вир. Лодзь, Петрок. 

Краковеклй Айзикь Шмуель-Вольф. 72 Л. 98, впр. С. Сергинское, Пермск. 

Краковек1й Мовша-Шмуль Вульф. 66 Л. 94, впр. Пермь. 

Краковскй Петръ Яков. 57 ДЛ. 85 н. с. У. вр. Казалинскъ, Сыръ-Дарьин. 

Еральковек1й Стан.-Сераф. Ив. 69 Л. 97. (Кож. н вен.), впр. Варшава. 

Ерамаренко Георг. Львов. 54 Л. 76 к. с. Гор. вр., вр. дух. и землед. учил. Умань, ев. 

Ерамаренко Евген. Юрьев. 79 Л. 903, впр. Умань, К1ев. 

Ерамеръ Альфон. Эльмар. 69 Л. 94, впр. Юрьевъ, Лифл. 

Крамеръ Пав. Фед. 47 Д. 73 к. с. Попеч. дфт. приотовъ и ст. вр. рыб. пром. Астрахань. 

ЕЁрамерь Шабсай Моис. 67 Л. 95. (Вн. и венер.), впр. Рига. 

Врамникъ Абель Гершон. 46 Д. 11 к. с., вир. Смоленскъ. 

Ерамникъ Ал-дръ Авел. 74 Л. 98 (Глаз.). Вр. частн. леч. СПБ. 

ЕКрамникь Мордухъ Моис. 66 ДЛ. 90 к. а. Св. орд. евр. госл: Вильна. 

Ерамникъ Хадкель Юдел. 50 Л. 77. (Вн.. жен. и дЪт.) н. с., впр. Минскъ. 

_ Врамольсый Ник. Ефим. 63 Л. 87 к. с. Гор. и зем. вр. Пенза. 

Ераморевъь Ник. Ал-др. 60 Л. 85 к. с. Вр. леч. чел. общ. и конс. леч. Долгорукова. Москва. 

ЕКрамштыкь Сигиз. Исаак. +9 Д. 12. (Глазн.). Св. орд. евр. бол. Варшава. 

Ерамиштыкь Юланъ Исаак. 51 Д. 64. (Дфт.) н. с. Орд. дфт. евр. бол. Варшава. 

Ерангальеъ Ив. Ал-др. 53 Д. 79. Проз. гор. бол. и вр. реал. учил. Рига. 

Вранцфельдть Борисъ Григ. 73 Л. 96, вир. Николаевъ, Херс. 

Еранцфельдь Дав. Тосиф. 52. Д. 15 н. с. Ма. вр. 57 ифх. пол. Одесса. Д. В. 

Кранцфельль Лав. Марк. 58 ДЛ. 84, впр. Александровскъ, Ежатериносл. 

Еранцфельдь Емел. Марк. 52 Л. 82. (Акуш. и жен.) н. с., впр. Екатеринославъ. 

Еранцфельдь Матв. Львов. 74 .Т. 96. Мл. орд. фабр.-зав. бол, Кр. Ер. Одесса. 

Еранифельдь Моис. Тосиф. 58 ДЛ. 83 н. с. Вр. евр. жен. учил. Одесса. 

Кранцъ Игнат. Давид. 77 Л. 901, впр. Варшава. 

Вранцъ Наумъ Маркус. 73 Л. 909. Зем. вр. С. Никольское, Черенов., Новгор. 

Врасавицый Петръ Матвфев. 73 Л. 909, вир. СПБ. 


, 
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Враеавцевъ Ив. Мих. 53 ДЛ. 80 к. с. Зем. вр. Д. Григорьевская, Ряжск., Рязан. 

Краеенеклй Петръ Влад. 68 ЛД. 95. Зем. вр. Сл. Крупецъ, Путивл., Пурск. - 

Красиковъь Ал-дръь Евгр. 74 Л. 901. Мл. вр. 4 крфи. п$х. и. Новогеорцевскъ, Херсон. 

Краенковь Анан Фед..52 Л. 78 к. с. Вр. муж. и жен. гимн. Иркутскъ. 

Красильниковъ Владим. Никол. 78 Л. 902. Мл. вр. 16 фл. эк. Крон. 

Красильниковъ Конст. Алекс. 46 Л. 10 к. с., вир. Владйвостокъ. 

Красинск!й Вас. Григ. 36 Л. 61 т. с., вир. Харьковъ. 

Красинцевъ Вас. Ал. 66 Л. 88. (Хир.) к. с. Орд. губ. 3. 6. и гл. вр. Об. сес. мил. Калуга. Д. В. 

Ерасинъ Ал-дръ Андр. +19 Л. 15. (ДЪт.) к. с. У. вр. и вр. дух. учил. Орель. ° 

Красинъ Мих. Мих. 64 Д. 88. (Хир.) н. с. Мл. орд. воен. госл. и пр.-доц. ун. Казань. 

Враеинъ Паз. Мих. 75 ДЛ. 99. (Хур.). Зем. вр. С. Останково, Менз., Уфим. 

Жраениковъ Ной Абрам. 61 Л. 91, впр. Ростовъ, Донск. 

Красниковъ Пав. Матв. +5 Л. 69 с. с., впр. Тамбовъ. 

Краеникъ Левъ Абр. 56 ДЛ. 88, вир. Екатеринодаръ. , р 

Ераенобаевъ Тим. Петр. 65 Л. 88. (Дфт.) к.с. Амб. вр.. дЪт. бол. им. Морозова. Москва. 

Браеновецъ Нухимъ Кальман. 57 Л. 85, вир. Дубоссары, Тираснох., Херсоя. 

Краеновекй Ив. Аникиг. 52 Ф. 80 с. с. Полиц. вр. Москва. 

Враеновъ Ал-дръ Ив. 45 Д. 68 с. с. Дивиз. вр. 12 ифх. див. Проскуровъ, Подол. 

Краеновъ Алекс. Яков. 62 ДЛ. 87 кн. с. Орд. гор. Александр. бол. Харьковъ. 

Красновъ Вас. осиф. 75 Л. 99. (Гин.) т. с. Орд. гор. бол. Житомръ. 

Красновь Влад. Вас. 68 Л. 91 к. а. Жел. дор. вр. Саратовъ. 

Красноглазовь Влад. Нетр. 60 Л. 83 с. с. Ст. орд. Мясниц. отд. бол. чернораб. и сверх. 
орд. леч. чел. Общ. Москва. 

Враенопольсь!й Дмитр. Григ. 64 Л. 901. Тюр. вр. Екатеринославъ. 

Краенопольскй Ник. Григ. 67 Л. 97 к. а. Гор. вр. Семипалатинскъ. 

ЖраенопольскИй Стан. Леон. 51 Л. 76, впр. М. Василиха, Таращ., ев. 

Краснопольекйй Фед.-Эдуар. Фортун. 64 Л. 90. Гор. вр. Звенигородка, Юев. 

Краенопфвцевъ Ал-дръ Ал-др. 78 Л. 97 к. а. Ст. вр. 15 флот. экии. Либава. Д. В. 

Враесноифвцевъ Дмит. Егор. 69 Л. 94 н. с. Зем. вр. С. Шешетово, Венев., Тульск. 

Ерасноифвцевь Порф. Павл. 39 Л. 91 к. с., вир. БлаговЪщенскь. 

Красноруцей Анд. Ан. 71 Л. 98 к. а. Мл. вр. 151 иЪх. п. М. Картузъ-Береза, Слон., Грод. 

Ерасноярцевъ Васил. Григор. 76. 908. (Хир. и вн.). Мл. вр. 10 участка. Оренб каз. войск. 

Краснуха Влад. Пантел. 67 Л. 93 к. а. Зем. вр. Ст. Елизаветино, Петерг., СПБ. 

Красовицк!й Петр. Матв. 73 Л. 902. Мл. вр. 40 арт. бриг. Н%евижъь, Минскъ. Д. В. 

Краеовсьй Алдръ Ал-др. 57 Л. 83 н. с. Мл. орд. воен. госи. Тифлисъ. 

Красовек!й Ал-дръ Арсен. 55 Л. 88 к. с. Крест. начал. Чита. 

Врасовек!й Ал-дръ Серг. 62 Д. 89 к. с. Ст. вр. кавалер. юнк. учил. Тверь. 

Красовсый Вас. Стоп. 49 Л. 72 с. с., впр. Москва. 

*Ёрасовекуй Конст. Вас. 53 ДЛ. 718 н. с. Остеръ, Черниг. 

Ерасовскй Конст. Ник. 52 Л. 18 к. с. Гор. вр. и вр. учит. сем. Биржачь, Покров., Влад. 

Враеовсктй Мих. Ив. 56 Л. 82 с. с. Ст. вр. 1 Закаси. ж.-д. бат. М. Кизиль-Арватъ, Асх., Зак. 

Красовский Мих. Ник. 69 Л. 95. Зем. вр. Иваново-Вознесенскъ,. Шуйск., Владим. 

Ерасовский Ник. Ал-др. 54 Д. 77 к. с. Орд. губ. зем. бол. Вятка. 

Красовектй Ник. Арсен. 68 Л. 93, вир. Екатеринбургь, Перм. 

Красовеый Серг. Ал-др. 77 Л. 900. Мл. вр. 28 ифх. пол. Петрокову. 

Красса Маркъ Фед. 60 Л. 86, впр. Анапа, Темрюк., Кубан. 

Жраесовекй Людв. Яков. 24 Д. 51 д. с. с., впр. СПБ. 

Жрассовекй Фед. Вас. 55 Л. 83 к. с. Вр. дух. семин. Курекъ.. 

Красусктй Болесл.-Эдуардь Осин. 70 Л. 97, вир. Пос. Брокъ, Остров., Ломжин. . 

Красуеклй ГКаз.-Ив. Ив. 50. Л. 72 к. с. У. вр. Скерневицы, Варш. 

Краеюкъ Ник. Ал-др. 57 ДЛ. 83 с. с. Фаб. вр. С. Большево, Богор., Моск. 

Красюкъ Паз. Ал-др. 59 Л. 84 к. с. Зем. вр. Александровъ, Владим. 
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Краузе (фонъ) Вил.-Ав. Вил. 62 Д. 90 н, -с. Зав. вр. М. ет Ахтыр., Хар. Д. В. 
Краузе Ив. Адольф. .68 Л. 91, впр. СПБ. 

Краузе Людв. Самуил. 56 Д. 81. (Хир.).н. с. Орд. евр. бол. Варшава. 

Краузе Отто-Карль-Теобал. Фромгольд. 67 1. 92. Зем. вр. С. Лужокъ, Порхов., Пеков. 
Краузе Стан.-Валент. Альбин. 4+9 .Т. 73. (Акуш.) к. с. У. вр. Кальваря.. Сували. 
Краузманъ Госифъ Марк. 60`Л. 86. (Глазн.). Зем. вр. С. Алешки, Борисоглфб., Таз. 
Ёраузь Шмуиль Лейб. 59 Л. 85. (Глаз.), впр. Баку. 

Ёраукетъ Георг. Георг. 67 Л. 96, впр. Рига. 

Жраусгарь Мееръ Нафтал. 68 Л. 95. (ДФт.), впр. Варшава. 

Ераховецклй Ив. Север. 48 Л. 13 к. с., вир: Кишиневъ. 

_Врахоткинъ Дмит. Ал-др. 67 С. 94 н. с. Мл. вр. 91 иЪх. п. Ревель. 

Ерацбаршть Моисей Григ. 64 Д. 93. (Гинек.), впр. Севастополь. 

Ерачкевичъ Богус. Викен. 62 ХЛ. 92. Мл. вр. 1 воен. 0 Сиб.. каз. в. Какчетавъ, Акмо. 
Ирачковемй Ник. Юлан. 71 (7. 96 к. а. Сел. вр. С. ?, Ошмян., Вилен. 

Крашевекй Вал. Ал-др. 72 Л. 900. Св. вр. бол. Св. т Влоплавск" ь, Варш. 
ЕКрашевекй Ив. Ант. 42 ДЛ. 66. (Вн. и накож.) к. а., вир. СПБ. 

Крашевекй Казим. Гавр. 64 Л. 90, вир. М. Вишневець, Ошмян., Вилен. 
Ерашевекй Стан. Филип. Гавр. 60 Л. 86. Вр. каз. вин. скл. Ошмяны, Вилен. 
Ерашенинниковъ Ант. Ник. 67 Л. 98. (Акуш.), вир. Воронежь. 

Ерашенинниковъ Ив. Ив. 69 Л. 96 н. с. Мл. вр. 2 стр. Финл. пол. Тавастгуст. 
Жраюшкинъ Влад. Алекс. 54 Д. 18 н. с. Завфд. практ. отд. инет. экспер. мед. СПБ. 
Кребель Карль-Ант. Рудольф. 38 Д. 66 с. с., впр. Гельсингфорсь. 

Креверъ Абр.-Алек-дръ Рахм. 70 Д. 95, Орд. Петропавал. бод. СПБ. 

Креверъ Янк.-Лейба Рахмел. 62 Д. 89. (Вн. и верв.) н. с. Сверх. орд. Обух. бол. СПБ. 
Ёрегеръ Ал-дръ Карл. 60 Д. 88 к. с. У. вр. Перновъ, „Лифя. 

Ёрегеръ Сигизм. Оттоя. 25 Д. 54, впр. Рига. 

Крегеръ Сигизм. Сигизм. 63 Д. 92, вир. `Рига. 

Крегеръ Эмимй Евген. 73 Л. 901. (Кож. и мочепол.), вир. Рига. 1. В. 

Креймеръ Тосиф. Файвел. 57 Л. 89, вир. М. Раликовъ, Ольгон., Подол. 

Крейшманъ Георг. Петр. 65 Л. 99, впр. Рига. 
Крейшманъ Роберть Карл. 69 Л. 95 к. а. Прих. вр. М. Сындьтень, ЗВалкс., Лифл. Ч, В. 
Кременецклй Левъ Федор. 51 Л. 75 к. с. Гор. вр. Рени, Измаил., Бессар. 
Кременецк1й Ник. Стен. 56 ДЛ. 85 к. с. Зем. вр. С. Полково-Никитовка, Богодух., Харьк. 
Кремковъ Ник. Яков. 57 Л. 838 к. с. Ст. вр. 1 Ташк. рез. бат. Ташжентъ. 

Кремлевь Ал-дръ Ал-др. 34 ДЛ. 59 к. с. Вр. дух. акад., унив. и учит. инст. Казань. 
Креммяскй Яков. Сем. 89 Д. 64. (Вн.) д. с. с., вир. СМБ. 

Крендель Исаакъь Солом. 60 Д. 81 н. с. Мл. вр. 146 пЪх. нол. Ямбургь, СПБ. 1 
Врендовевый Ник. Евтр. 50 Л. 75 с. с. Пом. Врач. Инси. Екатеринославъ. 
Иреницкй Исаакъ Моис. 74 Л. 98, вар. Варитава. 

Вреницкй Осип. Моис 77 Л. 902. (Вн.), впр. Варшава. 

Кренсъ Моис. Лейз. 64 Д. 91 Е. с. Вр. леч. мед.-филантр. Комит. СПБ. 

Кресинт, Валер. Конст. 77.7. 908, вир. Одесса. 

Врееинъ Дав. Конст. 74 д. 98 к. а. Мл. вр. 107 ифх. пол. Вильна. 

Вресинъ Исаакъ Гедел. 70 Л. 99, вир. М. Косово, Слоним., Гродн. 

Кревинъ Нлк. Конст. 10 Ч. 903. т. с. Мл. вр. 26 пфх. пол. Радомь. 

Крестниковъ Алекс. Ник. 37 ДЛ. 64. (Хир.) с. с. Зав. вр. С. Алаверли, Борчал., Тифя. 
Креестниковъ Конст. Алекс. 74 Д. 99 к. а. Мл. вр. 8 Московск. кал. кори. Москва. 
Врестниковъ Ник. Гаврил. 80 Л. 904, впр. СПБ. 

Крестовниковъ Серг. Дмитр. 72 Л. 9ы, вир. Гкатеринодаръ, Кубан. Обл. 
Креетовекй Петръ Вас. 64 Д. 93 н. с. впр. СПБ. 

Креетовъ Леон. Вас. 73 .Г. 98, впр. С. Ильшнекое-Урусово, Яросл. 

Кретцерь Лазарь Викт. 61 Д. 89. (16т.). н. с. Вр. гор. учил. Нарва, Ямбург., СПБ. 
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Креховецклй Людв. Иван. 78 Л. 900, впр. Кевъ. 

Крецеръ Максимил. Иван. 38 /. 65 н. с., впр. Москва. 

Крецмеръ Бенц.-Морд. Гещел. 72 Л. 95, вп. Двинсгь. 

Вречевь Ив. 9ом. 56 Д: 81 с. с. Ст. вр. оруж. зав. и мот. лаз. С. о СПБ. 
Кречетовъ Ал-дрь Куз. 59 Л. 84. Зем. вр. Москва. 

Кречетовъ Вас. Куз. 61 Л. 871 н. с. Гор. вр. Галичъ, Костр. 

Нречетовъ Георг. Куз. 68.Л. 96 т. .с. Фабр. вр. Д. Заборье, Сериух., Моск. 
Кречетовь Петръ Куз. 68 4. 87 н. с. Гор. и фабр. вр. Сериуховъ, Москов. 
Кречманъ Викт, Ив. 69 Л. 98 и. с. Мл. вр. 18 их. пол. Новогр., Волынск. 
Кречмань Юй Юлев. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. 135 пЪх. пол. Павлоградъ, Екатерин. 
Жречунееко Конст. Ник. 72 Л. 91 к. а. Ст. вр. 15 фл. экин. Либаза, Гроб., Кур. Д.В. 
Вржечковенй Ант. Евстаф. 60 Л. 90 н. с. Гор. п зем. вр. Зубцовъ, Твер. 
Иржечковекй Викент. Никод. 55 (. 18 к. с. Гор. и тюр. вр. Керчь. 

Кржечковек Станисл. Идчев. 74 Л. 901, впр. М. Красное, Ямп., Подол. 
Жрживець Тос. Венедикт. 54 Л. 82.к. с. Ст. вр. 15 грен. пфх. пол. Тифлисъ. Д. В. 
Крживинек!й Владим. Иван. 74 Л. 900. Св. орд. Алекс. бол. Харьковъ. 
ВЖрживинсый Тосифъ 10сиф. 48 Л. ТЕ н. с., вир. СПБ. то 
Крживоблонкй Серг. Владим. 77 Л. 902. Мл. вр. 8 пфх. и. Брестъ-Литовок. Гродн. 
Вржижановск1й Ив. Вас. 68 Л. 98, впр. М. Носовка, НЪФжив., Черниг. } 
Кржижановекй Людв.-Авг. Альберт. 49 Д. 73 н. с., впр. Москва. 

Ержижановекй Францъь Ипполит 78 Л. 904, впр. Кевъ. 
Кржижевенй Людв. Госиф. 78 Л. 902, впр. М. Турйскт, Ковел., Волын. 
Ержиковекй 9ома Петр. 58 Л. 86, вир. Красноставъ, Любл, 

Кржимовенй Брон.-дмил. Игнат. +4 Д. 74 к. с. Гор. вр. Парчевь, Влодав., СОбдаец. 
Иржимуск!й Брон. Иштл. 64 Д. 93. Зем. вр. Стан. Урюпииская, Хопер., Донск. _ 
Иржимуек1й Феликсъ Стан. 77 Л. 901. Вр. частн. псих. леч. Варшава. 
Иржичковек!й Ант. Карл. 61 Л. 87. Жел.-дор. вр. Варшава. 

Иржичковекй Генр.-Вик. Викент. 64 Л. 96, впр. Замостье, Любл. 

Кржьниковек Конст. Никол. тт ДЛ. 901 т. се. Пом. прозект. ун. Одесса. 

Ёривиек1й Зел.-Самс. Шев. 69.1. 95. (Вн., горл., ушн.). Вр. амб. леч. Герц. С. К.Г. ЗВ р В. 
Криволуцый Ив. Вас. 68 ДЛ. 93 к. а., вир. Москва. 

Кривоногонь Ив. Вас. 66 Д. 9Т к. а. Мл. вр. отдёла погр. стр. неа. 
Кривоносовъ Ив. Семен. 78 Л. 900. "лав. Св. орд. кл. ун. Казань, 

Ирнвополянею Алекс. Ал-др. 67 Л. 93 н. с. Сел. вр. С Моршихинское, Кург., о 
Вриворотовь Ив. Мих. 59 Д. 84 к. с. Гор. вр. Можайскъ, Москов. - 
Ириворотовъь Понст. Васил. 78 1. 902. Мл. вр. 13 В.-С. стр. пол. Д. В. 
Криворотовъ Ник. Ник. 06 ДЛ. 90 ы. с. У. вр. Брянскъ, Орлов. 

Кривошеевъ Осить Марк. 70 ДЛ. 97. (Вн..и дфт.) т. с. Вр. инт. Н.-Екат. бол. Москва. 
Кривошениъ Кон. Ник. 74 Л. 98 в. а. (Вн. и 30.). Ма. вр. Алекс. воен. лазар. Варшава. 
Вривошеинь Серг. Вас. +8 Д. 14 Д. с. с. Кори. Вр. 6 Сибир. арм. кори. Д. В. 
Кривошеин Серг. Федор. 69 Л. ? н. с. Ст. вр. бол. Св. Цар. Ал. и жел. дор. вр. Москва. 
Кривекй Ал-дръ Ив. 40 Д. 68 д. с. с. Жел.-дор. вр. СПБ. 

Кривектй Леон. Ал-др. 70 Л. 9+4 к. а. Зав. гор. род. прпот. СПБ. 

Кривуша Внкт. Сем. 58 А. 80 с. с. Конс. воен. госи. Владикавказъ. 

Кривцовь Ал-дръ Григ. 39 Л. 60 к. а., вир. Пинскъ, Минск. 

Иривякинь Ив. Ив. .19 Л. 14 с. с. — вр. воен. лаз. Сурамь, Тафлисск. 

Кригеръ Викт. Филин. 57 Л. 80 к. с. Ст. вр. отд. С. Армавиръ, Лабнн., Кубан. 
Вриденеръ (бар.-фонъ) Анат. Григ. 2 Д. 15 с. с. Дир. зем. пе. леч. С. Голенчино, Рявзан. 
Криденерь (бар.-фонъ) Генр.-Эмман. Тосиф. 64 Д. 92. (Глаз.), впр. Рига. 

Жриденеръь (бар.) Ник. Пава. 39 Л. 68 к. с. У. вр. Аткарскъ, Сарат. ° 

урижевичь Эмил. Конст. 66 д. 98 н. с. Сверх. орд. гор. Александр. больн. Харьковъ. 
\рижевектй Эмман. Зах. 68 Х. 89. Общ. вр. М. Ходорково, Сквир., ев. 
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Ерикливый Алекс. Афан. 52 Д.81 к. с. Вр. Завд. лепрозорей, ст. Холмская Куб. Обл. 
Ериличевек!й Левъ Зах. 55 ДЛ. 83. (Вн. и нерв.) н. с., вир. СПБ. 
Криличевек1й Мих. Зах. 54 Л. 872 к. с. Вр. для бфдн. и почет. чл. сов. дфг. приют. 

Москва. 
Жримерь Солом. Монс. 09 Л. 900, вир. Ялта, Тавр. 
Еримбергь Робертъь Цетр. 74 ФД. 99. (Нервн.) Экст. клин. ун. Москва. 
Иринари Ник. Ал-др. 61 Л. 90 к. с. Ст. вр. 4 стр. и. Кутно, Вар. Д. В. 
Ериницей Адольфъ Авг. 36 Л. 61 к. с., впр. Винница, Подол. 
Ериницей Вас. Ник. 80 Л. 903. Мл. вр. Я.-Гв. Гренад. пол. СПБ. 
Еринеюй Израиль Марк. 76 4. 902. Зем. вр. С. Острое Пластиково, Сапож.. Рязан. 
Ерихъ Егоръ Ив. 80 Д. 57. (Акуш. и жен.) н. с. Вр. Пулков. обсерв. СПБ. 
Крицый Стен. Осии. 74 Л. 900. Зем. вр. С. Топовка, Камыш., Сарал. 
Врицкой Яковъ Петр. 74 Л. 901. Мл. вр. крфп. арт. Свеаборгъ. 
ЕЁрицъ Моис. Яков. 51 Л. 15 н. с. Вр. уфздн. учил. Евпаторя, Таврич. 
Еричевекй Лейба-Зельм. Вульф. 57 Л. 84, вир. Воронежъ. 
ЕЁричевенй Моис. Яков. 63 Л. 88. Вр. евр. леч. Ромны, Полтав. 
Кричевекй Сам. Абу. 64 Л. 95. Зем. вр. С. Шуриновка, Богуч., Ворон. 
К р!она-Пала-Никола Конст. Апост. 62 Л. 90 н.с. Мл. вр. 58 пфх. нол. Николаевъ, Хеуе. Д.В. 
ИКровопусковь Григ. Евгр. 72 Л. 900. (Вн. и вен.). Мл. вр. 37 фл. эк. Николаевъ, Херес. 
Еромуеъь Авг. Адольф. 71 Л. 98. (Псих.), орд. бол. Св. Пантелеймона. СПБ. 
Крогусъ (фонъ) Бор. Адольф. 78 Л. 90+. Окр. вр. Восп. Дома Могилевка, СПБ. 
Кроль Шлюма Нехем. 65 Л. 91. Гор. вр. Сквира. Юевск. 
Кроль Ефимь Евсфев. 67 Л. 91. Зем вр. С. Луковниково, Стариц., Твер. 
Кроль Гиммь Мих. 86 Д. 61 к. с. Вр. дух. учил. Могилевъ (губ.). 
Кроль Дав. Яков. 57 Л. 85 к. с., впр. Смоленскъ. 
Кроль Монс. Мих. 58 Л. 89, впр. Могилевъ (туб.). 
Кроль Пав. Юлан. 66 Д. 91. (Акуш. и т впр. Мевъ. 
Кроль Тимоф.-Подокь Герш. 61 Д. 8+4 к. с., вир. Воронежь. 
Кролюницкй Евг. Ал-др. 74 ЛД. 99 к. а. Мл. вр. 10 пфх. и. Калуга. Д. В. 
Кронебергь Эды.-Ал-дръ Эдуард. 61 ДЛ. 81 к. с. Ма. вр. 134 пёх. пол. Екатерин. Д. В. 
Кроникъ Исаакь Шлем. 74 Л. 99, вир. Александровъ, Екатериносх. 
Вронкайтиеь Ант. Мих. 65 Л. 93, вир. Саратовъ. 
Кронляндъ ГТона-Максимил. Ал-др. 55 Л. 81. впр. Пос. Избица, Красност., Любл. 
Кроонъ Карль Адам. 50 Л. 81, вир. ИмФн. Старо-Анценъ, Веррос., Лифл. 
ЕКропотовъ Ник. Серг. 48 Д. 74 с. с. Лив. вр. 26 пфх. див. Гродна. 
Кротковъ Влад. Гавр. 60 (. 86 н. с. Зем. вр. С. Костомарово, Крапив., Тульск. 
Кротковъ Ник. Алекс. 54 ФД. 17. Жел.-дор. вр. Зав. Кушва, Верхотур., `Перм. 
Кротковъь. Серг. Филар. 79 Л. 904. Мл. вр. 132 их. пол. Мевъ. 
Еротовекй Маврик. Аарон. 47 Л. 74, впр. Лодзь, Петрок. 
Кротовъ Ал-дръ Галакт. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. 4 резерв. арт. бриг. Курскъ. 
*“Крохинъ 9еодос. Петр. 39 Д. 62 ь с. с. Мевъ. 
Круберъ Ал-дрь Викг. +8 Л. 66 к. с. Ст. окр. надз. Воси. Д. Бронницы, Москов. 
Круглевенй Митроф. Ал-др. 47 /. т с. с. Вриг. вр. 57 ифх. рез. бриг. Саратовъ. 
°Круглевекй Ник. Ал-др. 44 Д. 69. (Хир.) д. с. с. Поч. Лейбь-Хирур. СПБ. 
Кругь Эмили Егор. 58 Л. 86. (Нерв. и вн.). вир. СПБ. 
Круель Петръ Давид. 70 Л. 99, впр. С. Мат, Вольмар., Лифл. . 
Кружилинъ Алекс. Вас. 68 С. 98 к. а. Мл. вр. 182 пфх. пол. Шевъ. (1. В. 
Крузкковъ Влад. Ив. 59 Д. 87 с. с. Столонач. Гл. Воен. Медици. Упр. СПБ. 
Ёрузе Карль-Пав. Карл. +5 Д. 70. т. с. с., вир. СПБ. 
Крузе (фонъ) Мих. Ив. 59 Л. 88 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Симбирск. 
Крузе (фонъ) Ниг. Конст. 42 Л. 14, к. с. Зем. вр. С. Вознесенект, Золотон., Цолт. 
ЕКрузенштериъ Ник. Эдуард. 58 Д. 76 к. с. Ст. вр. 604. Пр. Общ. Пр. Китомрь: 
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Крузенш!ернъ фонъ) Готфр. Георг. 68 Л. 97, вар. Гаисаль, Эстлаянл. 

Круковичтъ Тосиф.-Ив. Адам. 47 Д. 73 (Акуш.) н. с., впр. им. Плескуны, Лепельск., Витебск. 

Вруковсый Владис. 106. 65 Л. 93. (Хир.) н. с. Зем. вр. С. Капыревшина, Духов., Смол. 

Вруковеьй Вульфъ Моис. 58 Л. 83. (Сиф. и мочеп.). впр. Одесса. - 

Круковеклй Гусгавъ Гиршов. 79 ДЛ. 903, впр. Варшава. Д. В. 

Жруковсый Исил. Леон. 62 Л. 88, вир. Згержъ, Лодзин., Петрок, 

Круковекй Сам. Леон. 70 Л. 97. (Дт. п жен.), вир. Варшава. 

Круковекй Яковъ Абр. 60 Л. 85. (Вн. и дёт.), вир. СПБ. 

Врулевевый Вацл. Григ. 72 Л. 900. (Вн.), впр. Варшава. 

Круликовек!й Степ. Андр. 60 „Л. 89. Вр. бол. Св. Ал-дра. Бендииъ, Петрок. 

Врумбмиллеръь Викт. Викт. 55 Д. 81. (Псих.) в. с. Орд. псих. отд. губ. зем. бол. 
С. Гедеоновка, Смол. 

Крумгальзъь Юдель-Лейба Зах. 59 Л. 87, вир. М. Видзы, Новоалександр., Ковен. 

Круцецюй Алекс. Ал-др. 55 Д. 81. (Вн. дЪт. п вен.) с. с., впр. СПБ. 

Врупинекй Генр. Герм. 59 . 38 ь с. Ст. вр. 8 в.-сиб. и. Нихольекъ-Уссурйсвй, Прим. 

Крунновь Влад. Ник. 09 Л. 95.. Зем. вр. С. Вожгальское, Вятек. 

Вруппъ-Эрнесть Ал-др. 74 Л. 904, вир. Цос. Оберпаленъ, Феллинск., Лифл. 

Врусевичъ Ив. Осии. 18 Л. 98 к. а. Мл. вр. 16 стр. иол. Одесса. Д. В. 

Крутецкй Ник. Ив, 56 . 80. (Хир.) к. с. У. вр. Мамадышгь, Казан. 

Крутовеый Влад. Мих. 56 41. 81. (Хир.) с. с. Пом. Вр. Инси. Красноярскъ. 

Врутулевекй Ив. Ив. 22 Л. 54. (Гомеопат.) с. с., впр. СПБ. 

Кручекъ-Голубовъ Влад. Савв. 49 Д. 77 д. с. с. Прав. канц. Гл. Воен. Мед. Упр. СПБ. 

Круше Альфр. Венам. 58 Д. 85 н. с. Вр. бол. Св. Александра. Лодзь, Петроков. 

Крушевский Ант.-Ив.-Ник. Авт. +8 Л. 15. (Хир.) к. с. Орд. бол. Св. Роха. Варшава. 

Крушевевкйй Стан. Викент. 31 Д. 57 с. с., впр. Эривань. 

Жрушевекй Юлй-Ив. Юмев. 62 Л. 871, Дир. отд. 06. поп. о тюр. Волковыскъ, Рродн. 

Ёрушель Пав. Георг. 69 Л. 9+4. (Нерв.). Сверх. орд. клин. унив. Харьковъ. 

Крушинеюй Лющанъ -Стан. Владисл. 62 „Л. 88, впр. Варшава. 

Жряжакъ Яховь Евсеев. 76 Л. 901. Фабр. и зав. вр. С. Каменнобродъ, Новогр., Волын. 

Крыжановекй Алодръ Ив. 61 ДЛ. 86 к. с. Ст. вр. 5 Донск. каз. пол. Велюнь, Калиш. 

Крыжановекий Вист. Ив. 62 1. 90 т. с. Зем. вр. С. 2, Осписк., Пермск. 

Крызжкановевй Викг. Петр. 77 Л. 901. Зем. вр. Оса, Перм. 

Крыжановек!й Влад. Ник. 68 Л. 97, вир. СПБ. Д. В. 

Крыжановекй Ив. Ив. 6% Л. ? Вир. СПБ. 

Крыжановскй Мих. Ефим. 75 4. 900, впр. Бла, Сфдал. 

Крижановеый Мих. Туман. 68 Д. 96 т.с. У вр. Измаилъ, Бессаф. 

Крыжановек!й Мих. Яков. 57 Л. 8+4 к. с. У. вр. Измаиль, Бессар. 

Крыжановекй Ник. Онуфр. 73 Л. 97. (Вн. и дфт.), впр. СПБ. 

Крыжановекй Серг. Иллар. 77 Л. 901. Зем. вр. С. Старовфровка, Констант., Полт. 

Крыже Владисл. Эдуард. 39 Л. 05 с. с. Ст. вр. Прагской бол. и жел.-дор. вр. Варшава. 

Крыловекй Мих. Гавр. 18 Л. 80. (Жен.) к. с. Агенть карант. Евпаторя, Тавр. 

Крыловъ Ал-дрь Алекс. 78 Л. 903. Зем. вр. С. Ильинское-Урусово, Ярослав. 

Врыловь Ал-дрь Григ. 45 Л. 72 к. с. У. вр. Елабуга, Вятск. 

Крыловъ Андр. Ив. 45 Л. 74 ь. с., вир. Карсъ. 

Крыловъ Антонй Пава. 65 Л. 90 к. с. Ст. вр. 7 вост.-сиб. стр. нол. Ур. Н.-Юевское, Прим. 

Врыловь Бор. Ник. 77 Л. 902 Мл. вр. 11 грен. нол Ярославль. 

Крылов» Вас. Аж-др. 56 Д. 82 с. с. Пом. Врач. Инсн. Смоленсиъ. 

Крыловъ Викт. Вас. 75 Л. 99. Фабр. вр. М. Никольское, Нокров., Владимр. 

\рыловь Внкт. Ив. 41 Л. 65. (Акуиг.) Д. с. в. Кори. вр. 2 Турк. арм. корп. Аехабадъ. 

урыловъ Викт. Иван. 74 Л. 98. Зем. зр. С. Рогачево, Дмитр., Моск. 

Ерыловь Влад. Плат. 41 Д. 08 д. с. в. Чроф. ун. Харьковъ. 

Ерыловь Гавр. Валент. 50 ДЛ. 16 к. с. У. и тюр. вр. Молога, Ярослав. 
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Ирыловъ Дм. Дм. 79 Л. 903. Мл. вр. 157 пЪх. пол. д. В, 

Ерыловъ Дм. Ос. 73 Л. 97к.а. Мл. вр. 6 Дон. каз. бат. М. + ебр.. Замост., Любя. Д. В. 
Ерыловъ Ив. Ник. 74 ДЛ. 98. Зем. вр. С. Красный Яръ, Самар: 
Ерыловъ Гонст. Ив. 55 Л. 383 к. с. Зем. вр. Карачевъ, Орлов. 

Ерыловъ Мих. Антон. 75 Л. 901, впр. Краснокутскъ, Богодух., Харьк. 

Крыловъ Нину. Ал-др. 65 Л. 90. (Вн.) ь. а., впр. Задонскъ, Воронеж. 

Ерыловъ Ник. Гавр. 61 Д. 89 н. с. Мл. орд. воен. госп. Ташкентъ. 

Крыловъ Ник. Ив. 78 4. 904. Вр. резерва полев. воен. мед. Инси. /. В. 
Врыловъ Пав. Семен. 72 Л. 99. (Нер. и жен.), впр. Москва. 

Ерыловъ Петръ Григ. 57 Л. 85 к. а. Зем. вр. Варнавинъ, Костром. 

Врыловъ Петръь Петр. 59 Л. 73 н. с., вир. Самара. 

Ерыловъ Серг. Дм. 71 Л. 97. Св. орд. губ. зем. бол. Ярославль. 

Ерыловъ Фед. Порф. 11 Л. 97. Зем. вр. Ростокинск. бел., Москов. 

Ерымгольць Мееръ Лейб. 69 Л. 96. (Глаз.), вир. Одесса. 

Ерыугольць Пинкусъ Вольф. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Рядокъ, Борович., Новгор. 
Ерымовъ Алекс. Петр. 72 Л. 98 к. а. Вр. для ком. Окр. В. М. Упр. Москва. 
Крымь Абр. Солом. 65 ..Л. 94 н. с. Зем. вр. 9еододя, Тавр.. 

Ерымь Илья Яков. 65 Л. 91 т. с. Зем. вр. Старый ВКрымъ, 9еодос., Тавр. 
ЕКрыницюй Тить Ник. 62 Л. 90 к. с. Сел. вр. М. Черноостровъ, Проскур., Подол. 
Ерынек!й Левъ Калист. 66 Л. 82. (Проф. Крак. ун.), вир. Варшава. 

`Врысенко Ив. Лаврент. 80 „1. 903. Зем.` вр. Краснокутскь, Богодух., Харьковск. 
Ерысинекй Юзефъ Леонов. 73 А. 98, вир. Варшава. 

Крышка Ант. Яков. 18 Д. 49 к. а., впр. Варшава. 

Врыштопенко Ал-др. Кондр. 55 Л. 80 к.с. Чл. хоз. ком. зав. воен. вр. заг. СПБ. д.1 
Крыштофовичь Фед. Фед. 57 Л. 82. (Масс.), впр. Батумь, Кутаис. 

Врэпелинъ Емел. Карл. 56 Д. 18 с. с., впр. Юрьевъ, Лифл. 

Ирюгеръ Адольфъ Тосиф. 62 С. 86 н. с. Вр. гор. уч. Тальсенъ, Курл. 

Ерюгееръ Адольфъ Эдуард. 69 .7. 96 т. с. Гор. вр. Туккумъ, Курл. 

рюгеръ Леопол. Моис. 61 Л. 89, впр. Рига. 

Ирютеръ Фридр. Карл. 62 Д. 86 с. с. Проф. ун. Томскъ. 

Врюгеръ Эдуардъ Адольф. 38 Л. 66 н. с., вир. Митава. 

Ерюковичь Дмит. Алекс. +18 Л. 76 к. с., впр. Череновець, Новгор. 

ЕВрюковъ АдМанъ Ал-др. 49 Д. 72 с. с. Проф. и конс. зав. вфд. учр. Ими. Мль. Москва. 
Ерюковь Ал-дръ Вас. 35 Л. 60 к. с., впр. Москва. 

Ерюковъ Ал-дръ Иван. 66 Л. 93. (Дт.). Лабор. унив. Москва. 

Ерюковь Алекс. Ал-др. 72 Л. 96, впр. Порть-Артуръ, Квант. 

ЕВрюковъ Ив. Ив. 76 Л. 904. Мл. вр. 3 драг. пол. Москва. 

Врюковъ Мих. Мих. 64 Д. 91. (Хир. и гин.) н. с. От. вр. губ. зем. дол. Кострома. 
Ерюковъ Петръ Вас. 74 Л. 97. Зем. вр. С. Дурасовка, Аткар., Сарат. 
Ирючковичь Абр. Ицков. 71 Л. 98, впр. Иркутскъ. 

ЕВряжимеый Ал-дрь Григ. 72 Л. 98. Зем. и шк. вр. С. Общаровка, Самарск. 
ВеенжопольскАй Эдуардъ Франц. 42 Л. 72, вир. Кнышинъ, БЪлосток., Гроднен. 
Жеензенко Ал-дръ Ив. 52 4. 16 к. с. У. вр. Миргородь, Поатаз. 

Всензенко Макс. Степ. 50 Д. и с. с. Ст. вр. воен. лазар. Ковна. 4. В. 

Всидо Мих. Ив. 71 Л. 95 к. а., впр. Тула. 

Вубанцевъ Илья Ильичъ 61 Л. 87 к. с. Зем. вр. С. Ромоданово, Саран., Пензен. 
Кубаревъ Георг. Вас. 67 Л. 91 к. с. Дфлопр. зав. воен. вр. заг. СПБ. 
Вубасовъ Плат. Ив. 46 Д. 77 с. с. От. вр. в. лаз. Петро-Александровскь, Сыръ-Дар. 
Вубе (фонъ) Ник.-Самуиль Ник. 72 Л. 95 н. с. Сверхшт. вр. Воси. Дома. СПБ; (1. В. 
Куберскй Ник. Ал-др. 58 Л. 82 н. с. У. вр. Воронель. 

Вубли ГКонст. Мельхюор. 37 Д. 67. (Акуш.) с. с., вр. СПБ. 
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Вубли Фед.-Ферд. Мих. 56 Д. 81. (Глазн.) д.с.с. Конс. Крестовоздв. общ. сест. мил.. и 
Максимил. леч. и о чл.-окул. Столичн. Врачебн. Прис. СПБ. .. 

Куб. линк й-Юоттухъ Адол. - Каз. Отан. 52 Л. 76 к. с. От. Вр. 243 рез. и. бат. Орен; Д. В. 

Куборекй Ник. Ив. 70 Л. 95. Зем. начал. Мещовскъ, Калуж. Д. В. 

Кубышкииъ Дмит. Васе. 71 Л. 95 к. а., вар. Кизиль-Арвать, Асхаб. 

‚ Вубышкинъ Петръ Ал-др. 58 1. 82.к. с. вир. С. Тагай, Симбир. 

Кувалдинъ Вас. Вас. 65 Л. 90 к. с. Лабор. гиг. инст. ®ун. и вр. леч. общ. при. Москва. 

Кувичинекй Влад. Ив. 78 «-. 904, впр. Тула. 

Кувичинеюй Евтр. Аполлин. 52 Л 19ксУ. вр. Брацаавъ, Подол. 

Жувшинектй Никаноръ Мих. 45 Л. 715. Зем. вр. С. Сластуха, Аткар., Сарат. 

Кудаиеву Аронъ Моис. 74 Л. 901, Зем. вр. С. Джанкой, Перекопск. Тазр. 

Кудерко Ив. Исид. 538 Л. 19. (Анут.) к. с. У. вр. Августовъ, Суза; Е. 

Кулдерко Тос Адам. 71 Л. 97, впир. Варшава. 

Кудинцевь Ив. Вас. 67 Л. 93. (Хир.) к. а. Сверх. асс. клин. унив. Харьковъ. 

Куливгь Айзикъ Мееров 74 Л. 99. (Акуш. и гин.). Зем. вр. Поповка, Бугульм., Самар. 

Кудингь Вульфъ-Фишель Мееров. 68 Л. 93. (Сиф. и кож.), впр. Юевъ. 

Кудишьь 10с.-Дав. о 76 Л. 901. Зем. вр. С. Любогощь, Юльн., Смол. 

Кулимшь Моие. Айзик. 71 Л. 98. Зем. вр. С. Любогошщь, Ельн., Смол. 

Кулиить Пинхусь а 13 Л. 95. (Вн. и дт.). Сверх. орд. ИН, унив. р 

КЖулиштъ Хапуь (Акихь) Исаак. 66 Л. 98; вир. Кременчугь, Полт. 

Жудишь Юл Иса. 60 Л, 85. (Акуш. и жен.), вир. Бердичевъ, ев. 

Кудреватовъ Ив. Ив. 62 Л. 86. (Вн. и дёт.) н. с. Сверх. вр. леч. чел. Общ. Москяа. 

Кудревецькй Вас. Вас. 59 Д. 87 к. с. Проф. ун., Варшава. 

Кудриннеый Мих. Андр. 69 Л. 97 т. с. Сел. вр., М. Меджибажь, Летичевск., Подол. 

Кудринъ Анд. Ник. 14 Л. 98 к.а. Мл. вр. 7 арт. морт. п. Ур. Джелаль-Оглы, в Тифл. 

Кудрииъ Вас. Игнат. 75 Л. 900. Мл. вр. Сибир. фл. эк. Владивостокь. Д.В 

Кудринъ Влад. Серг. ри Д. 54 д. тайн. с. Лейбъ-Хирургъ, Гл. Мед. Инси. фл. Ненр. 
Чл. Воен. Мед. Уч. Комит. и Почетн. Чл. Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Вудринъь Яховъ Ант. 68 Д. 93 н. с. Св. вр. Маршн. бол. и мл. вр. тюрем. бол. СПБ. 

Кудрявек!й Геннад. Ник. 69 Д. 93 н. с. Ма. вр. Л.-Гв. Измайлов. пол. СПБ. Д.. В. 

Кудрявцевь Ал-дрь Ал-др. 74 ДЛ. 97 к. а. Ма. вр. 159 пфх. пол. Рогачевъ, Могиа. 

Вудрявцевъ Ал-дрь Ив. 77 4. 903. Зап вр. губ. зем. бол. Владим!р. губ. 

Вудрявцевъ Дм. Герас. 72 Л. 95, т Москва. 

Кудрявцевъ Лмит. Ник. 50 Л. 74 к. с. Зем. вр. Елатьма, Тамбов. 

Кудрявцевь Ив. Ив. 77 4. 904. Зем. вр. Повфнець, Олонецк. 

Кудрявцевъ Мих. Вас. 59 Л. 83 н. с. Зем. вр. С. Екатериненшитадть, Николаев. ‚ Самар. 

Кудрявцевя, Никол. Ал-др. 78 Л. 98. Зем. вр. Д. Запрудная, Лмитр., Моск. 

Кудрявцевъ Ник. Вас. 44 Л. 69 с. с. У. вр. Омекъ. 

Вудрявцевь Петръ Григ. 57 Л. 81, вир. Ст. Кавказская, Кубан. 

Вудрявцевь Петрь Филин. 63 Л. 88 к. и. Зав. зем. санит. бюро. Ярос. лазль. 

Вудряшевнь Ал-дръ Ив. 66 й, 91 к. с. Мл. вр. Л.-Гв. стр. Имп. Фам. бат. Цар. Село, СПБ. 

Кудряигевь Лоонидь Петр. 50 Л. 76 ы. с. Зем. вр. Самара. 

Вудырко Тос. Адам. 71 Л. и вир. Д. Пукехъ, Сувалкск. 

Кудыревй Роман Анг. 56 Л. 81 к. с. Завд. счетн. част. Д-та орг. и ‚Ману, СПБ. 

Вузавковь Ив. Вас. 1. Гор. вр. Болховъ, Орлов. 

Кузеневь Понсг. Вас. 49 Л. 74 хе ес. Жел.-дор. вр. Смоленск». 

Вузикь Юли Карл. 61 д. 90 к. с. Вр. жен. гимн. Ревель. 

Кузнецк Дмит. Петр. 75 Л. 99. Зем. вр. Нижне-Тагильский зав., Верхотур., Перы. Д.В. 

Вузненюй Петръ Вас. д Л. — к. с. Зем. вр. Нижнетагильсяй заз., Верхотур. Перм. 

Кузнецовь Ал-дрь Влал. 66 Л. 89. Зем. вр. С. 2. Буинек., Симбир. 

Кузнецовь Ал-дрь Евграф. 68 Л. 91. Орд. зом. бол. Шадринскъ, Перм. 

Кузненов’ ь Аллръ Ник. 68 Л. 95 к. а. Зем. вр. С. Песьма, Весьег., Тнер. Д. В. 
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Кузнецовь Ал-дрь Харит. 39 Д. 6+ д. с. с. Проф. ун. Харьковъ. 
Кузнецовь Андр. Ильичъ 69 (Л. 95. (Хипр.) н. с. Мл. вр. 175 иЪх. п. Умань, Влев. Д. В. 
Кузнецовь Андр. Троф. 59 Л. 86 к. с. Сел. вр. М. Чернобыль, Радомыел., Юев. 
Кузнецовъ Аркад. Яковл. 74 Л. 902. Зем. вр. С. Сунское, Нолин., Вятек. 
Вузнецовъ Вас. Влад. 65 Л. 89. Зем. вр. С. Богоявленская горка, Чистопол., Казан. 
Вузнецовъ Влад. Петр. 64 Л. 89. (Псих) н. с. Чаетн. сл. Одесса. 
Кузнецовъ Григ. Степ. 25 Л. 51 д. с. с., вир. Тифлиеъ. `` 
Кузнецовь Дмитр. Дмит. 60 Д. 83 к. с. Ст. вр. 16 фл. эк. Кронштадт. Д. В. 
Кузнецовь Дм. Павл. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Ястребовка, Старооскол., Курск. 
*Нузнецовъ ') Ив. Григ. 57 (. 88 н. с. СПБ. 
Кузнецовъ Ив. Иппол. 52 Д. 18 к. с. У. вр. Спаескъ, Тамбов. 
Кузнецовъ Ив. Павл. 57 (. 84 к. с. Зем. вр. С. Вязовка, Нижегор. 
Кузнецовъ Ив. Петр. 6+ /Л..89 т. с. Зем. вр. Лухь, Костр. 
Кузнецовь Изм. Вас. 58 Д. 86 к. с. Зем. вр. ‚Харьковъ. 
№узнецовь Леон. Андр. 63 Л. 86. (Глаз.). Уч. вр. Петропавловскъ, Акмол. 
Кузнецовь Мих. Мих. 68 Д. 87. (Хир.) н. с. Проф. унив. Варшава. 
Кузиещовъь Ник. Влад. 62 Л. 87, впр. Казань. : 
Вузнецовъ Ник. Георг. 68 Л. 93. (Дфт. и вн.). Орд. гор. Ник. 6. Ростовъ, Донск. 
Жузнецовъь Ник. Макар. 62 Л. 89. (Сиф.). Сверхшт. орд. гор. бол. Харьковъ. 
Кузнецовъ Ник. Фед. 64 Л. 94 н. с. Зем. вр. Хороль, Полт. 
Кузьмановъ Ал-дръ Фед. 58 Д. 85 к. с. Вр. конс. Эстлянд. Общ. Вр. Кр. Ревель. 
`Вузьменко Ник. Апнол. 55 Л. 80 к. с. Жел.-дор. вр. Ровно, Волын. 
Кузьминсый Никол. Михайл. 12 Л. 901. Мл. вр. 29 пЪх. п. Забалкан. штабъ. ? 
Кузьминск!й Шмуль Авр. 72 Л. 98. Общ. и зав. вр. М. Жашковъ, Тараш., ев. 
Кузьминъ Вас. Ив. 51 Д. 15. (Хир.) д. с. с., впр. Казань. 
Кузьминъ Виссар. Илларлон. 72 Л. 97. (Глаз.). Зем. вр. Дер. Огибалово, Кирил., Новгор. 
Кузьминъ Влад. Ант. 43 Л. 11. (Акуш. и жен.) н. с., впр. Москва. 
Вузьминъ Дмит. Аркад. 61 ДЛ. 88 к. а. Вр. малол. отд. Сир. Инет. Ник. 1. Москва. 
Жузьминъ Ник. Ив. 51 ДЛ. 78 с. с. От. вр. кадет. кори. Полоцкъ. Витеб. 
Кузьминъ Порф. Ив. 58 Д. 83 к. с. Фабр. вр. `С. Соболево, Богород., Москов. 
*КЖузьминъ Серг. Аполл. 54 ДЛ. 72. Зем. начал. Пошехонье, Яросл. 
Вузьминъь Серг. Аркад. 62 Л. 88. Вр. бол. Бахрушиныхъ. Москва. 
Еузьминъ Серг. Ив. 69 Д. 96. (Ак. и жен.) к. а. Орд. зем. бол. и преп. нов. шк. Сараговъ. 
Вузьминъ Серг. Серг. 74 Л. 900, Гор. торг.-сан. вр. СПБ. 
Вузьмицкй Ал-дръ-Матв. Степ. 61 Л. 88 к.с. Уч. вр. Средн. Сибир. ж: дор. Иркутекъ. 
Кузницк!й Стан. Фед. 68 Л. 93 н. с. Мл. вр. Кавьк. рез. арт. бр. Влаликавказъ. 3. В, 
Кузятинъ Дав. Мих. 58 ДЛ. 81 н. с. Мл. вр. мор. вр.-набл. ст. и уч. вр. Батумъ, Кутанс. 
Буккунъ Мартинъ-Тог. Вильг. 64 Л. 98, впр. Марамполь, Сувалк. 
*Куклярск!й Дмит. Вас. 62 Л. 82 к. с. Почетн. чл. сов. дЪт. прот. Могилевъ (туб.). 
Куклярекй Тимоф. Ив. 59 Л. 16 к. с. Вр. имфн. Балашевой. М. Мошны, Черкас., К ев. 
Куковфровь Ник. Алекс. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. 51 ифх. пол. Одесса. Д. В- 
Вуковфровъ Ник. Григ. 75 /. 900. Ассист. клин. воен. госи. СПБ. 
Куколевскй Георг. Михайл. 75 А. 901. Мл. вр. 256 Гунибск. рез. бат. Дерб., Даг. Д. В. 
Вукуджановъ Ив. Афан. 29 Д. 58 д. с. с., вир. Тифлиеъ. 
Кукшта Эдм. Панл. 30 Х. 51. Жел.-дор. вр. Соколка, Грод. 
Жукъ Ганс. Томас. 74 Л. 900, впр. Ст. Кавказская, Кубани. 
Кулаевъ Владнм. Давид. 75 Л. 900. Гор вр. Бизляръ, Терек. 
Вулаевнь Мст. Ал. Л. 902. Св. орд. ун. Казань. 
Вулаковекй Сигизм.-Вапл. Викент. 50 Л. 75 т. с., вир. М. Дунаевцы, Новоушиц., Подол. 
Вулебякнииъ Ник. Осин. 72 Л. 96 к. а. Зав. п зем. вр. [ысьвинсый зав., Перм. 


а) бтиоь ъ лекарствъ по рецептамъ этото врача воспрещается. 
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Кулевичъ Людв. Франц. 26 Л. 53 к. с., впр. С. Петровка, Козелец., Черниг 
Куленкампъ Эдуардь Густ. 31 Л. 54 т. с., вир. Полтава. 
Жуленетовъь Петръ Мих. 64 Л. 94, вир. Любимь, Яросл. : 
Кулеша Вацл. Отанисл. 16 Л. 903. Зем. вр С. Пичаево, Борисогл. Тамбов. 
Кулеша Одуардъ-Альбинъ Тюсиф. 36 Л. 58, впр. С. Индыки, Староконст., Волын. 
Кулеша Георг. Степ. 66 Д. 95 к. а. Проз. б. Мар. М. и пом. зав. бакт. лаб. Мин. Земл. СПБ. 
ВКулешевичь Викент. Прокоф. 56 Л. 79 н. с. Зав. вр. Заславль, Волын. Д.В. 
Жулешовъ Ал-дрь Африкан. 50 Л. 77 к. с. Зем. вр. Фатежь, Курск. 
Жулешовъь Лука Федот. 53 С. 80 к. а. Зем. вр. С. ?, Острогож., Воронеж. 
Жулешовъ Ник. Аким. 42 Д. 63 тайн. с. Кори. вр. 9 арм. кори. Юевъ. 
Кулигинь Ивз Петр. 42 ДЛ. 66 с. с., впр. Иркутскъ. 
Жулиговевый Каз. Эмил. Юл. 72 Л. 900, впр. С. Ханская Ставка, Астрах. 
Вуликовск!й Ант. Сильвестр. 66 .Д. 92 н. с. Мл. вр. 47 ифх. пол. Винница, Подол. 
Жуликовекй Март. Викент. 48 Л. 176 к. с. Ст. вр. 1 морт. арт. пол. Уроч. Джелалъ- 
Оглы, Борчалин., Тифл. 

Куликовеюнй Мих. Михайл. 62 Л. 901 к. а. Зем. вр. С. Лунино, Кирсан., Тамбов. 
Куликовеюмй Петръ-Ферд. Карл. 61 ДЛ. 871. (Вн. и горл.) н. с. Орд. гор. бол. Одесса. 
Жуликовъ Влад. Фед. 47 Л. 72 в. с. Зав. вр. Севастополь. 
Куликовь Мих. Фед. 62 ДЛ. 89, впр. Астрахань. . 
Вуликъ Алекс. @еодос. 62 Л. 91 к. а. Вр. резерва пол. В. Мед. Инси. Д. В. 
` Жуликъ Мельхиседекъ Никол. 75 Л. 901,.вир. Таганрогъ, Дон. 

Жуличенко Влад. Вас. 76 Л. 902. Мл. вр. 35 фл. эк. Севастополь. 
Кулишерь Маркъ Рувим. 68 Л. 96. (Хир.). Вр. частн. лечеб. Юевъ. 
Кулишеръь Мих. Аарон. 62 ДЛ. 90, вир. М. Фастовъ, Васильков., Калев. 
Вулташевь Мих. Мих. 68 Л. 971. Мл надз. Восп. Дома Москва. 
Култышкинъ Ал-дрь Стен. 24 ДЛ. 49 с. с., вир. СПБ. 
Кульбинъ Ник. Ив. 68 Д. 93 к. с. Вр. Гл Штаба. СПБ. 
Кульженко Алекс. Стен. 70 Л. 94. (Нерв.). Сверх. асс. клин. унив. Юевъ. 
Кульневъ Серг. Як. 58 Д. 83 с. с. Ст. вр. Калинк. бол. и проф. женск. мед. инст. СПБ. 
Жульекй Юманъ Ив. 34 Л. 58, впр. Новорадомскъ, Петрок. . 
Культе 1осифъ Ильичъ 59 Л. 87. Гор. сан. вр. Евпаторая, Таврич. | 
Кульчиций 1осифъ-Мечисл. Петр. 56 Л. 84 к. с. Зем. вр. С. Роша, Петергоф., СПБ. 
`Кульчицей Ник. Конст. 56 Д. 80 д. с. с. Проф. унив. Харьковъ. 
Кульчицый Фауст. Сем. 68 Л. 95 т. с. Гор. вр. Грайворонъ, Курск. 
Кулябко Алекс. Ал-др. 66 Д. 93 н. с. Проф. унив. Томскъ. 
Кулябко-Корецый Ал-дръ Григор. 49 Д.18. (Хир.) к. с. Завёд. мин. вод. Приг. 

Серчевскь, Бугур., Сам. 

Кунбергь Тог.-.Мавр. Юмев. 65 Д.91 к. с. Мл. вр. 10 Турк. стр. бат. Ошъ. Ферган. 
Кумбергь Ник. Юлмев. 63 ДЛ. 87. Зем. вр. Д. Бютень, Перекоп., Тавр. р 
Куммингь Яковъ Зах. 59 ЛД. 89. (Акуш. и жен.), впр. СИБ. С. 
Жумыкинъ Ник. Алекс. 61 Л. 95 к. а. Зем. вр. Серпейскъ, Мещов., Калуж. 
Кунаевъ Ал-дръь Мих. 65 Л. 89 к. а. Жел.-дор. вр. С. Узловая, Богор., Тульск. . 
Жунаевь Мих. Ив. 51 ДЛ. 79 к. с. Зем. вр. С. Морки, Царевококш., Казан. 
Кунаковь Георг. Як. 73 Л. 97 к. а. впр. Пенза. 
Кундзинъ Ив. Карл. 57 Л. 85. Общ. вр. имн. Старо-Пебалгъ, Венден., Лифл. 
Кундржинеюй Мих. Андр. 69 Л. 97. Гор. и тюр. вр. Канскъ, Енисейск. 
Куневичь 1ос.-Раф. Исид. 50 Л. 716. (Акуш. и жен.), вр. Варшава. 

унигь Исаакъ Лаз. 60 Л. 85. Сверхшт. орд. клин. унив. Варшава. 
Вунигь Тосифъ Лаз. 57 ДЛ. 85, впр. Пловкь. | 
Куница Зольманъ Савел. 53 Л. 19. (Акуш., жен. и дфт.) в.а., впр. Лосы, Рчицк., Минск. 
Жуницк!й Каз.-Ант. Ант. 68 Л. 94, впр. Кевъ. 
Куницкй Чеславъ Ив. 29 Л. 54 с. с., вир. Ченстоховъ, Петрок. 
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Кунце Ал-дръ Ив. 43 Л; 67 к. с. Жел. дор. вр. Можайскъ, Моск. . 

Кунцевичь Илья Ант. 51 Д. 79. (Акуш.) к. а. Орд. губ. зем. бол. и шк. вр. Ния. -Новгородъ. 

Кунцевичь Мих. Марщан. 50 Л. 73 к. с. Ст. вр. 2 зап.-сиб. стр. бат. В$рный. 

Кунцевичъ Пав. Тоасаф. 66 Л. 93 т. с., впр. Бобруйскъ, Минск. 

Еунцендорфъь Вас. Яков. 60 Л. 85 т. с. Мл. окр. надз. Воси. Дома. Волоколамскъ, Моск. 

Кунчинек1й Стан. Ив. 70 Л. 99, впр. Пос. Ежовъ, Брезин., Петрок. 

*Вунчинек1й Филицлъь Петр. 18 ДЛ. 44 д. с. с. Полоцкъ, Витеб. 

Еунчинскй Эдуардъ Ив. 59 Л. 87, вир. Пос. Куровъ, и Люблин. 

Куняевъ .Ал-дръ Ник. 76 ДД. 904. Ма. вр. Приморск.-драг. пол. Д. В 

Еупаловъ Ал-дръ Яков. 57 Л. 86. (Акуш. и гин.) к. с., вар. Суздаль, ` Владим. 

Купенев1й Гершъ- -Мееръ Тосиф. 70 Л. 98. Вр. рудника О-ва Бфлянсихь коней, Сла- 
вяносерб., Екатериносл. 

ЕВуперваесеръ Сруль- -Гершъ Мендел. 66 Л. 91, впр. Одесса. 

ВКупергилякь Гершъ Срул. 64 Л; 98, впр. Проскуровъ, Подольск. . 

Купидоновъ Вас. Гавр. 48 Д. 12 с. с. Казн. жен. бл. ком. и тюр. вр. Казань. 

Жупидоновъ Леон. Петр. 72 Л. 98. Зав. вр. с. Ижевское, Вятск. 

Вупицъ Авг. Ив. 69 (Л. 97 т. с. Зем. вр. С. Кемцы, Валд., Новгор. 

Вуплетсвьй Сем. Мих. 78 Л. 900. Мл. вр. Л.-Гв. Финлянскаго и. СПБ. Д. В 

Еуипа Викт. Спирид. 54 С. 80 к. с. Ст. вр. 3 драг. пол. Москва. 

Купревичь Ник. Сем. 64 Л. 91. Зем. вр. С. Штаналии, Курмыш., Симбир. 

Еупрессовъ Вас. Вас. 66 Л. 93, впр. С. Софевка, Верхнеднфар., Екатериносл. 

Вупрессовъ Витал. Фед. 80 Л. 903. Мл. вр. воен. лаз. Чугуевъ, Харьков. 

Купрессовъь Конст. Вас. 69 Л. 97. Асс. клин. унив. Томскъ. 

Вупр!яновъ Иппол. Дмит. 54 Д. 78. (Окул.) с. с. Гл. вр. воен. госп. Омекъ. 

Вупряновь Серг. Ив. 60 ДЛ. 87 т. с. Деж. вр. при Дир. Имнер. театр. Москва. 

Жупфферъ Артуръ Викт. 62 Д. 89 к. а. Вр. лепрозор. Куда, Гапсал., Эетл. 

Вуифферъь Юмй Карл. 87 ДЛ. 69, впр. Рига. 

Купфферь Фед. Фридр. 56 Д. 84 к. с. У. вр. Гольдингенъ, Курл. 

Кулфферъ Эрн. Эрн. 24 Л. 51 к. с., впр. Старица, Твер. 

Вунчиковъ Дмит. Матв. 64 Л. 90 к. а. Зем. и гор. учил. вр. Инсаръ, Пензен. 

Кураевь Ал-дръ Андр. 70 ДЛ. 97. Мл. вр. 8 В. С. стр. пол. Д. В 

Кураевъ Лмит. Ив. 69 Д. 93 н. с. Проф. унив. Харьковъ. 

Еураевъ Никол. Никанлр. 75 Л. 901. Зем. вр. С. Ольховатка, Фатеж., Курск. 

Кураевъ Серг. Петр. 73 (Л. 98 к. а. Мл. вр. 214 рез. пол. Злалоусть, Уфим. „1. В 

*Курашкинъ Петръ Ив. 12 ДЛ. 38 с. с. .Пафрское Село. СПБ. 

Курбановек1й Алекс. Мих. 71 ДЛ. 95. Орд. хир. клин. ун. Казань. 

Вурбановекй Мих. Вас. 60 ДЛ. 93 н. с., вир. СПБ. 

Курбатовъ Д1одоръ Антипатр. 54 Д. 80. (Вн.) с. с. Вр. Ин. и Гл. вр. 06. с. м. Херсонъ. 

Курбатовь Ив. Ильичъ 46 Д. 70. (Хир.) с. с. Ст. орд. бол. Павла Ти фабр. вр. Москва. 

Курбатовь Серг. Антипатр. 58 Д. 86 к. с. Бол. вр. Забайк. жел. дор. Чита. 

ЕВудиновевй Евг. Митроф. 74 Л. 900. Вр. для ком. воен. госи. СПБ. 

Куртанеклй Евг. Сем. 78 Л. 908. Зем. эпид. вр. Шацкъ, Тамб. 

Курдовъ Иванъ Калуст. 67 Д. 95. (Глаз.). Зем. вр. Михайловсвй зав., Красноуфим., Перм. 

Курловъ Ник. Петр. 65 Л. 91. Зем. вр. Болградъ, Измаил., Бессар. 

Курдюковъ Леон. Гавр. 63 .Л. 89 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Пятигорск, Терск. 

Вурдюмовъ Дмит. Вас. 42 ДЛ. 69 с. с., вир. Кобринъ, Гродн. 

Курдюмовъ Евг. Дмит. 58 ДЛ. 88. (Вн.) с. с., впр. Москва. 

Курелля Тадеушь Юльев. 78 ХЛ. 98. (Вн. и т.). Асс. бол. Св. Духа Варшава. Д. В. 

Вурелля Эдмунль Юлев. 68 Л. 87. (Сиф. и мочен.), вир. Варшава. 

Куренковъ' Ал-дрь Павл. 64 Д. 89 к. с. Мл. вр. Павл. воен. учил. СИБ. 

Вуржансый Мих. Тосиф. 52 ДЛ. 81 н. с. Вр. ж. монаст. и Общ. спас. на вод. и коне. 
попеч. о бФд. ком. Уфа. 
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Курзонъ Беньям. Мордух. 74 Л. 98. (ДФт.). Св. орд. губ. зем. бол. Самара. 

Журиковъ Адольфъ Адов. 76 Л. 903, впр. Им. Вастеноизъ, Феллин., Лифл. 

Вурило Ефимъ Ефим. 69 ДЛ. 95 к. а. Зем. вр. С. Высокое, Сычевек., Смоленск. 

Курило Иванъ Федор. 73 (Л. 98. Зем. вр. Константиноградъ, Полу. 

Куринекй Андр. Влад. 63 ДЛ. 87. (Вн. и жен.) к. с. Вр. для бФдн. Москва. 

Вуркевичь Тосифъ-Вас. Франц. 53 Л. 76 к. с. Ст. вр. 6 драг. пол. Сувалки. 

Курхинев!й Вас. Ив. 54 Д. 82. (3у6.) к. с. Конс. тюр. бол. Москва. 

Куркинъ Петръ Ив. 58 Д. 86 н. с. Сан. вр. губ. земства. Москва. 

Вурковек1й Илья Венедикт. 37 Д. 61 д. с. с., впр. Москва. . 

Вурковекй Тосифъ-Викт. Павл. 65 Л. 89 к. с. Ст. вр. 5 морт. арт. пол. Коломна, Моск. Д. В. 

Куркутовь Ал-дръ Герас. 55 Д. 80 с. с. Врач. Инси. Витебскъ. 

Вурловъ Васил. Петр. 75 Л. 901. Зем. вр. Владиръ. ве 

Вурловь Мих. Георг. 59 Д. 88. (Вн.) с. с. Проф. и рект. ун. и гл. вр. 06. К. К. Томекъ. 

Курминъ’ Фадд.-Алоиз.-Тог. Гвальб. Павл. 68 Л. 95, впр. Им. Гурополь, Вильком., Ковен. 

КВурнатовсьыйй Мих. Консг. 69 Л. 97 н. с. Мл. вр. 184 рез. пол. Варшава. 

Вурносовъь Ив. Мих. 54 Л. 82. Жел.-дор. вр. С. Захубта, Ряжек., Рязан. 

Вуриововъ Никол. Ал-др. 76 Л. 901. Зем. вр. С. Патраршее, Задон., Воронеж. 

Курносовь Ник. Дмит. 68 Л. 87 н. с. Мл. вр. 224 пЪх. пол. Воронежъ. 

ВКуровицкй Ив. Игнат. 49 ДЛ. 80 к. с. Ст. вр. 306 пЪх. пол. Ярославль. 

Куровсвый Бронис. Юман. 56 ДЛ. 19 д. с. с. Чин. 0606. пор. при Упр. Воси. Д. и поч. 
чл. Елизав. бл. общ. Москва. 

Вуровеки Евген. Ив. 58 ДЛ. 83 к. с. У. вр. Орша, Могил. 

Курову, Васил. Петр. 75 Л. 901. Фабр. вр. Ст. Ундолъ, Владим. 

Куропатвинекй Ал-дръ 10с. 71 Л. 97. Зем. вр. С. Каргопольское, Шадр., Церм. 

Вурочкинъ Ал-дръ Герас. 50 Л. 76. (Акуш.) с. с. Гор. и тюр. вр. Кострома. 

Курочкинь Георг. Иван. 75 Л. 900. Зем. вр. Пос. Норсвый, Яросл. 

Вурочкинъ Ник. Ник. 62 Л. 88 н. с. Зем. вр. Переславль, Влад. 

Курочкинъ Петръ Мих. 52 ДЛ. 18 к. с. Тюр. вр. Сумы, Харьков. 

Курцъ Стан. Адам. 62 Л. 88. (Жен.). Фабр. вр. Варшава. 

Курчениновъ Конст. Петр. 58 Д. 83 к. с., впр. Бфагородъ, Курск. 

Курченко Тосифъ Дмит. 62 Л. 90 к. с. От. вр. 13 др. пол. Конинъ, Калиш. 

Курчинск!й Вас. Паллад. 55 Д. 82 с. с. Проф. и дек. мед. фак. Юрьевъ, Лифл. 

Куршаковъ Ал-дръ Евсеев. 51 Л. 74 с. с. Фл. вр. учеб. мин. отр. Балг. фл. Кроншегадтъ. 

Курючкиинъ Стеф. Стеф. 74 Л. 901. Зем. вр. Ст. Вешенская, Донец,, Дон. 

Вусакинъ Мих. Ив. 71 ДЛ. 97. Зем. вр. С. Гольяны, Сарат., Вятек. Д. В. 

Кусковъ Иннок. Ив. 58 Л. 83. (Акуш. и жен.) к. с. Гор. вр. Красноярску. 

Кусковъ Конст. Вадим. 70 Л. 95. (Кож. и вен.) т. с. Пом. проз. ун. Москва. 

Кусковь Ник. Ив. 50 Д. 74 с. с. Пом. Дир. и Ст. вр. Марин. бол., Алекс. жен. бол., 
прив.-доц. В. М. Ак. и вр. конс. уч. зав. в$д. Ими. Марш. СПБ. 

Кусковь Петръ Вадим. 67 Л. 93 т. с. Орд. клин. унив. и почет. чл. Сов. дфт. приют. Москва. 

Кусодинею Сигизм.-Анаст.-Стан. Авг. 70 Л. 93, вир. Варшава. Д. В. 

Кустовь Коист. Гавр. 34 Л. 58 к. ©., вир. Гадячь, Полтавек. 

Кустря Дм. Кирил. 72 Л. 98, вар. СЦБ. | 

Кусябтамевъ-Нуралихановь Девлетшахъ Юсун. 74 Л. 900. Крест. нам. Гурьевъ, Урал. 

Кутателадзе Исид. Петр. 72 Л. 901. Мл. вр. 99 пфх. пол. Двинскъ, Витеб. Д. В. 

Кутебаровь Али Кутебар. 71 Л. 98 к. а. Мл. вр. 12 Турк. стр. бат. Кокандъ, Ферг. 

Кутеновь Влад. Митроф. 70 Л. 98. Зем. вр. Лукашевъ, Александр., Екатериносл. 

Вутинъ Мих. Аполл. 03 Л. 87 к. с. Сел. вр. Массы! зав., Троицк., Оренбург. 

Кутковек!й Людв. Етор. 79 Л. 902. Зем. вр. Чердынь, Перм. р 

Вутузовь Ник. Афан. 59 Л. 94 н. с. У. вр. Шенкурскъ, Арханг. 

Вутузовь Ник. Леонид. 74 Л. 98. Зем. вр. П. Большя Соли, Костромск. 

Кутузовь Пор. Пет. 72 Л. 98. Зем. вр.и поч. чл. пои. дфт. пр. С. Борисови., Дух., Смол. 
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Кутуковъ Анатол. Алекс. 78 Л. 902. Зем. вр. С. Верхый Мамонъ, Павл., Воронеж. 
Кутуковъ Никол. Леонид. 74 ./. 98, Зем. вр. С. ?, Кинешем., Костром. 

Кутуковъ Серг. Васил. 74 /Л. 901. Зем. вр. С. Овчинино, Покров., Владим. 

Кутыевъ (князь) Ив. Яков. 58 ДЛ. 85 н. с. Гор. вр. Нижнй Ломовъ, Пенз. 
Кутыревъ Ал-дръ Ник. 65 Л. 94. (Вн: и дфт.) н. с. Мл. вр. 209 рез. пол. Николаевъ, Херс. 
Кутыревъ Анат. Ник. 67 Д. 95 н. с. Мл. вр. 58 пзх. п. Вознесенскъ, Елизав., Херс. Д.В. 
Куфаевъ Вас. Вас. 77 Л. 900. Мл. вр. 31 пЗх. п. Пултуевъ, Варш. 

Куфко Владисл. Владисл. 76 Л. 901. Сел. вр. С. Турчасово, Онеж., Арханг. 
Кухаржевскай Генр. Генр. 65 Д. 89. (Вн. и нерв.) к.а. Орд. Еванг. бол. Варшава. 
Жухарськ!й Болесл. Григ. 38 Л. 64. (Акуш. ин жен.) к. с., впр. Вильна. 

Кухарсый Каэт. Тосиф. 62 Л. 93. Фаб. вр. Пос. Красневице, Кутновск., Варш. 
Кухтеринъ Поликариъ Мих. 61 Д. 86 с. с. Ном. Об. Вр. Инсп. Якутекъ. 

Жуцевь Ал-дръ Андр. 76 Л. 901. Мл. вр. 16 ‘грен. п. Тифлисъ. 

Куцевъ Пав. Андр. 79 Л. 903. Мл. вр. 17 пфх. пол. Житомръ. 

Куценко Серг. Иван. 76 Л. 901. Мл. вр. 82 пх. п. Грозный, Терск. 

Куцинск1й Леопол.-Ник. Ник. 49 Л. 72 с. с. Бр. вр. 8 Турк. стр. бр. Вфрный. 
Кучевсвклй Ант. Игн. 70 Л. 99, впр. Им. Марщановъ, Свенц., Вилен. 

Кучеровъ Конст. Яковл. 717 Л. 904, впр. С. Демевка, Юевск. 

Кучеровъ Ник. Ник. 53 Л. 16 к. с. Гор. вр. Новочеркасскъ. 

Кучерекй Рувимъ Абр. 61 Л. 86т. с. Вр. Св. Елизав. Общ. Елисаветградъ, Хёрсон. 
Кучинскй Ант. Викт. 69 Л. 91 н. с. Сверхшт. пом. проз. унив. Варшава. 
Кучинек!й Маранъ-Алоиз. Степ. 67 Л. 95 т. с. (Вн. и вен.). Св. орд. зем. бол. Ворон. 
Кучукъ Влад. Борис. 66 Л. 94, впр. Каменецъ-Подольскъ. 

Кушевь Ник. Егор. 58 Д. 83 н. с. Орд. губ. зем. бол. Саратовъ. 

Кушелевевкй Валеранъ Юстин. 37 Д. 61 д. с. с., впр. Самаркандъ. 

Кушелевек1й Влад. Валер. 78 Л. 99. Св. вр. гор. дФт. бол. Харьковъ. 

Кушелевекй Сауль Эмали. 52 Л. 78 к. с. Ст. вр. войск. бол. Ст. Шелопугинская, Нерч., Заб. 
Кушелевсклй Эмимй Рох. 24 Л. 48 д. с. с., впр. Люблинъ. 

Кушель Витольдъ Доминик. 86 Л. 62. (Вн. и акуш.) к. с., впр. Варшава. 
Жушннек!й Ал-дръ Георг. 76 Л. 901. (Гин. и акуш.). Орд. клин. ун. Казань. 
Кушинскйй Ник. Егор. 68 ДЛ. 95. Зем. вр. С. Свинуха, Балашовск., Саратовск. 
Кушинъ Ник. Ник. 47 ДЛ. 72 с. с. Див. вр. 41 пфх. _ДИВ. Витебскъ. Д. В. 
Кушнеръ Рувимъ Самойл. 71 Л. 99. Вр. экст. Мар. бол. и Надежд. род. зав. СПБ. 
Кушниковъ Дмит. Алекс. 50 Л. 75, впр. Казань. 

Кушниренко Ив. Ник. 75 Л. 900, впр. Новогеормевскъ, Плон., Варш. 

Жушниръ Лейба Авр. 69 .Л. 97, впр. Одесса. . 

Кушталовъь Ник. Ив. 76 Л. 908. Зем. вр. сл. Лосево. Павлов., Воронеж. 

Кушуевъ Моис. Самойл. 78 Л. 904, впр. Севастополь. 

Куэ Францъ Сигиз. 60 Д. 87. (Вн. и нерв.), впр. Юевъ. 

Куявекй Сигизм. Ал-др. 64 Л. 94 к. а. Гор. вр. Плонскъ, Варшав. 

Жуявек1й Чеславъ Рафаил. 78 „Г. 903, Вр. бол. Св. Романа и Евр. Славута, Волын. Д. В. 
Кытмановъ Конст. Ал-др. 64 Д. 89. (Хир.) к. с. Пом. проз. унив. Томекъ. 
Жыштиымовъ Максимил. Нектопол. 71 С. 98 к. а. Вр. воен. лаз. Джаркентъ, СемнрЪч. 
Ев лиигь Март. Лаврент. 55 (Л. 84 к. с. Вр. для поруч. П.-Артуръ. 

Е тлинек1!й Филипъ-Яковъ Феликс. 50 ДЛ. 78. (Хир.) к. с., впр. Одесса. 
Кютгельгенъ (фонъ) Арведъ Герм. 55 Д. 8+4. Част. сл. Сл. Орфховая, Усть-Медь., Дон. 
Вюгельгенъ (фонъ) Эрн. Рихард. 71 ДЛ. 97 к. а., вир. Ревель. 

Кюгельгенъ Эрихъ Герм. 70 Л. 96, впр. Им. Полль, Везенб., Эстл. 

Кюглеръ Генр.-Эдуар.-Феофилъ Эдуар. 48 Л. 17 к. с. Вр. имён. Д. Нейенбургъ, Тукк., Курл. 
Еюглеръ Эрн. Эдуард. 56 Д. 83. Прих. вр. имфн. Шенбергь, Баусск., Курл. 

Кюзель Георг. Адол. 69 Л. 94. Сверх. орд. клин. унив. Москва. 

Кюммель (фонъ) Рич.- Вильг.-Эдуарл. 64 ДЛ. 93. За границей. 
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Кючар1анць Арменакъ Артем. 45 ДЛ. 77 н. с. Сел. вр. С. Вортыненъ, Нухин., ЕЮлисав. 
Вочар1анць Григ. Арт. 40 Д.: 67 н. с., впр. Тифлисъ. . 
Кучевенй Антон. Игнат. 70 Л. 98. (Кож. и вен.), вир. Вильна. 


Лаась Оск. Карл. 76 Л. 902. Зем. вр. С. Фриденфельдъ, Новоуз., Самад. 

Лаббе Альфр. Фридр. 66 Л. 93, вир. Ревель. 

Лабенек1й Геригь-Мендель 'Мовш. 54 /. 80 н. с. Мл. вр. 30 арт. бр. Минскъ. 
Лабеневлй Петръ Степ. 48 Д. 70. (Акуш. и гин.) с. с., впр. Ставрополь (губ.). 
Лабзинъ Ал-дръ Дмит. 67 Л. 94 н. с. Мл. вр. 213 пьх. п. Пенза. д. В. 

Лабзинъ Мартем. Мартем. 66 Л. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Смоленскъ. Д. В. 
Лабутинъ Ал-дръ Сем. 59 Л. 81 к. с. Гор. вр. Ананьевъ, Херсон. 

Лабуць Владис. Раймунд. 49 Д. 74. (Вн.) с. с. Дивиз. вр. 24 пфх. див. Псковъ. 
Лабуць Раймунд. Алекс‘др. 78 Л. 904 Асс. гор. бол. Рига. 

Лавановъ Ал-дръ Иван. 75 Л. 900. Зем. вр. Зарайскъ, Рязан. Д. В. 

Лаворко Конст. Ив. 68 (Л. 88 н. с. Пом. акцизн. надз. М. Столинъ, Цинск., Минск. 
Лаврентьевъ Ал-дръ Григ. 55 Д. 80. (Глазн.) с. с. Окр. окул. воен. окр. Москва. 
Лаврентьевъ-Комаровъ Ал-дръ Бор. 76 Л. 902. Зем. вр.С. Мадаево, Ардат., Сим. Д. В. - 
Лавриненко-Мищенко Дав. Ив. 36 Л. 59 с. с. Пом. Врач. Инсп. Черниговъ. 
Лавриновичъ Авр. Наум. 67 Л. 98 н. с. Мл. вр. 141 пзх. п. Орель. 

Тавровскй Вяч. Петр. 64 Л. 87. (Хир.) н..с. Асс. клин. ун. Москва. 

Лавровек!й Ниль Дмит. 54 Ф. 81 к. с. Зем. вр. С. Кикино, Юхнов., Смолен. 

Лавровъ Ал-дръ Фед. 57 ДЛ. 83. (Вн.) с. с. Дум. вр. и вр.-спец. бол. Покр. Общ. СПБ. 
Лавровъ Вас. Вас. 75 Л. 99. (Хир.), впр. СИБ. Д. В. 

Лавровъ Вас. Ник. 64 Л. 94 н. с. Зем. вр. С. Зайцево, Тульск. 

Лавровъ Влад. Аркад. 70 Л. 97. Зем. вр. С. Черемшанъ, Бугул., Самар. 

Лавровъ Влад. Филип. 54 Д. 80 к. с. Зем. вр. Д. Первовка, Елецк., Орлов. 

Лавровъ Ив. Газр. 6+ Л. 90. Зем. вр. С. Можайское, Воронежск. 

Лавровъ Мих. Ив. 62 ДЛ. 86, впр. Москва. 

Лавровь Ник. Ал-др. 66 Л. 93 нм. с. Мл. вр., 117 пфх. пол. Рига, 

Лавровъ Ник. Григ. 68 Л. 89 т. с. Ст. Контр. Аки. Упр. Ржевъ, Твер. 

Лавровъ Ник. Дмит. 70 1. 94. Зем. бол. вр. Зарайекъ, Пенз. 

Лавровь Ник. Ив. 69 . 93 к. с. Ма. вр. кал. кори. Ярославль. 
_Чавровъ Ник. Ник. 47 Л. 14 к. а. Фабр. вр. С. Никольское-Петровка, Городищ., Пенз. 
ЧЛавровь Пав. Ник. 13 1. 99. Зем. вр. С. Холтобино, Венев., Тульск. Мл. орд. пол. госп. 

3 иЪъх. див. Д. В. 

Лавровъ Петръ Мих. 55 ДЛ. 85 к. с., впр. Алексинъ, Тудьск. 

Лавровъ Сераф. Мих. 52 ДЛ. 76 с. с. Бриг. вр. 61 пБх. рез. бригады. Самара. 
Чавровь Серг. Ив. 60 Л. 84. Завфд. санит. бюро. Нижн!-Новгородъ. 

Лавровъ Серг. Ник. 79 Л. 904. Мл. орд. воен. госи. Омскъ. 

Лавровъ Фед. Аким. 76 Л. 901. Мл. вр. + В.-Сиб. лет. парка. Д. В. . 
Лавровъ Фед. Тих. 55 ДЛ. 19 с. с. Фаб. вр. и дир. пр. С. Подсолнечное, Клин., Москов. 
Лавровь Филип. Вас. 52 ДЛ. 79 с. с. Бр. вр. 2 Турк. рез. бриг. Асхабадъ, Закаси. 
Лавиевичь Генр. Каликсг. 55 Л. 82, впр. Имн. Дзиды, Шавел., Ковен. 

Чавневичъ Ремигй Стан. 65 Л. 94. (Глаз., горл., нос. и ушн.), впр. Шавли, Ковен. 
Лавягинь Ник. Мих. 68 Л. 93 н. с. Вр. ин: глух. и сли., св. вр. Вр. Упр. Варшава. 
Лагашкинь Серг. Андр. 71 ДЛ. 94 н. с. Мл. орд. войск. бол. Уральскъ. Д. В. 
Лагербекь Серг. Ив. 58 Л. 86 н. с. Мл. вр. 122 пфх. пол. Харьковъ. Д. В. 
ЧЛатерквиеть Ал-дръ Густ. 78 Л. 901, Зем. вр. Куларъ-Киичак. Перекопск., Тавр. 
Татовек!й Алекс. Мих. 78 ./. 908. Мал. вр. 5 и п. Кфльцы. Д. В. 

Чаховекй Алекс. Павл. 61 Л. 85 н. с. Зем. вр. С. Рождественское, Ветлуж., Костр. 
Чаховсь!й Отан. 1юсиф. 60 Л. 86, впр. р Вармав. у 
Лагода Ив. Ник. 33 С. 56. (Хир.) к. с., впр. Черниговъ. 
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Лагода Ник. Андр. +45 Л. 67 д. с. с. Чл. Никол. ком. разб. и приз. нищ. СПБ. 
Лагодовевй Аркад. Августин. 56 Д. 79 с. с. Див. вр. Свод. кав. див. и вр. гимн. Варшава. 
Лагодовевй Викт. Августин. 61 ДЛ. 86 к. с, У. вр. Проскуровъ, Подол. 

Лагутинъ Ник. Ив. 78 Л. 903. Зем. вр. С. Бутурлиновка, Бобровск., Воронежск. 
*Лада Вас. Ник. 41 ДЛ. 67 к. с. С$длецъ. 

Ладзинск1й Каз. Ив. 69 Д. 95, впр. Пос.. Жмеринка, Винниц., Подол. 

Ладыгинъ Ив. Андр. 57 ДД. 84 к. с. Ст.. вр. 126 пфх. пол. Острогъ, Волын. 
Ладыгинъ Мих. Ив. 10 ДЛ. 65. Зем. вр. Стерлитамакъ, Уфим. 

Ладыгинъ Ниль Андр. 57 ДЛ. 83. Зем. вр. Опочка, Псков. 

Ладыженекй Мееръ Хаим. 75 Л. 902, впр. Юевъ. 

Ладыженекй Мих. Абр. 59 Л. 92 т. с. Учил. вр. Ростовъ, Донск. 

Лазаревичь Дмит. Никиф. 59 Л. 87 к. с. У. вр. Ковель, Волын. 
Лазаревичъ-Шепелевичъ Вацлавъ Степан. 67 Л. 96. Св. орд. Марин. бол. Москва. 
Лазаревичъ Пав. Ив. 54 Д. 79 с. с. Див. вр. 18 пфх. див. Люблинъ. 

Лазаревъ Вольфъ Гецел. 74 .Т. 98. (Вн.). Вр. част. леч. Юевъ. 

Лазаревъ Дмит. Ив. 66 Л. 98. Священникъ. С. Бфлоомутъ, Зарайск.,-Рязан. 
Лазаревь Ефроимъ Гецел. 71 „7. 95. (Глаз.). Зем. вр. Тула. 

Лазаревь Ив. Фед. 30 Д. 52 с. с., впр. Владимръ (губ.). 

Лазаревъ Исаакъ. Григ. 69 Л. 94. Зем. вр. С. Мосягутово, Златоуст., Уфим. 
Лазаревъ Исаакъ Ильичь 75 Л. 99. (Вн. и дфт.), вир. СПБ. 

Лазаревъ Тосифъ-Лейба Дав. 55 Л: 19 к. с. У. вр. Сенгилей, Симбир. 

Лазаревъ Леон. Ал-др. 75 Л. 902. Зем. вр. С. Череповка, Путивл., Курск. 
Тазаревъ Матв. Ник. 58 Л. 84 Мл. вр. 1 В.-С. стр. пол. Д. В. 

Лазаревь Матусъ Герман. 58 Л. 84. (Лфт.), впр. Екатеринославъ. 

Лазаревь Никита Сем. 62 Д. 89 н. с. Мл. орд. воен. госп. Москва. 

Лазаревь Ник. Ал-др. 44 Д. 67 с. с. Конс. леч. Долгорукова. Москва. 

Лазаревь Ник. Троф. 64 Л. 91 н. с. Мл вр. 220 рез. пфх. п. Моршанскъ, Тамб. Д. В. 
Лазаревь Тигр. Бабаджан. (Павл.) 66 Л. 93, впр. Тифлисъ. 

Лазаренко Ив. Андр. 59 ДЛ. 86 к. с. Ст. вр. 1 Полт. п. Куб. к. в. Эривань. 
Лазаренко Ник. Ник. 61 Д. 86 к. с. Ст. вр. патронн. зав. СПБ. 

Лазаренко Пав. Фед. 34.Д. 56 тайн. с., вир. Варшава. 

Лазаровичъ Клеменсъ Стан. 69 Л. 95. Зав. вр. Сулиновсый зав., Новочерк., Донск. 
Лазарьянцъ Георг. Мартын. (Мартирос.) 72 Л. 97, впр. С. Бербеницы, Лохвиц., Полт- 
Лазарянъ Арутюнъ Хазарос. 74 Л. 902. Гор. вр. Орфхово. Бердян., Таврич. д. В. 
Лазицей Дометй Игнат. 38 7. 68 д. с. с., впр. Варшава. 

„Тазицклй Ник. Филимон. 74 Л. 901. Мл. вр. 19 пфх. пол. Житомиръ. 

Лазовичь Савва Лаз. 70 Л. 98. Асс. клин. ун. Юрьевъ, Лифл. 

Лазовский Вацлавъ-Мих. Франц. 62 Л. 87 к. а. Жел.-дор. вр. В.-Кит. ж. д. ? 
Лазовекй Тосифъ-Григ. Григ. 39 /Д. 64. (Акуш. и жен.) к. с., вир. Винница, Подол. 
Лазовсклй Ник. Ник. 71 ./. 904 Мл. вр. 71 пфх. п. Ново-Александря, Любл. 
Лазовекй Юланъ-Стан. Ив. 59 Д. 85 к. с. Гор. вр. Верхнеудинскь. Забайк. 
Лазовъ Серг. Алекс. 53 ДЛ. 80 н. с. Коммис. по крест. дфл. Холмь, Любл. 
Лазуреюй Ат-дръ Фед. 74 Д. 97 к. а. Вр. дая ком. клин. госи. СИБ. 

Лайкевичъ Пав. Дм. 76 Л. 903. Зем. вр. С. Шапкино, БорнсоглЪб. Тамбов. 
Лакерда Никол. Иван. 71 Л. 902. Мл. вр. 39 пфх. п. Ловичь, Варии. 

Лакида Ал-дръ Георг. 70 ДЛ. 97 к. а. Мл. вр. 165 их. пол. Юевь. 

Лактаевь Леонидъ Ник. 40 Л. 62 к. с. У. и гор. вр. Корчева, Тверск. 
Лакшевичь Пав. Ал-др. 65 Д. 90, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Лакшевичъ Фед.-Фридр. Ал-др. 67 ДЛ. 92. (Глазн.), впр. Юрьевъ, Лифл. 

Ламанъ Влад.-Петръ Конст. 54 Д. 18. (Ушн. и горл.) с. с. Конс. Максим. леч. СПБ. 
Ламартиньерь Мих. Карл. 35 Л. 57. (Вн. и дьт.) в. с. вир. Москва. 

Ламзаки Киракъ Дмит. 60 Л. 90. Зем. вр. М. Раснополь, Одесс., Херсон. 
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Ламоновь Вас. Ник. 70 Л. 95. Св. орд. Никол. бол. Харьковъ." 

Лампеко Никол. Никол. 74 Л. 98. (Хир.). Ас. клин. ун. ‚Одесса. 

Лаинеаковь Парф. Павл. 62 Д. 88 с. с. Мл. вр. тюр. бол. и мл. вр. Марин. ‘бол. СПБ. 

Ламисаковъ Серг. Павл. 68 ДЛ. 98. к. с. Ст. вр. 112:и%х. пол. Кальвадия, Сувалк. 

Ламнь Юли Юльев. 72 (Л. 98. Зем. вр. С. Кидусово, .Спасск., Рязан. Д. В 

Лангватенъ Вильг. Вильг. 41 Д. 66 Д. с. с. Кори. вр..12 арм. кори. Винница, Подол. 

Ланге Вильг. Фед. 71 Д. 900 к. а. Мл. вр. 7 понт. бат. Гора Кальваря, Варш. 

Ланге Ив. Ив. 55 ДЛ. 82 к. с. Ст. вр. 3 кри. ‘их. иол. Ковна. . 

Лангенбахеръ Карль-Эдуар. Эдуард. 55 Л. 78 с. .с. Вр- ЕЕ .Сирот. инст. и карт. 
фабр. и дир. шк. Патр1от. общ. СПБ. -.. 

Лангенбахеръь Ферд. Эдуар. 61 Д. 89 н. с. Мл. вр. крфи.. арт. Кронштадт. 

Ланговой Алекс. Петр. 56 Д. 79 к. с. Сверхшт. лабор. клин. унив. Москва. 

Лангь Ал-дръ Ив. 53 ДЛ. 18. (Вр. гимн. и масс.) к. с. Ст. р Гв. эк. и поч. Л. „Мел. СПБ. 

Лангь Георг. Фридр. 75 Д. 99, вир. СПБ.. 

Ланда Исаакъ Самойл. 79 Л. 904, впр. Умань, Киев. 

Ланда Исай Моис. 63 ДЛ. 86 к. с. Орд. губ. зем. лечеб. Хэрсонъ. . 

Ланла Эмман. Ицков. 77 /. 903. Вр. евр. уч. Звенигородка, Клев. 

Ланда-Безверх1й Манусъ Вольф. 72 ДЛ. 99, впр. Каевъ. 

Ландау Тонасъ-Бернг. Рафаил. 72 .Т. 97, впр. Радомъ. 

Ландау Левъ Ал-др. 63 Л. 93. (Псих.) к. а. СПБ. 

Ландау Лейба Яков. 59 Л. 87, вир. Лодзь, Петрог. 

Ланде Маркъ Петр. 56 ДЛ. 82. (Сиф.), вир. СПБ. 

Ландеръ Фридель-Овсей Хаим. 73 Л. .99, вир. СПБ. 

Ландеебергь Ая Хаим. 51 ДЛ. 81 к. а., впр. Кременець, Волын. 

Ландееманъ Яковъ Ушер. 75 С. 900. (Вн. ), впр. Одесса. 

‚Ландебергь Бинемъ Хаим. 62 Л. 88. (Глаз.), впр. Екатеринбургь, Перм. 

Ландебергь Ефимь Григ. 48 Д. 72. (Вн.) с. с., впр. СИБ. 

’Тандиевевкй Ал-дръ Генр. 55 Д. 89 к. с. Ст. вр. .159 пЪх. и. Рогалевъ, Могил. Д. В. 

. Ландэзенъ (фонъ) Эдуар. Фед. 37 ДЛ. 63 д. с. с. Вр. дух. сем., фабр. и жел.-дор. Тверь. 

Ландозенъ Эдуардъ Эдуард. 72 Л. 97. Жел.-дор. вр. Ст. М. Вишера, Крестец., Новгор. 

Лане Ал-дръ Иван. 78 ./. 902, впр. Им. Галликъ, Пернов., .Лифл. 

Ланевежмй Ант. Адам. 39 Л. 66. Вр. евр. бол. Грубешовъ, Любл. 

Ланевеклй Витольдъ Никол. 71 ДЛ. 95. (Вн.), впр. Житомръ. 

Ланевекй Теремя Цезар. 50 Л. 75, впр. Д. ГоловЪфево, Анан., Херсон. 

Ланевек1й Ник. Игнат. 37 Л. 60. (Вн.) к. с. Гор. сан. вр. Житомъ. 

Занинъ Влад. Ив. 51 Л. 74. (Хир. и мочел.) к. с. Сверх. вр. леч: Челов. Общ. Москва. 

Ланковекий Влад. Ник. 52.Д. 82 к. с. Ст. вр. 1 Уссур. жел.-дор. бат. Владивостокъ. 

Лантквиетъ Ал-дръ Густав. 73 ЛД. 901. Зем. вр. Д. Кулларъ-Кипчакъ, Перекоп., Тавр. 

Ланцкйй Эдуардъ Герман. 35 Д. 59 с. с., впр. Юрьевъ, т 

Лапидусъ Вульфъ Берк. 63 Л. 90, впр. Ялта, Тавр. 

ЛапинскАй Вацл. Людв. 69 Л. 93. (Хир.), впр. Варшава. 

Лапинеый Мих. Никит. 62 Л. 91, вир. СПБ. 

Лапинсвй Пав. Лук. 27 Л. 66 к. с., впр. Кустанай, Тург. 

Лапинекй Фед. Франц. 72 ДЛ. 99. (Псих. Мл. орд. бол. Тоанна Бож. Е 

Ланинек!й Щенсный Ив. 66 Д. 94, впр. Юевъ. 

Лапинуъ Абель Ноах. 63 Д. 92. (Кок. и венер.). о 9вр. бол. `Ковна. 

Ланинъ Ал-дръ Мих. 73 ДЛ. 97 к. а. впр. СПВ.* 

Лапинъ Вас. Вас. 61 Л. 87. Зав. вр. СЫЛЬВиНСЕЙ —. Красноуфим., _Перм. 

„Ланинъ Евг. Иван. 76 Л. 901. Мл. вр. 152 пъх. п. Бла. СЗдл. 

Ланниъ Илья Ив. 56 Д. 80. (Акуш. и жен.) с. с. Вр. Канц. Мин. Пут. Сообщ. О 
Управл. врач. сан. части. Упр. каз. жел. дор. СПБ. 

Лапинъ Матв. Тосиф. 74 Л. 99. (Дт. и вн.), впр. Москва. 
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Лапинъ Серг. Конст. 76 Л. 902. Мл. вр. 99 пфх. п. Двинскъ, Витеб. Д. В. 

*Лашерръ Мими Петр. 38 С. 56 с. с. Москва. 

Лапкинъ Бор. Пав. 76 Л. 903. Зем. вр. С. Михайловка, Павлоградск. Екатериносл.. 

Ланковъ Мих. Вас. 66 Д. 90 к. а. Зем. и училищн. вр. Ставроноль, Самар. 

Лаповсклй Вешам. Овсеев. 60 Л. 87. (Сиф. и кожн.), впр. Варшава. 

Лапотниковъ Андр. Ал-др. 65 Л. 88 к. с. Гор. и фабр. вр. Переславль, Влад. 

Лантевъ Лука Вас. 67 Л. 93. к. а. Сверх. орд. клин. унив. Казань. 

Ланчинеый Фед. Фед. 53 Д. 80 д. с. с. Секр. Инсп. мед. час. вёд. учр. И. Мари, ст. вр. 
Никод. сир. ин. и вр. конс. уч.-восп. зав. В. И. М. СПБ: 

Лапшинъ Андр. Ильичъ 63 Л. 91. Орд. Ст.-Екатер. бол. Москва. 

Ларинъ Евген. Андр. 58 Д. 83 к. с. Ст. вр. 250 рез. пфх. бат. Пятигорскъ, Терск. 

Лариеовъ Влад. Вас. 53 Д. 77 к. с. Ст. вр. 92 пёх. пол. Нарва, Ямбург., СПБ. 

Лар1оновъ Влад. Ефим. 57 Д. 81 к. с. Ст. орд. воен. госп. Клевъ. ° 

Лар1оновъ Дмит. Евген. 59 .. 83 к. с. Ст. вр. войск. бол. Акша, Забайк. Д. В. 

Лар1оновъ Леон. Ник. 63 Л. 91. Фабр. вр. С. Никольское, Покров.. Влад. 

Лар1оновъ Мих. Ив. 49 Д. 73 д. с. с. впр. СПБ. 

Лар1оновъ Ник. Матв. 49 Л. 73. (Глазн.) д. с. с. Кори. вр.1 Кавк. арм. кори. Александро- 
поль, Эрив. 

Лар1оновъ Пав. Аверьян. 59.Л. 84. (Жен. и акуш.) к. с. Вр. мех. и хим.-техн. уч. Баку- 

Лар1оновъ Серг. Мих. 71 Л. 94. Жел.-дор. вр. С. Сасово, Елатом., Тамб. 

Ларченко Евген. Петр. 63 Д. 91 к. с. Ст. вр. Закаси. сап. бал. Мервъ, Закаси. 

Ларченко Ник. Матв. 63 Л. 90, впр. Москва. 

Лаекараки-Атапитовъ Конст. Григ. 53 /. 83 к. с. Зем. вр. С. Вышие-Долгое, Ливен., Орл. 

Лаекинъ Ив. Ильичъ 69 ФЛ. 95, вир. Рославль, Смоленск. 

Лаекли Богумилъ Фаб1ан. 63 Л 89. (Вн. н дфт.), впр. Варшава. 

Ласкй Игнат.-Пантел. Казим. 45 Л. 71 с. с., впр. Саратовъ. 

Лаевлй Исаакъ Яков. 59 Л. 81, впр. Лодзь, 'Петрок. 

Лаековь Юдель Изр. 64 ДЛ. 95 к. а. Сел. вр. Атбасаръ, Акмол. 

Ласеклй Март. Март. 68 (Л. 94 н. с. Мл. вр. 18 стрфл. пол. Одесса. Д. В. 

Лаееманъ Ив. Ив. 65 Л. 95. (Нерв. и вн.), впр. Нерфтъ, Фридрихшт., Курлянд. 

Ласеъ Исаакъ Берел. 61 (Л. 85. (Вн., дфт. и венер.), впр. Одесса. 

Ластовекй Петр. Петр. 81 ./. 904. Мл. вр. 119 пфх. пол. Минск. Д. В. 

*Таетовевй Степ. Юстин. 39 Л. 63. ИмЗн. Козаровщина, Ошмян., Вилен. 

Латкинъ. Ал-дръ Алекс. 75 /. 902. Зем. вр. Ардатовъ, Нижегород. 

Лалухинъ Андр. Ив. 68 Л. 96. (Вн. и дёт.). Зем. вр. С. ?, СПБ. 

Лау Генр.-Артуръ-Карл. 68 Д. 94. (Ушн., горя. и нос.), впр. Симферополь. 

Лауденбахь Юлй Петр. 64 Д. 89 к. с. Проф. унив. Клевъ. 

Лауенштейнъ Ал-дръ-Авг. Франц. 70 Д. 94 н. с. Ст. вр. 1-го понт. бат. Новгородъ. Д. В. 

Лауне Юшй Мориц. 71 ДЛ. 95 н. с. У. вр. Новоалександровскъ, Ковен. 

Лаупманъ Рич.-Ферд. Фед. 61 ДЛ. 87 к. с. Ст. вр. 1 В. С. воздухоил. бат. Д. В. 

Лауренти Карлъ-Эдуар. Ал-др. 52 Л. 94 н. с. Мл. вр. погран. стр. Петропавловскъ, 
Аму-Дарьин., Сыръ-Дарьин. 

‚Тауренциъ Гарал. Рихард. 71 Л. 96, впр. Рига. Д. В. 

Лахтинъ Мих. Георг. 69 Л. 97, влр. Москва. 

Лашинъ Ив. Вас. 68 ФЛ. 95. (Хир.). Сверхшт. орд. Никол. бол. ры 

Лашинъ Петръ Ив. 59 Ф. 85, впр. Одесса. 

Лащенковь Пав. Ник. 64 Д. 88. (Псих.) н. с. впр. Казань. 

Леандеръ Эмиль Фед. 66 ./. 904. впр. СПБ. . 

Лебедевъ Ал-дръ Вас. 73 Л. 98. (Акуш. п гин.). Зав. вр. Степановсвй зав., Сум., Харьк. 

Лебедевь Ал-дръ Григ. 68 Л. 97. (Вн., дЪт. и вен.), Зем. вр. С. ? Черепов., Новгор. 

Лебелевь Ал-дръ Ив. 61 ОД. 86. Гор. вр. Оренбургъ. 

Лебедевъ Ал-дръ Ник. 56 Д. 178 к. а., вир. Москва. 


= 20. — 


` 


Лебедевъ Алекс. Андр. 70 Л. 99. Вр. сиец. бол. и леч. Покр. Общ. СПБ. 

Лебедевъ Алекс. Ив. 50 Д. 15. (Акуш.) с. с. Проф. Военно-Мед. Акад., коне. леч. 
Герц. Сакс.-Кобур.-Готск. и завфд. гор. родил. прог. СПБ. 

Тебедевъ Алекс. Ив. 60 Л. 84 к.с. Ст. Вр. Мстн. арс. Брянскъ. 

ЧЛебедевъ Алекс. Петр. 74 Л. 901. Вр. для ком. Томскъ. 

Лебедевъ Бор. ГлЪб. 65 Л. 90 к. а. Мл. орд. бол. страннопр. дома, аа ан. 

Лебедевь Вадимъ Арсен. 63 ДД. 90 к. с. Окр. вр. дворц. вфд. Цетергофъ, СПБ. 

Лебедевъ Вас. Ал-др. 35 ДЛ. 60. (Вн.) с. с., впр. СПБ. 

Лебедевъ Васил. Арсен. 73 Л. 901. Зем. вр. Владимръ. 

Лебедев Вас. Ив. 69 ДЛ. 93 к. а. Мл. вр. кад. № 12 кав. зап. а Тамбов. 

Лебедевъ Вас. Прох. 45 Д. 13 с. с. Дивиз. вр. 9 ифх. дивиз. Полтава. Д. В. 

Лебедевь Вас. Стен. 52 Л. 90 н. с. Сан. вр. губ. земства. Коломна, Московск. 

Лебедевъ Викт. Вас. 38 ДЛ. 60 с. с. Чл. Окр. Суда. Варшава. 

Лебедевъ Владим. Иван. 72 Л. 901. р Ави. Упр. Хороль, Подтав. 

ебедевъ Влад. Павл. 69 Л. 95. Зем. вр. С. Кончозеро, Пертозавод., Олонец. 

Лебедевь Владим. а 15 Л. 901. Фабр. вр. С. Писцово, Нерехт., Костр. 

ЛТебедевъ Гавр. Ив. 70 Д. 94 н. с. вир. СПБ. Д. В. 

Лебедевъ Дм. Андр. 4 Л.98. (Хир. и вн.). Мл. вр. 2 Донск. каз. бат. Чугуевъ, Змев., Харьк. 

Лебедевъ Дмит. Ив. 46 Л. 75 к. с. впр. Херсонъ. 

Чебедевь Дмит.. Ив. 58 Д. 81 с. с. Див. вр. #3 их. див. Севастополь. 

Лебедевъ Дм. Ив. 65 Л. 89. (Вн.) в. с. Вр. 5 гими. и приюта неизл.-бол. и кал. Москва. 

Тебедевь Дм. Никол. 75 Л. 901. Уч. вр. С. Бфлоглазовское, Зм$иногор., Томск. 

Лебедевъ Дмит. Фед. 58 Л. 84 к. с. Зем. вр. Арскъ, Казан, 

Лебедевъ Евген. Ив. 51 Д. 80 в. с. Сан. вр. губ. зем. Новгородъ. 

Лебедевь Евген. Мих. 53 Л. 81 к. с. Зем. вр. М. Камышна, Миргор., Поав. 

`Лебедевь Ив. Вас. 63 Л. 93 н. с. Вр. фабр. Кузнецова, Корчев., Твер. 

Лебедевь Ив. Вас. 48 Л. 70 д. с. с. Помощн. Окр. Воен.-Мед. Инсп. СПБ. 

Лебедевь Ив. Григ. 36 Л. 66 к. с., впр. Тифлисъ. 

Лебедевъ Ив. Ексакустоданов. 68 Л. 94, впр. Казань. 

Лебедевъ Ив. Конст. 69 Л. 94. Вр. Киргиз. орд. С. Теплинское, Красноярск., Астрах. 

Тебедевъ Ив. Фед. 46 ДЛ. 10 к. з., вир. Ялта, Тавр. 

Шебедевъ Илья Петр. 44 Л. 68 с. с. ‘Ст. ` орд. воен. госл. Рига. 

ебедевъ Илья Серг. 58 Л. 82. (Пеих.) к. а. Завфд. пс. отд. губ. зем. бол. Кострома. 

‚ Иебедевъ Леон. Вас. 68 Л. 95 н. с. Мл. орд. Никол. воен. госи. СПБ. Д. В. . 

Лебедевъ Мих. Алекс. 45 Д. 10 с. с. Почет. Лейбъ-Мед., ст. орд. Алексан. воен. госи. и 
гл. вр. Покров. оби. сест. мил. СИБ. 

Лебедевь Мих. Дмит. 49 Д: 75 с. с. Конс. 2-й гор. и тюр. бол. и прив.-доц. ун. Москва. 

“Тебедевь Мих. Ильичь 64 Л. 93 н. с. Ма. вр. 223 рез. пол. Воронежъ. 

"Лебедевь Мих. Павл. 25 Л. 51 к. с. Москва. 

Чебедевь Ник. Авксент. 57 Д. 83 к. с. Окр. вр. Ст. Усть-Медвфдицкая, Донсв, 

Лебедевь Ник. Ал-др. 42 Л. 69 д.с. с. Пом. Окр. В. Мед. Инси. Талжентъ. 

Лебедевь Ник. т 61 Л. 87. (Вн.) н. с. Вр. част. реал. учил. Москва. ® 

Тебедевь Ник. Мих. 56 ДЛ. 83 к. с. Зав. вр. С. Катунки. Балахн, Нижегор. Д. В. 

Пебедевь Ник. Мих. 71 Л. 95 к. а. Вр.-асс. санат. Халила, Финляндия. 

Лебедевь Ник. Ник. 68 Л. 93. (Вн. и дёт.) т. с. Вт. леч. кн. Е. и тюр. Москва. 

Лебедевь Никол. Ник. 17 Д. 902. Мл. вр. 220 иЪфх. и. Моршажскь. Д. В 

Тебедевь Ник. Пазл. 22 Л. 48 с. с., вир. Москва. 

Лебедевъ Никол. Павя. 74 Л. 900. (Вн. и жен.). Орд. гин. инет. дяя вр., вр. СофИйск. 
леч. и гор. нопеч. о б$дн. Москва. 

Лебедевь Павель Вас. 70 Д. 99. к. а. Мл. вр. 74 их. пол. `Каменецъ- Подольск. 

Лебедевь Пегръ Ив. 42 Д. 70 д. с. с. вир. Варшава. 

Лебедевь Петръ Ник. 60 Л. 91. Зем. вр. Херсонъ. 


ба 


+ 


Лебедевъ Серг. Ал-др. 52 Д. 79. (Вн.) с. с. Ст. фабр. инси. СПБ. °. 

«Тебедевъ Серг. Ник. 63 ДЛ. 88. Сверх. вр. лечеб. Импер. Челов. Общ. Москва. 

«ебедевь Серг. Ник. 71 Д. 95. (Хир.) к. а. впр. СИБ. 

Лебединсвй Алекс. Степ. 74 Л. 900. к. а. Мл. вр. 226 рез. пол. Царицынъ, а: 

Лебединек1й Вас. Алекс. 53 Д. 80 с. с. Жел.-дор. вр. Асхабадъ. 

«Тебединекй Ив. Васил. 12 Л. 901. Зем. вр. С. Б. Маресево, Лукоян., Нижегор. 

„Тебединек1й Ив. Никит. 60 .Т. 90. Зем. вр. С. Максимовка, Константинотрад., Полтав. 

Лебединсый Мих. Ив. 62 Л. 31 к. с. Ст. вр. 198 п%х. рез. пол. СПБ. . 

Лебединек1й Натанъ Либер. 68 . 94, впр. С. Бол. Лепетиха, Мелитои., Тавр. 

«Тебединек1й Петръ Вас. 35 Д. 63 с. с., впр. СПБ. 

«Тебединскй Петръ Степ. 71 Л. 94 к. а. ЗавФд. вр.-наб. пун. Постъ Ниж.-ПТахтахтин- 
сый, Шарур., Эрив. т 

«Тебединекй Серг. Алекс. 68 С. 88 к. а. Жел.-дор. вр. Орелъ. 

Лебедкинъ Ник. Вас. 54 Л. 82 с. с. Ст. вр. кадет. кори. Москва. 

«Тебедянсьй Петрь Ив. 63 Л. 90. (Ви. и дфт.) к. с. Ст. вр. 3 крфи. пЪх. нол. Вары 

Лебенебаумъ Мееръ Тосиф. 61 47. 88. (Вн. и жен.), впр.. Варшава. 

„Тебеши АггЪй Христоф. 66 Л. 95 н. с. Мл. вр. 14 грен. пол. Ур. БЗл. Каючъ, Тифл. 

ебля Осипъ Осин. 71 ДЛ. 98. (Акуш. и жен.), впр. Люблинъ. 

«Лебяжьевъ Владим. Никол. 72 Л. 99. Св. чин. 0с0б. поруч. Каз. Пал. Иркутск. 

“Теваковскай Влад. Ив. 66 Л. 96. Лабор. унив. Харьковъ. 

Чеваковсюй Ник. Прокоф. 57 Л. 83. Гор. сан. вр. СПБ. 

Леванде Самунль Осипов. 74 Л. 99, впр. М. Косово, Слоним., Гродн. 

Чевашевъ Викт. Ал-др. 64 Д. 93 к. а. Ассист. Военн. -Мед. Акад. и завфд. гор. дезин- 
фекщонной камерой СПБ. 

еанене Ал-дръ Серг. 63 Л. 87 к. с. Зем. вр. С.? Моршан., Тамб. 

Левашовъ Ив. Мих. 64 ДЛ. 93 (Гиг.) н. с. Ассист. клин. унив. Томскъ. 

Левашовъ Серг. Вас. 56 Д. 78. (Вн. и горл.) д. с. с. Проф. унив. Одесса. 

Левалиовъ Серг. Мих. 69 ДЛ. 98. Вр. глаз. лечеб. Воронежъ. 

Левашовъ Фед. Разумник. 57 /. 83 к. с. У. и зем. вр. и вр. дух. учил. Галичъ, Косгр. 

“Левданск!й Илья Моис. 48 Л. 19 к. с. Вр. прогимн. Курскъ. 

Тевенбергь Тос. Лаз. 72 Л. 98, вир. М. Добленъ, Курл. Д. В. 

«Тевенбергь Вульфъ Яков. 70 ДЛ. 97. (Вн. и дфт.), вир. Рига. 

Тевензонъ Арнольдъ (Урень-Гдаль) Ефрем. 58 Л. 87. (Вн. и хир.), вир. Одесса. 

Левензонъ Аронъ Дав. 79 Л. 908. (Кож. и вен.) впр. Харьковъ. 

. Левенсонъ Гершъ Меер. 71 Л. 96, впр. Рига. 

„Тевенсонъ Тезеиль-Борисъ Матас. 61 Д. 87, впр. Екатеринбургъ, Перм. 

“Тевенеонъ Мойше-Вульфъ Зельм. 76 Л. 901. (Гин. и ак.), вир. Иркутскъ. 

„Тевенсонъ Пав. Борис. 61 Д. 88. (Глазн.), впр. Рига. 

Левенеонъ Павелъ №сиф. 76 Л. 901. ры Орд. клин. ун. Томекь. 

Левенсонъ Яковъ Иван. 60 Д. 83 к. с., впр. СПБ. (Упр. Гл. Вр. Инсн.) 

«Тевенстремъ Евг. Койцфхь Ив. 73 ./. 97. впр. Варшава: Д. В. 

„евенталь Германъ Ник. 31 ДЛ. 58, впр. Двинскъ, Витеб. 

Левенталь Гуго Адольф. 58 Т. 93, впр. СПБ. 

Тевентонъ Ал-дръ Ильичъ 64 Д. 90. (Дфт.), впр. М. Единцы, Хотин., Бессар. 

Левентонъ Левъ Дав. 47 .Т. 76 н. с. Зем. и учил. вр. Измаилъ, Бессар. 

Левенштейнъ Аар. Гирш. 70 Д. 96, вир. Козловъ, Тамб. 

Левенштейнъ Германъ Ал-др. 33 Л. 61. (Вн. и дЪт.), впр. Москва. 

Левенштейнъ Гиршъ-Тосифъ Беров. 70 Л. 96, впр. Либава, Гроб., Курл. ‘(за границ.). 

„Чевенштейнъ Евг.-Як.-Тог.-Юлй Яков. 62 Л. 871 к. а. Зем. вр. С. Красное, Егорьев., 
Рязан. 1. В. 

Левенштейнь Мих. Юмев. 71 Л. 94. Дир. част. леч. для душ.-больн. Москва. 

Левенштейнъ. Натань Госев. 55 Л. 83 с. с. Вр. гор. учил. Митава. 

Левенштейнуъ Як. Натан. 69 Д. 96. (Хир.), впр. Д.. Заверце, Бенд., Петрок. 
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Левенштернъ Евг.-Войц. Ив. 73 Л. 97, вир. Варшава. . 

Левенштернъ Леопол. Эдуар. 70 С. 95. (Жен.), Зем. вр. С: Капустянцы Гадяч., Полтав. 
Левенштернъ Максъ Эцежел. (Эдуар.) 10 Л. 97 впр. Москва, 

Леви Венам.-Мееръ Моис. 69 Л. 94, впр. М. Бережиица, Луцк., .Волын.. (заграниц). 
Леви Георг. Яков. 54 Л. 82 к. с. Мл. орд. Калин. бол. и вр.-экст. Максим. леч. СПБ. 
Леви Гершь Шлем. 55. 81 н. с. Мл. вр. 1 кавк. стр. бат. Тифлисъ. 

Леви Гершь Янкел. 67 Л. 93, впр. Рига. 

Чеви Григ. Лазар. 48 Л. 18. (Акуш.) к. а. Жел.-дор. вр. _ Рязань. 

Леви Ив. Карл. 42 Л. 66 с. с., вир. Кишиневъ. 

Леви Максимъ Филип. 75 ДЛ. 9от, впр. Харьковъ. 

Леви Семенъ-Мееръ Исаак. 56 Л. 85 н. с. Мл. вр. 8 Турк. стр. б. Катта-Курганъ, Самарканд. 
‚ Леви Эмил. Семен. 69 Л. 94. (Кож. и мочепол.), впр. Рига. 

Леви-Гуровичъ Маркъ Тосиф. 67 Л. 91, впр. М. Корнешты, Бфлец., Бессар. 
Леви-Левиеъ Изр. Венам. 41 Л. 65 т. с., впр. СПБ. 

Левнновичъ Моис. Шаев. 66 (Л. ? (Гин. и ак.). Зав. род. зав. нм. Чижова, Кострома. 
Левиисюй Самуилъ-Госифъ Беров. 74 Л. 98, вир. Каевъ. 

Левиневй Стан. Ив. 27 Л. 53 к. с., впр. М. БЪфлая Церковь, Васильк., Жев. 
Левинсонъ Борисъ Григ. 60 Л. 88. Жел.-лор. вр. Лубны, Подтав. 

Тевинеонъ Вильг. Мориц. 60 ДТ. 87. (Вн. дфт. и ак.), впр. Двинскъ, Витеб. 
Левинсонъ Карлъ Ник. 58 С. 86. (Хир. и зуб.) к. а. Жел.-дор. вр. Бахмутъ, Екатериносл. 
Левинвонъ Луи Мориц. 60 Л. 87. (Д$т.), вир. Москва. 

Левинеонъ Яковъ Борис. 73 Д. 97. (Кож. и сиф.), впр. Одесса. . 7 
Левинталь Янкель-Мовша Григ. — Л. 85, впр. Москва. 

Левииъ Абр. Исидор. 71 ДЛ. 98 к. а. Уч. вр. Иржевальскъ, СемирЪч. 

Левинъ Абр.-Шмуль Моис. 64 Л. 89. (ДЪт. и вн.), впр. БФлостокъ, Гродн. 

Левинъ Авр. Евсеев. 80 Л. 904. Мл. вр. 1 крфи. пзх. пол. Зегржъ, Варшав. 

Левинъ Ал-дръ Мих. 61 Д. 85 с. с. (Вн.). Проф. Женск. Мед. Инст. СПБ. 

Левинъ Бенщшонъ Мовш. 71 Л. 96, впр. Рига. 

Тевинъ Борисъ Исаев. (Исидоровъ) 74 Л. 98. (Кож. и вен.). Св. орд. Кузнец. бол. м 
Левинъ Борисъ Самуил. 54 Л. 84. (Ушн., горл., вен. п кож.), впр. Кевъ. 

Тевинъ Галилей-Абр. Ицк.-Берк. 75 Л. 900, вир. Жевъ. 

Левинъ Герш. Габрех. Зелик. 67 Л. 95. Св. орд. евр. бол. Варшава. Д. В. 

Левинъ Гилель Берк. 73 Л. 900. Зем. вр. С. Жукова, Константиногр. Полтавск. 
Левинъ Гиршь Израил. 75 Л. 901, впр. Слонимъ, Гродн. 

Тевинъ Григ. Львов. 69 Д. 98 н. с. Мл. вр. 145 пх. пол. СПБ. Д. В. 

Левинъ Ехель-Дав. Ицк.-Берк. 74 Л. 900, вир., К1евъ. 

Тевинъ Тосифъ Ааронов. 75 Д. 98. (Хир., кож. и вен.), впр. Пермь. 

Левинъ Гослфъ Герш. 45 Л. 82, вир. Вильна. ай 

Чевинъ Тос. Орел. 74 Л. 98. (Хир.), впр. Казань. 

Левинъ Калмань Марк. ? Л. 901. (Гии. и ак.). Св. орд. клин. ун. Варшава. 

Левинъ Леонъ-Израиль Абрам. 75 Л. 99. (Гин. и акуш.), впр. Москва. . 

ТЛевинъ Лейз.-Гиршь Маркус. 68 Л. 97, впр. Варшава. (за а 

Тевинъ Леонъ Танхел. 69 Д. 94, впр. СПБ. . 

Тевинъ Маркъ Евсеев. 44 . 74 к. с., впр. СПБ. 

Левинъ Нехемй Мордхел. 64 Д. 89 к. с. Гор. вр. Уральскъ. 

Левинь Пинхусъ Сем. 58 Л. 85. Общ. раввинъ. в, Вилен. 

Левинъ Самуиль Мих. 52 Д. 80. (Акуш., жен. и вн.), вир. Симферополь. 

Тевинъь Самуиль Саул. 60 Л. 86. Вр евр. бол. Кременчугь, Полт. 

Тевинъ Фейтель (Фаддфй) Вульф. 69 Л. 94. (Хир-), вир. Казань. 

Левинь Хаимь-Шлюма Мовш. 64 Л. 93 н. с. вир. Череповець, Новгородск. 

ТЛевинъ Шмерко Невах. 71 Л. 96. Обществ. вр. М. Паричи, Бобруйск., Минск. 
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Левинъ Шмуиль Невах. 65 Л. 938, впр. Ялта, Тавр. 
Левиеъ Ник. Яков. 62 ДЛ. 87. (Вн. и дфт.) к. с. Ст. вр. 1 крфи. пЪх. пол. Варшава. 


Левитанъ 
Левитанъ 
Левитанъ 
Левитанъ 
„Тевитанъ 


Венам. Исаак. 55 ДЛ. 85. (Вн. и дфт.), впр. Москва. 
Дав. Лазар. 59 Л. 86, впр. СПБ. 

Левикъ-Михель Самуил. 70 Л. 96, впр. Рига. 

Левъ Моис. 60 ДЛ. 87, впр. Игуменъ, Минск. 

Моис. Абрам. 71 Л. 98, впр. Игуменъ, Минск. Д. В. 


Левитанъ Мордко Арон. 77 Л. 902. Завод. вр. С. Рогозное, Сум., Харьковск. 
Лезвитась Вешам.-Лейба Кальм. 56 Л. 83, вир. Москва. 

Левитасъ Тос. Лейб. 69 Л. 96, впр. М. Купишки, Вильком., Ковен. 4. В. 
Левитасъ Моис. Малус. 59 Л. 85, впр. Минскъ. 

Левитовъ Мойше Тонов. 70 Л. 95. (Акуш. и гин.), впр. Ростовъ, Донск. 


Левитевлй 
„Тевитек1й 
Левитевй 
Левитей 
Левитекй 
Левитек1й 
Левитсый 
Левитекнй 
Жевитенй 
„Левитевй 
. Левитекй 
Левитекй 
Левитевй 
Левитевй 
Левитесв1й 
Левитесв1й 


Ал-дръ Дмитр. 52 СЛ. 88. (Хир.) к. с. Мл. вр. Александ. жен. бол. СПБ. 
Ал-дръ Павл. 47 Д.: 18. (Хир.) к. с. Ст. вр. 4 фл. эк. Кронштадтъ. 
Ал-дръ Юлан. 68 ДЛ. 89 к. с. Пом. Врач. Инсп. Каменецъ-Подольскъ. 
Ант. Юлан. 64 Л. 90 н. с. Жел.-дор. вр. Вятка. 

Арсен. Павл. 71 Л. 900. Уч. и завод. вр. М. Монастырище, Лилпов., 
Вас. Ал-др. 52 Л. 16 н. с. Вр. имФн. С. Хотфнь, Сумск., Харьков. 
Васимй Иван. 78 Л. 99, впр. Екатеринославъ. 

Григ. Андр. 57 Д. 84 к. а. Тюр. вр. Новочеркаскъ. 

Ив. Андр. 57 4. 81 н. с., впр. Новгородъ. 

Илья Алек. 75 Л. 901. Мл. вр. 185 рез. п. Сфдлецъ. 

Леон. Август. 58 Д. 80. (Акуш.) с. с. Вр. Инеп. Одесса. 
Мих. Ал-др. 60 Л. 85 т. с. Зем. вр. Слоб. Юнаховка, Сумск., 
Мих. Андр. 71 @. 95, впр. К!евъ. 

Ник. Валентин. 62 .Л. 86 т. с. Зем. вр. Устюгъ, Вологод. 
Ник. Ив. 71 Л. 96. Зем. вр. С. Бурынь. Путива., Курск. 
Пав. Ал-др. 73 ДЛ. 97. Зем. вр. Никольскъ, Вологод 


ев. 


Харьк. 


Левитуеь Моис. Дав. 45 Л. 82 к. с. Ст. вр. 142 пфх. пол. Орелъ. 
Левить Исаакъ Шмерел. 67. Л. 94. (Вн.), впр. СПБ. Д. В. 


Левитъ Осипъ Зельм. 


Левицый 
Левицкий: 
Левицей 
Левицюй 
ЛевицЕй 
Левицей 
Левицый 
Левиций 
Левицкй 
Левицей 
Левинцай 
Левиций 
Левицай 
Левицкй 


74 Л 98, впр. Вильна. 

Ал-дръ Ник. 61 Д. 86 н; с., впр. Ялта, Тавр. 

Аркад. Павл. 60 Л. 83 т. с., впр. Москва. 

Влад. Андр. 70 Л. 96, впр. М. Мохновка, Бердич., КАев. 

Вячесл. Ал-др. 67 Л. 90. Санит. зем. вр. С. Бережки, Подол., Моск. 
Григ. Григ. 63 Л. 91. (Жен.) к. а. Орд. бол. Покров. жен. мон. Юевъ. 
Дмит. Григ. 53 Л. 18. Фабр. вр. М. Полонное, Новоградволын., Волын. 
Дмит. Павл. 68 Л. 94 к. а., впр. Москва. 

Ив. Ник. 63 Л. 89. (Вн. п дёт.) к. с. Мл. вр. тюр. бол. СПБ. 

Тосифъ Владим. 80 Л. 903, вир. М. Шепетовка, Засл., Волын. 

Мих. Гов. 69 Л. 97 к. а. Мл. вр. 122 пЪх. пол. Харьковъ. Д. В. 
(Рогаль) Мод. Филип. 66 Д. 93 н. с. Сел. вр. С. Будаевка, Юев. 
Степ. Григ. 9 Л. 86, впр. Винница, Подол. 

Степ.-Витольдъ Тосиф. 63 Л. 88 к. с. Зем. вр. С. Шалыгино, Путивл., Курск. 
Яковъ Тосиф. 52 ДЛ. 83 к. с., впр. Троцкъ, Оренб. 


Левковичъь Шмуль Моис. 64 Л. 94, впр. Лодзь, Петрок. 
Левковек1й Аристархъ Мих. 65 Л. 93. (Псих.) н. с. Св. авс. ун. Харьковъ. 
Левковъ Ал-дръ Ник. 58 /Л..82 г. с. Зем. вр. С. Дергачи, Новоузен., Самар. 


Левоневекай Владисл. Ант. 47 Л. 
Левоневеклй Пазв.-Каэтан. Каэтан. 
Левонтинъ Мордух 


т впр. Имфн. Больчи, Росаен., овен. 
Л. 88 к. с. Мл. орд. воен. госи. Омскъ. 
х. Мейб. 76 Л. о. впр. М. Кричевъ, Чериковск., Могилевск. 


Левочекй Петръ Ив. 56 Д. 85 к. с. Сг. вр. воен. лаз. Калуга. 
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Левханвянцъ Ник. Никит. ? 4. 901. Лабор. клин. ун. Казань. 

Левчаткинъ Влад. Ив. 63 Д. 87 к. с. Дир. окр. леч. Казань. 

Левченко Григ. Андр. 65 Л. 94 н. с. Мл. вр. 45 пфх. пол. Староконстантиновъ, Волын. 

Левченко Григ. Вас. 65 Д. 92 н. с., впр. СПБ. 

Левшецийй Сиг. Бониф. 72 Л. 99, Зем. вр. М. Кореличи, Новгор., Минск. 

Левшинъ Левъ Львов. 42 Д. 67 тайн. с. Засл. проф. ун., чл. В.-Мед. Уч. Ком. и пожизн. 
директ. инст. имени Морозовыхъ. Частн. практ. не занимается. Москва. 

Левшинъ Пинх. Мойше-Герш. 74 Л. 900, впр. Юевъ. . 

Левшиць Вас. Ник. 74 Л. 98 т. с. Уч. вр. С. Юдинское, Каинск., Томск. 

евъ Бешаминъ Хаим. 74 Л. 99. (Вн. и нерв.), вир. Одесса. 

Левь Изр.-Моис. Яков. 59 Л. 90. (Акуш.), впр. СПБ. 

Левъ Исаакъ Меер. 52 ДЛ. 78 к. с. Ст. вр. 248 рез. бат. Рыбинскъ, Яросл. 

Левы Густавъ-Гронекъ Шимон. 45 Л. 74. Фабр. вр. Д. Заверце, Бендин., Петрок. 

Легейда Ал-дръ Павлов. 73 Л. 99 т. с., вир. Бендеры, Бессар. 

Легеръ Авг. Генр. 69 Л. 96. (Жен. и акуш.). Сверх. ас. клин. ун. Юрьевъ, Лифх. Д. В. 

Легиеь Адол.-Север. Карл. 52 ДЛ. 77 н. с. Фабр. вр. Пос. Озорковъ, Ленчиц., Калиш. 

Легошинъ Ник. Алекс. 35 Л. 62 с. с. Вр. гимн. Пенза. 

Ледневъ Мих. Дм. 79 41. 904. Мл. вр. 8 Закаси. стр. бат. Кушка, Закаеи. 

Ледневъ Пав. Ив. 71 Д. 95 н. с. Мл. вр. 17 стр. пол. Сувалки. Д. В. 

Ледомеюмй Влад. Игнат. 80 47. 904. Мл. орд. воен. госп. Тифлисъ. 

Лежневъ Никол. Фед. 73 Л. 99. (Хир.). Орд. клин. ун. Москва. 

*Лезель Фед. Франц. 43 Л. 66 н. с. Харьковъ. 

Лезинъ Вас. Вас. 58 Д. 83. (Хир.) к. с. Орд. гор. бол. Новоросс., Черноморск. 

. Лезииъ Петръ Андр. 58 Д. 83. (Сиф. и кожн.) н. с. Вр. для бЪд. Москва. 

Леннъ Карлъ-Морицъ Ив. 58 .. 88 к. а., вир. Рига. | 

ТЛейбензонъ Шмуль Лейз. 50 Л. 79 к. с., вир. Тула. 

Тейбергъь Френц. Карл. 78 .7. 902. Мя. вр. 15 В.-С. стр. пол. Петроковъ. Д. В. 

Лейбзонъ Моисей Мирон. 71 ./. 904 впр. Одесса. 

Лейбовичъ Абр. Исаак. 74 ЛД. 99, впр. Омскъ. 

Лейбовичь Авр. Григ. 70 /. 96. (Вн. и дЬт.), впр. СПБ. 

_ Лейбовичъ Авр. Ицк. 76 Л. 904. (ДФт. вн.) впр. СПБ. 

Лейбовъ Илья ю0сиф. 59 Л. 87, впр. Павлоградъ, Екатернносл. 

Тейбеонъ Хононъ Мих. 70 ДЛ. 96 к. а. У. вр. Пинега, Арханг. 

'Лейзеровичъ Венам. Герш. 62 Л. 86, вир. Екатеринославъ. 

Лейзеровичъ Шая Левков. 70 Л. 97, впр. Варшава. 

Лейкинъ Гиршъ Евзер. 67. Л. 98. Общ. вр. М. Татарскъ, Мстисл., Могил. 

ТЛейкииъ Снар Тувьев. 72 Л. 98. (Вн. и кож.), впр. Воронежт. ' 

Лейкфельдъ Георг. Эмил. 61 Л. 86 к. с. Зем. вр. С. Гришино, Бахмут., Екатериносл. 

Лейкфельдль Конс. Эмил. 64 Л. 88 к. с. Ст. вр. 18 турк. стр. 6. Петроалександровскъ, Сыръ-Д. 

Лейманъ Никол. Ал-др. 73 Л. 901. Мл. вр. 62 пфх. п. Сувор. штабъ, Бфлост., Гродн. 

Лейманъ Влад. Ив. 73 Л. 96 н. с. Мл. вр. Примор. драг. пол. С. Раздольное, Примор. 

Лейнбахъ Людв.-Юланъ Фридр. 64 Л. 90 н. с. Чл. У$зд. Упр. по дфл. зем. хоз. Минсьъ. 

Лейпунеръ Авр. Сам. 62 /Х. 90, впр. М. Лодзее, Сейн., Сувал. 

Лейпунеръ Ицко-Госел. Шимел. 74 Л. 901, вир. СПБ. 

Лейтии Солом. Веньям. 72 Л. 98. (Дфт.), впр. Тула. р 

Лейферъ Янк. Шаев. 67 Л. 91. Жел.-дор. вр. Ст. Гайворонъ, Ольгопольск. Подол. 

ТЛейчикь Пинхусъ-Ааронъ Герш. 51 Л. 79 к. с. Ст. вр. В.-С. стр. арт. бриг. Д. В. 

Лекторек1й Ал-дръ Валент. 54 Д. 80 с. с. Ст. вр. м8стн. лаз. и крьл. вр. Керчь. 

Лектореки Серг. Яковл. 73 Л. 900 к. а. Мл. вр. 27 их. пол. Конскъ, Радом. Д. В. 

Мекшини!й Стан. Леопольд. 62 Л. 88, впр. Пос. Уяздъ, Брезин., Петрок. 

Леманъ Кондрать Эмил. 69 Л. 902. Асс. Алекс. муж. бол. СПБ. 

Лембке Вольдем.-Игнат.-Каз. Каз. 64 Л. 90 6. с. Ст. вр. 1 Кавк. сам. бат. Тифлисъ. 
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Лемельмань Исаакъ Шлем. 62. 89 н. с. Вр. евр. учил. Балта, Подол. | 

Лемешевъ Сем. Андр. 67 Л. 96 к. а. Зем. вр. С. Александровка, Старобфл., Харьк. 

Лемке Фед. Фед. 40 Л. 66 к. с., впр. Сфдлецъ. 

Лемкуль Адол. Франц. 27 Д. 54 д. с. с., вир. СПБ. , 

Лемкуль Вл.-Тог.-Ник. Кар. 74 Л. 97 к. а. Мл. ор. мор. гос. и зав. дфл. м. ч. пор. Владивостокъь. 

Лемон1уеъ Фед. Вильг. 53 ДЛ. 83. (Хир.) к. с. Мл. вр. воен. лаз. Луцкъ, Волынск. 

Лемпертъ Абр. Зелих. (Зах.) 60 ДЛ. 87 к. а., вир. Керчь. Д. В. 

Ленартовичь Мих. Леонов. 75 ./. 904. впр. Житомиръ, Волынск. 

Ленартовичъ Петръ Конст. 66 Л. 93 к. а. Гор. вр. Пултускъ, Варш. 

Ленбергь Геригь Яков. 62 Л. 90, впр. Витебскъ. 

Лензинъ Эрнстъ Гансов. 75 Л. 900. Зем. вр. Солигаличъ, Костр. 

Ленкевичь Казим. Валер. 63`ЛЛ. 93. Зем. вр. С. Кайгородъ, Слобод., Вятск. 

Тенкутисъ Ант. Викент. 55 Л. 86, впр. М. Бейсагола, Шавел., Ковен. 

Ленеюй Тосифъ Павл. 24 Л. 52. (Гомеоп.) д. с. с., впр. Одесса. 

Ленской Вас. Ал-др. 30. Л. 55 с. с., впр. СПБ. 

Ленской Никол. Ал-др. 80 Л. 903. Мл. вр. 35 пфх. п. Кременчугъ, Полтав. Д. В. 

Ленеъ-де Ант. Станис. 65 Л. 94. (Уш., гор. и нос.). Св. орд. Кирил. бог. зав. и вр. уч. 
тлухонфм. Юевъ. 

Лентовек1й Серг. Ал-др. 58 ДЛ. 82 к. с. Ст. вр. Гв. эк. СИБ. 

Ленцнеръ Эрасть Влад. 67 Д. 93 к. а., впр. Люблинъ. 

Ленцъ Вильг. Эвальд. 56 Д. 91, впр. Венденъ, Лифл. 

Ленць Хрисманъ Ал-др. 61 Л. 85 т. с. Приск. вр. С. Кочкари, Троицк., Оренб. 

ЛенчевскАй Владисл. Ал-др. 48 Л. 78 с. с. Окр. вр. Воси. Д. Д. Гарболово, СПБ. 

Ленчевсый Ив. Фран. 56 Л. 85 к. с. Ст. вр.1 Верхнеуд. п. Зад. каз. в. Таменванъ, Квантун. 

Ленчовсвй Пазв.-Ромуал. Эраз. 63 Л. 91. Зав. вр. С. Нечаевка БЪлгород., Курск. 

Леоненко Мих. Самуил. 70 Л. 95. Зем. вр. С. Крюково, Моск. 

Леоновъ Ал-дръ Ник. 69 Л. 95 н. с. Мл. вр. 6 понт. бат. Новогеормевекъ, Плонск., Варш. 

Леоновъ Влад. Дмит. 44 Л. 14 с. с. Обл. вр. БлатовЪщенскъ. 

Леоновъ Дмитр. Ник. 58 Л. 86. Орд. леч. Кр. Кр. Воронежъ. 

Леоновъ Маркусъ Срул. 62 Л. 89. (Вн. и дфт.), впр. Одесса. 

Леонтовичъ Андр. Тимоф. 43 Д. 66 д. с. с., впр. Одесса. 

Леонтовскай Серг. Мих. 73 Л. 902. Мл. вр. 48 пфх. п. М. Меджибожъ, Летич., Подол. 

Леонтьевекй Петръ Мих. 53 ДЛ. 79 к. с. Зем. вр. и вр. гор. учил. Вельекъ, Вологод. 

Леонтьевъь Андр. Ник. 56 ДЛ. 81 н. с. У. вр. Слободской, Вятек. 

*Леонтьевъ Ант. Андр. 31 ДЛ. 54 с. с. Д. Алексино, Дорогобуж., Смолен. 

Леонтьевъ Влад. Евген. 62... 88 к. с. Ст. вр. юнк. уч. Оренбургъ. 

Леонтьевъ Вячесл. Дмитр. 77 Л. 901. Мл. вр. 4 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 

Леонтьевъь Ник. Григ. 62 Д. 88 с. с. Вр. при придв. конюш. ч. СПБ. 

Леперъ Георгь Христан. 70 ДЛ. 93 н. с. Вр. отд. кори. ногр. стражи. Двинскъ, Витеб. 

Лепехинъ Евген. Ив. 69 Л. 94 к. а., Сел. вр. с. Копысь, Горецк. Могил. 

Лепешинев1й Степ. Петр. 86 Д. 65. (Дфт.) д. с. с. впр. Москва. 

Лепинъ Ал-дръ-Тоган. Янов. 74 Л. 97. к. а. Жел.-дор. вр. Забайкальск. ж. д. ? 

Ленинъ Рейнгольдъ Мих. 63 Д. 91. (Глаз. и жен.), к. а. Вр. рус. нач. уч. Рига. 

Ленинъ Янъ Петр. 75 ./. 903. Волостной вр. Ново-Пебальгь, Венденск. Лифл. 

Леплинек1й Ив. Мих. 72 Л. 91. вир. Одесса. 

Леплинекй Конст. Мих. 57 Д. 83. (Псих.) к. с. Вр. дух. акад. @евъ. 

Лепорекй Ник. Ив. 77 С. 903. У. вр. Гдовъ, СПБ. 

Терманъ Фишель Янк. 72 Л. 97, вир. Полтава. 

Лертцеръ Ник. Георг. 41 ДЛ. 65. (Хир. и гин.) с. с., впр. Житомръ. 

Леръ Владс. Леон. 65 Л. 96. (Вн.), впр. Варшава. 

Лесгафтъ Бор. Петр. 66 Л. 90. (Вн.) к. с. Вр. И. фар. зав. и св. спец. леч. дам. лаз. ком. СПБ. 

Лесгафть Петръ Франц. 39 Д. 61 д. с. с. Прив.-дон. унив. СПБ. 
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Тескевичъ Феофилъ-1ос.-Онуфр. Карл. 67 Л. 94 к. а: Мл. вр. Скул. бриг. погр. стр.? 
Лескееъ Марк. Григор. 68 (Л. 91 к. а. Жел.-дор. вр. Вязьма, Смоленск. 

Леементь (Лиементъ) Гансь Карл. 73 Л. 99, впр. Нерновъ, Лифл. 

Лесневичъ Ив.-Конрадъ Март. 55 Д. 90. Зем. вр. С. Чинешеуцы, Орг%ев., Бессар. 
Лесовскй Пэав. Аят. 80 Л. 303. Мл. вр. 5 иЪх. пол. Бла, СЪдлеп. 

Летте Ицка-Гершь Абел. 52 /. 78 н. с. Мл. вр. 6 драг. лол. Сувалки. 

‚ Леценйусъь Артуръ Карл. 62 Л. 87 н. с. Ст. вр. гдазн. леч. СПБ. 

Лецлусь Авг. Фридр. 64 Д. 89 к. с. Тюр.`вр. Юрьевъ, Ляфл. 

Лецуеь Конст. Павл. 60 Л. 85. (Хир.). Зем. начальн. Аткарскъ,’ Саратов. 

Лещуеъ Оскаръ-Альфредъ Фридр. 61 Д. 85, вир. Ус. Эриванда, Веррос., Лифл. 
Лешкевичъ Викт. Терон. 42. 65 т. с. Ж.-д. вр. и поч. чл. Окр. поп. д$т. пр. Ростовъ, Донск- 
Лешкевичъ Мих. Григ. 50 Л. 76 н. с. Зем. вр. С. Новая Гребля, Пирятин. Полтав. 
Лешкевичъь Стан. Карл. 68 Л. 89 к. а. вир. Москва. _ | 

Лешь Арт.-Фердин. Федор. 65 Д. 96. н. с. Мл. вр. крфи. арт. Ковна. 

Ленгь Евген.-Эдуар. Ал-др. 64 Д. 91 к. с. Ст. вр. 179 пфх. пол. Поневфжъ, Ковенск. 
Лещенко Ал-дръ Фед. 41 (Л. 68 т. с. Жел.-дор. и гимн. вр. Павлоградъ, Екатерин. 
Лещинек1й Абрамъ Шлемов. 71 Л. 99. (Вен. и кож.), впр.. Варшава. Д. В. 
Лещинский Аврумъ Овсеев.`72 Л. 901, впр. Межиричъ, Черк., К ев. 

Лещинекй Адамъ Ал-др. 67 Л. 97, вир. Лодзь, Петрок. 

Лежинек1й Адамъ-Гс.-Град. Ив. 50 Л. 11. (Вн.) н. с. Жел.-дор. вр. Вильна. 
Лещинекй Адамъ-Брон. Войцфх. 62 Л. 89. Жел.-дор. вр. Ковель, Волын. 
Лешщинекй Ал-дръ Ал-др. 57 ДЛ. 83 к. а. Жел.-дор. вр. Двинскъ, Витеб. 
Лещинекй Ант. Мих. 66 ДЛ. 93 к. а. Зем. вр. С. Нарты, Мамад., Казан. 
Лещинеюй Владисл. Владисл. 59 Л. 84 с. с. Гор. и гимназ. вр. Астрахань. 
Лещиневй Дмитр. Вемам. 52 Д. 18. (Акуш.) ©. с. Гор. сан. вр. СПБ. 

Лещинек!й Евстаф. Ив. 57 ДЛ. 82. Фабр. вр. Дматровъ, Москов. 

Лещинекай Тосифъ Ильичъ 68 Л. 94. Общ. вр. М. Игнатовка, Клевс. Д. В. 
Лещинсь!й Леонардъ Ив. 59 Л. 86. (Хир.) т. с. Сверхшт. орд. клин. унив. Варшава. 
Лещинскй Мирон. Исаев. 63-1. 91 н. г. Зем. вр. Слоб. Петропавловка, Старобфл., Харьк. 
*Лещинекй Митроф. Фед. 32 Д. 60 д. с. с. СПБ. 

Лещинск!й' Моис. Евсеев. 60 Л. 87, впр. Москва. 

Лещинсвй Францъ Викен. 44 Л. 79, вир. СПБ. 

Либерзонъь Тос. Ихелев. 71 Л. 96. (Сиф. н кож.), впр. Севастополь. 

Тиберзонъ Сруль-Шая Ихшел. 68 Л. 90, впр. Одесса. 

Ляберзонъ Як. Ихел. 69 Л. 95. (Акуш. и хир.), впр. Одесса. 

Либерзонъ Яковъ-Аронъ Гер. 76 Л. 902, вир. Вознесенскъ, Елисав. Херсон. 
ТЛиберманъ Авг.-Эдуар. Фридр. 29 Л. 53 к. с., впр. Москва. 

ТЛибермань Борухъ-Мойша Бенщан. 59 Л. 87, вир. Васильковъ, Валев. 

Тиберманъ Моис. Хаим. 73 ЛД. 99. Уч. вр. М. Горошки, Житомйр., Вол. 

‚ Либерманъ Морлухъ Гери. 61 Л. 89. впр. Витебскъ. 

Либерманъ Яковъ Юльев. 73 Л. 900, впр. Екатеринбургъ, Нерм. 

Либидинек!й Натанъ Либер. 68 Л. 94, вир. Одесса. 

Либинь Влад. Берк. 66 Л. 903, впр. Н. -Новгоролъ. 

ТЛибихъ Фрид.-Ал-дръ Георг. 66 Л. 91. (Хир.). Св. орд. Обух. бол. СПБ. 
Либиновсый Валер. Ив. 69 Д. 93. Зав. вр. Пос. Пржисуха, Опочен., Радом. 
Тибкинлъ-Любодзецкй Людв. Генр. 47 Л. 75, впр. Пос. Жарновъ, 'Опочен., Радом. 
Тибовь (Голибовъ) Берка Айзик. 70 Д. 94, впр. Мевъ. 

Либовь Тог. Срул. 74 Л. 902, впр. Юевъ. 

ТЛибовъь (Голибовь) Лейба, Айзик. 67 Д. 95, впр. М. чу дновъ, Житом., Волын.. 
Тивановекй Ник. Гавр. 34 Л. 61 с. с., впр. Псковъ. 

Чивановъ Ант. о 76 Л. 99. к. а. Ма. вр. 40 драг. нол. Сталневъ, Сандом., Радом. 
ТЛивановъ Ник. Ал-др. 51. 75 с. с. Зем., тюр. и гор. учил. вр. Балахна, Нижегор. 
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Ливенъ Вильг. Герм. 69 Л. 97, впр. Рига. - 

Ливенъ Георг.-Генр. Герм. 67 Л. 96, впр. Рига. Д.. В. . 

Ливенъ Пав. Роберт. 66 Л. 95, впр. Митава. 

Ливенъ (баронъ) Парсиваль Эдуар. 60 Д. 93, впр. Рига. 

Ливеровек1й Алекс. Вас. 70 Д. 93 н. с. Мл. вр. морск. кад. корп. СПБ. 

Ливуеъ Мих. Ал-др. 67 Л. 93. Зем. вр. Павлоградъ, Екатерин. 

Лившицъ Абр. Исак. 73 Л. 96, вир. Керчь. 

`Лившицъ Абр. Мендел. 61 Л. 89 т. с., вир. СПБ. 

Лившиць Ал-дръ Григ. 68 Д. 95 н. с., впр. СПБ. 

Лившицъ Наумъ Юнан. 70 Л. 99. Зем. вр. С. Константиново, Нижегород. Д. В. 
Ливигицъ Файв. Мойш. 73 Л. 900, впр. Харьковъ. 

Лидакъ Ив. Яков. 63 ДЛ. 92 н. с. Прич. въ М. П. С. Фридрихштадтъ, Кура. 
Лидке Пав. Юлев. 57 Л. 91, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Лидмановевй Конст. Игн. 65 Л. 93, впр. Пос. Затуровъ, Слупец., Калиш. 
Лизогубъ Викт. Ильичъ. 73 Л. 901. Зем. вр. Лохвица, Полт. 

Лизякинъ Ник. Ник. 64 Л. 90. Свершхт. орд. губ. зем. бол. Нижнй-Новгородъ. 
Ликерникъ Маврик! Адольф. 52 Л. 74. (Глазн.), впр. Лодзь, Петрок. 

Ликуди Георг. Георг. 70 Д. 93 к. с. Асс. клин. воен. госи. СПБ. 

Ликъ Аз-дръ 10с. Иван. 12 ДЛ. 900. (Д%т.). Св. гор. вр. при Вр. Упр. Варшава. 
Ликъ Юлй-Генр.-Карлъ Эдуард. 72 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. летуч. парка. Двинскъ, Витоб. 
Лиленталь Евген. Густ. 52 Л. 11, впр. Рига. 

Лимановъ Ив. Ник. 55 Л. 80 к. с. У. вр. Лаишевъ, Казан. 

Лимановъ Мих. Вас. 66 Л. 96 к. а. Мл. вр. 112 пфх. пол. Кальвалйя, Сувалк. 
Лимановъ Петръ Вас. 57 Д. 84 н. с. Ма. вр. Л.-Гв. Москов. пол. СПБ. 
Лимбергерь Як. Исаак. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Данилкино, Балаш., Сарат. 
Лимбергь Ал-дръ Карл. 56 Д. 82. (36.) с. с., впр. СПБ. 

Лимбергь Конст. Ив. 56 Л. 82 к. с. Ст. вр. 17 Дон. каз. пол. Каменецъ-Подольскъ. 
Линбергь Леонардъ Эдмунд. 36 Л. 61. (Акуш.) к. с. Зем. вр. С. Кистенево, ПГацк., Тамбов. 
Лингардъ Мих. Конст. 63 ДЛ. 90 н. с. Мл. вр. .129 пЪх. пол. Кевь. 

Лингенъ (фонъ) Левъ-Эрнестъь Карл. 64 Д. 91 к. с. Сверхшт. орд. Петропав. бол. СПБ. 
Лингь Оскаръ Юльев. 72 Д. 97. (Вн.). Вр. Соф. леч. для приход. Москва. 

Линда Казим. Степ. 47 Л. 14 к. с. Зем. вр. С. Балаши, Новоузен., Самар. 
Линда Мартынъ Стен. 62 ДЛ. 87, впр. Вилейка, Вилен. 

Линдбергь Карль Петр. 16 Л. 99 (Псих. и нерв.) Асс. клин. ун. Юрьевъ, Лида. 
Линдвалъ Петръ Карл. 78 .Г. 908. Зем. вр. С. Кыласово, Кунгурск. Пермск. 
Линде Альфонсъ Богумил. 39 Л. 65 к. с. Вр. учит. сем. М. Свислочь, Волковыс., Гродн. 
Линде Шимель Шлюомов. 67 Л. 95, впр. М. Ретово, Росфен., Ковен. 

Линде Эдуардъ Густ. 65 Д. 92 к. с. Жел. дор. вр. Болог.-Полоц. ж. д. ? 
Чиндебергъ Влад. Карл. 67 Л. 93 н. с. впр. Тобольскъ. 

Линдебергь Магнусъ Леонар. 67 Л. 94 н. с. вр. СПБ. 

Линдемань Влад. Карл. 68 Д. 98 к. с. Проф. унив. Юевъ. 

Линденбергь Викт. Гавр. 69 ДЛ. 93 н. с. Гор. вр. Витебскъ. 

Линдееъ Егоръ Егор. 37 Д. 65 д. с. с., впр. СПБ. 

Линдигь Фридр. Густ. 70 Л. 98. Уч. вр. С. Витимъ, Киренс., Иркут. 
Линдетремъ Ал-дръ Андр. 58 Д. 84 с. с. Инсп. воен. фельд. шк. Юевъ. 
Линовекй Каз.-Адол. Ант. 67 Л. 94. Зем. вр. Устюгь, Вологод. 

Линенй Янкель-Эрзе Самуил. 68 .Г. 900. Посадснй вр. Серее, Сейнск., Сувалкск. 
Линтваревъь Исаакъ Марк. 53 Л. 75. (Д%т. и вн.), впр. Одесса. 

Линтваревъ Серг. Ив. 64 Д. 88 к. с. Зем. вр. Хут. Марьино, Сфвск., Орлов. 
Линшицъ Левъ Яков. 70 Л. 903. Орд. зем. бол. Симбирскъ. 

Липа Ив. Льв. 65 Л. 97. Гор. вр. Одесса. 

Чипгарть Карлъ Адельб. 77 Л. 903. Зем. вр. Звенигородъ, Московек. 
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Лниецкеру Самунль Григ. 73 .Т. 98. (Вн.), вир. Одесса. . 

Липень Солом. Менд. 71 Л. 94. (Вн. и жен.) н. с. Гор. вр. Скопинъ, Гязан. 

Липець Шебсель Мендел. 61 ХЛ. 85 н. с., вир. Рязань. 

Мипилнеъ Файвишъ Лейбъ Герш. 76 .Л. 900. Зав. вр. Ст. Дружиновка, Бахмут. Екатер. 

Липинев1й Владисл. Викент. 36 Л. 65. Зав. вр. Гройцы, Варшав. 

Липинекй Игнат. Стан. 74 4. 902, впр. Шалекъ, Офрадз. Калиш.. 

Лининеки Отен.-Гс. Ал-др. 49 Д. 71 с. с. Дир. пов. шк.и вр. Окр. П. с. Могилевъ (губ.)._ 

Лника `Андр.-Маранъ Андр. 68 Л. 93, вир. Пос. Шренекь, Млав., Нлоцк. 

Липкинъ Всевол. Никол. и Л. 902. Зем. вр. Вязьма, Смол. 

Лиико Ал-дръ Иван. 65 „7. 93. (Хир.). Зем. вр. С. Гордфевка, Сураяж., Чорнит. 

Лилкинъ Петръ Ал-др. и Л. 77. (Вн. и хир.) к. с., втр. Владивостокъ. 

Линковичь Исаакъ Монс. 67 Л. 96, вир. М. Бытень, Слоним., Гродн. Д. В. 

Липковекй Тосифъ Леонов. 60 С. 87. Вр. тор. амбулалории, Кирсановт, Гамб. 

Липмановичъ Изр. Тосел. 67 Л. 95, впр. Москва. | 

Липнановь Габр. Шлом. 69 Л. 95, вир. СПБ. 

Ишиманъ Натанъ Абрам. 15 Л. 903, вир. Мевьъ. 

Липманъ Маркъ Викг. 38 Л. 67 с. с. Вр. евр. учил. Одесса. 

Липницк!й Ал-дръ Госиф. 54 Д. 16 с. с. Врач. Инси. Уфа. 

Лиинице!й Феофиль Франц. 53 Л. 82. (Хир.). Зав. вр. М. Калиновка, Винниц., Подол. 

Линовек!й Саулъь Минах. 71 .’. Ни (кож.) впр. СПБ. 

Липие Артуръ Ал-др. 37 Д. 711 д. с. с., впр. Владивостокъ. 

Линнерть Даз. Лейб. 60 Л. 89, а. Рига. 

Лииноманъ Адольфъ Адам. 41 Л. 10 к. с., вр. Кевъ. 

Лииекаровь Исай Берк. 72 Л. 9%, впр. С. Любимовка, Екалериносл. 

‚ Мицекеровъ Ал-др. Бор. 78 Л. 904. Зав. вр. ст. Харцизск., Таганрогск., Дон. 

Тинекй Ал-дръ Ал-др. 59 Д. 81. (Вн.) с. с. Гор. сан. вр., вр. Дирекц. Имп. ‚театр. и 
прив.-доц. Воен.-Мед. Акад. СПБ. 

“Линевлй Ал-дръ Лук. 39 Д. 08 к. с. С. Крячковка, Пирят., Подт. 

Линеый Вас. Вас. 44 Д. 68 д. с. с. Врач. Инсп. Тверь. 

Липек!й Вацал. Габуел. 73 Л. 901. вир. Д. Заверц., Бендин., Петрок. 

Линеый Тосифъ Захар. 63 ДЛ. 88 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Луцкъ, Волын. 

Тиисый Зигмундъ Дав. 64 Д. 96. (Кож.). Поч. чл. пои. дфт. пир. Вильна. 

ипекуй Клавд. Ив. Бронисл. 76 Л. 908, впр. Кевъ. 

‚ ипевый Эдуардь Ант. 68 Л. 95, впр. Умань, Вев. 

Липшиць Герцъ Пейсах. 61 Л. 87, впр. БФлостокъ, Гроднен. 

Чиншинь Исаакъ Ушер. 62 А. 89. Зем. вр. С. Нежадва. Лужск., СПБ. 

Линшицъ Мечисл. Гос. 73 Л. 98, вир. Варшава. Д. В. 

Лиишиць Морицъ Янк. 59 Л. 90, впр. Либава, Гроб., Кура. 

Лиишиць Ханмъ-Файв. Абр. 01 4. 91, вир. М. Наровль, Р$чиц., Минск. 

Чипштать Ал-дрь Юзефь +6 Л. 900, вир. Варшава. Д. В. 

Ляпштать Якуб. Юзеф. 75 Л. 99. (Ви. и нерв.). Ас. евр. бол. Рори: 

Лиеанский Дав. Гершов. 68 Л. 98. (Вн.), вир. Лала, Тавр. 

Лисевичь Ант. Войцфх. +45 Л. т к. с. У. вр. Влоплавскъ, Варшав. 

Лниеевичь Ник. Мих. 65 Л. 91 к. с. Ст. вр. 45 пфх. пол. Староконст. Волынск. Д. В. 

Лиеенко Андр. Витал. 51 Л. 15 к. с. Жел.-дор. вр. Сг. Знаменка, Александр., Херсон. 

Лиееньо Вас. Ив. 66 Д. 91 и. с. Мл. орд. Никод. воен. госп. СИБ. 

Тиеенко Всев. Петр. 19 Л. 15 к. с. Орд. гор. бол. и жел.-дор. вр. Бендеры, Бессар. 

Тисинъ Ал-дръ Фед. 67 Л. 9+4. Зав. вр. С. Лопуховка, Камыте., Сарат. 

Лиенцкй Ник. Ник. 71 Д. 94 н. с. вр. Мал. вр. 116 ифх. иол. "Рига. д. В. 

Лисицын Вас. Вас. 55 Л. 83 к. с. Ст. вр. 8 и пол. Москва. 

Лисицынъ с Петр. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. 2 2 кри. пъх. бат. Згержъь, Лодзин., Нетрок. 

Лисицынь Ив. Вас. 67 Л. 93 ц. с. Орд. глазн. летебн. Волудскихъ. Москва. 
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‚ Иисицынъ Никол.. Вас. 74 Л. 900. Мл. вр. 19 эк. Кронштадтъ. Д. В. 

Лиенцынъ Ник. Ив. 54 Л. 83. (Узин., горл., нос. и кож.), впр. Юевъ. 

Лисицынъ Ник. Ив. 75 ./. 903. Мл. орд. воен. госп. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 

Лисицынъ Фед. Ив. 69 Л. 92. Зем. вр. С. Телятники, Лихвинск., Калужог; 

Лиснеръ Илья Эдуард. 62 Д. 89, впр. Имфн. Карповка, Могил., Подол. 

Лиснерь Эдуардъ ‘Ант. 81 1. 571 с. с. Гор. вр. и Совфщ. Членъ Вр. Упр. Одесса. 

Лисовекй Ал-дръ Вас. 49 Л. 74 к. с. Карант. агенть. Очаковъ, Одесск., Херсон. 

Лниеовекй Алдръ Спир. 51 Д. 76 к. с., вир. М. Кизилъ-Арватъ, Асхаб., Закасн. 

`Лиеовевлй Ант. Станисл. 75 Л. 901. Уч. вр. С. Волчихинское, Барнаул., Том. 

Лисовек!й Виконт. Карл. 55 Л. 84. (Нерв.), вир. Умань, Кв. 

Лисовек1й Дм. Аполл. 70 Л. 95. Орд. кл. ун. Казань. 

Лиесовсклй Ив. Афон. 58 ДЛ. 83 с. с., впр. СПБ. 

Лисовекй Тосифъ Иъ. 55 Л. 85 к. с. Гор. вр. Ковель, Волын. 

Лисовекй Ксавер. Павл. 36 Л. 62 к. с., впр. Темиръ-Ханъ-ПТура. 

Лисовеюй Куз. Мих. 58 Л. 76 к. с. Ст. вр. 1 арт. бр. Вязьма, Смол. 

Лисовекй Ник. Филип. 43 Л. 72 к с. Зем. вр. С. Большой Ямполь, Мар1уп., Екалериноса. 

Лисовский Стан. Стан. 61 Л. 90, впр. М. Оратовъ, Линовец., Калев. 

Лиссеръ Ицка-Гдаль Липман. 68 Л. 98, впр. Одесса. 

Листов Влад. Вас. 54 Д; 81 к. с. Мл. вр. кадет. кори. Н.-Новгородъ. 

Лиетовъ Сем. Вас. 64 Л. 94, впр. Москва. 

Лисуновъ Степ. Аким. 61 Д. 88. (Вн.) с. е., вир. Москва. 

Лиевевь Пав. Григ. 69 Л. 94. (Вн.), вир. Москва. 

’Лисянек!й Влад. Ив. 60 Д. 86 к. с. Вр. Марин. инст. и орд. зем. бол. Саратовъ. 

Литауерь Викт. Изр. 58 Л. 85. (Кож. и венер.). Фабр. вр. Лодзь, Петроков. 

Литвакъь Мееръ Абел. 68 Л. 91, вир. Кременець, Волын. 1. В. 

Литвиновь Мих. Павл. 46 Л. 10. (Пеих.) с. с. От. вр. псих. леч. Смоленскъ. 

Литвиновъ Яковъ. Яков. 52 Л. 15 с. с. Пом. Упр. Земск. отд. М. В. Д. СПБ. 

„ Литвинъ Хаимъ. Монас. 65 Л. 93, впр. Лодзь, Петрок. 

Лнитннек!и Гиллель Аарон. 65 Л. 89. (Акуш.), впр. С. Б. Лепетиха, Мелит., Тавр. 

Литинсвй Ицка-Лейбъ Ханм. 65 Л. 95, впр. М. Шиола, Звениг., ЕКАев. 

Литинекй 10ос. Арнол. 68 Д: 96, впр. СПБ. 

Литинек! Ник. Владисл. 51 Л. 78, вир. М. Друя, Диенен., Вилен. 

Литкенсъ Ал-дръ Ал-др. 68 С. 88 н. с. Мал. вр. Понет. арт. уч. СПБ. 

Литошенко Абрамъ Ив. 22 Л. 48 к. с., вир. Бирючъ, Воронеж. 

Литошенко Ив. Макс. 77 Л. 901. впр. М. Стрижовка, Винниц., Подол. 

Литуновскй Ник. Ив. 40 Д. 65 Т. с. Пом. Окр. В.-М. Инси. Казань. 

Лить Генр. Готфрид. 41 ДЛ. 69 с. с. У. вр. Вытегра, Олонец. 

Лифшииъ Авр. Исаак. 73 Л. 96. (Акуш. и жен.), вир. С. Николаевка, Бердян., Тавр. 

Лифшиць Дав. Мейлах. 68 7. 96. (Глаз.). Зем. вр. С. Турилово, Галичек., Костромск. Д. В. 

Лихаревек1й Фед. Гавр. 58 Д. 88 к. с. Ст. вр. 15 саи. бат. Варшава. 

Лихаревъ Ник. Павл. 87 Л. 60 с. с., вир. Гатчина, Парскосел., СПБ. 

Лихачевь Ал-дрь Вас. 74 Л. 99, впр. Ярославль. 

Лихачевь Алекс. Алекс. 66 Д. 90 н. с. Проф; жен. мед. инстит. СПБ. 

Лихачевь Алекс. Ник. 69 1. 98. (Кож. и вен.). Конс. губ. зем. бол. Екалеринославъ. 

Лихачевь Дмит. Ал-др. 58 Д. 85 к. с. От. вр. офиц. стр. школы. СПБ. 

Лихачевъ Пав. Егор. +0 Л. 61: к: с. Зем. вр. Кирсановъ, Тамбов. 

Лихачевъ Сем. Ал-др. 68 Л. 95. Горнозав. вр. Зав. Омутнинск, Глазов., Вятск. Д. В, 

Лихачевь Серг. Дав. 69 Л. 95 к. а. Вр. спец. бол. и амб. Покр. Об. и св. вр.-спец, 
Крестовоздв. Общ. СПБ. 

Лиховецерь Мопс.-Лейба Абр. 63 Л. 91, вир. Одесса. 

Лиходфлдь Стен. Емельян. 62 /Д. 90 н. с. Зем. вр. М. Вершевка, НЪФжин., Черниг. 

Лихонинъ Низ. Орест. 56 Л. 80. (Вн. и нерв.) с. с., впр. СПБ. 
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Лихоноеовъ Дмит. Вас. 67 Л. 93 к. а. Вр. учред. хир. и гинек. леч. Харьковъ. г 
Лихоной Степ. Юман. 63 Л. 87 к. а., впр. Полтава. 
Лихтанеый Конст. Алекс. 70 Л. 97. Зем. вр. С.: Мал. Двица, Прилук., Полт. 
Лихтанекй Мих. Алекс. 67 Л. 93 н. с. Жел.-дор. вр. В.-Кит. жел.-дор. ? 
Лихтенштейнъ Матусъ Моис. 59 Л. 86 т. с. Гор. . сан. и евр. уч. вр. Кременчугь,  "Поди. 
Лихтенштейнъ Нав. Карл. 66 Л. 95. Сел. вр. М. Шилели, Росаен., Ковен. 
Ликтенфельдь Шнм.-Людв. Гери. 77 Л. 904; впр. Варшава. 

Лихтерманъ Миронъ Марн. 61 Л. 85 к. а. Вр евр. уч. Ананьевь, Херсон. 

Лицъ Адальберть Тосиф. 23 ДЛ. 55, в. Варшава. 

Лицынъ Ниг. Анастас. 38 Л. 61 с. с. Частн. служ. Таганрогь, Донск. 

_ Лицынъ Пав. Анастас. 54 Л. 30. Жал дор. вр. Харьшовъ. :. 
Личкуеь Лаз. ПТулим. 58 Д. 81 с. с. Ст. преп. пов. шк. н чл. сов. Марин. род. | СПБ: 
Лишневекй Зельманъ Меер. 57 Л. 82. (Ак. и гин.) т. с., вир. М. Каховка, Лифпров.- Тавр. 
Лишневск!й Шулимъ-Хаимъ (Мих.) Меер. 69 Л. 95, вир. СИЗ. , 
Ланозовь Март. Георг. 72 Л. 97 к. а. Мл. вр. больн. Общ, «Утоли моя печали». Москва. 
Локумовичъ Борухь Емев. 60 Л. 88. Общ. вр. М. Брагинъ, Р$чиц., Минск: Л. — 
Локумовичь Тосифъ Емев. 59 Л. 88, впр. М. Шпола, Звенигород., Ков. - 
Люкумовачь Шлема Эльев. 76 Л. 900, вир. Кевъ. 

Локумовичъ Яков. Эльевичь 79 ./. 90+. Фабр. вр. Мозырь, Минск. Д. В. 

Лонь Мих. Ефрем. 51 Л. 74. (Псих.) т. в. Пом. дир. леч. для душ.-бол. Самара. 
Л!оренцевичъ Яковъ Ив. 59 Л. 83 н. с. Мл. вр. 162 ифх. пол. Могилевъ (губ.). Д. В. 
# Лобановекй Пав. Никол. 72 Л. 99. Зем. вр. С. ПодбЪлово, Мглин., Черниг. 
Лобановь Вас. Пав. 61 Л. 89 ц. а. ДФл. мед. ф. ун., вр. 1 гор. бол. и Елис. пр. Мосина. 
Лобановь Ив. Серг. 75 Л. 99. Завод. вр. М. Новотаволжанка, Б$лгор., Курск. 
Лобановъ Мих. Андр. 12 Л. 97 к. а. Мл. вр. 15 драг. пол. Калиш. 

Лобановъ Ник. Кари. 68 ДЛ. 88 к. а. Зем. вр. М. Седнево, Черниг.- 

Тобановъ Серг. Викт. 70 Д. 96. (Гл.) н. с. Вр. для ком. клин. военн. госи. СПБ. 
Лобановъ Фед. Фед. 74 Л. 900. Уч. вр. Крыласово, Кунгур., Перм. Д. В. 

Лобасовь Ив. Тосиф. 70 Д. 9+4 н. с. Вр. для ком. Гл. В. М, Уир. СПБ. Д. В. 
Лобаеовъь Ник..Тосиф. 61 Д. 86 (Глазн.) к. с. Окр. окул. Варшава. 

Лобаеъ Ник. Степ. 58`Л. 85. (Хир.) к. с. Зем. вр. Хотмыжекъ, Грайворон. Курск. 
-Лобачевеклй Влад. Севаст. 37 Л. 64 с. с. Бриг. вр..66 Кавк. рез. бриг. Тифлиеъ. 
Лоберзонъ Яков. Григ. 76 ./. 903 вир. Юевъ. 

Лобиеъь Мих. Викт. 58 /. 83 к. с., влр. Нижы-Новгородъ. 

Лобко Влад. Львов. 48 Л. '72 с. с. Див. вр. 77 пЪх. див Нижн-Новгородъ. 

Лобко Ник. Ал-др. 25 Л. 19 с. с., впр. Харьковъ. 

Лобковъ Дмит. Евсеев. 71 Л. 96 н. с. Ма. вр. 24 иЪх. ‘нол. Островъ, Лом. 
Лобовиковъ Илья Ив. 55 Л. 82 к. с. Зем. вр. Д. Литвиново, Кашин., Твер.. 

Тобовъ Серг. Ниь. 62 Л. 91 к. с. Ст. вр. 49 драг. и. П. Ново- -Борисовъ, Минск. 
Лобода Ал-дрь Мих. 76 ЛД. 904. Мл. вр. 15 фл. эк. Либава. 

Лободовск!й Алекс. Матв. 63 Л. 90 н. с., вир. Гродна. 

Лободовск!й Вас. Яков. 51 Д. 13 к. с. У. вр. Ромны, Полтавск. 

Лобойковь Ник. Порф. 53 С. 80 к. с. Вр. Госуд. Банка н Андр. гор. уч. СПБ. 
Тобшиць Беръ Рафаил. 65 Л. 94, вир. Демянскь, Новгородск. ь 

Ловановъ Ал-дрь Ив. 75 ./. 900 впр. Зарайскт, Рязанск. 

Лоненецк!й Стан. Казим. Викент. 11 Л. 99. (Вн.), вир. Юевъ. 
`Товице!й Матв. Тосиф. 16 Л. 39 к. а., вшр. Имн. Нурчикъ, Брест., Гроднен. 
ЧЛовцкй Ннс. Абр. 76 Л. 900, вир. Кишиневт. 

Ловцк!й Яковь Лицов. 58 Л. 82. впр. Чевъ. 

Ловцый Яковь-Иде Абр. 70 Л. 96, вир. СНБ. 

Ловчевь Митроф. Ал-др. 32 Л. 55 с. с., вир. Кронштадть. 

Ловчиновек!й Ив. Казим. 49 Л. 73 с. е Сел. вр. С. Бфлов$жъ, Пружан., роди. 
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Ловягинъ Зиновй Серг. 58 Л. 92 к. а., вир. `Екатеринославъ. Е. 

Лотвинек!й Дав.-Шлюма Герш. 73 Д.. 98, впр. БФлая Перковь, Васильковск., ок: к 

Лотвинекй Пинх. Нухнм. 15 А. 900, (Акуш. и гин.) вир. Кишиневъ, Бесс. 

"Логиновичь Фадл. Франц. 26 Л. 53 к. а. С. Воскресенское, Пензен. за 

Логиновь Георг. Мих. 62 Д. 85 с. с. Конс. леч. Герц. Сак. -Коб.-Гот. и св. 9 аб: 

`. Св. Тр. Общ. Кр. Кр. СПБ, 

Логуцк!й Августинъ-Петръ Генр. 68 4. 99. Св. орд. бол. Св. Духа. Варшава. (1. В.. 

Лоенштернъ Левъ Эдуард. 70 Л. 95, впр. Гадячъ, Полтавск. | 3 

Ложечниковъ Серг. Ник. 38 Д. 59 с. с. Глав. вр. глаз. леч., Совфщ. Чл. Вр. Упр., конс. при 
уч.-воси. зав. вфя. Импер. Мари и Басм. бол. Москва. 

Ложкинъ Ник. Вас. 58 Л. 83 к. с. Орд. зем. псих. леч. и вр.-конс. 06. Кр: Ёр. По. птава, 

Ложкинъ Серг. Вас. 68 Л. 93 п. с. Зем. вр. С. Пижанка, Яранск., Вятск. ‚|. В 

Лознно-Лозинсь!й Конст. Степ. 59 Л. 83 к. а. Вр. Путиловск. зав. СПБ. 

Лозинсый Ал-дръ Ал-др. 68 Д. ?. (Вн. и нерв.): Дир. минер. водъ Кеммернъ. 

Лозиневй Вас. Петр. 58 Л. 82 к. а. Гор. вр. Ревель. 

Лозинскй Влад. Лаврент. 71 Л. 95. (Акуш.) т. с. Орд. клин. унив. ТЧевъ. 

Лозиневй Евменй Плат. 57 Л. 30. к. с., впр. Кевъ. 

Лозиневй Ник. Мих. 67 Л. 93 к. а. Зем. вр. С. Волотово, Новооскол., Гурек. „1. В. 

Лозовеклй Модестъь Ал-др. 57 Д. 82 к. а. У. и жен. прогимн. вр. Коломна, Москов. 

Лойко 1ос. Ив. 63 Л. 89. Зем. вр. С. Лозовая Павловка, Славяносерб., Екатериное: 1. 

Локерманъ Монс. Абр. 58 ДЛ. 85. (Вн. и дфт.), впр. СПБ. 

Локкенбергь Альберть Иван. 77 1. 902, вир. Прих. Луггенгузенъ, Везенберг. Эетл. 

Токкенбергь Конст. Андр. 59 . 84. (Дт) к. с. Сверх. вр. дёт. бол. Св. Влад. Москва. 

Локеъ Григ. Ив. 43 Л. 76 к. с. У. вр. и вр. прогимн, Суражь, Черниг. 

Локчевенй Казим. Сигиз. 72 Л. 97, вир. Ченстоховъ, Петрок. 

Локтевъ Вас. Андрон. 67 Д; 90 н. с. Мл. вр. военн. лаз. Житомръ. Д. В. 

Ломакинъ Ал-дръ Павл. 71 Х. 96 к. а. Мл. вр. 14 грен. пол. Ур. Б$лый Ключь, Тифл. 

Ломакинъ Конст. Ник. 64 Л. 91 н. с. Мл. вр. бриг. погр. стр. М. Волочискъ, Ст.-Конст., Во; тын. 

Ломнковений Мих. Мих. 49 Д. 73 к. с. Проф. ун. Харьковъ. 

Ломинсвый Фед. Ив. 56 Д. 82 с. с. Проф. ун. Вевъ. 

Ломницю!й Владис.-Влад. Юлан. 55 ДЛ. 82 т. с., вир. Каменець-Подольскъ. 

Ломовицеый Павлинъ Алекс. 77 Л. 904.. Орд. клин. ун. Томскь. 

Ломовиць Паз. Фирс. 61 Л. 93. (Кожн. и сиф.) н. с. Вр.-оиен. Обик. сеет. Кр. 
р. и уч. вр. Томскъ. 

*Ломоносовъ Фед. Фед. 57 ДЛ. 88 т. с. С. Каргопольское, Шадрин., Перм. 

Лонгеръь Левъ Мошк. 74 Л. 900. У. вр. Карсунъ, Симбирск. 

Лонденбергь Эдуар. Карл. 67 ДЛ. 95. (Вн., гор. и уш.). Вр.-конс. Общ. Вр. Кр. Митава. 

Лонжинсый Маранъ-СобЪс. Викент. 69 Д. 93, впр. Кантемировка, Богуч., Ворон. 

Лонжиневый Снгизм.-Андр. Викент. 64 ХЛ. 90. Зем. вр. С. Бобрикъ, Льговек., Курск. 1. В. 

„ Лонжинсый Филиппъ-Ив.-Юманъ Леоп. 33 Л. 60 к. а., впр. М. Скуляны, БЪлец., Бесс. 

* Лончинекй Левъ Григ. 61 Л. 90 т. с. Гор. вр. Блашки, Калиш. 

Лопатинсый Тосифъ Григ. 56 Л. 82 н. с., впр. СПБ. 

“Лопатинъ Ал-дръ Ив. 69 (Л. 93 т. с. Надзир. Окр. Акциз. Упр. Мозырь, Минск. 

"Топатинъ Алекс. Ал-др. 72 Л. 97 к. а. Сел. вр. С. Тальменское, Барнаул., Томск. 

‚ Лопатинъ Мих. Ник. 64 Л. 93 т. с., вир. Чембаръ, Пенз. 

Топатинъ Ник. Консг. 50 ДД. 80 к. с. Ст. орд. военн. госи. Карсъ. 

“Лопатинъ Серг. Георг. 59 Л. 85. Москва. 

ЛТонатковъ Ал-дръ Ал-др. 61 Л. 87. т. с. Зем. вр. и дир. дфт. пр. С. Невьянское, Ирбит., Перм. 

Лонатто Ксав.-Эдуар.-Салур. Фед. 61 Д. 89 к. с. Мл. вр. 9 пЪх. пол. Калуга. а 

Топовокъ Алекс. Дмитр. 75 ЛД. 98, вир. Ровно, Волынск. 

Лопненове Пав. Эмил. 59 Л. 92, впр. Рига. 


„Топушанекй Пав. Аким. 68 Л. 95 к. а. Сел, вр. М. Берестечко, Дубен.. Волын. 
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Лорбергь Ив. Ив.. 70 Л 97, вир. Прих. Пилистферъ, Феалин. ‚ Лифя. 

Торберь Ах-дръ Франц. 10 1. 33 к. с. ‚ вир. Москва. 

Лордкипанидзе Валер. Манучар. 77 4. 904. Ма. вр. 3 кри. ифх. 1@ Новогеор1ескъ, о 

Лордкинанилзе (князь) Даз. Ник. 66 Л. 94 н. с. Сел. вр. С. Лайлаши, Лечхум., Кутаис. 

Лордкппанидзе Конст. Тарел. 65 Л. 93. Гор. вр. Нуха, Елисавегпол. 

Лордкинанидзе (князь) Мих. Леван. 63 Л. 93 н. с. Сел. вр. М. ?, Шароп., Бутане. 

Лордкинанидае (князь) Сем. Ник. 54 Д. 83 н. с. Губ. Предв. Двор. 'Кутаисъ. 

Лоренцъ Герм. Герм. 68 Л. 9+. (Жен.) к. а. Асс. санатор. Халила, Выборг. 

Лореръ Густ.-Юлмй Юзмев. 69 Л. 94, впр. Лодзь, Петрок. . 

Лорерь Юзмй-Ив. Матв. 32 Д. 62 к. а. Гор. и фабр. вр. Лодзь, т 

Лориеъ-Меликовъ Ив. Зах. 62 Д. 88. Парижь. 

Чосезъь Ал-дръ Алекс. 04 Л. 90, впр. Москва. | 

Ловевь Ив. Харлам. 32 Л. 56 д. с. с., вир. СПБ. Д. В. 

Лосевь Петръ Ник. 67 Л. 95, вир. Корчева, Тверск. 

ЛТоеевь Серг. Дмит. 57 Л. 85. (Вн. и жен.) к. с. Ст. вр. 141 ифх. пол. Орелъ. . 

Лосковъ Петръ Матв. 64 Л. 89 к. с. Сг. вр. 7 стр. пол. Ченстоховт,. Цетрок. д. В. 

‚ Лоекутовь Владим. Павл. 72 Л. 900. Св. орд. губ. зем. бол. Тамбовъ. 

Лоскутовь Ник. Мих. 63 Л. 89 в. а. Мл. вр. 29 В. С. стр. и. Владивостокт. 

Лоекутовъ Петръ Мих. 60 Л. 87. Гор. сан. вр. Казань. 

Поеманъ Артур. Кансов. 76 1. 904. Мл. вр. 11 пфх. п. Тула. Д. В. 

Лосекй Мих. Юлан. 66 Д. 91 в: с. Гор. вр. Рига. . 

Лось Абр. Исаак. 59 Л. 87 т. с. Зав. вр. С. Гуляй-Поле, Александров., каториносл.. 

Лотинъ Ал-дрь Влад. 57 Л. 84 к. с. От. вр. 88 пфх. п. Грузино, Новг. Д. В. 

Лотинъ Алекс. Вас. 69 Д. 94 н. с., впр. Причисл. къ канц. учр. Имп. Мари. СПБ. 

Тотовъ Тоасафъ. Петр. 59 Л. 84 к. с. Св. орд. 1 г. бол. и деж. вр. при Дир. Им. театр. Москва. 

Лотовъ Серг. Петр. 64 Л. 89. Св. вр. Орлов. амб. леч. и св. орд. перв. гор. бол. Мобква. 

Лотоце!й Федоръ Дмитр. 70 Л. 97. Сел. вр. С. Ирбейское, Канск., Енисейск. 

Лохвицк!й Левъ Гралйан. 65 Л. 89. Жел.-дор. вр. Фориостъ Каргатскй, Томск. 

Лохкъ Гансь Ян. 67 Л. 96 т. с. Вр. для команд. при Врач. Отд. Владивостокъ. | 

Лощиловъ Петръ Ал-др. 69 Л. 93. Сан. вр. губ. зем. Н.-Новгородъ. Д. В: 

Лубковскй (Ерючковъ) Вас. Ад. 68 Л. 99. Частн. сл. С. ‚ Андреевка, Остр., Ворон. | 

Лубковекй . Конр. Ал-др. 15 г. 901. вир. Варшава. 

Лубо Влад. Казим. 74 Д. 98 М. орд. Никол. морск. госп. Кронштадтъ. 

Лубо Игнат. Игнат. 73 Д. 98. к. а. Мл. вр. 28 арт. бриг. Ковна. Д. В. 

Лубоцк!й Нахимъ-Эмашь Дав. 66 Л. 95, вир: Рёжица, Витебек. *“ 

Лубченко Георг. Ал-др. 58 Л. 80 к. с. У. вр. Нфжинъ, Чернигов. 

Лубаныхь Ив. Ив. 60 Л. 84 к. с. Гор. вр. Барнауль, Томск. 

Луговой Влад. Павл. 74 Л. 900. Мл. вр. 20 пФх. пол. Житомръ. 

Лузгииь Ник. Ефим. 46 Л. 70 к. с., впр. БЙскь, Томек. 

Луйга Ив. Петр. 73 Л. 98. (Душ. и нервн.). Асс. клин. ун. т Лифл. 

Луйгь Морицъ Андр. 54 Л. 82`н. с. Фабр. вр. Портъ Кунда, Везенберг., Эста. ° 

Лукасевичь Францъ-Ксав. Стан. 66 Л. 98, впр. Лодзь, Цетрок. т 

Лукаесфвичъ Тосифъ Яков.`52 Д. 81, впр. БЪльцы, Бессараб. 

„Лукашевичъ Ал-дръ. Ив. 52 Д. 18. (Хир.) к. с. Ст. вр. —_ сам. бат. Каевъ. . 

Лукашевич Викент. Госиф. 61 Д. 87. (Вн. и жен.) и. с. Поч. чл. хоз. ком. дфтекой 
бол. Николаевъ, Херс. и 

Лукашевич Густавь Людвиг. 70 ДЛ. 97, впр. Варшава. 

Лукащевичъ Тосифъ Лаврент. 58 Д. 83 с. с. Ст. вр. кадет: кори. Орелъ. 

Лукашевичь Мих. Адам. 46 Л. 76 к. с. Зем. вр. Александровскъ, Екатериносл. 

Лукзиневичь Стан. Фед. 61 Л. 87 к. с. У. вр: Турекъ, Калиш. 

Лукашевичь Стел. Фадх. 48 Л. 19 к. Ст. вр. 118 ифх. пол. Шавли, Ковен. 

ТЛукашевенй Петръ Мих. 18 Л. 902. и 4 В. Е. сап. бат. Д. В ы 
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Лукашевь Вас. Фед. 69 Л. 97. Зем..вр. С. Вел. Буромка, Золотон., Полт. 

Лукашевъ Петръ Алекс. 56 Д. 85 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Выборг. 

Лукиди Перикль Дмие. 10 Л. 9+, вир. Пос. Сочи, Черном. 

Лукинъ Ал-дръ Никол. 74 Л. 99. Вр. частн. глаз. лечеб. С. Глазово, Можайск. Московск. 

Лукинъ Евген. Алекс. 55 Л. 19 н. с. Жел.-дор. вр. Симбирскъ. 

Лукинъ Фед. Мих. 72 ДЛ. 96 н. с. Ст. вр. 8 эк. СПБ. Д. В. 

Лукинъ Фелик. Тенис. 75 Л. 99. (Глазн.), Сверхшт. почт.-тел. вр. Рига. 

Луковсый Людв. Иван. 76 Л. 99. (Дфт.). впр. Вильно. 

Луковъ Ив. Иван. 72 Л. 98. Зем. вр. С. Сухой-Карабулакъ, Сарат. 

Лукомек!й Вас. Ник. 49 Л. 76. Гор. сан. вр. Екатеринославъ. 

Лукомеый Казим. Леонард. 44 Л. 11 к. с., вир. Ковна. 

Лукомевй Мееръ Янкел. 71 Л. 97, впр. СПБ. 

Лукошкинъ Петр. Вас. 80 Л. 904. Мл. вр. 168 их. и. Юевъ. 

Луксингеръ Ив.-Геор.-Руд. Гугон. 68 Л. 94.` Мл. орд. и реп. Алекс. жен. пр. СПБ. 

Лукъ Вольдем. Карл. 65 Д. 90 к. с. Ст. вр. 15 В. С. стр. и. С. Спасское, Прим. Д В. 

Лукьяновичъ Аркад. Сем. +9 Л. 74 к. с., вир. С. Шадринское, Барнаул., Томск. 

„Тукьяновек1й ') Евген. Григ. 42 Л. 76° к. с. Кишиневъ. 

Лукьяновь Конст. Ив. 57 А. 84 к. а. Зем. вр. Слоб. Ровеньки, Таганрог., Донск. 

Лукьяновъ Серг. Мих. 55 Д. 19 тайн. с. Тов. Мин. Нар. Пр. СПБ. 

Лукьяновъ Фед. Петр. 69 Л. 98. Зем. вр. С. Васищево, Кев. 

Лукьяненко Мих. Иван. 18 Л. 901.. Зем. вр. С. Васищево, Безаюд. Харьковек. Д. В. 

Лундбергь Леонъ Викт. 70 Л. 98, впр. Им. Грундзаль, Валк., Лифл. 

Лундбергь Оск.-Викт. Юльев. 66 С. 93. Зем. вр. С. Паданы, `Повфнец., Олонец. 

Луневсвй Карль-Янъ Ромуальд. 14 Л. 99. (Гин. и акуш.), вПр. Варшава. Т.В. 

Лунинъ Вас. Ив. 62 Д. 90. н. в. Орд. гор. Никол. бол. Ростовъ, Дон. 

Лунинъ Викт. Алекс. 38 Л. 6+ с. с. Фабр. вр. Коломна, Москов, 

Лунинъ Ник. Ив. 53 Д. 80. (Дфт.) к. с. Ст. орд. Елизав. дфт. бол., дир. Ник. дфт. пр. 
и вр.-конс. зав. вЗд. Учр. Имп. Марш. СПБ. 

Лунькевичъ Витольдь Ив. 54 Л. 18 к. с. Ст. вр. 3 Закасп. стр. бат. Асхабалъ. 

"Лункевичъ Ив. Казим. 16 Л. 87 к. с. Вильна. 

Лункевичъ Мих. Викт. 50 Д. 15 с. с. ЗавФд. окр. воен.-мед. лабор. Тифлист. 

Лунцъ Адольфъ Меер. 64 Д. 92. (Кож.) к. с., впр. Москва. 

Лунцъ Гершь Лейб. 60 Л. 82 к. а., впр. СПБ. 

Лунцъ Тосифъ Ал-др. 68 4. 92. Гор. сан. вр. и вр.-ас. придв. мед. част. Си. 

Лунцъ Тосифъ Григ. 62 ДЛ. 88, впр. СПБ. 

Лундъ Тосифъ Лазар. 42 Д. 66 Е. с. Вр. реал. учил. Минекъ. 

Лунцьъ Мееръ Абр. 61 Л. 89, впр. Москва. - 

Луижъ Мих. Аркад. 50 Д. 15 с. с. Орд. 1 гор. бол. и вр. шк. блатотв. общ. Москва. 

Лунцъ Ром. Осип. 70 Л. 95, впр. Москва. 

Лунцъ Хацкель Моис. 57 С. 81, впр. СПБ. 

Лунцъ Хадцк.-Эльяш. (Илья) Львов. 65 Л. 98. (Вн. и жен.). Вр. рем. богад. Воронежъ. 

Луньякъ Андр. Ив. 81 .7. 904. Мл. вр. 229 Сыяжек. рез. бат. Казань. 

Лупандинъ Серг. Ильичъ 71 Л. 96 т. с. Зем. вр. С. ? Меленк., Влад. 

Лунтанъ Ал-лръ Ал-др. 26 Д. 60 д. с. с. Вр.-коне. зав. вфд. учр. Ими. и СПБ.. 

Лури Григ. Лазар. 48 Л. 72 н. с., впр. СПБ. 

Лури Вульфь Герм. 71 Л. `96. Посад. вр. Вильковъ, Бессар.. 

Лур1я Гершгь Ноах. 52 Л. 19 т. с., впр. Еевъ. 

Лур!я Левъ Альберт. 64 Л. 88, впр. Москва. 

Лурье Адольфъ Григ. 69 Л. 97. (Горл., нос. и уш.), вир. Самара. . 

Лурье Айзикъ Нафтал. 06 Л. 91. Зем. вр. С. Юрино, Васильск., Нижегородск. 





1) Отпускъ лекарствъ по рецептамъ этого врача воспрещается. ` 
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Лурье Ал-дръ Григ. 68 Ф. 98. бт и венер.). Св. орд. евр. бол. Юевъ } 

Лурье Аронъ Линов. 67 Л. 95, впр. Нижн-Новгородъ. а . 

Лурье Гесель Невах. 57 Л. 83 к. а., впр. Козловъ, Тамбов. ' 

Лурье Изр. Эсел. (Осип.) 56 Л. 86. Зем. вр. С. Вознесение, Ледейнопол., Олонец. 

Лурье Илья Самойл. 10 Л. 96. (Акуш. и гин.). Св. орд. ыы бол. КАевъ. 

Лурье Исаакъ Исидор. 74 Л. 900, впр.. Рига. 

Лурье Топль Нахим. 67 4. 91. (Кох. венер. и мочепол.), а т Херсон. д. В. 

Лурье Лейба Аронов. 67 Л. 94, впр. Москва. 

Лурье Маркъ Ив. 67 Д. 91. (Глаз. ), вир. Астрахань. : Г 

Лурье Мендель Иссер. 64 Л. 89, впр. Минекъ. 

Лурье Савелй Ив. 66 Д. 90. (3%6.) Завд. амб. част. зубовр. школы. Юевъ. 

Лурье Юдель Ильить 67 Л. 93. Зем. вр. С. Воздвиженское, Клин., Москов. 

Лурье Хаимъ-Госифъ Самуил. 73 Л. 96, впр. СПБ. Д. В 

Лурье Як.-Аронъ Гирш. 69 Л. 97. (Ушн., горл. и нос.), впр, СПБ. 

Лурье Янкель-Юда Вульф. 54 Л. 82, вир. Острогъ, Волын. 

Лурья Янкель-Аронъ Нафтал. 62 Л. 89. (Глаз. и утин. ), впр. Могилевъ (2уб.). 

Тускаревь Ник. Вас. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. Томаш. бр. погр. стр. ? ; 

Лустверкъ Эрнсгь Ром.-Вольд. Юрь. 79 Л. 99. (Кск. и мочепол.). Зем. вр. Крестцы, 
Новгород. - 

Лусуновъ Ив. Сем. 61 Д. 88 н. с. Зем. вр. С. Акимовка, Мелитоп., Таврь» 

Лутохннъ Мих. Ив. 70. 94. (Акуш. и жен.) т. с. Податн. Инсп. Чит.-акт. уч. Забайк. 

Лутцау (фонъ) Карль-Христоф.-Ал-дръ Карл.. 50 Д. 18 к. с. У. и тюр. вр. и вр. гор. 
учил. Вольмаръ. Лифл. 

Луценко Ив. Митроф. 63 Д. 90 н. с., впр. Одесса. 

Луцковъ Вас. Онис. 73 ДЛ. 97. к. а. Мл. вр. 41 арт. бриг. Небе д. В. 

Лучинсый Ал-дръ Ал-др. 65 Л. 91 к. с. Вр. при Гл. Упр. торг. мореил. и вр. для б$дн. СПБ. 

Лучинек!й Октав.-Ив. Каз. 68 Л. 93 в. с. Жел.-дор. вр. С. Ртищево. Сердоб., Сарат. 

ДЛучинев!й Стан. Елис. 68 Л. 971. (Вн. и дфт.). Жел.-дор. вр. Ловичъ, Варшав. 

Лучицый Бронисл. Клем. 73 Л. 98. Ассист. больн. анна Божьяго. Варшава. 

Лучникь Вас. Моис. 61 Л. 89 н. с. Зем. вр. Кобеляки, Полтав. 

Лучникь Мих. Моис. 68 Л. 97. Орд. зем. колон. душ. бол. Екатеринославъ. 

Лучшевь Аналтол. Эпенет. 49 Л. 15 н. с. Сверх. орд. губ. зем. бол. Калуга, 

Лыжинъ Бор. Павя. 63 Л. 91. (Вн. и дфт.) к. а. Мл. орд. Боткин. бол. и дир. дфт. пр. СПБ. 

Лызловь Влад. Ник. 16 Л. 99. Зем. вр. и почетн. чл. попечит. дтск. прот. С. Павловское, 
Ковров., Влад. Д. В. 

Лызловъь Дмит. Сем. 65 4, 908. Зем. вр. С. Смычково. Рославльск., Смоленск. 

Лысаковсклй Тос. Владисл. 77 Л. 901. Орд. губ. зем. псих. бол. Тула. . 

Лысенко Никол. Евстр. 75 д. 901. Ма. вр. 9 В. С. стр. п. Портъ-Артуръ. 

Лысенко Ник. Лукьян. 62 ДЛ. 89 н. с. Зем. вр. С. Бол. Лепетиха, Мелитоп., Тавр. 

Лысенковь Ник. Конст. 65 Д. 93. (Хир.) к. а., Проф. унив. Одесса. 

Лыеогоровъь Илья Яков. 55 /. 80 к. с. Гор. и зем. вр. Н.-Геормевскъ, Александр., Херсон. 

Лысогорекй Коинст. Стен. 57 Л. 8+4 к. е. Окр. вадз. Воси. Д. С. 3. ое „.„. Моск. 

Лыеый Ал-дръ Петр. 68 Л. 98. Жел. дор. вр. Баку. 

Лыткинь Конст. Мих. 44 ДЛ. 68 к. с., вир. СПБ. 

Лыткинъ Петръ Конст. 51 Л. 82 к. с., впр. Ивангородъ, Ново-александр., Люба. 

Львовекй (Либавекй) Гиршъ Хаим. 68 Л. 95, впр. Одесса. 

Львовъ Алекс. Львов. 61 Л. 87. (Дфт.) к. с. Сан. вр. и св. вр. Восп. Д. В 

Львовь Леонидъ Павл. 74 Л. 900. Вр.-экст. губ. зем. бол. Самара. 

Львовъ Ник. Алегс. 48 Л. 76 к. с. У. вр. Уржумъ, Вятск. 

Львовъ Ник. Ив. 58 Д. 82 с. с. Ст. вр. 8 пзх. пол. Смоленскъ. 

Львовь Ник. Павл. 06 Л. 89 к. с. Фабр. вр. С. Бонячки, Костр. 

Львовь Нихол. Павл. 71 Л. 98 к. а. Мл. вр. бр. погр. стр. Карсь. 
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Львовъ Рувимъ Абр. 47 Л. 79, вир. Юевъ. 

Львов Серг. Вас. 74 Л. 99. к. а. Мл. вр. 110 ифх. пол. Ковна. 

Львовъ Фед. Ив. 39 Л. 68 т. с., вир. Рязань. 

Льорентовичъ Леся. Людов. 71 Л. 971, вир. Бресть-Литовскъ. 

Л%бовъ Ананй Павл. 57 ДЛ. 86 н. с. Зем. вр. Пирятинъ, Полгав. 

И %вешко Лмит. Павх. 65 Д.93 н. с. Зем. вр. С. Ивахники, Лохвиц,, Полтав. 

Лфневичъ Любом Франц. 55 Л. 79 с. с. и пов. шк. и орд. 6. Пр. Общ. Пр. ое, 

Л\ееневичь Вас. Мих. {7 Л. 10 к. е. У. вр. Нирятинъ, Полтав. 

*Л%ековъ Алекс. Сем. 38 Л. 59 д. с. с. _ Кобыжчн, Козел., Черн. 

„ЛЪеневекмй Мих.-Раймундъ Тосиф. 61 Л. 87 н. с. Зем. вр. Жиздра, Калуж. 

Л%ениковъ Григ. Тихон. 37 ДЛ. 61 с. с. От. вр. гор. сыпн. бол. СПБ. 

Л\%еновевй Ант. Петр. 67 Л. 90. (Хир.), впр. Варшава. 

Лфенобродекй Ант. Ив. 70 Л. 96. Участ. вр. пос. Бльскъ, Плоцк. 

Лфеовой Вас. Герас. 64 Д. 93 н. с. Вр.-пат. клин. пов. инст. СПБ. 

ЛЪфтниковь Конст. Михеев. 76 Л. 900. Зем. вр. Сл. Гороховатка, Купян., Харьи. 

Лфтникь Хаимъ-Лейба Монс. 49 Л. 15 к. с. Орд. гор. бол. Одесса. 

Люба Фед. Фед. 64 ДЛ. 91 н. с. Мл, вр. военн. лаз. Гельсингфорсъ. 

Любавинъ Ал-дръ Лмит. 72 Л. 98. к.а. Мл. вр. 1 воен.. отд. Ур. каз. войск. ед». Урал. 

Любавевй Ив. Куз. 70 Л. 971. Жел. дор. вр. Волковыскъ, Гродн. . 

Любаревй Ал-дръ Вас. 60 Л. 89 к. с. Мл. орд. леч. душ. бол. М. Творки, Варшав. 

Любарсь!й Вас. Мих. 57 ДЛ. 85 к. с. Гор. вр. Хабаровскъ. 

Любарекй Влад. Ант 81 (1. 904. м, вр. 3 кри. пЪх. п. Варшава. 

Любаревый Влад. Мих. 67 ДЛ. 93, впр. Херсонъ. 

Любарсвлй Ив. Мать. 58 Л. 84. (Хир. и сиф.) к. с. Ст. вр. 13 арт. бр. Севастополь. 

„Любарский Ник. Вас. 57 ДЛ. 84 к. с. Ст. вр. 167 пЪх. нол. Черниговъ. 

Любаревй Петръ Матв. 54 Д. 80. (Жен., дЪт. и ак.) к. с. Вр. воси. д. Мл. Гис. Вильна. 

Любашевскй Илья Солом. 66 ФЛ. 93, вир. Стан. Крымская, Темрюк., Кубан. 

Любвинъ Ал-дръ Фед. 56 Л. 81 н. с. Жел. дор. вр. Царицынъ, Сарат. 

Любельсвй Ал-дръ Людв. 65 Л. 91 к. с. У. вр. Елисаветградъ, Херсон. 

Любельск!й Маврик. Саул. 72 Л. 98. (Хир. и жен.). Сверхшт. орд. клин. ун. Варшава. Д. В. 

Любенецеый Викт. Льв. 69 Л. 96 т. с. Гор. вр. БФльцы, Бессар. 

Любененкай Кондр. Альбин. 67 Л. 97, впр. С. Михайловка, Мелит., Тавр. Д. В. 

Любенковъ Влад. Львов. 63 Л. 88. Членъ Зем. Упр. Богородицкъ, Тульск. 

Любецк! Ник. Серг. 55 Д. 81 к. с. Ст. вр. 8 кавь. стр. 6. Тифлисъ. 

Любимовь Ал-дръ Дмит. 59 Д. 84. (Хир.) с. с. Вр. Павл. ие ст. вр. Воси. Д. и вр. 
спец. леч. Герц. Сакс.-Коб.-Готек. СПБ. Д. В р 

Любимовъ Алекс. ‘Алекс. 69 Л. 94 к. а. Лаб. кл. ун. и вр. -преп. 06. с. мил. Харьговъ. 

Любимовъ Алекс. Ив. 65 Л. 91 н. с. Зем. вр. С. Путятино, Яросл. 

Любимовъ Вас. Андр. 60 Л. 87 н. с. Зем. вр. Шадринскъ, Перм. 

Любимовь Влад. Ив. 78 Л. 97. Гор. вр. Рязань. 

Любимов Григ. Ив. 53 Д. 80 д. с. с. Ст. вр. Александр. воен. учил. Москва. . 

Любимовъ Григ. Ив. 5+4 ДЛ. 80 к. с. вир. Москва. 

*Любимовъ Евген. 9ом. 44 Л. 67 с. с. Москва. 

Любимовъ Ив. Ник. 61 ДЛ. 87. Зем. вр. Ст. Крюково, Москов. 

Любимовъ Ив. Петр. 34 Л. 59 с. с. Вр. для бфдн. Москва. 

Любимовъ Ив. 00м. 56 Л. 79 с. с. Пом. Врач. Инсп. Рязань. 

Мюбнмовь Никол. Иван. 67 Л. 97. Зем. вр. С. Зайцево, Ржев., Твер.. 

Любимовъь Ник. Матв. 52 Д. 715 с. с. Проф. ун. Казань. 

Любимовъ Ник. Ник. 72 ДЛ. 99. к. а. Мл. вр. 94 пх. пол. Пековъ. 

Любимовъ Ник. Павл. 68 Л. 900. Участь. вр. Нарымъ, Томск. 

Любимовъ Пав. Дмит. 52 С. 79 к. с, Ст. вр. 259 ифх. рез. нол. Гори, Тифл. 

Любимовь Серг. Алекс. 55 Л. 81 с. с. Окр. вр. Гижитинекъ, Прим. 
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Льбимовъ Серг. Аркад. 74 Л. 902. вир. 3, Черниговск. 

Любимонъ Серг. Ник. 55 Д. 83 н. с. Зем. вр. С. Мошанское, Борович., о. 
Любимовъ Серг. Серг. 54 Л. 18 к. с. У. вр. Данковъ, Рязан. 

Любимовъ Серг. Серг. 57 (Л. 82 к. с. Ст. вр. военн. лаз. Елисаветполь. 

Любиновъ Серг. Яков. 60 Д. 86. (Псих.) с. с. Пом. дир. бол. Вевхъ Скорбащихь. СПБ. 
‚< Любинек Ал-дръ Ал-др. 74 Л. 99. Мл. вр. 17 фл. эк. Кронштадтъ. Л. В. 
Любинек!й Ал-дръ Венедикт. 35 Д. 63 д. с. с., вир. Кронштадтъ. 

Любинекй Всев. Юрьев. 68 Л. 95 т.с. Св. лаб. ун.`и пом. зав. отд. бак. инст. Кевъ. 
Любинекй Конст. Конст. 72 Л. 900 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Джаркенть, Семирфч. 
Любинек!й Цезарь-Георг. Стан. 39 Л. 62 к. с. впр. Радомысль, Каев. 

Любичь Борись Леонт. 77 Л. 04. Мл. вр. 11 драг. пол. Бфлостокъ, Гроди. 

. Люблинеръ Леонол.-Лейз. Даз. 63 Л. 88. Сверх. орд. евр. бол. Варшава. 
Люблинск!й Абр. Бер. Марков. 71 Л. 98, впр. Александровскъ, Екалерин. 

Любовичъь Тос. Яков. 66 ДЛ. 88 н. с. Мл. орд. Ст.-Екат. отд. бол. чернораб. Москва. 
Любовеклй Генр. Яков. 35 Д. 59, впр. Варшава. 

Любомировъ Ник. Иринарх. 51 Л. 84 к. с. Гор. вр. Спасскъ, Рязанск. | 
Любомиревй Пав. Корн. 39 Л. 63 к. с. Вр. муж. гимн. и дух. уч. Ставрополь. (г.). 
Любомудровъь Ал-дръ Петр. 56 Л. 81 к. с., впр. Москва. 

Любомудровь Ив. Степ. 57 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Эривань. | 
Любомудровъ Ник. Ник. 58 . 85 к. с. Вр. леч. Ремесл. Общ. Москва. д" 
Любомудровъ Павл. Вас. 66 Д. 89 к. с. Ст. орд. воен. госп. Москва. 

Любомудровъь Петръ Вас. 59 .Л. 84 к. с. — вр. 57 их. пол. и вр. Стурдз. общ. Одесса. 1. В. 
Любославовь Сёраф. Ив. 53 Л. 19 к. с. Зем. вр. С. Соддатская Тама, Симбир, 
Любекий Вас. Евтен. 60 Л. 88 с. с. Вр. лы ком. У1 раз. Окр. В. М. Упр. Хабаровскъ. Д. В. 
Любушинъ Алекс. Лук. 69 Л. 94. (Псих.) н. с. Орд. Преображ. бол. Москва. 
*Мюдвигь Мих. Ив. 38 Л. 62 М. Томаниюль, Ямпол., Подол. 

Людевигь Юл Вас. 80 .Л.58 с. с. Вр. колон. прокажен. М. Крутые Ручьи, Ямбууг., Сп. 
Людкевичъ Иллар.-Феликсь Гиляр. 42 Л. 72. Фабр. вр. им. Порзчье, Пинск., Минск. 
Людомирекй Ник. Северин. 57 Л. 82 н. с. Жел.-дор. вр. Ливны, Орлов. 
Люйтенъ Кархь-Эмиль Л1онельев. 72 Л. 902. Вр. резерв. Пол. В.-М. Инсп. Д. В. 
Люкесенбургьъ Гос. Эдуард. 65 Л. 90. (Вн. и нерв.) к. а. Амб. вр. Вольск. 6. Варшава. 
Люкь Авг. Карл. 60 Д. 86 к.. с. Зав. вр. Нытвенсюй зав., Перм. 

Люлькимахеръ Илья Шыул.-Мойш. 74 Л. 99, впр. Москва. 

Люри Серг. Адол. 65 Д. 90 к. с. Ст. вр. 27 их. и. Конскъ, Радомск. 

Люрмя Калманъ Абр. 66 Л. 96, впр. Рига. 

Люрье Ааронъ Абр. 62 ЛД. 90, впр. М. Станиславчикъ, Виннии., Подол. 

Люткевичь Ал-дръ Григ. 67 Л. 93. (Глаз.) н. с. Сверхии:. асс. клин. ун. Москва. 
Лютовичъ Сруль-Моис. Абрам. 70 Л. 95, впр. Ростовъ на Дону. 
Ладинек!й Алекс. Ал-др. 16 Л. 902. У. вр. Повфнецъ, Олонец. 

Ияйманъ Ив.-Карл. Ив. 88 Л. 61, вир. М. Березно, Ровен., Волын. 

Ляймань Ив.-Каз.Маркъ Франт. 35 Л. 58. (Акуш.) к. с., впр. Ровно, Волын. 

Пялииъ Алодръ Ник. 55 ДЛ. 84 к. с. Ст. вр. 4 драг. нол. Суваяки. 

Лялинъ Фед. Григ. 43 СХ. 10 с. с. Ст. вр. м$фсти. лазар. Ревель. 

Лянге Исаакъ Яков. 71 Л. 99. (Вн.), впр. Варшава. Д. В.` 

Лянге Роберт. Гозгильф. 38 Л. 62, впр. Турекъ, Калинг. 

янда Самуиль Юдел. 69 Л. 95. (Вн. и дфт.), впр. Казань. 

Ляндау Адол. Яков. 63 ДЛ. 91. о вр. Лодзь, Петрок. 

Ляндау Ал-дрь Ал-др. 50 Л. 72 к. с. У. и зав. вр. и вр. дух. УЧ Сконняъ, Гаваи. 
Ляндау Анастасй Герман. 76 Л. о, (Вн.), впр. Варшава. . 
Ландау Генр. Герм. 10 Л. 95. (Вн.), впр. Варшава. ". 
Ляндау Монс.-Лейба (Маврик) Вульфов. 50 Л. 13 н. с. Сверхшт. гор. акуш. Варшава: 
Тяндау Нафталь Герман. 76 Л. 99. (Нервн.), впр. Гостынииь, Вартавек. й 
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Лянде Адалмъ Люда. 64 Д. 93. (Вин. и нерв.), впр. Варшава. 

Лянде Райм.-Людв. Мих. 64 Д. 92. Сел. вр. С. Каякентъ, Кайт.-Т а. Даг. 

Ляндзбергь Адол. Мих. 52 Л. 19 к. с. Ст. вр. 8 Кавк. стр. бат. Эривань. | т 

Ляндзбергь Альфонсъ-Юзжщй-Левъ Стан. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 2 грен. эр бриг. Сл. 
Павловская, Звениг., Моск. 

Ляндебергь Мечнсл. Зелиг. 66 Л. 95, впр. Москва. 

Ляндштейнъ Игнат. Львов. 70 Л. 95. (Вн.), вир. Варшава. 

Лянць Альфр. Ив. 55 ДЛ. 81 с. с. Сверхшт. орд. Мяснии. отд. бол. чернор. и вр.-конс. 
завед. вЪд. учр. Ими. Марш. Москва. о 

Ляпидесь Фед. Абел. 63 Л. 89. (Жен. и акуш.), впр. Вильна. 

Ляпинъ Ал-дръ Ник. 63 ДЛ. 87 к. с. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Воронежъ. 

Ляпуновь Вас. Викт. 52 Л. 15. Чл.-оцфнщ. Г. Дв. Зем. банка, Самара. 

Ляпуетинъ Вас. Алекс. 68 Л. 94, впр. Уфа. 

Ляпустинъ Влад. Вас. 76 Л. 901. Мл. вр. 2 В. С. заи. бат. Д. В. 

Лясковеюй Бронисл. Григ. 58 ДЛ. 84 к. с. Гор. вр. ИФльцы. 

Лясковекй Вл. Игн. 75 ОД. 99, впр. Москва. 

Лясковекй Юс. Юман. 70 Л. 97. (ДЪт.), впр. Варшава. 

Ляесео Казим.-Ив.-Ал-дръ Ал-др. 61 ДЛ. 85 к. а., впр. Варигава. 

Ляесота Пав. Львов. 72 Л. 900. Зем. и фабр. вр. С. Компанфевка, Елисаветгр., Херес. 

Ляудансьйй Никод. Франц. 39 Л. 60 к. с., вир. Уфа. 

Ляховенкй Мих. Ив. 59 Д. 87 к. с. Мл. вр. кад. кори. Омекъ. 

Лясковекй Вл. Игн. 75 ДЛ. 99, впр. Москва. 

Ляховичъ Степ. Каз. 63 Д. 88. (Гл., нос. гор. и уш.). Вр. Конс. Общ. сес. мил. Кр. Ер. Ковна. 

Ляховекй Липа-Гиршь Шаев. 65 Л. 97. (Вн.), впр. СПБ. | 

Ляховсвый Овсей-Гешель Моис. 71 Л. 95. (Вн. и дфт.), вир. СПБ. д. В. 

Ляховеюй Эмман. Меер. 74 Л. 97, впр. Казань. 

Ляхомцевъ Ал-дръ Ив. 70 ДЛ. 97. Зав. вр. Ковкинсвый зав., Кирилловск., Новгородск. 

Ляшенко Мих. Яков. 70 Л. 93 к. а. Вр.-распоряд. гор. дфт, леч. Харьковъ. 

`Лященко Ник. Ал-др. 66 Л. 93 т. с. Зем. вр. М. Бахмачъ, Конотон., Черниг. 


Маакъ Эдуардъь Карл. 43 С. 68 к. а. Вр. учил. техн. рисов. бар. Штиглина. СПБ. 
Мавринъ Влад. Петр. 49 Л. 89. Жел.-дор. вр. Гороховець, Влад. 

Маврицк!й Влад. Абр. 59 ДЛ. 82 н. с. Гор. вр. Либава, Гробин., Курл.. 
Магазинерь Яковь Самойл. 75 Л. 900. Зав. вр. С. Иваново, Житом., Волын. 
Магакьянъь Кеворкь Нерсесовичъ 77 Л. 904, впр. Ахалкалаки, Тифлис. 
Магаловъ Ал-дръ Георг. 71 Л. 900. (Вн. и дфт.), вир. Тифансъ. 

Матдзицек Ив. Валер. 17 Л. 903 впр. Пос. Пенскъ, Млавск., Плоцк. 

Магидъ Эльяш. Ицик. 65 /. 90, впр. Рига. 

Магнилевь Ив. Пазл. 58 Л. 84. Зем. вр. Пос. Рудня, Богор., Моск. 

Уагитъ Ив. Лаз. 34 Л. 63 с. с., впр. Рига. 

Магниетштейнъ Янк. Берк. 69 Л. 94. (Ви. и д$т.). Зав. гор. бол. Ташкентт. 
Магнитсв:й Ив. Корнил. 55 ДЛ. 87 к. с. Ст. вр. Андижанск. рез. бат. Маргеланъ. 
Магницк!И Конст. Конст. 59 Л. 86 к. а. Вр. учит. сем. С. Порфцкое, Азатыт., Сино. 
Маграмъ Самуилъ-Гуда Лейб. 69 Л. 95. Зав. вр. Ст. Богатое, Бузул., Самар. 
Мадалинекй Ив. Стан. 62 ДЛ. 86 к. с. Гор. вр. Туркестанъ, Перов., Сыръ-Дарьин. 
Мадатовъ Леон. Серг. 62 Л. 86 т. с. Податн. инси. Шенкурскъ, Арханг. 

Мадэръ Эдуардъ Эдуард. 63 ДЛ. 90, вир. Турекъ, Калиш. 

МИлевекнй Аламъ Адам. 68 С. 993. Св. вр. бол. Св. Викенмя. Люблинъ. 

Маевевй Ант. Осип. 69 Л. 97, впр. Варшава. 

Маевевлй Мих. Мих. 71 Л. 96. т.с. Сг. орд. окр. леч. Вильна. 

Маевъ Влад. Георг. 60 Л. 87. (Хир.} к. с. Вр. реал. учил. Москва. 

Маерчакъ Вигдоръ Шмул. 74 4. 901. (Вн.), вор. СВллець. (. В.. 
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Мазаевт Пав. Конст. 66 Л. 93 ны. с. Мл. вр. Заамур. окр. погр. стр. #. 

Мазараки Газим. Казим. 57 Л. 81. (Сиф. и кож.), впр. р >” 

Мазингь Артуръ Фед. 52 Д. 81. Фабр. вр. М. Даго-Кертель, О-въ 'Даго, Эстл. 
Мазингь Ив. Роман. 47 Л. 74. (Овул.) н. с., вир.- Каменецъ-Подо; ЛЬСКЪ, 

Мазингь Эрнесть Карл. 48 Д. 67 с. с., впр. СПБ 

Мазингъ Эрн. Эрнест. 79 Л. 902. Св. ас. клин. ун. Юрьевъ, Лифл. д. В. 

Мазингь Янъ Яков. 75 /. 901, вир. Пос. Руенъ, Вольмарск., „[ифл.. 

Мазинъ Зальманъ Хаим. 62 /. 88 и. с. Гор. и тюр. вр. Челябинскъ, Оренб. 

Мазинъ Яковъ Ив. 61 Д. 88. (Вн.). т. с. ее епарх. уч. сов. Касимовъ, Рязан. ° 
Мазневъ Ал-дръ Ал-др. 76 Л. 902. Мл. вр. 2 крфп. ифх. бат. Геровитадь 
Мазовецклй Брон. Брон. 72 Л. 97. (Жен.), вир. Цлоикъ. 

Мазуркевичь Ал-дръ Ксеноф. 43 ДЛ. 68 с. с. Св. орд. род. зав. и ст. ас. кл. пов. инст. СБ. 
Мазуркевичъ Викент. Тосиф.` 60 Л. 87. Вр. бол. Св.. Петра. Гройцы, Варшав. 
Мазуркевичь Владисл. Ив. 71 Л. 900, впр. СПБ. 
Мазуркевичь Ив. Леоп. 71 Л. 97. Вр. прог. для душ.-б. Ус. Кохановка, о. _Петрок. 
Мазуровъ Гавр. Алекс. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 16 грен. Мингр. и. Тифлисъ. - 
Мазья Изр. Михел. 61 Л. 87, впр. Бфльскь, Гродн. 
Манльниковь Ив. Павл; 77 /Д. 99. Зем. вр. С. Верхн. Кушумъ,  Новоузен., ОЗ, 
Маюоровъь Дмит. Фед. 52 Л. 15. Част. служ. С. Ровъ, Литин., Подол; 

М/оровь Ив. Петр. 18 ДЛ. 903. Ма. вр. 129 пёх. пол. Кевъ. 

Майбаумь Гос. их 70. 93. (Вн.', вир. Лодзь, Петрок. и 
Майборода Сем. Ник. 77 4. 903. Зем. вр. слоб. Боромля, Ахтырск., Харьков. 
Майдансьйй Вольфъ Абу. 71 Л. 96. (Кож. и вен.), впр. Ялта. Тавр. 

Майдансьйй Мордухъ 1осиф. 49 Л. 16 к. с. Зем. вр. М. Станиславъ, Херсон. 


‚ Майдель (баронъ) Людв. Гвид. 63 Д. 90, впр. Ревель. 


Майдель (боронъ) Отто Оттон. 78`Л. 902. Мл. вр. 34 их. пол. Д.В. 

Майдель Эрн. Эрнест. 78 Л. 902, впр. К1евъ. 

Майеръ Эмилй Ив. 71 Л. 91, вир. Тифлисъ. 

Майзель (баронъ! Фридр. Беренд. 75 Л. 900, вар. СПБ. 

Майзель Беръ Зундел. 14 Л. 98. (Кож. и вен.), впр. Лодзь, Петрок. 

Майзель Вацлавъ Тосиф. 47 Л. 70. Сверхшт. лабор. унив. Варшава. 

Майзель Гавр. Андр. 43 Л. 69 к. — Вр. реал. уч., прог. и попеч. о б$дн. Вороне: 
Майзель Еремяшь Львов. 48 Л. к. с. Ст. вр. воен. лаз. Закаталы. 

Иайзель Зискиндъ Абел. 52 Л. _ и. с. Зем. вр. С. Лобково, Смолен. 

Майзель Исил. Моис. 33 ДЛ. 58 к. с. Орд. бол. Пр. 06. Пр. Витебсекъ. 

Майзель Тосифъ Исаев. 55 Л. 81. Сверхш. вр. леч. чел. оби. СПБ. - 4-х 
Майзель Ханмь (Ефимъ) и 72 /. 98. (Гор., нос. и уш.), вир. СПБ. ре 
Майзель Яковъ Исидор. 74 .'. 900 (Жен. и акуш.), вир. Витебскъ. `. 
Майзельсь Айзикъ роны. 56 Л. 83 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Ошь, Ферган. 


`Майзельсь Левъ Яков. 66 Л. 93. :Хир., дёт. и вн.), впр. Одесса. 


Майзельсь Нахманъ-Лейба, Гери. 60 Л. 85, впр. Одесса. 
Майковск!й Игнат, Игнат. 71 Л. 96, впр. Д. Риково, Ченстохов., Петроковск. 
Майковекий Стан.-Альберть Игнат. 47 Л. 77, впр. Пос. Хржевица, Опочен., Радом. 


.‚ Майковей Юманъ Мацфев. 33 Л. 58. (Вен. и кож.) с. с., впр. Радомъ. 


Майковь Серг. Фед. 63 С. 87 к. с., ви. Москва. 

Майманъ Вульфь Лейб. 48 Л. 79 ь. а. Учил. вр. С. Татарбунарь, Аккерман. Босса. 
Майманъ Ицхокъ-Айзикъ Нухим. 67 Л. 96, вир. СИБ. Д. В. 

Маймань Пинх. Давид. 72 Л. 98. (Вен. и кох.).. ‚Св. орд. Еево-Кир. бог. зав. Кювъ. 
Иаймескуловь Мих. Ник. 76 Л. 901. Мл. вр. 85 иъх. пол. Новгород. Д. В. 
Майсуртанць Самс. Артем. 54 Д. 32. (Хир. и сиф.), вир. Тифлисъ. 

Макавфевь Ив. Ив. 47 Д. 70 д. с. с. Окр. В. т Инси. СПБ. 

Макаревичь Стан.-Вацл. Викент. 60 Л. 86 с. с. Тюр. вр. Минекъ: 
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Макаревичь Флор. Феликс. 75 Л. 902, впр. М. Городище, Черкас., ев. 

Макаревеюмй Андр. Вас. 52 ХТ. 80 н. с. Гор. вр. Бфлый, Смолен.. и 

Макаренко Вл. Никол. 16 Л. 903. Зем. вр. бл. Ольшанка, Новооск., Курск. . 

Уакаровъ Ал-лръ Степ. 73 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. казенн. палаты Благовфшенскъ. Д. В. 

Макаровъ Ал-дръ Фед. 40 Л. 66 с. с. У. вр. Рыбинскъ, Ярослав. 

„«Макаровъ Гавр. Андр. 70 Д. 96. н. с. Ст. вр. 18 фл. эк. СПБ. Д. В. 

Макаровъ (Макарянцъ) Григ. Мартироес. 70 Л. 95. Мл. вр. Мих. 6. Тифхисъ. 

Макаровъ Мих. Ант. 67 Л. 93. Зем. вр. Корчева, Тверск. 

Макаровь Мих. Викт. 71 Л. 96 н. с. Мл. вр. Упр. Окр. Атам. Новочеркасск. А. В. 

Макаровъ Ник. Вас. 52 Д. 16 д. с. с. Нач. отд. Гл. Воен.-Мед. Упр. СПБ. . 

Макаровъ Хрисанфъ Яков. 58 ДЛ. 30 к. с. Фабр. вр. Харьковъ. 

Макарычевъ Ал-дръ Петров. 73 Л. 97. Мл. орд. 6. Мари Магд. СПБ. 

„Макарянць Тигранъь Марк. 78 Л. 903, впр. Александрополь, Эриванск. | р 

Мактевскй Анат. Исаев. 64 Д. 88 н. с. Св. вр. Оби. поощр. труд. и хир. дЪг. лоу 
Ими. Алекс. Ш. Москва. 

Маклаковь Алекс. Алекс. 72 Л. 95 к. а. Асс. глазв. клин. униз. Москва. 

Маклаковь Ник. Дмит. 65 Л. 93. У. вр. Крапивна, Тульск. . 

Маклецовь Из. Ив. 63 Д. 90. (Хир.) к. с., Асс. кл. ун. Харьковъ. 

Маковеръ Дбр. Абр. 70 Л. 98. (Дфт.) т. с. Св. орд. евр. госи. Вильна. 

Маковецый Ник. Емел. 55 Д. 80 с. с. Врач. Инси. Ярославль. 

Маковский Адамь Тосиф. 35 Д. 61 д. с. с., вир. Тифлисъ. 

Маковск!й Ант. Франц. 78 Л. 902. (Вн.), вир. Варшава. Д. В. 

Маковсый Игнат. Станисл. 70 Л. 95. (Хир.). Зав. вр..С. Ильинцы, Линов., Тиев. 

Маковекй Исид.-Витамй-Карлъь Карл. 64 Л. 90, впр. Винница, Подол. 

Маковсый Каз. Карл. 66 Л. 93 м. с. Зем. вр. Саратовъ. | 

Маковскй Титъ Стан. 68 Л. 93. Жел.-дор. вр. Ст. Трехсвяхская, Юго-Вост. ж. д. 

Маковъ Зендель Хаим. 61 Л. 89, вир. Лодзь, Петроков. | 

Маковъ Конст. Мих. 56 Л. 83 т. с., впр. Умань, Юев. 

Макржецеьй Игнат. Игнат. 73 Л. 98. Мл. вр. 29 фл. эк. Севастоноль. 

Макри Спирид. Герасим. 74 Л. 902, вир. Одесса. 

Макриновъ Влад. Никол. 76 Л. 901. Зем. вр. С. Вороново, Елец., Оряов. ДВ 

Макеимовичь Ив. Ив. 53 Д. 15. (Вн.) д. с. с. Кори. вр. 5 арм. кори. Варшава. 

°Макенмовичъ Мих. Ив. 62 Д.81. (Окул.) к. с. Ст.вр.1 Хопер. пол. Куб. каз. войс. Кутамеъ. 

Максимовичь Мих. Мих. 67 ДЛ. 95 т. с.. Зав. вр. Пос. Сантуриновка, Бахм., Екатерин. 

Максимовичь Ст. Мих. Д. (Хим.) Св. лабор. ун. Казань. 

Максимовъ Ал-дръ Ал-др. 74 Д. 96 н. с. Проф. В.-Мед. Акад. СПБ. 

Макенмовъ Анашй Вас. 66 Л. 98 к. а. Мл. вр. 150 пфх. пол. Кобринт, Гродн. 

Максимовъ Вас. Вас. 49 Д. 78. (Хир.) д. с. с. Пр. ун. и гл. докт. б. Мл. Тисуса. Варшава. 

Максимовъь Всев. Вас. 53 Л. т6 к. с. Гор. и тюр. вр. и вр. прогимн. Бобровъ, Ворон. . 

Макеимовъ Ив. Пармен. 65 . 90 н. с. Мл. вр. 58 ифх. пол. Никодаевъ, Херсон.. 

Максимовъ Илья Ефим. 69 Д. 93. (Хир. и глаз.) н. с. Мя. ор. воен. госи. Одесса, 

Максимовъ У[их. НО: 60 .. 85 к. а. Гор. сам. и вр. прогим. Павловскъ, Воронеж. 

Максимовь Паз. Дмит. 53 С. 82 к. с. Завфд. исих. губ. зем. бол. Курскъ. 

Максимовъ Порф. Серг. 58 /. 84+ н. с. Гор. вр. Александрополь, Вхадим!р. 

Макенмовъ Серг. Фед. 52 Л. 179. (Нерв. и душ.) с. с. Ст. орд. военн. госп. Вевт,. 

Макесимовъ Яковъ Ильичъ 55 ДЛ. 82 н. с. Гор. сан. вр. Астрахань. : 

Максутовъ Хусаинъ Хамзичъ 65 Д. 94 к. а. Частн. сл. С. Самойкино, Сызр., Симбир.. 

Макухинъ Ал-дръ Ник. 51 Л. 90. (Дфт.) к. с. Ст. вр. гор. дЪт. бол. Харьковъ. 

Макухинъ Ив. Феофил. 54 Л. 82 н. с., вир. Славянскъ, Изюм., Харьков. . ‘ 

Макушинъ Алекс. Ив. 56 ДЛ. 80 к. с. Гор. Гол. и вр. епарх. жен. уч. и П.М. С. Томскъ. 

Макшеевь Ал-дрь Ал-др. 73 Л. 99 к. а. Мл. вр. 18 фл. эк. СПБ. :. 

Макшеевъ Ник. Ник. 18 Д. 86 к. с. Прич. къ М-ву Земл. ни Гос. Им. СПБ. 
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Макфевь Ал-дрь Матв. 30 Д. 58 тайн. с. Проф. унив. и иоч. чл. сов. дфт. ‘пр: Москва. 
Макфевъь Ив. Алекс. 66 Л. 97. (Вн.), впр. Москва. ^ 

Малама Борисъ Захар. 78 Л. 904. Мл. вр. 135 иЪх. пол. Навлоградъ, `Екатериносл. д. 
Малаффевь ЗнновШ Мих. 71 ЛД. 97. Ма. вр. 31 В.-С. стр. п. А.В. 

МЛалаховек1й Анзельмъ - Франц.-Игн. Евст. 56 Д. 19 к. с. Ст. вр. отл. Темрюкт, Куб. 
Малаховенй СОтеп.-Райм. Петр. 47 Д. 12 к. ес. Ст. вр. 2 драг. пол. Ржевъ, Твер._ ` 
Малеванный Тарас. Виладим. 74 Л. 900, вир. Одесса. 

Малевансвй Викт. Григ. 81 Л. 904. Мл. вр. 160 пфх. нол. Гомель, Могилев. Л. В. 
Малевинекй Ал-дръ Ал-др. 50 Л. 18 к. с. Орд. губ. зем. бол. и преп. фел. шк. Вятка. 
Малевек!й Бронисл. Густ. 74 Л. 99, впр. П. Неленчовъ, Любл. 

Малевскй Ив. Осии. 67 Л. 97. Зем, вр. ОрБховъ, Берд., Тавр. 

Малевекй Мих. Карл. 38 Л. 67 с. с., вир. Рига. 

Малевек1й Эмерикъ Игнат. 46 Л. 72. "Вр. част. леч. М. Ставище, Таращан., Клев. 
Малевек!й-Малевичъ Серг. Южев. 69 Л. 93 к. а. Мл. орд. бол. Евг. Общ. СПБ. Д. В. 
Малега Ал-дръ Иван. 70 Л. 98. Зем.. вр. М. Рышкановка, БЪЗленк., Бессарабек. 
Малегинъ Ал-дръ Ив. 69 ДЛ. 95 н. с. Зем. вр. Повфнецъ, Олонецк. 

Маленковъ Раф. Фед. 74 Л. 901. Мл. вр. 11 Турк. стр. 0. Андижанъ, Ферг. 
Маленюкъ Ал-дръ Дюмил. 59 /. 86 к. с. Зем. вр. М. Куляково Цоле, Ананьев., Херсон. 
Маленюкъ Вас. Помид. 61 Л. 93 н. с. Лабор. унив. Харьковъ. 

Малецинекй Юлй-Онуф. 1осиф. 63 ДЛ. 91. (Акуш. и дфт.) т. с. Св. гор. вр. Варшава. 
Малецьйй Владс.-Юзефъ Горгон. 12 Л. 97. Зем. вр. С. Табынское, Стерлит., Уфим. 
Мали Антонинъ Вацл. 6+4 .Т. 93 к. с. Гор. вр. Андижанъ, Ферганск. 

Малингеръ Авр.-Беръ Дав. 56 Л. 85, вир. Островець, Опатов., Радом. 

Малининъ Ал-дръ Вас. 49 ДЛ. 76 к. с. Мл. вр. воен. лаз. и вр. дух. сем. Новгородъ. . 
Малининъ Алекс. Аркад. 58 „1. 83 к. с. Орд. губ. зем. бол. Ярославль. 

Малинииъ Влад. Вас. 58 Д. 82 к. с. Мл. вр. воен. учил. Кевъ. 

Малининъ \[их. Вас. ‚ Л. 82 к. с. Ст. вр. 55 драг. пол. Гельеингфорсъ. 

Малининъ Мих. Вас. 12 Ф. 98. Ор вр. губ. бол. Тобольскъ. 

"Малининъ Ник. Фед. 18 Д. 39 тайн. е. Москва. 

Малининъ Серг. Аркал. 60 Л. 85. (Вн. и нерв.) к. с., впр. Москва. 

Малининъ Фед. Петр. 59 Д. 85 с. с. Сг. вр. Измайл. воен. богад. Москва. 
Малининъ Яковъ Из. 32 Д. 60 тайн. с. Окр. Воен.-Мед. Ияеп. Тифлисъ. 

Малинко Ник. Тимоф. 47 Л. г с. с., вир. Ташкентъ, Сыръ-Дарьин. 

Малиновевйй Ал-дръ Ал-др. 73 Х. 99. Орд. зем. исих. бол. С. Кувшиново, ВолОод. 
Малиновек!й Ал-дръ Сем. 38 -д. 62 к. с., вир. Орель. 

Малиновекй Альфонсъ-Вильг. Юлан. 50 7. 16. (Вн. и дфт.). Орд. дЪт. бол. Варшава. 
Малиновек!й Влад. Вас. 50 Д.74 с.с. Ст. вр. Чесмен: воен. бог. и вр. Св. Тр. общ. СПБ. 
Малиновев!й Владисл. Ал-др. 72 ДЛ. 98. и т С. Городище, Новогрудск., Минск. 
Малиновсв!й Владис.-Анаст. Павл. 41 Л. `. Гор. вр. Оренбургъ. 

Малиновек!й Ефимь Сем. 57 Л. 83 Е. с. у, я бо Волын. 


Малиновевй 
Малиновевй 
Малиновеый 
Малиновек!й 
Малиновек1й 


Ив. Яков. 68 Л. 89, впр. Москва. 

Иплол. 'Викент. 46 Л. 75. (Вн. и дфт.) в. с., впр. СПБ. , ы 
Левъ Ал-др. 54 Д. 83 с. с. Проф. ун. Кевъ. г 
Леонидь Ник. 54 Д. 16 д.с. с. Помощ. Гл. Вр. Инен. СПБ. 

Людв. Иван. 75 Л. 902. (Хир.). Асс. гор. бол. Юрьевъ, Лифл. 


Малиновек!й Маранъ-Эдуардъ Людв. 49 Л. 76, впр. М. Ржищевъ, Клев. 
Малиновек!й \Гатв. Карп. 50 Л. 15 к. с. Уч. вр. Верхоленскъ, Иркут. 

Малинонсый Ник. Ник. 64 Л. 90 н. с. У. вр. Вязники, Влад. 

Малиновский Пав. Вас. 78 Л. 99. Мл. вр. 10 В.-С. стр. нол..Д. В 

Малиновскй Порф. Мих. 57 -. 883 к. а., впр. Батумъ, Кутаис. 

Малиновек!й Сер. Ал-др. 76 Л. 902. У. вр. Ставрополь (губ.). 

Малиновекй Сорг. Мих. 62 Л. 85. (Хир.) к. с. Окр. вр. С. Никольское, о-въ Беринть. 


_Малиновенй Ситизмундь Вячесл.. 10 Л. 900. Санит. вр. Казан. Окр. пут. сообщ. ВиО 


Малиновекй Стеф. Мих. 69 Л. 9т, впр. Варшава. 

Малиновеый Феликсь Мих. 71 Д. 98. (Кож. и вен.), впр. Варшава. 

Малиновсвк!й Францъ Станис. 89 Л. 61. (Вя. п-дфт.), впр. Варнава. 

Малиновсвй Францъ-Ксавер. Стеи. 45 Л. 15 к. с. Зем. вр. Макарьевъ, Костром. 
Малиновсвй Шлема Шмул. 62 Л. 87, вир. Кишиневъ. 

Малниновсь!й Элуардь Мартын. 30 Л..64 к. с., впр. Юевъ. 

Малинякъ Исаакъ-Исид. Рафаил. 74 Л. 97. (Вн.), впр. Варшава. 

Малиеь Юшй Герман. 59 Д. 85. (Хир.). Св. орд. Цетронавл. бол. СПБ. 
Малицый Мих.-Юстинъ 9ом. 46 Л. 12 к. с. Ст. вр. 191 рез. их. пол. Варшава. 
МалишескАй Вал. Петр. 62 Л. 89. (Хир.) т. с. Сверх. орд. Праг. бол. Варшава: 
Малевь Ник. Мих. 41 Д..64 (Анат) с. с. Проф. унив. СПБ. 

Малкинъ Абр. Сем. 76 Л. 900. Зем. вр. д. Ереминское, Устюженск. Новгор. 
Малкинъ. Сем. Лейб. 73 Л. 98. Зем. вр. С. Тоткино. Бфльск., Смоленск. 

Малкинъ Фед. Мих. 70 С. 998. Мл. вр. 19 Сиб. стр. п. Ст. Иманъ Уссур. я. д. А. В. 
Малкинъ Шепа Гесел. 66 Л. 97, вир. Евнаторйя, Таврич. 

Малковичь-Сутоцк!й Болесл. Казим. 76 Л. ?, впр. Вильна. 

Малковеюй Адамъ-Тома Янов. 69 Л. 99, впр. Варшава. 

Малковъ Вас. Митроф. 73 Л. 98. Зем. вр. Оса, Пермек. 

Малковъ Григ. Митроф. 69 Д. 94 к. а. Прив.-доц. и вр. Воен.-Мед. Акад. СПБ. 
Маловиесгь Яковъ Шимел. 66 Л. 9+, вир. Лодзь, Петрок. 

Маловъ Григ. Ив. 59 Д. 82 с. с. Жел.-дор. вр. Вост.-Кит. ж. дор. ? 

Маловъ Ефимъ Серг. 53 Д. 82 к. с. Ст. вр. 6. Св. Рохан вр. Ал-др.-Мар. ин. Варшава. 
Маловъ Федоръ Иван. 72 Л. 98. Зем. вр. Козловъ, Тамб. 

МалолЪтковъ Сем. Львов. 63 Л. 87. (Вн.) к. с. Проз. Голиц. бол. Москва. 
*“Малченко Порф. Мих. 58 Л. 83. Зем. Нам. и сотр. пои. бол. Св. Ефрос. Глухов, Черн. 
Малыгинъ Ник. Митроф. 69 ЛД. 94. Зем. вр. С. Кутьма, Болхов., Орлов. 

Малышевъ Вяч. Конст. 81 4. 904. Мл. вр. 17 фл. эк Кронштадть. 

Малышевъ Дмит. Серг. 68 Л. 93. (Глазн.). Фабр. вр. Шуя, Владим. 

Малышевъ Ив.’ Мих. 58 Л. 87 к. с. Вр. Черкас. бог. и св. ор. Мясн. 6. чернор. Москва. 
Малышевь Ник. Григ. 60 Л. 85. (Лт. и вн.), вир. Москва. 

Малышевъ Серг. Мих. 60 Л. 85, вир. Саратовъ. 

Малышенко Алекс. Инокент. 72 Л. 98. (Акуш.). Св. орд. зем. род. дома и 


° Мальдайневичь Влад. Стан. 45 Л. 710. (Вн.) к. с. Вр. Голицын. ик. Москва. 


Мальдутись Адранъ Павлов. 12 ДЛ. 99 к. а. Мл.. вр. 144 ифх. и. Лудьъ, Волынськ. 
Малькевичь Донатъ Тосиф. 31 Л. 56 к. а., впр. Несвижъ, Слуцк., Мииск. 
Малькевичъ Ив. Донат. 65 Л. 9+, вир. Минскъ. 

Малько Андр. Яков. 54 Л. 80 к. с. Вр. техн. жел.-дор. и народ. учил. Одесса. 
Мальковекй Петръ Иван. 76 Л. 901. Зем. вр. М. Звенигор. Затонъ, Чобокс., Базан. 
Мальцевъ Ал-дръ Ив. 78 4. 903. (Хир.) Сверхшт. орд. Петроиавлов. ‘бол. СПБ. 
Мальцевъ Ал-дръ Фелик. 53 Л. 80. (Псих.) с. с. Дир. губ. зем. исих. леч. Полтава. 
Мальцевь Ив. Олими. 46 Л. 15 к. с. У. вр. Игуменъ. Минск. 

Мальцевь Ив. Семен. 66 Л. 91. (Хир.) н. с. Зем. вр. Слоб. БЪФлая, Суджан., Курск. 
Мальчевекй Евстаф. Ив. 57 Д. 84 к. с. Ст. вр. 4 ифх. пол. Смоленсиь. 
Мальчевек!й Пав.-Стан. Людв. 51 Д. 77. (Хим.) с. с. СПБ. 

Мальчъ Мечисл. Вильг. 40 Л. 61. (Нерв. и жен.), вир. Варшава. 

Мальшинъ Ал-дръ Ив. 58 Д. 81 к. с. Ст. вр. ис. бол. на Кан. дач. и конс. Ал. 6. Москва.” 
МалЪфевь Вас. Павл: 69 Л. 94 н. с., впр. СПБ. д. В. 
Малфевъ Гоасафь Вас. 72 Л. 98 к. а. Мл. кр. 19 ифх. пол. хитом ръ.. 

МалЪевь Фед. Федор. 74 Л. 900. (Вн. и дЪт.), впр. Нахичевань на Дону. 

Малюженко Линт. Мих. 64 ДЛ. 90 к. с. Пом. губ. вр. Елисаветиоль. 
Малютинъ Евген. Ник. 06 Л. 91 к. а. Св. асс. кл. ун. и поч. чл. Сов. пр. Москва 
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Мллютинъ Серг. Викт. 76 Л. 904, впр. Юевъ. 

Малюшицяй Игнат. Игкат. 35 Д. 60 д. с. с., вир. Сдлецъ. 

Малюшицей Тосифъ Игнат, 62 /. 86 к. с. У. вр. и вр. Каз. Пал: еЩь. 

Малявинъ Аполловй Тосиф. 50 Л. 14 с. с. Ст. вр. воен. лазарета, Домжа. 

Маляновичтъ Пазим. Иван. 65 Л. 95. Зав. вр. П. Германовъ, Сохачев., Вар. 

Маляревсьй Ив. Вас. 46 ДЛ. 719 с. с., вир. СПБ. | 

Мамниовъ Ал-дръ Яков. 59 ЛД. 85 к. с. Вр. мужек. гимн. Тифлисъ. * 

Мамкинъ Абр. Сем. Г. . го Зем. вр. С. Усть-Угольское, Черен., Новг. 

Мамоновъ Влад. Ник. ./. 903 (Вюж.) впр. СПБ. 

Малоновь Ник. Ник. . ры 92. (Вн.) т. с. Сверх. орд. Старо-Екатер. бол. Москва. 

Мамуна (графъ) Андр. Никох. 69 Л. 901. Орд. богоуг. зав. Полтава. 

Мамуна (графъ) Влад. Ник. 7% Л. 904, впр. Евпаторя, Таврическ. 

Мамуна (графъ) Ив. Андр. 39 . 06. (Дфт.) с. с. Жел.-дор. вр. Москва. :.: 

Мамуровск!й Ант. Григ. 57 Д. 82 к. с. Проз. 1 гор. бол. и прив.-доц. унив. Москва. 

Мамуровеюй Мих. Григ. 60 Л. 87. (Нерв.), впр. Москва. 

Мамуть (онъ-же Мамутовъ) Арон. Хаимъ Моис. 72 Л. 96. (Акуш.). Св. орд. зем. род. 

дома. Харьковъ. 

Манасевичь Тосифъ Моис. 36 Л. 61. (Вн.) к. с. Вр. гимн. и гор. учил. Кам. -Подо: ЧЬСКЪ.. 

Манасевичь Юзй-Горац. р 66 Л. 94, впр. Каменець-Подольскъ. Д. В. 

Маиаеениъ Мих. Петр. 60 Д. 85. (Ко. и вен.) с. с. Конс. Макс. леч. и св. вр. В. д. СПБ. 

Мангуби Ной Монс. 42 Л. 69. (Сиф.) к. с. Орд. гор. бол. Одесса. 

Мангуби Сима Венам. 72 Л. 97 к. а. Орд. клин. унив. Харьковъ. 

Мандель Моис. Товев. 74 Л. 900. (Жен. и дфт.), впр. Одесса. 

Мандель Солом. Яков. 50 Л. 18 н. с., вир. Москва. 

Манлельбаумь Ал-дръ Мендел. 59 Л. 85, вир. Рига. 

Мандельбаумь Конст. Ник. 15 ДЛ. 904. Мл. вр. 261 иЪх. рез. цол. Юлисаветполь. 

Мандельбергь Вульфъ (Влад.) Овсеев. 70 Л. 93, впр. Иркутскъ. 

Мандельштамь Викг. Григ. 60 Л. 90. Зем. вр. Новгородъ. 

Мандельштамь Ицекь Герш. 47 Л. 71. (Акуш.) к. а. Сверх. орд. гор. дол. десен: 

Мандельштам Тос. Герш. 66 Л. 95. (Ак. и жен.), впр. СПБ. 

Мандельштам Леонол. Фед. 88 Д. 64. (Глазн.) с. с., впр. Рига. (за границей). 

Мандельштамь Нахимь Мендел. 43 Л. 77. (Вн. и дфт.), впр. Ковна. 

Мандельштамь Солом. Гери. 60 Л. 89, вир. Ростовъ, Донск. 

Мандельштамъ Файвусь Мендел. 69 Л. 93, вир. Рига. 

Мандельитамь Хамк. Мендел. (Эмил. Макс.) 60 Д. 89. (Акуш. п жен.). Сан. вр. суд 
завед. Николаевъ, Херсон. . 

‘ Мандельштамъ Эмман. Хацкел. 39 Д. 60. (Глазн.), вир. ГАевъ. 

Мандрыкинъ Ал-дръ Евгр. 78 Л. 97. Зем. вр. М. Холмы, Сосн.; Чернит. 

Мандукъ Ант.-Ив. Ант. 70 Л. 95. Св. орд. Вольск. 6. Варшава. 

Маневекий Ант. Ник. и 11. ЭТ х. а. Мл. вр. отд. Ейскъ, Пуб. 

Маневскуй Вас. Вас. Л. 89 н. с., в. Никольскъ-Уссур., Прим. 

Манети Егоръ Ал-др. а Л. 61 к. а., впр. Таганрогь, Донск. 

Маниловек!й Юстинъ Вит. `67 Л. 93 н. с. Вр. для ком. по сел. вр. час. и гим. Житозврь, 

Манковичъ Самупль Марк. 56 Л. 83, вир. Невель, Витеб. 

Манковск!й Моис.-Исаакъ Тосиф. 59 Д.85 к. а. Вр. евр. учил. Росойены, Ковен. 

Манкусь Франць Матв. 50 Л. 77 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Перовскъ, Сыръ- -Дарьин. 

Мановектй Ник. Конст. 57 ДЛ. 82 к. с. Фабр. вр. М. Полонное, Новоградвол., Волын. 

Маноевь Филагрй Никан. 66 Д. 98 (Вн.) к. а. Жел.-дор. Ст. Бологое, Ник. ж. д. 

Маноцковъь Нсеноф. Ив. 50 Л. 15 к. с. Жел.-дор. вр. Ст. Михайловка, Богучар., Ворон; . 

Маноцковь Мих. Ив. 57 Д. 82 к. с. Див. вр. Забайк. каз. див. Д. В. 

Маноцковъ Сем. Ив. 32 Л. 60 с. с., вир..Стан. Каменская, Донец, Донск. | 

Мьчоцковъ Хрисанфъ Иван. 74 Л. 901. Вр. Сиронитом. дома. Новочеркаскъ. 
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Маневфтовъ Ал-дръ Мих. 66 Д. 91 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Ковна. 

Маневфтовъ Вас. Георг. 54 ДЛ; 84 к. с., впр. Стан. Тихор$цкая, Кавказ. ‚ Кубан. 

Мансвфтовь Вас. Мих. 58 ДЛ. 85 с. с, ‘вир. Тифлист. 

Мансуровъ Ник. Ал-др. 70 Л. 94 к. а. Преде. зем. управы,. Кавнмовъ, Рязанек.: 

Манеуровъ Ник. Мих. 72 ДЛ. 98 к. а. Мл. вр. 1 В. С. зап. бат. Д. В. 

Мануйловъ Андроникь Сем. 67 Д. 94, впр. Новочеркасскъ. 

Манусевичь Мееръ Янк. 66 /. 94. (Уши. горл. и ное.), впр. Кременчугь, Полт. 

Мануэльянъ Рубень Герасим. 78 Л. 904. Сел. вр. с. Рутулт, Самурск., Дагестан. Обл. 

Манцевичъ Левъ Гиляр!ев. 29 Д. 54 с. с.; вир. Вильна. 

Маньковскй Абр.-Левт Нухим. 62 Д. 87, вир. СПБ. 

Маньковсый Ал-дръ Фед. 68 Л. 94, впр. ’Бендеры, Бессар. 

Маньковевй Георг. Григ. 74 Л. 902. Ма. вр. 29 пЪх. пол. Забалк. шг., Прасн., т 

Маньковек!й Люд. Феоф. 67 Л. 94. (Кож. и сиф.). Вр. при им. С. Страхово, Бузул,, Самар 

Маньковсый Лющанъ-Болесл. Адам. 63 Л. 91 к. с. Гор. вр. Тирасполь, Херсон. 

Маньковсый Никита Ив. +42 Л. 65 д. с. с. Кори. вр. 3 арм. кор. Вильна. 

Маньковский Стан. Феофил. 61 ДЛ. 89 н. с. Мл. вр. 7 грен. ифх. пол. Москва. 

Маньковъ Алекс. Влад. 68 Л. 98. Зем. вр. С. Крюково, Верейск., Москов. 

Манеановск1й Евген. Конст. 61 ДЛ. 86 к. с. Св. орд. губ. зем. бол. Ярославль. 

Ману Венам. Льв. 76 Л. 99. Зем. вр. С. Таловка, Аткарек., Сарат. 

Мараевъ Андр. Викт. 60 Л. 88 к. с. Ст. вр. 4 са. бат. Гродна. 1. В 

Мараевъ Вас. Викт. 66 Л. 93 к. с. Ст. вр. 22 пфх. пол. Остроленка, Ломж. 

Маргаритниъ Ив. Алекс. 75 У. 902. Мл. вр. 27 пзх. п. Конскъ, Радом. 

Маргевичъь Юланъ Викент. 39 Л. 63 к. а., впр. Шавли, Ковен. 

Маргейнеке Францъ Фед. 16 . 43 д. с. с. Дир. образц. дфт. приюта. СПБ. 

Марголинъ Абр. Мовш. 56 Л. 85 н. с. Жел.-дор. вр. Новгородъ. 

Марголинъ Борухъ Герш. 59 (Л. 87 т. с. Зав. вр. М. Скуляны, Б$лен., Бессар. 

Марголинъ Борисъ Ильичъ 63 ДЛ. 89, впр. ? евск. губ. 

Марголинъ Ехель Ежев. 64 ДЛ. 95. (Дёт. и вн.), впр. СПБ. 

Марголинъ Исаакъ Ильичь 51 Л. 76. (3уб.) т. с. Завд. и иренод. зуб. ши. Одесса. 

`Марголинъ 10с. Моис. 67 Д. 93, впр. М. Друскеники, Гродн. 

Марголинъ Лейба Аар. 10 ДЛ. 97. Гор. и тюр. вр. Туринскъ, Тоб. 

Марголинь „Теонь Исаак. 73 Л. 99, впр. СПБ. 

Марголинъ Максимил. Исаак. 75 Л. 98. Вр. Общ. Кр. Кр. СПБ. 

Марголиеь Изр. Лейб. 60 ДЛ. 35 т. с., впр. Лодзь, Петрок. 

Марголиеъь 1ос. Лейб. 68 7. 92, впр. С. Голга, Ананьев., Херсон. 

Марголнеь Юдель Меер. 71 (Л. 95. Фабр. вр. П. Клинпы, Сураж., Черниг. 

Маргулесь Венам. Яков. 67 Л. 94. Завфд. оспопри.в. инст. Лодзь, Нетрок. 

Маргулиесь Лейб. Герцов. 72 Л. 99. впр. Харьковъ. 

Маргулиеъ Мойше-Герш. Тейвел. 72 Л. 97, впр. М. Томашноль, Ямнол., Подол. 

Маргулисъ Сем Алекс. 75 Л. 908 Вр. резерва полев. воен. мед. инси. ‚1. В. 

Маргумееъ Адольфъ Мих. 47 Д. 14. Сверх. орд. евр. бол. Одесса. 

Маргумесь Мих. Сиг. 67 Л. 91. Сверх. орд. евр. больн. Одесса. 

Мареничъ Стан.-Карль Тимоф. 56 Л. 78 к. с., впр. Ахты, Самур., Дагест. 

Марецкй Лющанъ Феликс. 76 Л. 902 (Вн. и хир.), впр. пос. Станиславовъ, Варш. 

Марецкй Петръ Феликс. 56 Л. 83 к. с. Ст. вр. 258 пЪх. рез. бат. Сухумъ, Вутаис. 

Маржецей Владисл. Владисл. 14 Л. 902. Сел. вр. Ур. Уильское, Урал. 

Маржецый Никол. Никол. 78 Л. 901. Мл. вр. 19 арт. бриг. Винница, Нодол. 

Мариничь Леон. Роман. 67 Л. 93. Жел.-дор. вр. Москва. 

Мар!енгофъ Дитрихъ Густав. 58 Л. 87. (Ушн., горл., нос. и глаз.). Жел.-дор. вр. Москов. 
Яросл.-Арханг. дор. Архангельскъ. 

Мартенгофъ Юлй Карл. 59 Л. 85 и. с. Жел.-дор. вр. Томекъ. 

Марлупольек!й Борисъь Мих. 63 Л. 90 к. ©. Дир. фельди. шк. Омекъ. 


О 


Мамянсвый Эдуардь Ант. 34 Л. 59 к. а., впр. М. Ярмолинцы, .Проскур., Подол. д 
Маркаровъ Джаакъ Хачатур. 44 Л. 70. (Вн. и дфт.) с. с. Кори. вр. 11 арм. кори. Ровно, 
Волынск. о 
Маркварть Густ. Густ. 65 ДЛ. 92 к. с. Сг. вр. воен. лаз. Акмолы. 
Мзркевичъ Адамъ Фед. 35 Л. 61. (Акуш., гинек. и дфт.) с. с., вир. Вильна. 
- Маркевичь Анат. Льв. 74 Л. 900. Зем. вр. Елабуга, Вят. Л. В. 
Маркевичь Витольдъ Ив. 63 ДЛ. 89 к. с. Зем. вр. С. ВКоккозъ, Латин., Таврич. 
°— Маркевичъ Влад. Карл. 74 Л. 99 т. с. Зем. вр. С. Бабаево, Калуж. 
Маркевичь Влад. Леонт. 66 Д. 89. Хир. Жел.-дор. вр. Тифлист. 
Маркевичъ Здисл. Цезарев. 72 Л. 97. Св. вр. бол. Св. Госифа. Остроленка, Ломаин. 
Маркевнчъ Ив. Ив. 32 Д. 55 н. с., впр. Херсонъ. 
Маркевичъь Ив. Тос. 71 ДЛ. 97. (Вн., нерв. и л%т.), впр. Варшава. 
Маркевичъ Тосифъ Ив. 34 ДЛ. 58. (Вн.), впр. Варшава. 
Маркевич» Госифъ Паз. 50 Д. 76 к. с. Сел. вр. П. Св. Ольги, Юж.-Уссеур., Прим. 
Маркевичь Кесарь Фед. 38 ДЛ. 67 к. с., вир. Ломжа. 
Маркевичь Мих. Климент. 68 Л. 901. Общ. вр. М. Нов. Константиновъ, Литин., Подол. 
Маркевичъь Ник. Евстаф. 58 Л. 85 к. с. Уч. вр. М. Славута, .Заславск., Волынск. 
Маркевичь Петръ Ант. 47 (. 73. Зав. вр. Ровно, Волын. 
Маркевич Стан. Стан. 39 Л. 64. Жел.-дор. вр. Варшава. 
Маркеловъ Влал. Ив. 62 Д. 89 и. с. Сан. гор. вр. Херсонъ. 
Мзркелловтъ Петръ Мих. 70 ДЛ. 97. Фабр. вр. С. Киселево, Нерехт., Костр. р 
Марки Карль Эдуар. 65 Д. 91 к. с. Ст. вр. бр. погран. стр. Пос. Новобржескъ, Мфх., фа. 
Маркильсъ Ал-дръ-Самуилъ Тосиф. 42 Л. 64 к. с. Вр. реал. учил. Екатеринославъ. 
Маркиръ Аар. Файвиш. 50 Л. 79. (Акуш.}, вир. Ковна. 
Марк1яновичъ Тосифъ Вас. 41 ДЛ. 66 ж. с., впр. Пос. Замбровъ, Ломжин. 
Марковитовь Ал-дръ Павл. 68 Л. 93, вир. СИБ. 
Марковичь Вхад. Стоян. 73 Л. 99. Мл. вр. Калиш. бр. погран. стр. ? 
Марковичь Исид. Менд. 58 Л. 87, вир. Москва. | 
Марковичъь Маркъ Абр. 70 Л. 97 к. а. Мл. вр. 174 пЪх. пол. Черкассы, ев. Д. В. 
Марковичь Маркъ Ильичъ 46 Л. 74 к. а., впр. Москва. 
Марковичь Пазв. Викент. 40 4. 68. (Вн.л н. с., вр. СПБ. 
Марковичь Янкель Лейвик. 69 Л. 95 к. а., вир. Саратовъ. 
Иарковниковъ Ал-дръ Влад. 68 Л. 94. 'Дфг.) т. с., впр. Екатеринославь. 
Марковски Казим. Андр. 59 Л. 88. Участк. вр. С.-Пет.-Варш. я. д. Свфнцяны. Вилен. 
Марковскй Плат. Ив. 50 Л. 79. (Акуш. и жен.), впр. Мевъ. 
Марковек!й Святосл. Адам. 54 Л. 81, впр. Саратовъ. 
_ Марковсый Стан. Петр. 63 Л. 90. (Глазн.), впр. Лодзь, Петрок. 
Марковский Фаддей Виктор. 76 /. 900. (Вн.), вир. Варшава. Д. В. 
Марковъ Алекс. Фед. 59 Л. 84. (Жен. и хир. - к. с. Сверхиитг: орд. Яузск. отд. бол. чернораб. 
и вр. Покров. общ. сесг. мил. Москва. 
Марковь Васил. Тимоф. 77 Л. 900. Мл. вр. Л.-Гв. Преобр. и. СПБ. 
^Марковъ ') Григ. Ив. 55 Д. 80 к. с. С. Зимницы, Жиздр., Калуж. 
Иарковь Ив. Егор. 67 Л. 93. (Глаз.). Зем. вр. С. Борисовка, Певзен. 
`Марковъ Мих. Яков. 56 ДЛ. 81 к. с. Зем. вр. С. Дурасовка, Кареун., Симбир. 
Марковъ Ник. Вас. 48 Д: 13 д. ©. в. Пом. Окр. Воен. Мед. Инсп. Одесса. 
Марковъ Ник. Македон. 73 Л. 901. Мл. вр. мед. части Управл. П.-Артура. Д. В. 
Марковъ Никол. Вас. 78 .Т. 901. Зем. вр. Кромы, Орловск. | 
Марковъ Никол. Никол. 78 Л. 901. Мл. вр. 28 ибх. и. Петроковъ. 
арковь Пав. Фед: 70 Л. 98. Вр. гор. бол. Коломна, Москов. " 
Марков Петръ Македон. 67 ЛД. 94 н. с. Мл. вр. 85 пфх. пол. Новгородъ. 4. В. * 
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Марковъ Петрь Петр. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 94 пЪх. пол. Поковъ. . 

Марковъ Серг. Ив. 60 ДЛ. 83. (Вн.) к. с. Мл. вр. Голип. бол. Москва. 

Маркозовъ Гос. Макар. 53 Л. 76 к. с., впр. Тифлисъ. 

Маркони Арнольдъ Ив. 62 ДЛ. 87. (Хир. и мочепол.), впр. Маруполь, Екатер. 

Маркони Феранте-Сисмондо-Ферант. 51 (Л. 93. (Вн.\. Св. орд. 6. Св. Духа. Ломжа. 

Маркеъ Густ.-Ив.-Казим. Ив. 49 Л. 72 к. с. Ст. вр. 7 арт. бриг. Радомъ. Д. В. 

Маркеь Мечисл. Густав. 79. ЛД. 904. (Хир. и жен.), впр. Варшава. 

Марку-Мютцнеръ Герм. Марк. 74 Л. 902. (Вн.), Св. вр. Святотроицк. Общ. СПБ. 

Маркузе Мордухъ Исаак. 56 Л. 87, Гор. вр. Белебей, Уфимск. | 

Маркузе Пав. Павл. 67 Л. 92 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. Финл. пол. СПБ. 

Маркузонъ Дав. Исаак. 50 ФЛ. 79 к. с. У. вр. Трубчевскъ, Орлов. 

Маркусовъ Моис.-Менд. Ильинъ 74 Л. 904. (Хир.), впр. с. Демевка, Мевск. 

Маркусеонъ Гершъ Ниссеен. 64 д: 92. (Вен. и кож.\, впр. СПБ. 

Маркусфельдъ Стан. Тосиф. 64 Л. 87 к. а. Св. орд. евр. бол. Варшава. 

Маркусъ Лейба Борух. 69 ДЛ. 95. (Сиф., вен. и кож.), впр. Юевъ. 

Маркусь Фед. Фед. 37 Л. 61 д. с. с., впр. СПБ. 

Маркушевичъ Дав. Монес. 74 Л..901. Зем. вр. С. Арбань, Котел., Вят. 

Маркъ Ааронъ Эла. 62 Л. 90. (Акуш.) н. с. Зем. вр. С. Б. Писаревка. Богол.. Харьк. 

Маркъ Ник.-Тос.-Пав.-Герман. 60 ДЛ. 87 к. с. Зем. вр. Карачевъ, Орлов. 

Маркъ Серг. Андр. 61 Д. 87 к. с. Ст. орд. Никол. воен. госп. СПБ. Д. В. 

Марморштейнъ Менасй Исаак. 74 Л. 903. Вр. евр. бол. Одесса. : 

Маровеклй Як. Роберт. 67 Л. 97. (Вн. и нерв.), вир. Одесса. 

Маронекйй Стан. Феликс. 80 Л. 904, впр. Варшава. 

Марсальекй Вас. Львов. 68 Л. 95, впр. СПБ. 

*Мареель Людв. Людв. 18 Л. 40 д. с. с. Павловскъ, Царскосел., СПБ. 

Марсовъ-Тишевек1й Петръ Ант. 69 ДЛ. 94. Зем. вр. М. Новое Быково, Козелец., Черн. 

Мартемьяновъ Ал-дръ Георг. 74 Л. 98. Зем. вр. С. Гнфушево, Рыльск., Курск. 

Мартемьяновъ Фед. Ильичъ 55 Л. 82. Гор. сан. вр. Оренбургъ. 

Мартенсь Фрид. Южев. 62 ДЛ. 91 к. с. Ст. вр. Свеаб. фл. роты Гельсингфорсъ. 

Мартиновичь Ал-дръ Ив. 57 Д. 88 к. с. Мл. вр. кад. корп. Тифлисъ. 

`Мартнновск!й Влад. Леонид. 68 Л. 93 к. с. Чин. 06. пор. \ кх. при М-р В. Д. по 
мед. ч., вр. при Д-тБ жел.-дор. дБлъ. СПБ. 

Мартиновъ Мих. Сем. 68 Д. 86 к. с. Ст. вр. 726 арт. бриг. Гродно, Д. В. 

Мартинсенъ (фонъ) Алекс. Вольд. 78 Л. 903. Мл. вр. 183 пъх. рез. п. Варшава. 

Мартинеонъ Ал-дръ Густав. 77. 4. 904, впр. пос. Черный, Юрьевск., Лифл. 

Мартинсонъ Ал-дрь Иван. 75 Л. 903. Зем. вр. С. Дмитревка, Днфир., Тавр. Д. В. 

Мартинсонъ Ив. ИБ. 59 Д. 88 н. с. (Вн.). Мл. вр. 1 рез. арт. парка. Бобруйскъ. 

Мартинеонъ Конрадъ Фридр. 58 Д. 85, вир. Везенбергъ, Эстл. 

Мартинеонъ Леонъ Март. 78 Л. 96, вир. Москва. 

Мартусевичъ Густ. Мих. 54 ДЛ. 80. "Вр. экон. Им$н. Тамакъ, 9еодос., Таврич. 

Мартыновъ Ал-дръ Вас. 56 Л. 81. (Акуш.) с. с. Вр.-спеп. леч. Гери. Сакс.-Коб.-Готбк. 
и сверх. вр. Св. ТГроип. общ. сест. мил. СПБ. 

Мартыновъ Ал-дръ Вас. 64 Д. 94. (Хир.), вир. СПБ. 

Мартыновъ Алекс. Вас. 68 Д. 91. (Хир.) и. с. Ас.и пр.-доц. ун. и констюр. 6. Москва. / 

Мартыновъ Вас. Алекс. 38 (Л. 68. (Вн. и дЪт.) с. с. Тюр. вр. Рязань. 

Мартыновъ Вас. Федотов. 72 Л. 96 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Ревель. 

Мартыновъ Ив. Вас. 57 Л. 90 к. с. Гор. вр. Грозный, Терск. 

Мартыновъ Кон. Мих. 67 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. 86 иЪх. пол. Старая Русса, `Новг. Д. В. 

Мартыновь Конст. Никол. 75 Л. 902. Зем. вр. С. Урей, Краснослоб., Пенз. 

Мартыновъ Лука Егор. 71 Л. 95. (Вн.). Вр. бакт. лаб. губ. зем. Пермь. 

Мартыновъ Ник. Андр. 68 Д. 95. Зем. вр. с. Филиппово, Вятск. 

Мартыновъ Серг. Вас. 56 Л. 79. (Глаз.), впр. Воронежь. 
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Мартьяновь Ал-дръ Андр. 71 Л. 95. Св. орд. Никол. бол. Харьковъ. 

Мартьяновь Ив. Ив. 75 Л. 99. Жел.-дор. вр. Ст. Константиновка, Бахм., Екатер. 

Марутаевъ Ал-дръ Степ. 77 Л. 908. Мл. вр. 34 пЪх. пол. Кременчугъ. Д. В. 

Марутаевь Ив. Степ. 72 Л. 97. Гор. вр. Бахмуть, Екатерин. 

Марушичь Милованъ Марков. 60 Л. 93, вир. Владивостокъ. 

Марцелли Ив.-Юланъ Ив. 50 Д. 80 к. с. У. вр. Лубны, Полтав. 

Марцинкевичь Евг. 10сиф. 38 Л. 63 с. с. Вр. канц. Губ-ра, и р.-кат. дух. семин. СПБ. 

Марцинкевичь Гос.-Калисант. Игн. 70 Л. 97, впр. М. Купинъ, Кам.-Подол. 

Марцинкевичъ Конст.-Казим. Стан. 41 Л. 66, впр. Несвижъ, Слуцк., Минск. 

Марцинковев!й Альф.-Леонъ Леон. 64 Л. 97. (Хир. и гин.). Вр. бол. Св. Тр. Петроковъ. 

Марциновекй Валентинъ-Ричар. Ив. 58 Л. 81. (Хир.) к. с. У. вр., дир. Алекс. дфт. 

пр., прен. фел. шк. и вр. гор. учил. Архангельскъ. 

Марциновекай Генр. Тосиф. 55 Л. 79. (Вн.) к. с., впр. СПБ. 

Марциновекй Евг. Ив. 74 Д. 99. (Вн.и бакт.). Вр. бол. Ими. Павла, Г и св. лаб. ун. Москва. 

Марциновскай 1ос. Тос. 61 Л. 88. (Вн.). Вр. при амбул. Гор. Упр. Москва. 

Марциновсый Мих.-Максимил. Ив. 54 И. 85 к. с. Ст. вр. 15 грен. пол. Тифлисъ. 

Марциичикъ Франць Эмил. 59 Л. 92. Зем. вр. С. Дворян. Терешка, Хвалын., Сарат. 

Марцимевеклй Гос. Феликс. 62 Л. 87 н. с. Мл. вр. 156 пЪх. пол. Саракамьшь. Карсск. Д. В. 

Марчевевй Ив. Игнат. 69 Л. 92. Сверхшт. орд: клин. унив. Варшава. 

Марчевенй Тос. ДЛюние. 70 Л. 95. (Глазн.), вир. Ченстоховъ, Петрок. 

Марчевекмй Клеменсъ-Сатурн. Леонов. 72 Л. 900, впр. Козеницы, Радомск. 

Марчевеюмй Ник. Евг. 51 ДЛ. 16 с. с. Дивиз. вр. 51 дЪх. див. ивр. вет. инст. Харьковъ. 

Марчевск!й Теод. Карл. 77 Л. 903, вир. Варлтава. Д. В. 

Марченко Алекс. Архиц. 60 Л. 88 к. с. Сел. вр. М. Красиловъ, Староконот., Волын.. 

Маршакъ Герш. Моис. 60 Л. 83. Зем. вр. Дорогобужь, Смолен. 

Маршаловъ Пав. Силуан. 60 (Л. 86 к. с. С. Явленное Петропавловск., Акмолин. | 

Маршандь Алекс. Леонард. 67. 94. (Хир.) к. а. Св. орд. Мад!инск. бол. и ассист. 
при больн. Алек-др. Общ. Сест. Кр. Кр. СПБ. Д. В. 

Маршандь Леонардъь Карл. 81 Д. 58 к. с. Вр. имфн. М. Шпола, Звенигор., Калев. 

Марышевъ Андр. Сем. 51 ДЛ. 78 с. с., впр. Карсъ. 

Марьинеюй ‘Аркад. Ник. 45 Л. 13 к. с. Ст. вр. Царев. рез. бат. Астрахань. 

Марьянчикь Левь ? 76 Л. 903, впр. Юевъ. 

Марьянчикь Наумъ Петр. 65 Л. 89. Сверх. вр. род. ирота Ф. Терещенко. Юевъ. 

Марьяшееь Самуилъ Хаим. 50 Л. 76. (Сиф.) н. с. Сверхшт. орд. гор. бол. Одесса. 

Мзеалитиновь Ал-дръ Григ. 56 Л. 80. (Акуш. и жен.) к. с. Вр. гимн. Харьковъ. 

Масииъ-Зонъ Вульфъ Гавр. 60 ДЛ. 84. Гор. санит. вр. Сызрань, Симбирск. 

*“Маслаковенъ Петрь Алекс. 35 Л. 60 т. с. С. Грабовка, Черниг. 

Маслаковець Петръ Петр. 71 .. 97, вир. Ковель, Волынск. 

Маеслениковъ Ал-дръ Вас. 62 Л. 89 к. с. Пом. дир. фельдиг. пик., вр.-спец. Общ. сест. 
Кр. Вр. и вр. реал. у. Могилевъ (губ.) а 

Мзелениковъ Алекс. Иван. 74 Л. 99. Зем. вр. Юрьевъ, Владим. 

Маслениковъ Вл. Ив. 69 Л. 96, Жел.-дор. вр. Котельничъ, Вятск. 

Маслениковь Мих. Никит. 78 Л. 902, вир. Москва. 

Маеленниковъ Ив. Ив. 68 Д. 93 н. с. Зем. вр. и окул. Попечит. о слфи. Торжокъ Твер. 

Масленниковь Ник. Ник. 54 Д. 81 с. с. Див. вр. Кавк. кав. див. Тифлисъ. 

Масловев:й Ал-дръ Ник. 58 ДЛ. 82. (Вн.), впр. Харьковъ. 

Масловекй Вас. Фед. 53 Д. 76. (Акуш. и жен.) к. с. Вр. для команд. УТ раз. клин. 
воен. госп., прив.-доц. Воен. Мед. Акад. и коне. Максимил. леч. СПБ. 

Маеловекй Викт. Юлан. 18 Л. 901. Зем вр. С. ?, Бузул., Самарек. . 

Маеловектй Тосифъ Тосиф. 69 Л. 99, впр. Варшава. 

Маесловеьй Мих. Степ. 68 Л. 93 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. Вяземская, Прим. 

Масловекй Ник. Ник. 60 Л. 84. (Вн.). Зем. вр. БорисоглЬбскъ, Тамбов. 
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Маеловъ Алекс. Ал-др. 53 Д.19, впр. Харьковъ. . . ь м. 

Маеловт Григ. Ал-др. 16 ЛД. 903. Мл. вр. 18 драг. пол..Млава, Паоцк. 

Маеловъ Григ. Алекс. 61 Д. 89. впр. Баку. 

Масловь Мих. Ник. 68 Л. 93. (Вн.) н. с. Зем. вр. С. Новосбаки, Ливен.., Орлов. 

‚ Маслюковъ Мих. Яков. 51 Л. 85 к. с. Зем. вр. и вр. уфзд: учил. Павловск, р 

Маесонъ Пав. Ал.-др. 78 Л. 901. Вр. для ком. Окр. мед. У Харбинъ. . 

Мастеръ Изр. Герш. 61 2. 89, впр. Б1евъ. 

Маетицкй Григ. Семен. 64 Л. 89. (Вн. и нерв.) н. с. "Га, орд. Уязд. воен. гоеп. Варшава. 

Масютинъ Ник. Герм. 60 Л. 86. Зем. вр. С. Старая Басань, Козелец., Черниг. 

°Матавкомъ Аполлонъ Мих. 13 Л. 99 к. а. Мл. вр. + флок. ‘ Кронштадтть. В. 

Маташевекй: Оттонъ Ал-др. 15 Л. 901, Сел. вр. м. Серпикн, Пинск., Минск. 

Матвей-Малтейеь Лав. Петр. 67 С. 9+4 н. с. Вр. гор. учил. Рига. , 

МатвБевек1й Конст. Андр. 69 ДЛ. 94 к. а., вир. С. Жданы, Лохвиц.. Полт. 

Матвфевь Ал-дръ Павл. 59`Л. 87. (Акулн. и жен.) к. с. Вр. о уч. Барнул., Том. 

*Матвфевь Ал-дръь Фед. 62 Л. 84. к. с. Рязань. 

Матвфевъ Алекс. Ив. 84 4. 58 с. с., вп. и ни 

МатвЪевь Влад. Алекс. 56 Д. 81 к. "в. Ст. вр. 18 фл. эк. СПБ. 

Матвфевъ Геннад. Фед. 64 Х. 90, впр. о 

Матвфевь Дан. Данил. 72 Л. 99. Гор. сан. вр. Витебокъ. д. В. 

Матвфевь Ив. Матв. 66 „Г. 98. Конс. л. кн. Долгор., ев. вр. 00. прикми. и вр. Фарм. 
06. Москва. 

Матвфевнь Ив. Ник. 62 Л. 36. (Вн.) к. с..Гор. сан. вр. Саратовъ. 

Матвфевь Ив. Петр. 58 Л. 11 с: с. Ст. вр. порох. зав. Казань. 

МатвЪевь Ник. Сем. 12 Л. 97 т. с. Под. инси. Осталиково, т 

Матвфевъ Пав. Фед. о Л. 89 к. с. У. вр. Врный. 

МатвЪевь Петръ Фед. 22 Л. 44 с. с., вир.. Москва. 

МатвЪевь Сем. Захар. 59 Л. 82-к. с. Зем. вр. С. Залесье, Пеков. 

Матвфевь Серг. Григ. 61. 81. (Вн.), впр. Москва. 

МатвБевъ Серг. Павхл. 58 Л. 85 н. с. Сверхит. вр. почг.-тел. конт. Орель. 

МатвЪевъ Фед. Евген. 62 Л. 89 к. а. Орд. колон. душ.-60л. С. Бурашево, Тверск. д. В. 

МатвЪевъ Фед. Павл. 13 Л. 93 т. с. Орд. гин. кл. ун. Вевь. 

Матецый Саади Венам. 66 7. 97. Зем. вр. с. Раменье, Новоторж. Тверск. 

Матгиль Пав. Павл. 61 Л. 84. Вр. дома приз. медико-филантр. Комит. Москва. 

Матиль Эмний Пав. 64 „Л: 88. Фабр. вр. Измайловсь. мануф., Москов. 

Матнеенъ Эрвинъ Фридр. 11.Л. 95 н. с. Мл. вр. бр. иогр. стр. оО Петрок. 

Маткевичь Фед. Юлан. 32 Д. 56. (Глазн.). д. с. с.. в». Томекъ. 

Матковек1й-Вязуличъ Каз.-Сииф. Адам. 46 Л. 14. (фт. вир. Одесса. 

Матовъ Конст. Ал.др. 62 Л. 91 н. с. Мл. вр. бол. Мари Матдал. СПБ. 

Матоянцъ  Гукасъ Назар. 63 ДЛ. 93 н. с. Сел. вр. С. Тертеръ-Кассаметь, Джев., Елисав. 

Матросовичъ Рафаэль Ильич. 11 Л. 908. (Гин.), вр. Тифлисъ. 

Матрось Ал-дръ Викент. 68 Л. 95. Сел. вр. С. Бол. Джаяга, Новогр., Ставр. 

Матулайтиеъ Стан. Юрьев. 66 Л. 91, о пос. Пильвишки, Марами., Сувалк. 

Магусевичь Викт. Мих. 48 С. 16 н. с., вир. Прилуки, Полтаз. 

"Матусевичь Тосифъ Оттон. 65 Л. 91 и.`с. Мл. вр. 189 пбх. пол. Егорьевскъ, Рязан. 4. В. 

Матусовскй Андр. Тосиф. 59 Л. 87. (Глазн.) н. с. Мл. орд. мор. госи. Николаевъ, Хер. 

Матушкевичь Мечисл. Ив. 18 Т. 904. (Кожн. и вен.); вр. Варшава. 

‘Матюховъ 9адд. Георг. 76 Л. Мл. вр. военн. лаз. Кутанеъ. 

Матюшенко Вас. Ив. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. воени. лаз. Очаковь, Одесс., Херсон. |. В- 

Мау Гершь Абр. 68 Л. 95, впр. М. Покрой, ПоневЪж., Ковенск. 

Маурахъ Рейнгардъ Эдуард. 10 Л. 95. (Галаз.), впр. Симферополь. Д. В, 

Маурингь Роберть Ив. 61 Ф.; 88 н. с. У. вр. Гробинъ, Кура. . 

Мауэрмейетерь Нухимь Мошк. 66 ДЛ. 89. вир. С. Ниспорены. Кшнинев., Бесеир. 


аб 


Махинъ Лмитр. Митр. 72 ДЛ. 97 к. а. Мл. вр. ох, ‘порох. зав. СПБ. — 58 

Маховъ Ал-дръ Никон. 73 Л. 99. Вр. зем. бол. Ирбить, Перм. | о 

Махотинъ Валентинь Ант. 61 Л. 87 т. с. Сверхшт. орд. клин. унив. Москва. 

Махтуеь Изр.Мовша Кивов. 68 ДЛ. 89. (Сиф.), впр. Рига. 

Мацеша Ал-дръ Степ. 75 Л. 98. Вр.-смотр. бол. Св. АлехсЪя. ` Плецеть.. 

Мацтевек!й Конст. Ант. 79 Л. 904 вир. Ананьевъ. Херсонск, 

Мацкевичъ Вас. Герас. 57 Д. 83. (Вн.) к. с. Конс. леч. ком. нищ., вр. и препод. мореход. 
класс. рфчн. яхтъ-клуба.. СПБ. 

Мацкевичъ Петръ-Стан. Петр. 67 Л. 93, влр. Вилькомръ, Ковен. 

Мацко Конет. Мих. 58 ДЛ. 89 к. с. У. вр. Козелець, Черниг. 

Мацневъ Влад. Влад. 54 Л. 83. (Акуш. и жен.) н. с. Св. орд.. губ. зем. бол. Орель. 

Мациевъ Леонидь Никанор. 64 Л. 91. Зем. вр. Малоархангельскь, Орлов. 

Мацокинъ Петръ Григ. 59 ДЛ. 88. (Вн., сиф. и кож.) н. ©., впр. Вхадивостокъ. 

Мацфевекай Валер.-Вадл. Эразм. 66 Л. 95. Зем. вр. С. Ашево, Новоржев.,. Псков. 

Мацфевеюй Казим. Фелиц. 61 Д. 89 к. с. Ст. ас. кл. пов. инст. СПБ. 

Мацюнась Тосифъ Ксавер. 74 Л.›901. Сел. вр. с. Муранцево, Тарск., Тобольск. - 

Мацюшевичъ Ив. Онуфр. 59 Л. 35. (Ви. и нерв.) к. с. Орд. Александр. бол. Москва. 

Мацянск!:й Леонъ Карл. 68 Л. 88. (Акуш. и мочен.), впр. Вильна. 

Мачавар!ани Романъ Дав. 51 Д. 75. (Вн.) с. в. Пом. губ. вр. по сел. врач. час. Тифлисъ. 

Мачаловь Григ. Григ. 48 Л. 68. (Вн.) к. с. Гор. вр. "Тифлисъ. 

Мачаловь Ник. Мих. 57 Л. 74. (Вн.) с. с., вир. Вильна. 

Мачевек!й Максь Роберт. 72 Л. 900. (Ак. и гин.). Ас. жен. Обух. бол. СПБ. 

Мачеха Ал-дръ Ильичъ 58 Л. 84 к. а., вир. Кагуль, Измаил., Бессар. 

Изчинеюй Ник. Петр. 59 Д. 83 к. с. `Вр. для ком. \ р. Ор. В.-М. Упр. Казань. Д. В. 

Мачихинъ Григ. Ив. 64 С. 88 к. с. Мл. вр. Маршн. бол. и’ гор. сан. вр. СПБ, _ 

Мачковек1й Гершь Меер. 65 Л. 93, вир. М. Юзовка, Бахмут., Екатериносл. 

Мачульскй Ив. Лавр. 70 ДЛ. 97. Орд. бол. Мл. Тис. ` Варшава. 

Мачь Васил. Петр. 74 Л. 908. Мл. вр. 10 стр. пол. Жмеринка. Подол. Д. В. 

Машевекй Брон. Ромуальд. 19 Л. +40 н. с., вир. Слуцкъ, Минск. 

Машевсый Ник. Марпан. 55 Д. 82. (Вн.) к. с. Ст. орд. Уязд. госп. Варшава. 

Машевек!й Тадеушъ Адам. 71 Л. 97. (Вн.), впр. Варшава. 

Машиневк!й Андр. Фауст. 73 Л. 900. е вр. д: Любимовка, Конст. Полт. 

Машихинъ Вас. Павл. 59 Л. 85 к. с. У. вр. Поневфжъ, Ковен. 

Машкиллейсонь Нисонъ Кальм. 66 1 95. (Акуш. и жен.), вир. Астрахань. 

Машковекй Мечисл. Войцфх. 50 Д. 76 к. с., вир. Саратовъ. 

Машлянка Авр.-Моис. Дав. 72 Л. 98. (Лфт.), вир. Лодзь, Петроков. 

Маштаковъь Ал-дръ Вас. 71 Д. 95 к. а. Вр. воен. тюр. СПБ. 

Мащенко Степ. Мефод. 59 Д. 88 к. с. Ст. орд. войск. бол. Екатеринодаръ. 

Игебровь Мих. Гавр. 78 Л. 904. Мл. вр. 55 их. пол. Бендеры, Бессараб. Д. В. 

Мгеладзе Дав. Дм. 76 Д. 909. Ма. вр. 20 арт. бриг. Ахалцыхъ, Тифл. 

Мдивани Мих. Дмнт. 59 Л. 87 к. с. Вр. ночт.-телогр. конт. Баку. 

Медалье (Медёя) Тоиль-] Дав. Гери. 65 Д. 91. Горноз. вр. Мармуноль, Екатерин. 

МелвЪдевъ Ал-дръ Львов. 75 Л. 900. Зем. вр. С. Дубровой Уметъ, Самар. 

МедвЁщевь Анал. Конст. 68 Д. 88 к. с. Проф. унив. Одесса... 

МедвЪдевь Вас. Вас. 58 Л. 83 к.с. Сверх. вр. бол. Павла, Г и вр. для бфдн. Москва. 

Медвфдевь Дмит. Роман. 71 Л. 96 н. с. Мл. вр. 85 п%х. пол. Новгородъ. Д. В. 

Медвфдевь Ив. Ив. 47 Д. 77 с. с. Ст. вр. 17 флот. экин. и окул. порта. Кронштадтъ. 

Медвфдевь Мих. Иван. 78 СХ. 901. Зем. вр. С. 9оки, Осииск., Пермск. 

Медвъдковь Ив. Ник. 60 Л. 83 к. с. От. вр. 158 их. пол. Бобруйскъ, Минск. Д. В. 

Медежь Алол. Сам. 72 Л. 97 т. с. Энид. вр. губ. зем. Ижевсый зав., Сарал.,: Вят. 

Медемъ Бор. Григ. 45 Д. 70 д. с. с. Ст. вр. кад. кори. и сверхшт. вр. вонс. инст. Полтава. 

Медеръ Горгардь Ричар. 65 Д. 93 н. с. Мл. вр. Сибир. эк. Владивостовъ. 
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Медеръ Герм. Герм. 72 Л. 97. (Вн.). Асс. еванг. бол. Одесса. 

Медеръ Карлъ-Фридр.-Леоп. Фрид. 54 Л. 84 к. с. Вр. почт.-тех. конт. Ревель. 

Мединцевъ Ник. Минычъь 32 Л. 56 к. с. Гор. вр. Острогожекъ, Ворон. 

Медишъь Ив. Мих. 60 Л. 84. (Акуш. и жен.), впр. Симферополь. 

Мед!окритеый Ник. Евг. 77 ФД. 904. Зем. вр. с. Стецковка, Сумск., Харьков. 

Медовиковъ Петръ Серг. 73 Л. 97 к. а. Мл. вр. военн. лаз. Бобруйскъ, Минск. 

Медовой Дав. Гудов. 70 Л. 95. (Бактер.), вир. Николаевь, Херсон. 

Медовой Исаакъь Юдков. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Казанка, Елизав., Херсон. 

Медовщиковъ Вас. Вас. 27 Л: 50 с. с., впр. Арзамасъ, Нижегород. 

Меловшиковъ Мих. Конст. 59 ДЛ. 84. Завд. зем. пр. для подк. дфт. Ниж. О 

Медовщиковъ Ник. Конст. 69 Л. 93. Вр. дФт. пр. губ. зем. Нижн-Новгородъ. 

Меерковъ  Авраамъ Нухим. 75 Л. 900, впр. Юевъ. 

Мееровичъ Аронъ-Шлема Маркус. `67 Л. 95. Общ. вр. С. Агайманы, Мелитон. Тавр- 

Мееровичь Исай Яков. 54 Д. 81. (Хир.) к. а. Гмин. вр. Екатеринодаръ. 

Мееровичъь Мееръ Шлем. (Маркъ Солом.) 62 .Т. 89, впр. Бердянскъ. 

Мееровичъ Осипь Соломон. 71 Л. 900. (Гин. и горл.), вир. СИБ. 

Мееровичъ Фед. Мих. 52 Л. 16. (Хир. и глазн.). к. а. Ст. вр. евр. бол. Ковна, 

Мееровичъ. Хаимъ Исаак. 63 Л. 89, вир. СПБ. 

Меерзонъ Абр. Лазар. 64 Л. 93, впр. СИБ. 

Меерсонъ Гершъ-Лейба Шмуил. 63 Л. 90, впр. М. Корець, Нозвоградволын., Волын. 

Мееръ Ант. Венед. 50 Л. 77 к. с. У. вр. Хороль, Полтав. 

Мееръ Франць Франц. 73 Л. 98. (Вн.), впр. Варшава. 

Мезавцевъ Петръ Яков. 68 Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. Рыбинскъ, Яросл. 

Мезенцовъ Ал-дрь Ник. 48 Л. 70 с. с. Бриг. вр. 5 сап. бриг. Одесса. 

Мезеръ-де Авг. Владисл. 75 Л. 900. Гор. вр. Полоцкь, Витебск. 

Мезеръ-де Оттонъ Войц. 52 Л. 81 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Ордубатъ, Эрив. 

Мезиновъ Аркад. Никол. 76 Л. 901. Св. вр. Воси. Дома. Москва. 

Мей Генр. Фед. 65 Д. 91. (Вн. и жен.), впр. Либава, Гробин., Курл. 

Мей Эдгаръ Ив. 64 Д. 91 н. с., Мл. орд. гор. бол. Рига. Д. В. , 

Мейвальдъ Рич.-Эмиль Густ. 65 Л. 9+ т. с. Вр. гор. богад. и иредс. пои. ком. морех. шк- 

Аренсбургъ, Эзел., Лифл. 

Мейеровичь Германъ Пазл. 55 Л. 83, вир. М. Дурбенъ, Гробин., Курл. 

Мейерсонъ Самуиль Тосиф. 51 Л. 74. (Горл., ушн. и нос.) н. с., вп. Варшава. 

Мейеръ Ал-дръ Ал-др. 56 Л. 80, впр. Варшава. 

Мейеръ Ал-дръ Карл. 42 Л. 74. Жел.-дор. вр. М. Болдераа, Рижек., Лифл. 

Мейеръ Герм. Эдуар. 49 Д. 80 к. с. Частн. сл. Рига. 

Мейеръ Гуго Фед. 61 Л. 88. Прих. вр. Им. Даккеръ, Валк., Лифл. 

Мейеръ Ив. Карл. 63 Л. 90 н. с. Завфд. псих. отд. губ. зем. бол. Петрозаводск. 

Мейеръ Ив. Федор. 77 Л. 901. Зем. вр. с. Гремячее, Воронеж. 

Мейеръ Ив. Юшщев. 58 Д. 83. (Акуш. и жен.). Вр. жен. гим. и пр.-доп. ун. Юрьевъ, „иифя. 

Мейерь Карль Готлиб. 66 Д. 90. впр. Либава, Гробин., Курл. 

Мейеръ Теод.-Авг.-Вильг. Людв. 35 Л. 74, впр. Венденъ, Лифл. 

Мейерь Эдуардъ Фед. 35 Д. 61 с. с. (Акуш.). Вр. инст. Нолтава. 

Мейкляръ Владим. Мордк. 77 Д. 903, впр. Одесса. 

Мейксонъ Венам. Юмев. 63 Л. 89. (Глазн.), впр. Временчугъ, Полтав. 

Мейльманъ Нухимъ Ицков. 71 Л. 94, впр. Херсонъ. 

Мейнгардъ Ник. Андр. 6+ 1. 38 к. с. Дфлопр. канц. Управ. Придв. мед. ч., ном. 

главн. вр. Крестовоздвиж. общ. и дир. дфт. прюта. СПБ. 
Мейнегаузенъ Роб.`Карл. 61 Д. 89. (Вн.). Мл. вр. 84 пЪх. п. Хасавъ-Юрть, Терск. 

Мейстеръ (фонъ) Валер. Эдуар. 61 Л. 89 к. с. Ст. орд. воен. госи. Вильна. 

Мейестеръ (фонъ) Эрн. Аркад. 60 Л. 93 н. с. Вр. реальн. уч. Ровно, Волын. 

Мейтуеь Менд. Михел. 68 Л. 97. (ДЪт., ушн., горл. и нос.). впр. СПБ. 

Мейтусъ Ушеръь Шлом. 70 Л. 95. (Вн. и нерв.), впр. Елисаветградъ, Херс. 
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Меклеръ Арт.-Эрн.-Фридр. Тог. 70 Л. 97 к. а. Мл. вр. 98 пфх. пол. Двинскъ, Витеб. Д. В. 
Меклеръь Лейба Симон. 73 Л. 900, впр. СПБ. 
Мелеги Евген. Иван. 67.Л. 900. (Вн. и дфт.), впр. Москва. . 
Меленфельдь Юрий Эраст. 43 Д: 67 с. с. Ст: орд. Петропавл. бол. СПБ. 
Мелешинъ Мих. Ант. 64 ДЛ. 91 н. с. Гл. вр. общ. Кр. Кр. Воровежъ. 
Мелешко Ал-дръ. Флоран. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Макарово, Новохоп., Ворон. Д. В. 
Мелешко Роб. Флоран. 70 С. 93 к. а. Орд. губ. зем. бол. Пермь. 
МелибЪевъ Петръ Ив. 68 (/. 95. Зем. вр. С. Измайлово, Арзамас., Нижетор. 
Меликовъ Ив. Гобиф. 45 Д. 73 с. с., впр. Чита. 
Меликовъ (князь) Никол. Михайл. 69 Л. 900, впр. Баку. 
Меликъ-Ахиджановь Леон. Султан. 75 Л. 901. Вр. Зангезурскихъ зав. Каларсвй з., 

Занг., Елисаветл. 

Меликъ-Бабахановъ Ватанъ Исаак. 64 Л. 88, впр. Шуша, Елисавети. 
Меликъ Бабахановь Мих. Исаак. 67 ДЛ. 93 к. а., впр. СПБ 
Меликъ Бегляровъ Герас. Бегл. 51 Д. 77 к. с. Ст. вр. Асландуз. рез. п. бат. Юлисаветполь. 
Меликъ-Мурадовъ Караи. Степ. 65 С. 91 к. а., вир. Баку. | 
Меликъ-Мурадовъ Ник. Кеворк. (Егор.) 60 Л. 86 к. с. Гор. вр. Шуша, Елисаветпол. 
Мелижь Шахназаровъ Тигр. Аветис. 63 Л. 89. (Хир. и гин.), впр. Баку. 2 
Меликьянць Арменакъ-Оганджан. 75 Л. 900. У. вр. с. Акута, Даргинск., Датестан. Обл. 
Мелиховъ Ал-дръ Ефим. 60 Д. 86 к. с. Вр. резерва Квантунск. Обл. Д. В. 
Мелиховь Андр. Мих. 69 ДЛ. 96 к. а., впр. Москва. 
Мел1оранск!й Пав. Вас. 66 Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. В.-Кит. ж. д. ? 
Мелкихъ Ал-дръ Ал-др. 72 ДЛ. 97 к. а. Сверхшт. лабор. унив. Казань. 
Мельгуновь Ник. Сем. 67 Л. 93 н. с. Зем. вр. Сапожокъ, Рязан. 
Мельниковъ Алекс. Вас. 62 Л. 87 н._с. Гор. сан. вр. Севастополь. 
Мельниковь Ал-дръ Евламп. 75 Л. 98. Мл. вр. 173 пЪфх. пол. Черкассы, №ев. Д. В. 
Мельниковь Ал-дрь Петр. 72 Л. 98. (Глаз.). Зем. вр. Д. Сербиновка, Пирят., Полт. 
Мельниковъ Григор. Федор. 72 Л. 900. Орд. клин. ун.’ Одесса. 
Мельниковъ-Разведенковъ Ник. Федот. 66 ДЛ. 89 к.с. Проф. ун. Харьковъ. 
Мельникъ Евген Яковл. 71 Л. 900, вир. К!евъ. 
“Мельникь Ник. Малв. 30 ЛД. 55 к. с. С. Оробьи,: Лубен., Полтав. 
Мельниченко Влад. Ал-др. 62 Д. 87 к. а. Сел. вр. М. Колки, Луцк., Волын., 
Мельцарекъ Влад. Людв. 60 Л. 88 к. с. впр. (Симферополь. 
Мельцеръ Абр.-Каср. Шлюм. 67 Л. 97. Общ. равв. Климовичи, Могил. 
Мемореюй Ник. Ник. 45 Д. 75 к. а. Орд. Басм. бол. и чл. Елиз. благ. об. Москва. 
Менгель Карль Петр. 68 Л. 94, вир. Рига. 
Менде Пав. Генр. 71 Л. 96. Больн. вр. Имфн. Гроссъ-Экау, Баус., Курл. 
Менде Романъ Ал-др. 78 Л. 903. Асс. глазн. леч. Реймерса, Рига. 
Мендельсонъ Ал-дръ-Адол. Людв. 65 ДЛ. 91 в. с. Орд. бол. Св. Пантелеймона. СПБ. 
Мендельсонъ Викт. Петр. 61 ДЛ. 88 к. с. Ст. вр. 15 Донск. каз. п. Томашевъ, Любл. 
Мендельсонъ Дав. Михел. 59 Д. 87 н. с. Зем. вр. Богодуховъ, Харьк. 
Мендельеонъ Мих. Яков. 39 Л. 66. (Вн.) к. с. Вр. сиропит. дома. Иркутскъ. 
Мендельсонъ Мориць Эмман. 53 Д. 84. (Нерв.). Прив. доц. унив. СПБ: 
Мендельсонъ Фесель Герш. 60 Л. 85, впр. Ковна. Д. В. 
Менделфевь Дм. Ив. 51 Л. 15 с. с. Жел. дор. вр. и деж. вр. при Дир. И. театр. Москва. 
Менделфевь Ник. Ив. 60 Д. 84 с. с., вир. С. Петропавловка, Бердян., Тавр. Д. В. 
Мендлинъ Ал-дръ Ник. 65 Л. 90 т. с. Пом. податн. инсп. Моршанскъ, Тамб. 
*Мендь Ал-дръ Ал-др. 12 ДЛ. 36 д. с. с. СПБ. 
`Менжинсктй Фед. Мих. 40 ДЛ. 67 к. с., впр. Дубно, Волын. ыы 
Менжинсмй Янъ Янов. 68 Л. 96. (Кож., вен. и моч.). Асс. бол. Св. Лазаря. Варшава... 
Ментовъ Ал-др. Никол. 77 Л 900, вир. Плоцкъ. 
Ментовь Ал-дръ Фед. 31 Л. 56 к. с., впр. Владикавказъ. 
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Ментонъ Ив. Ив. 26 Л. 55 к. с., впр. Лаишевъ, Казан. . 

Ментовь Ник. Ник. 67 Д. 96. Зем. вр. Д. Власово, Волокол., Мос. 

Менцель Влад. Пав. 73 1. 97. Фабу. вр. Гусевская фабр., Меленк., Влад. 

Менциковскй Абель Лейб. 71 Л. 95. Зем. вр. С. Тойма, "Сольвыч., Волог. 

Менчинсый Ал-дръ Теофил. 74 .7. 901. (Хир. и дфт.) впр. Ялта, 

Менчинекй Владим. Теофил. 76 Л. 903. Зем. вр.. Чернь, Тул. 

Менчиць Мих. Амврос. 61 .Г. 88 т. с. Зем. вр. С. Ярославка, Козелец., Черниг.` 

Менчковекй Вацл. Ив. 63 Л. 94. (Вн.), впр. Варшава. 

Меньшиковь Ал-дръ Ник. 71 Л. 97. Орд. хир. кл. Томскъ. 

Меньшиковъ Алекс. Сем. 54 Л. 83 к.с. Зем. вр. С. Нижне-Петропавловское, Шадрин. Перм. 

Меньшиковь Викт. Конст. 74 Л. 98. (Ви. и дЪт.). т. с. Орд. клин. унив. Казань. 

Меньшиковъ Митроф. Ал-др. 57 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. С. Паданы, Повфнец., Олонец. 

Меньшовъ Викт. Яков. 59 Д. 85 к. с. Ст. вр. 10 фл. эк. Кронштадтъ. 

Меписовъ Леонъ-Ст. Ив. 70 Л. 

Меписовъ Яковъ Иван. 74 Л. 903. Орд. Ольг. пов. инст. Тифлисъ. 

Мергель Вячесл. Конст. 62 Л. 93, вир. Ростовъ, Донск. 

Мережинекй Максимъ Ив. 72 Л, 902, У. вр. Соколка, Гродн. 

Мережковскай Серг. Серг. 68 Л. 93. Св. асс. Ботан. Каб. В.-Мед. Акад. СПБ. 

Мерейнееъ Григ. Марк. 71 ДЛ. 95. (Вн./’ и дфт.), вир. Ростовъ, Донск. 

Мержеевеклй Ив. Пазл. 39 Д. 61. (Псих. и нерв.) тайн. с. Чл. сов. дома призр. душ. 
бол. и Совфш. Чл. Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Мережеевский Ив. Семен. 79 Л. 904. (Хир.) Асс. хнр. отд. гор. бол. Св. Мари Маг. СПБ. 

Мержинеюй Здисл. Ант. 61 С. 83, вир. Здунска Воля, Сфрадз., Калиш. 

Мержмевекий Влад. Тосиф. 48 Д. 64 (Акуш.) д. с. с., впр. Аренебургъ, Эзел. ‚ идя. 

Мерингь Логинъ Логин. 40 Л. 63. (Вн.) с. с., впр. Кевь. (Упр. Гл. Врач. Инсп.). 

Мерингъ Мих. Мих. 72 Л. 96 к. а., вир. СПБ. 

Меркель Юл-Кондратъ Кодр. 37 Л. ва сс. Гор. вр. Калишъ. 

Меркинъ Лазарь Ильичь 63 Д.38. (Акуш. и гин.), вар. Могилевъ (губ.). 

Мерклейнъ Дмит.-Эмил.-Юлй Казим. 66. Л. 95. Зем. вр. С. Берново, УоВИВЫ Тверск. 

Мерклинъ Авг. Людв. 55 й 19. (Псих.), впр. Рига. 

Мерковь Солом. Тонаии. 64 Л. 90. (Хир.), вир. Москва. 

Меркуловичъ Аввах. Алекс. 76 Л. 900. Ма. вр. 1 Турк. арт. бр. Ташжентъ. 

Меркуловъ Ал-дръь Ник. 69 Л. 94. Ст. вр. губ. зем. бол. Воронежъ.” 

Меркульевъ Пав. Фед. 67 Д. 93 н. с. Дум. вр. СПБ. 

Меркушевь Ал-дръ Вас. 62 Л. 86 н. с., вир. Кутаисъ. 

Меркушевь Валерй Аполлин. 76 Л. 901. Мл. вр. 2 фл. эк. Кроиштадтъ. 

Мертваго Конст. Павл. 55 Л. 79 с. с. Ст. орд. 06. сест. Кр. Кр. и вр. реал. уч. Севастон. 

Мертенсъ Левъ-Ал- дръ Южев. 66 Л. 91. (Кож. и вен.) к. а. Вр. техн. уч. Саратовъ. 

Мерць Эдуардь Фед. 55 Л. 82, вир. Полтава. 

Мерць Ал-дръ Ив. 68 Д. 93 н. с. Св. вр. амб. лечеб. при 06. Св. Евгеви. СПБ. Д. В. 

Мерчансь!й Владим. Владим. 73 Л. 99 к. а. Мл. вр. 108 пъх. и. Гродна. 

Мершь Готлибъ Генр. 56 Д. 80. (Акуш. и жен.) с. с. Мл. вр. Маршн. бол. СПБ. 

Мерь Шахнель Янкелев. 65 Л. 91, вир. М. Посволь, Поневфж.. Ковен. 

Мерьенсонъ Оайвишь Шабер. 71 Л. 98. (Вн., горл. и уш. ), впр. Ялта, Тавр. 

Месмахеръ Фед. Егор. 37 Л. 61 с. с., впр. Ошмяны, Вилен. 

Мессаронгь Петръ Ив. 61 Д. 85 с. с. Врач. Инсп. Томскъ. 

Месеингъ Сигизм. Владисл. 79 Л. 902. (Вн. и нервн.), вир. Варшава. Д. .. 

Месхи Серг. Иракл. 62 Л. 89, впр. С. Кюрдамиръ, Шемах., Бакин. 

Металловъ Влад. Ив. 58 Л. 83 н. с. Зем.. вр. БФлевъ, Тульск. 

Метальниковъ Ал-дръ Мих. 71 Л. 900. Зем. вр. С. Лоиуховка, Камыш., Сарат. 

Метевсьйй Ник. Никтопол. 73 Л. 99. Мл. вр. 3 финл. стр. пол. Выборг. 

Метельекй Зах. Аввакум. 51 Л. 716 с. с., вир. Москва. 
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Метельскай Конст. Дмит. 60 Л. 88 н. ©. Сел. вр. С. Потокъ, Канев., Каев. 

Метлинъ Пав. Ив. 61 ДЛ. 86 к. с.` Ст. вр. 125 иЪх. пол. Ровно, Волынск. 

Меттро Евген. Альфр. 69 Л. 94. Зем. вр. Керенскъ, Пензенск. 

Метть Сем. Григ. 61 Д. 87 к. с. У. вр. деодося, Таврич. 

Меттъ Солом. Герш. 48 Л. 14 к. ©. Вр. гимн. М. Златополь, Чигир... Кен. 

Метцлеръь Адольфъ Фед: 31 Д. 56 д. с. с. Гл. докт. Петроп. бол. СПБ. 

Метннеръ Георг. Дан. 62 ДЛ. 93 к. с.. Ст. вр. 3 фл. эк. Кронштадтъ. 

Мехелинъ Конст. Адол. 62 Л. 90 к. а. Вр. Финл. жел. дор. СПБ. | 

Мехмандаровь Абдулъ-Керимъ Мустаф. 53 Л. 77 с..с. У. вр. Шуша, Елисаветлол. 

Мехмандаровъ Влад. Ал-др. 56... 79 к. с. Зав. вр. Уроч. г. Куть, Верхне- 
днфпров., Екалериносл. 

Мечинек!й Францъ Франциск. 69 Л. 94, впр. Пос. Хоржеле,  Прасныш.. Члоцк. 

*Мечь Пав. Ник. 16 Д. 36 к. с. Москва. 

Мепгь Абрамъ Самуил. 70 Л. 99. (Вн. и хир.), впр. Варшава. 

Мещеринъ Ник. Ник. 78 Л. 904. Мл. вр. 2 Турк. стр. бат. Ташкентъ. 

Мещерек1й Влад. Алекс. 80 Л. 904, впр. Москва. 

Мещеревый Герм. Ив. 74 Л. 98. (Кожн.). Орд. клин. ун. Москва. 

Мещерсекй Изв. Макс. 73 Л. 901, впр. Саратовъ. 

Меводенъ Вячесл. Алекс. 73 Л. 9б к. а., Гор. сан. вр. Херсонъ. 

Мееодъевъ Ник. Влад. 69 Л. 97 т. с. Гор. вр. Архангельск. 

Изареуловъ Мих. Егор. 70 Л. 95. (Вож.). Завфд. гор. леч. Тифлиеъ. 

Мигай Мих. Тоснф. 54 Д. 82 к. с. Зем. вр. С. Ухта, Вытегор., Олонеи. 

Мигай Фед. Идларюн. 75 Л. 98 к. а. Мл. вр. 120 изх. пол. Минскъ. ДД. В. 

Мигдалло Франць Августин. 61 ДЛ. 91 н. с. Ма. вр. отд. ЕО ЗА Е. 

‚® Шигринъ Ник. Степ. 44 Л. 71 с. с., впр. Харьковъ. 

Мигулинъ Вас. Стен. 41 Д. 66 с. с.. вир. Мевуъ. 

`Мигулинъ Дмит. Алекс. 76 Л. 99. (Хир.), вир. Одесса . , 

Милдендорфъ (фонъ) Максъ Ал-лдр. 61 Д. 88. (Глазн.), впр. Ревель. 

Мидовь Лука Мих. 35 С. 59 т. с., впр. Одесса. 

Мизгеръ Франць Ив. 49 Л. 73. Жел. дор. вр. Д. Прушковь, Варщав. 

Мизеровъ Матв. Ив. 54 ДЛ. 79 к. а. Зем. вр. и вр. промыш. учил, Красноуфимскъ, Пер. 

Мизучь Пейсахь Монс. 63 Л. 91, впр. Ялта, Таврич. 

Микаберилзе Конст. Тосиф. 66 Л. 93 н. с. М1. вр. бр. погр. стр. Кутаисъ. . 

Микалюкинъ Ал-дръ Петр. 72 Л. 98 в. а. Мал. вр. ‘воен. лазар. Скерневицы, Варшав. 

Миквиць (фонъ) Вильг. Вильгельм. 72 Л. 99, вир. С. Луггенхузенъ, Везенб., Эстл. 

Миквицъ Вольд. Вольд. 64 Д. 91, впр. Зам. Ренгенъ, Юрьев., Лифл. 

*“Миквицъ (фонъ) Евген. Христоф. 74 Л. 99. Ревель. 

Миквиць Эдуардъ Федор. 63 Л. 89, впр. СПБ. - 

Миклавь Эдуардъ Клав. 71 ДЛ. 98. Вр. тор. учил. Лемзаль, Вольмар., Лифл. 

Миклашевекий Болес. Стан. 56 Л. 84 н. с. Зем. вр. и вр. жен. прог. Духовщина, Смол. 

Миклашевнек Валентй-Лука Валентьев. 68 Л. 93. (Вн.), вир- Варшава. 

- Миклашевекй Мих. Матв. 62 Л. 93 н. с. У. и тюр. вр. Городокъ, Витеб. 

Миклашевек:й Потрь Петр. 67 Л. 95. (Жен. и дЬт.), вир. Ялта, Тавр.. 

Микоша Болесл. Ант. 49 Л. 76 к. с. №ел. дор. вр. Полтава. 

Микужуь Франць Ант. 67 ЛД. 96, впр. М. Шькуды, Тельш., Ковен. 

Микулинъ Дмит. Фед. 55 Д. 80 к. с. Гор. и зем. вр. Городище, Пензен. 

Микулинъ Иванъ Прокоф. 40 Л. 61 с. с. Управл. аки. сбор. Ковна. 

Микулинъ Платонъ Никол. 73 Л. 96. Зем. вр. С.>Влахернское, Московек. 

‚Микулинь Фед. Никит. 58 Л. 85 к. с. Мл. вр. кад. кори. Сумы, Харьк. ь 

Микуловек!й Конст. Конет. 68 Л. 93 н. с. Тымовский окр. вр. С. Рыковское, 0. Сахалинъ. 

Микульсвк!й Адольфъь Ив. 32 Л. 61 с. с., впр. Ковна. 

Микульск!й Ал-дръ 'Геод. Стеф. 74 Л. 900, впр. Им. Глубокое, Лидск., Вил. 
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Микульсвй Ант.-Фел. Карлов. 72 Л. 99. (Нервн.), впр. `Каевъ. 

Микульекй Вильг. Октав. 69 Л. 99, впр. Дрисса, Витебск. 

Микульек!й Генр. Вас. 33 Л. 61 к. с.. впр. Вильна. 

Микульсый Генр. Франи. 64 Л. 89 впр. М. Василишки, Лидек., Вилен. = 

°Микульск!й Стан. Адольф. 58 Л. 85. (Сиф.) н. с. Вр. Врач. Полиц. Ком. Варшева. 

Микусонъ Перецъ Лейб. 66 Л. 901. Зем. вр. С. Чернавскъ, Елецк., Орлов. Д. В. 

Микуцьй Викент. Тезекил. 54 Л. 78 к.с. Ст. вр. 217 Кромск. рез. пзх. бат. Тамбовъ. Д. В. 

Микуцк1й Ксавер Георг. 30 Д. 57. (Вн.) вир. М. Терновка, Гайсин., Подол. 

Микуцкй Тадеупть Сигизм. 76 ЛД. 903. Зем. вр. С. Штеповка, Лебедин., Харьк. 

Микуцъ Эдмувдъ Макеимил. 58 Л. 86 к. с. Ст. вр. 3 защ. кав. пол. Кирсановъ, Тамбов. 

Миквнинъ Матв. Егор. 79 ./. 904. Зем. вр. С. Радичи, Рославльск., Смоленск. 

Милавинъ Федос. Ал-др. 55 ДЛ. 19 Е. с. Ст. вр. 4 куб. пласт. бат. Кутаисъ. 

Милаевекй Пав. Петр. 62 Д. 89 к. с. Ст. орд. Никол. воен. госп. СПБ. 

Милановь Влад. Ник. 65 Л. 91. Жел.-дор. вр. Москва. 

ИМплашевичъ Витольдъ Стан. 70 Л. 96 н. с. Мл. вр. 41 иЪх. пол. Дубно, Волын. Д. В. 

Милашевекй Болесл. Ант. 69 Л. 93 н. с. Жел.-дор. вр. Асхабадъ. 

Милашевекй Францъ Людв. 76 Л. 903, впр Лудцкъ, Волын. 

Милевекй Болесл. Генрих. 76 Л. 901, вир. СПБ. 

Малевекй Конрад. Иппол. 70 Л: 98. Вр. гор. больн. Одесса. 

Милевек! Степан. Ник. 58 Д. 84. (Акуш.) к. с. Ст. вр. 139 пёх. пол. Егорьевскъ, 
Рязанск. Д. В. 

*Милейко Андр. Вас. 28 Д. 53 тайн. с. Севастополь. 

Миленбахь Ив. Матв. 60 Л. 88, впр. Ново-Гулбен., Валк., „Гафл. 

Милендерь Ив. Гансов. 66 Д. 93. Орд. губ. зем. бол. Пенза. 

Миленковичъ Христоф. Ив. 47 Л. 73 к. с. У. вр. Коротоякъ. Воронеж. 

Милидфевъ Викторъ Васил. 78 Л. 901, вир. Саровская пустынь, Темниковск, Тамб. 

Миллереонъ Тог. Пет. 70 Л. 97, впр. Вальъ, Лифл. 

Миллеръ Ал-дръ Ив. 65 Л. 94 к. а. Жел. -дор. вр. С. Окуловка, Крестец.. Новгор. 

Миллерь Ал-дръ Фед. 64 Л. 88. (ДЪт.) с. с. Мл. вр. Воси. Д. СПБ 

Миллеръ Андр. Яковл. 69 Л. 93 н. с. Вр. при вице-конс. Сеистанъ. 

Миллеръ Валент. Виктор. 74 Л. 901. (Хир.), вир. Одесса. 

Миллеръ Валеранъ-Стан. Стан. 34 Д. 60 тайн. с. Конс. Максим. леч. СПБ. 

Миллеръ Викт. Оттон. 65 Л. 92. Зав. вр. Любимовсюй зав., Сужан., Курск. 

Миллеръ Витажй Яковл. 58 Д. 82. (Акуш.) с. с. Репетит. (онъ же доц.) род. зав. СПБ. 

Миллеръ Ив. Хриспан. 26 ДЛ. 48 с. с. СПБ. 

Ивллеръ Пав. Петр. 71... 97 к. а. Мл. вр. 51 драг. пол. Орелъ. Д. В. 

Миллеръ Самунль Абр. Ефр. 76 ДЛ. 99. (ДФт.), вир. Екалеринославъ. 

Миллерт Эдуар. Эдуар. 65 Д. 91. (Вн.) н. с. Мл. вр. 54 ифх. пол. Кишиневъ. Д. В. 

Милль Лейбъ-Лаз. Ицков. 73 ДЛ. 98. (Вн.), вир. Рига. 

Милляуерь Ив. Богд. 35 ДЛ. 65 к. с., вир. Вильна. 

Миловзоровъ Ал-дръ Павл. 52 Д. 78 с. с., вир. СПБ. 

Миловзоровь Мих. Аполин. 45 Л. 78 к. с. Ст. вр. 32 фл. эк. Севастополь. 

Миловидовъ Ал-дрь Ник. 49 ДЛ. 19 к. а. Зем. вр. Бисертсый заз., Красноуфим., Перм. 

Миловидовъ Ал-дръ Цетр. 58 Л. 76 к. с., впр. Казань. 

Миловидовъ Алекс. Фед. 40 Л. 64 с. с. Вр. Мар. жен. учил. Екатеринодаръ. 

Миловидовъ Дмит. Алекс. 67 Л. 94. н. с. Сел. вр. Тюмень, Тобол. 

Миловидовъь Мих. Алекс. 54 Л. 80. (Вн.) н. с. Вр. част. ж. гим. Москва. 

Миловидовь Мих. Фед. 49 Д. 15, д с. с. Гл. вр. воени. госи. Кевъ. 

Миловидовъ Ник. Ив. 40 Д. 6+ с. с., впр. Вязники, Влади. ° 

Миловидовъ Плат. Алекс. 72 Л. 98 К. а. Сел. вр. С. Юргинское, Ялутор., Тобол. 

Миловсвый Ив. Ал-др. 53 ДЛ. 76 с. е. Див. вр. 2 Кавк. каз. див. Эривань. 

Мнлодровек!й Стеф., Раймундъ, Войцфх. Казимр. 77 „1. 904. (Вн.), впр. Варшава. 
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Милонаеъ Спирид. Ник. 55 СД. 82 к. с. Ст. орд. морск. госп. СПБ. 

Милославевк1й Вольфъ Абрам. 76 Л. 903, впр. Юевъ. 

Милославекй Моркь Абр. 63 Л. 87 н. с. Зем. вр. С. Игнатьевка, } Марупол., Нкатеринося. 
Мнлославсьлй Мих. Вас. 65 Д. 91. (Д%т.) в. в. Пом. Вр. Инет. Томскъ. 
Милославекй Мордка Моис. 70 Л. 94, вир. Пос. Сентлеръ, 9еодос., Тавр. 
Милотворсекй Ив. Ал-др. 55 ДЛ. 82 с. с. Гор. вр. Нижн-Новтородъ. ° 
Милотворскй Ив. Мих. 48 Л. 15 н. с. Зем. вр. С. Сельковичи, Масальск., Калуж. 
Мнлушевъ Аванас. Словов. 69 .Д. 904, впр. СПБ. 

Милый Мих. Ильичь 51 Л. 77 к. а. Вр. гор. уч. Таганрогь, Донск. 

Мильмань Мопс. Самуил. 67 Л. 93. (Нерв. и сиф.), впр. Одесса. 

Мильекй Тих. Коист. 70 Л. 96. т. с. Зав. вр. С. Рубежное, Волчанск., Харьковск. 
Мильтоновъ Тих. Ник. 12 Л. 97 к. а. Мл. вр. 8 рез. бат. Красноволскь, Закасп. 
Мнлфевь Фед. Фед. 55 Д. 77 с. с. Врам. Инсп. и чл. Сов. дома трудолюб. Рязань. 
*“Милютинъ ') Андр. Ник. 55 ДЛ. 86 к. а. Клевъ. 

Минаевъ Вяч. Харит. 57 ДЛ. 82 с. в. Предсёл. Уфздн. Съфзда. Шадринскъ, Перм. 
Минаевъ Никиф. Поталг. 60 Л 88. (Кох. и сиф.) к. с. Консул. Юево-Кирил. богоуг. зав. Клевъ. 
Минаевъ Филагрй Никанор. 67 Л. 98. Зем. вр. С. Озерки, Сарат. . 
Минаковь Петръ Андр. 65 Д.. 91 к. с. Ироф. унив. Москва. . 
Минась-Вартанетовь Ефремъ Лазар. 60 Л. 87. (Вн.), вир. Баку. 

Миндлинъ Абр. Наз. 61 ДЛ. 89. (Хир. и дфт.) н. с. Асс. клин. инст. Ел. Пав. СПБ. 
Миненковъ Плат. Вас. 44 ДЛ. 68 к. с. Окр. вр. Новочеркаскъ. 

Млпнинзонъ Т0с. Яковл. 74 Л. 99, впр. Курскъ. 

Мининъ Днат. Викт. 51 Л. 77. (Хир.) д. с. с. Гл. вр. Никол. в. госп. и Вр. кон. По 06. СПБ. 
Млнинъ Петръ Петр. 55 Д. 78 к, с., впр. Москва. 

*“Минкевичь Ал-дръ Игнат. 22 Л. 47 д. с. с. Тифлисъ. 

*Минкевичь Викт. Адам. 87 ДЛ. 62 д. с. с. Варшава. 

Минкевичь Геормй Казим. 61 Д. 88 к. с. От. вр. 2 Туркест. арт. бригады. Асхабадъ. 
‚ Минкевичъ Паэт. Войц$х. 61 Л. 94, впр. Варшава. 

Минкевичь Мих. Ант. 58 Д. 88. (Вн.), впр. Вильна. 

Минковь Минько Недковичь 79 Л. 903. Зем. вр. с. Старый Дворъ, Владим рек. 

Мино Ник. Мих. 69 ДД. 95 н. с. Мл. вр. 35 арт. бр. Рязань. Д. В 

Миноръ Лаз. Солом. 55 Д. 79 с. с. Конс. Яузск. и Басман. отд. бол. чернор. Москва. 
Минеюй Петръ Ромуальд. 64 Д. 93, (Кож., вн., моченол.) Вр. 1-го женск. прюта, р 
Минхъь Алекс. Петр. 66 Л. 94. Зем. вр. Саратовъ. 

Минцерь Адамъ Ал-др. 67 Л. 95, вр. Варшава. 

Минцъ Венам. (Сем.) Шолом. 59 Л. 871 н. с. Мл. вр. 83 пфх. п. Дешхагаръ, Дагест. 
Минцъ Влад. Мих. 72 Д. 95. о Амбул. вр. Ст.-Екатер. бол. Москва. 

Минцъ Гершъ 'Абр. 58 Л. 89, впр. 

Минцьъ Дав. Львов. 62 Л. 87. (Вн.), ее Варшава. 

Миняковъ Ив. Фед. 24 Л. 44 к. с. У. вр. Хвалынскъ, Сарат. 

Минятть Еторъ Леонид. 47 Л. 69. (Вн.). впр. Симферополь. 

Мираковъ Влад. Арт. 73 Л. 99, вир. Тифлисъ. 

Мираковь (Миракянць) Ив. Артем. 66 Л. 94 к. а., вир. Ставрополь (губ). 

Мирамъ Ив. Ив. 53 Д. 71, вир. Рига. 

Мирамъ Копст. Рудольф. 74 Л. 902, впр. Клевъ. 

Мирзоевь Арсен. Григ. 55 Л. 79 н. с. Жел.-дор. мы Елисаветполь. 

Мирзоевь Яковь гор. 72 Л. 902. Зем. вр. Сл. Варваровка, Бирюч., Ворон. 
Миримановъ Мих. Монс. 58 Л. 81 с. с. Окр. вр. Батумъ, Кутаис. 

Миркинь Лейбл Зальмам. (Левъ Солом.) 72 Л. 97. (ДФт., гор. и уш.). Гор. ‘вр. Ставр. губ. ). 
Миркин Солом. Гершон. 75"Л. 900. Сел. вр. С. Яндыки, Астрах. 





1) Отпускь лекарствъ по рецептамъ этого врача воспрешается. 
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`Мирлесь Хаим. Мошк. 49 Д;:: 15. к. с. Ст. вр. .6 Турк. стр. бат. Самарвандьъ. . 
Мирмельштейнъ Исаакъ Исаев. 56 Л. 83 к. с. Сел. вр. С. Ср.-Ахтубинское, Царев., Астрах. 
Мировичь Алекс. Конст. 57 Л. 83 к. с. Ст. вр. 173 пБх: п. Черкассы, Юев. 
Мировскй Емел. Виктор!ан. 60 Л. 86. Зем. вр. М. Фолешты, БФлец., Бессар. 
Миролюбовъ Викт. Павл. 70 Л. 96 т. с. Прозект. унив. Томскъ. 

: Миролюбовъ Конст. Ник. 59 Д. 85 к. с. Ст. вр. 15 пфх. п. Рфин. штабъ, Ломж. 
Мироновичъ Вас. Вас. 55 Д. 84. (Кож. и сиф.) н. с. Орд. губ. зем. бол. Полтава. 
Мироновичъ Конст. Ильичь 53 Л. 80 к. с. У. вр. Балта, Подол. . 

`Мироновъ Анат. Алекс. 70 Л. 901. Мл. вр. 22 пъх. п. Нижегород. штабъ; Ломж. -х. 
Мироновъ Андр. Макс. 64 Л. 87 к. с. Ст. город. вр. Харьковъ. 

Мироновъ Матв. Макс. 60 Д. 84. (Акуш., жен. и дфт.) н. с. Орд. гор. Алекс. бол. У 
Мироновь Мих. Мих. 67 ДЛ. 93. Зем. вр. С. Старая Ситня, Серпух., Москов. 
Мироновь Никол. Ал-др. 78 Л. 902. Мл. вр. 29 фл, эк. Севастополь. 

Мироновъь Ник. Григ. 57 Л. 83. (Вн.) к. с. Ст. вр. 40 арт. бр. Несвижъ, Слуц., НО А. В. 
Мироновъ Петръ Мих. 62 Д. 81 к. с. Зем. вр. Егорьевскъ, Рязан. 

Мирончинковъ Ив. Дан. 70 Д. 98. к. а. Мл. вр. 122 иЪх. пол. Харьковъ. Л, В. 
УМиропольек!й Влад. Фед. 67 Л. 9+4 н. с. Пом. Врач. Инси. Красноярскъ. 
Миропольекй Исаакъ Арнольд. 78 (Л. 93. (Вен. и кож.), впр. Смоленскъ. 
Мпрославлевъ Алекс. Вас. 55 Л. 79 к. с. Полиц. вр. Москва. 

Мирошниковъ Ал-дръ Никол. 76 /. 901. Ма. вр. 143 иЪх. пол. Брянскт. 
Мирозиниченко Артем. Георг. 53 Л. 81. (Вн.) н. с. Мл. вр. дисципл. бат. Херсонъ. 
Миртовь Вас. Петр. 57 Л. 82 к. с. Ст. вр. окр. арт. склада. Москва. 

Мисевичъ Тадеушь Никод. 61 Л. 95. (Жен.), впр. Москва. 

Мисицей Ив. Степ. 74 Л. 900. (Вн. и нерв.). Вр.-асс. придв. мед. ч. СПБ. 
Мпелавеюй Ал-дръ Андр. 28 Л. 51 к. с. Зав. вр. Верхнеисетсюй зав., Юкатерннб., Перм.. 
Миславскй Ник. Ал-др. 54 Д. 16 с. с. Проф. ун. Казань. 
Миелавек!й Пав. Конст. 71 Л. 97. Орд. псих. отд. губ. ‘зем. бол.’ Владимфъ. 
Миславек:й Серг. Ал-др. 62 Л. 38 н. с. Горнозав. вр , Нейвиисьйй зав., Екатеринб., Перм. . 
ИМисеевичъ (Мюсюнаеъ) Карлъ Викент. 65 Л. 98. Зем. вр. С. Мошонки; Мешщов., Калуж. Д. В. 
Митаверъ Маркусъ Солом. 51 Л. 76 н. с., впр. Самаркандъ. 

Млтельлань Элья Кассел. 77 Л. 902, впр. Новорадомскъ, Петроковск. 

Миткевичъ Андр. Ал-др. 50 Л. 78 к. а. Почет. чл. Сов. дфт. приот. Москва. 
Миткевичъь Григ. Ал-др. 43 Д. 70. (Окух.) д. с. с.. впр. Д. Вербко Деревянна, Проск., Подол. 
Миткевичъ Ив. Ал-др. 41 Д. 67 к. с. Поч. Мир. Суд. Кролевецъ, Чернигов. 
Митникъ Петръ Елиф. 05 Д. 96 т. с. Гор. сан. вр. Владикавказъ. 

Митрашевск Я Паз. Владис. 59 4. 88, Эмельч. участк. вр. Новоградволын., Волын. 
Митропольекй Ив. Арсен. 34 Д. 62. (Вн., нерв.‘и дЪт.) с. с., впр. Москва. 
Митропольсый Мих. Мих. 75 Л. 908. Мл. вр. 34 В. С. стр. нол. Д. В. 
Митропольскйй Ник. Афан. 9 д Д. 76. (Вн.) с. с. Проф. ун. Москва. 

Митропольек!й Ник. Мих. 53 Ф. 171 с. с. Ст. вр. тюр. бол. и дома А. Демидова. СПБ. 
Митропольек!й Савва Алекс. 48 Л. 76 с. с. Ст. вр. Мих. арт. акад. и учил. СИБ. 
Митрофановъ Андр. Григ. 58 Л. 86 к. с. Зав$д. гор. бол. Владикавказъ. 
Митрофановъ Вас. Григ. 64 ДЛ. 89 к. с. У, вр. Телавъ. Тидл. 

Митрофановь Дмит. Вас. 37 Д. 60 д. с. с. Ст. вр. почтов. бол. и вр. гимн. Чел. Общ. СПБ. 
Мнтрофановь Ник. Степ. 68 Л. 95, впр. Н.-Новгородъ. Д. В 

`Митрофановь Пазв. Степ. 66 Л. 93. Частн. сл. Им. Анна, Бобр. Ворон. 
Миттельштедть Эд. Эдуард. 74 Л. 901. (Вн. и нервн ), впр. Лодзь, Петрок. 

Мифле Тосиф. Эдуард. 47 Д. 69 впр. Одесса. 

Михайловичь Живко Ристичь 67 Л. 96, впр. СПБ. (Сербя). 

Михайловичъ Ник. Авг. 71 4. 97 т. с. Жел.-дор. вр. В1евъ. 

Михайловск! Алдръ Ив. 61 Л. 91, впр. М. Ровное, Елисаветгр., Херсон. 
Михайловский Вевмам. Вас. 74 Л. 900. Мл. вр. кадр. бат. 48 арт. бр. Радинъ, СЗдл. 





Мнхайловь Ник. 


Михайловъь Ник. 


Жихайловь Ник. 
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Михайловеюй Ив. Пав. 67 д. Фак, а. „ Жел.-дор. вр. С. Богалово,. Маршн., Томск. 
Михайлонскй Ив. Пав. 64 ДЛ. 88 к. а. Зем. нач. Глазовъ, Вятск. ° 
Михайловек!й Ив. Петр. 73 Д. 99, Вр. резерва полев. воен. мед. инет. д. В. 
Михайловсый Мих. Исаев. 74 Л. 97, впр: Москва. 
Михайловск й Мих. Мих. 54 Л. 81. Зем. вр. С. Бол. Писажевка, Богодух., Харьков. 
Михайловенй Фед. Григ. 73 Л. 99. Зем. вр. С. Максимовка, Стерлитам., Уфим. 
Михайловекй Юлан. Игнат. 33 -7.. 58. (Вн.) н. с. Вр. дух. учил. Воронежь. 
Михайловекй Лковъ Ив. 55 Д. 83. (Сиф. и кож.) с. с. Конс. Максимил. леч. СПЪ. 
Михайловь Ал-дръ Варсоноф. 64 Д. 88. (Вн.). Св. орд. клин. унив. Харьковь. 
Михайловь Ал-дръ Мих. 60 Л. 86 к. с; Ст. вр. 41 драг. пол. Пинчовъ, №6лецк. 
Михайловь Ал-дръ Пав. 13 Д. 99. Жел.-дор. вр. Иваново-Вознес., ПГубюк., Владим. 
Михайловъ Ал-дръ Степ. 58 Л. 88 с. с. У. вр. Гори, Тифлис. 
Михайлову, Ал-дръ Филип. 76 Л. 900. .Вр. зем. бол. Наровчать, Пенз. 
Михайлову Анат. Ал-др. 57 Л. 82, впр. Харьковь. . 

_Михайловь Андр. Дмит. 60 ДЛ. 83, `(Вн. и нерв.), впр. Еленз,, Ор тов. 

" Михайловъ Андр. Федор. 75 Л. 98, впр. С. Семеновское` Ланпатное, Кинеие., Костр. 
Инхайловь Взс. Ал-др. 61 ДЛ. 84 к. с. Зем. вр. Слоб. Коломажъ, Валк., Харьк. 
Михайловь Викт. Мих. 64 Д. 88 к. с. Жел.-дор. вр. СПБ. 

Михайловь Влад. Тим. 51 Л. 81 к. ©. Ст. вр. | Лабин. кои. пол. Куб. каз. войск. Кол. 
р Еленендорфъ, Елисаветнол. : 

Михайловь Дмитр. Мих. 76 Л. 900. Вр. при пар.” мельн.. и муз. шк. Ростовь Донсх. 

Михайловъ Дмит. Фед. 56 /. 84 к. а. Дир. земск. фельд. шк; Харьковъ. 

Мнхайновь Ив. Вас. 62 Д. 88. (Сиф.) т. ©. Сверхит.. орд. Екатерин. бол. Москва. 

Михайловь Иьв. Петр. 69 Л. 95. (Вн. и дфт.), вир. СПБ.. 

МИпхайловь Тона Ив. 24 Л. 48 д. с. с., вир. Вятка. -. 

Михайловь Конст. Ал-др. 72 Л. 98. Вр. им. Ралли, Вано, Подол. 

Михайлов Конст. Ив. 61 ДЛ. 56 к. с. Жел.-дор. вр. Пенза. 

Учхайловь Мих. Дмитр. 71 Л. 96, т Владивостоку... 

Михайловь Мих. Петр. 63 Д. 89 к. с., впр. СПБ. .. 

Михайловь Мих. Фед. 67 Д. 94 н. с. Мл. вр. Михайл. крёп. ифх. бат. Батумь, Кугаис. 

Инхайловь Ник. Ал-др.. 60 Д. 88 к. с.. впр. СИБ. 

Михайловь Ник. Алекс. 68 Л. 93. Горнозав.` вр. Брянскт, Орлов. 

Михайловь Ник. Андр. 63 Л. 90 н. с. Орд. Никол. бол. РостовЪъ, Донск. 


Вас.`49 Л. 12. (Вн. и дЪт.) к с.. вир. В евъ. 
Ив. 68 Л. 95 к. а. Гор. ‘и. учил. вр. Вильна. 
Львов. 54 Д. 19 с. с. Пом. обл. вр. Владикавказъ. 


Михайловъ Ник. Макс. 58 Л. 82. (Сиф.) к.с. Мл.орл. Мар. бл. и св. вр. ремесл. шк. Москва, 


Михайлов Ник. Ник. 68 Д. 91. (Хир.) н. с. Ма. вр. 166 ифх. п. и пр.-доц. ун. В евъ. 
Мнхайловь Никол. Ник. 76... 902. Мл. вр. 212. пЪх. рфз. нол. Хереонъ. 
Михайловъ Ник. Степ. 53 С. 81 к. с. У. вр. Старобфльскъ, Харьк. 
Михайловь Ник. Фед. 49 Л. 78 т. с. Вр. гор. учиа. Москвй) . 

хай зовъ Петръ Ермол. 73 С. 99. к. а. Мл. вр. 2 Кавк. стр. бат. Тнфлисъ. 
Михайловъ Петръ Иван. 76..Л. 901. Мл. вр. 89 их. п. Ревель. Д. В. 
` Михайловь Петръ Нетров. 71.1. 95; впр. Москва. 
Михайловъ Серг. Ал.-др. 70 Л. 95. (Вн., дёт. и нерв.) т к. а. Уч. вр. Никол. жел. д.. 

причисл. къ М. П.. 0. 

Михайлов Серг. Ермол. 76 ЛД. 902. Мл. вр. Кавк. реёл арт, бр.. а 
Михайловь Серг. Ив. 72 > 96 н. с. Мл. вр. 162.н$х..нод; Могилевъ (губ.). Д. В. 
Михайловь Серг. Ив. 76 Л. 900. Вр.-асс. Алексаняр. бол. СПБ. и 
Михайловъ Серг. Мих. 66 Л. 90. Зем. вр. С. Скурыпгно- _Вазйльввокое, ия Моск. 
Михайловь (Серг. Фед. 66. Л. 93 к..с. Сг. вр. военн. лазар. „Кивиль- ри ъ. Закаст. 


Михайлопуло Георг. Конст. 64.Л. 98. Гор. сан. вр..Екалерийодаруь. .. 
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Михалевичъ Афан. Ив. 48 Л. 74, впр. Елизаветградъ, Херсон. 

Михалевичъ Ив. Ив. 56 Д. 83. (Вн.) к. с. Жел.-дор. вр. С. Галта, Анан., Херс. 

Михалевичъ Конст. Павл. 55 Л. 82. Зем. вр. С. Кельменцы, Хотин., Бессар. 

Михалевичь Филареть Степ. 56 Л. 84 к. а. Вр. уч. сем. С. Тихомль, Острож ‚, Волыи. 

Михалевекй Люшанъ-Нарц.-Конст. Клем. 36 . 60 н. с., впр. Варшава. 

Михалевекий Стан. Ив. 52 Л. 15 с. с. У. вр. Могилевъ, Подол. 

Михалевекй Фед. Ив. 60 ДЛ. 89. (Хир) н. с. Мл. вр. 49 пёх. нол. Севастополь. 

Михалевекй (Михалимек) Юдель Ицков. (Юмй Исаак.) 62 Л. 89. (Вн., ушн., горя. 
и нос.), впр. Ковна. Д. В. 

Михалевъ Ал-дръ Григ. 38 Л. 61. (Вн. и нерв.) с. с., вир. СПБ. 

Михалевъ Ал-дръ Иван. 73 Л. 900. Мл. вр. 175 пЪх. п. Умань, К1ев. 

Михалевъ Степ. Георг 64 Л. 94. (Вн.), вир. Екатеринодаръ. 

Михалкинъ Петрь Ник. 62. Л. 85 к. ©. Сверх. орд. губ. зем. бол. Нижнй-Новгородъ. 

Михаловичъ Мечисл. Эдуард. 16 Л. 901. (Дт. и вн.), впр. СПБ. 

Мнхаловек1й Адам. Кипр!ан. 27 Л. 50, вир. Пинчовъ, К$лец. 

Михаловсвй Ант. Феликс. 37 4. 61 н. с. Гор. вр. Желеховъ, Гарволин., СФдлец. 

Михаловекй Владим. Павл. 75 Л. 99. (Хир.) Св. асс. клин. ун. Юевъ. 

Михаловек!й Людв. Ив. 52 Л. 19 н. с., вир. Витебскъ. . 

Михаловек!й Сигизм. Юлевтер. 48 Л. 12 к. с. У. вр. Радинъ, СФдлец. 

Михаловеый Стан.-Ант. Франц. 43 Л. 71 н. с., впр. Ломжа. 

Михальежми Анг. Ант. 34 Л, 62 к. с., вар. Симферополь. 

Мнхальсь!й Ладисл. Людв. 65 Л. 93, впр. Радомъ. | 

Михальск1й Феликс. Ант. 69 Л. 95. Завфд. санит. анал. лаб. Каменецъ-Подольскъ. 

Михелевьъ Абр. Моис. 68 Л. 97, впр. Одесса. 

Михелиеь Альфр.-Андр. Владисл. 56 ./. 82. Св. вр. бол. С. Тоанна. „юблинъ. 

Михель Ив. Фед. 42 Л. 65. (Вн.) с. с. Консул. леч. Комит. нищ. СИБ. | 

Михельсонъ Авг.-Георг.-Эдуар. Георг. 66 Л. 95. к. а. Св. орд. Кузнец. бол. Иркутскъ. 

Михельсонъ Адол.-Вильг. Густ. 50 Д. 16 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Клисаветградъ, Херсоя. 

Михельеонъ Исид. Львов. 48 Л. 75 к. с. Жел.-дор. вр. Рига. 

ихельеонъ Лейба Солом. 65 Д. 93, впр. Либава, Гробин., Курл.. 

Михельсонъ Сем. Сем. 71 Л. 96 к. а. Мл. орд. Никол. военн. госп. СПБ. 

Михельсонъ Хаимъ Тоселев. 73 Л. 901, вир. пос. Крюковъ, Кременч., Полт. 

Михельсонъ Шая Лейба Михел. 73 Л. 900, впр. СПБ. 

Михельсон Эдуардъ Георг. 45 Д. 72 к. с. Ст. орд. морск. госп., вр. Ком. для разбора 
бродяч. женщ. и ‘вр. реал. уч. Кронштадтъ. , ыы 

Михельсонъ Эдуардъ Фридр. 61 Д. 87. (Псих.) к. а. Вр.-сцец. амб. леч. Никол. Ком. и 
вр. част. псих. леч. СПБ. 

Михельсъ Наланъ Яков. 46 Л. 71 т. с., впр. М. Лезне, Оршан., Могилев. 

Михинъ Пазв. Вас.`66 Д. 95. (Акуш. и жен.) н. с. Проф. ун. Харьковъ. 

Михлинъ Илья Госел. 72 Л. 97, впр. Рига. 

Михневичь Ив. Итнат. 61 Д. 85 к. с. Ст. вр. 1 Таман. пол. Куб. в. С. Каши, Закас. 

Михневичъ Леонт. Леонт. 57 Л. 85. (Вн. и 376.) т. с. Сверхшт. орд. гор. бол. Одесса. 

Михневичъ Стан. Казим. 50 Л. 76, впр. М. Поставы, Диснен., Вилен. 

Михневичь Янъ-Наполеонъ Фелищан. 70 Д. 97. (Хир. и вен.), т. с. вир. Вильна. 

Михновсый Анг. Ив. 63 Л. 96 н. с. Мл. вр. 131 ифх. пол. К евъ. Д. В. 

Михновъ Конст. Савв. 70 Л. 96 к. а. Жел.-дор. вр. Сумы, Харьк. 

Михновъ Серг. Дмит. 59 Д. 86 (Акуш.) с. с. Проф. унив. Юрьевъ, Лифл. 

Михфевь Ал-дръ Ал-др. 73 Л. 902. Зем. вр. Ст. Золотовская, Хопер., Дон. 

МихЪевъ Влад. Ник. 60 ДЛ. 85 к. с. Вр. зем. бол. Острогожекь, Воронеж. 

Мицинекй Болес. Ант. 33 Д. 63 к. а., впр. Херсонъ. 

Мицкевичъ Адамь Цезар. 69 Л. 96 т. с. Сверхшт. орд. гор. дётск. бол. Харьковъ. 

Мицкевичь Ал-дръ Ник. 65 Л. 95 к. а. Жел.-дор. вр. Минскъ. 
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Мицкевичь Витольдъ Ант. 62. 87. (ДФт.`. Вр.-конс. амб. леч. 06. Кр. Кр. Ковна. Д. В. 

Мицкевичъ Влад. 9ом. 60 Л. 89 т. с. Пом. окр. акц. н: М. Городище, Новогр., Минск. Д. В. 

Мицкевичь Дмит. Ив. 69 ДЛ. 97 к. а. Сел. вр. М. Клецкь, Слуцк., Минск. Е 

Мицкевичъ Пав. Ив. 65 ДД. 92 н. с. Мл. вр. 174 пфх. пол. Черкасы, `Кев. 

Мицкевичъ Серг. Ив. 69 4. 93, впр. Москва. | 

Мицкелюнасъ Ант. Франциск. 62 Л. 91. У. вр. Даниловъ, Яросл. 

Мицкунерь Лейба Яков. 53 Д. 84. Сверхшт. орд. Обух. бол. СПБ. . 

Мичинеръ Викт. Ив. 72 СТ. 97. к. а. Мл. вр. 139 пфх. п. Егорьевскъ, Рязан. Д. В. 

Иншвеловъ Ром.‘ Ив. +45 Д. 70 с. с, вир. Каменець-Подольскъ. 

Мишевек1й Станисл. Юзефат. 72 Л. 901, впр. Варшава. 

Мишенинъ Мих. Никол. 72 Л. 900. Зем. вр. С. Петровское, Стерлитам., Уфим. 

Мишинъ Ал-дръ Вас. 68 (Л. 94 н. с. Зем. вр. Слоб. Нов. Калитва, Острогож., Ворон. 

Мишинъ Ал-дръ Ив. 71 С. 97. Зем. вр. Дер. Сазоновка, Тимск., Курск. 

Мингинъ Ив. Кирил. 52 Л. 18 (Томеоп.) н. с. Москва. а 

Мишке Генр.-Южй Карл. 62 ФЛ. 90 н. с. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Ярославль. ` 

Мишневекй Влад. Григ. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. 6 стрфл. пол. Кфльцы. д. В. 

Миштовть Георг. Викент. 79 Л. 903. Мл. орд. Семен. военн. тосп. СПБ. 

Миштольдлъ Ант. Домин. 26 Л. 50 д. с. с., впр. Николаевъ, Херсон. 

Мищенко Ал-дръ Ив. 52 Л. 716. (Вн. и дфт.) к. с. У. вр. СПБ. 

Мищенко Петръ Тасон. 70 Л. 96 к. а. Зем. вр. Сл. Смольянинова, Староб., Харьк. 

Младенцевъ Яков. Ник. 75 Л. 99. к. а. Мл. вр. 11. фл. эк. Кронштадтъ. 

Млечко Владис. Казим. 55 ДЛ. 15. (Сиф. и кож.`, впр. Варанава. 

Млодзфевск!й Викент. Корнел. 60 Д. 86 н. с. Сверхшт. орд. Марин. бол. Москва: 

Мозвергаузь Борухъ-Бендемъ Абрам. 79 ./. ?, вир. Балта, Подольск. 

Могальникьъ Бор. Шимсон. 67 ДЛ. 96. Зем. вр. С. Новленское, Водогод. 

Могильда Влад. Андр. 73 Л. 98. впр. Москва. 

Могиляневк!й Алекс. Мих. 58 Д. 85. (Вн.) с. с. Пом. главн. вр. клин. военн. госи. СПБ. 

Могиляненй Григ. Григ. 34 4. 56 с. с. Сел. вр. Петропавловскъ, Акмол. 

Могутовъ Ал-дрь Мих. 15 Л. 99. к. а. Мл. вр. мфетн. лаз. Новгородъ. 

Модеетовъ Ал-дръ Андр. 57 1. 82 к. с. Пом. инси. студ. унив. Москва. 

Модестовъ Ал-дръ Дмит. 51 . 76. ‚Вн. н жен.) к. с. Ст. вр. военн. арсен. Клевъ. 

Модестовь Ал-дръ Фед. 55 Д. 81 с. с. Дир. фельдш. шк. Могилевъ (губ.). 

Модестовь Андр. Мих. 47 Д. 74 к. с. Зем. вр. С. Коржевка, Карсун., Симбир. 

Модестовъь Мих. Ник. 42 Л. 66 к. с., впр. Гатчина, СПБ. 

Модестовъ Пав. Викт. 46 Д. 77. (Вн.) т. с. Прив.-доц. В. М. Акад. и орд. барач. бол. СПБ. 

Модестовъ Петръ Викт. 56 Д. 86 к. с. Ст. вр. 5 Оренб. каз. пол. Талкентъ. 

Модестовъ Серг. Вас. 68 Л. 88. (Вн. н. с. Полиц. вр. Москва. 

Модзолевекй Ив. Ив. 52 (. 19 с. с., впр. Варшава. 

Модлинскй Петръ Игнат. 60 Л. 87. (Хир.). Конс. больн. Александра ИТ. Москва. 

Модль Оск.-Эдуар. Альфр. 61 Л. 93. У. вр. Гройцы, Варшав. 

Модрэжевскй Адамъ Фед. 68 Л. 94 н. с. вир. Кввъ. . 

Модржевекй Варфол.-Брон. Тосиф. 63 Л. 93 т. с.-Зем. вр. С. Гвоздовка, Ананьев., Херс. 

Модржевскй Ив.-Игнат. Франц. 69 Л. 93. (Хир. н гинек.). Св. вр. евр. бол. Люблинъ. 

Можаевъ Ал-дрь Иван. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 88 пфх. пол. Д. В. 

Можаевь Георг. Ив. 67 ДЛ. 94 н. с. Жел.-лор. вр. В.-Кит. жел. дор. 3. 

Можайкинъ Аркад. Аркад. 56 ФД. 82 к. с. Мл. вр. 167 пфх. пол. Черниговъ. 

Можайкинъ Петръ Аркад. 59 Л. 85 к. с. Вр. ремесл. ик. Сфллещь. 

Можджиньсьй Лющанъ ом. 39 Л. 68, впр. Пос. Скальбмержь, Пинчов., Кфлец. 

Можевитинь Венам. Вас. 68 Л. 96 т. с. Вр. бол. для черн. Иваново-Вознесенскъ, 
Шуйск., Влад. Д. В. р ` 

Мозговой Афан. Сем. 64 Л. 91 н. с. Зав. вр. С. Каменское, Екатериносл. 

Мозговъ Ник. Ал-др. 73 Л. 901. Сел. вр. С. Карногорекое. Пинеж., Арханг. 
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Мозеееонъ Шлюма Герш. 56,7. 81, впр. Могилевъ. (губ.). : 

Мозолевеьй Ив. Викт. 62 4. 86 т. с. Ст. вр. бриг. погран. стр. Изманль, Бессар. 

Монееевъ Ал-дръ Ив. 57 Д. 83 с. с. Проф. Военно-Мед. Акад. СПБ. 

Монееевъ Владим. Алекс. 11 „7. 97. { Хир.) к.а. Ст. вр. зем. бол. Камышловъ, Перм. д. В. 

Монееевь Мих. Матв. 57 Л. 82. (Глаз., гор. и уши.), впр. и П. М. С. Минскъ. 

Моисеевъ Никол. Дмитр. 717 Л. 903. Мл. вр. военн. лаз. Вфрный. 

Монсеевь Ник. Ив. 54 Л. 82 к. с. Зем. вр. Курскъ. 

Моинсеевъ Яковъ Аристарх. 58 Л. 85 с. с. У. вр. Ходжентъ, Самарканд. 

Моисеенко Ник. Ник. 55 Л. 19 к. а. Жел.-дор. вр..Ст. Абдулино, Златоуст., Уфим. 

Мойзе Ант. Мих. 18 Л. 903. Орд. частн. псих. леч. Москва. 

Мойсеевичъь Гилель Вульфов. 69 ДЛ. 98. Гор. вр. Никополь, Екатериносл. 

УИойсфевъ Алекс. Андр. 10 Л. 98. Зем. вр. М. Круляны, Оргфев.,. Бессараб. 

Мокевеый Пав. Вас. 56 Л. 80, впр. СПБ. 

Мокошиневй Ник. Каллистр. 66 Л. 93. Гор. санит. вр. Витебекъ. 

Мокржецей Игн. Игн. 73 Л. 98. Руднич. вр. Село Покровское, Верхнеднфпр., Екатериносл. 

Мокрицк!й Ап. Ан. 61 Л. 89 н. с. Вр. бол. Св. Ефросиньи и.уч. инст. Глуховъ, Черн. 

Мокрицый Фед. Георг. 34 Д. 61 д. с. с., впр. Вильна. 

Мокроуеовъ Стен. Ильичъь 55 Л. 81 т. с. Мл. вр. Алексфев. бол. и Ал-дро-Мар!ин. уч. Москва. 

Мокшанцевъ Алекс. Егор. 35 Д. 58. (Маос.) с. с., впр. Саратовъ. 

Мокфевъ Ал-дръ Ник. 65 Д. 89. (Вн.. и дфт.) с. с. Ст. вр. инстит. и вр. жен. гимн. 
Гатчина, Царскосел., СПБ. 

Молдавскй Ал-дръ Павл. 65 Л. 93. Зем. вр. С. Никитекое, Бронницк. Москов. 

Молдавекай Яковъ Викт. 78 Д. 96 к. а. Орд. гор. бол. Севастополь. 

Молла Георг. Георг. 76 Л. 902, впр. М. Ушомфъ, Житом., Волын. 

Моллесонъ Ив. Ив. 42 ДЛ. 65 с. с. ЗавЪд. сан.-стат. бюро губ. земства. Тамбовъ. 

Молоденковъ Серг. Егор. +9 Л. 76 с. с. Ст. вр. Мясн. отд. бол. чернораб. Москва. 

Молодовеклй Ал-дръ Ник. 62 Д. 90 к. с. Столонам. Гл. В. М. Упр. СПБ. 

Моложавый Евг. Степ. 66 Л. 95 к. а. Сел. вр. М. Домачево, Брест., Гродн. 

Молотковъ Алекс. Гавр. 75 Л. 901. Орд. кл. душ. бол. Томскъ. 

Молоховець Ал-дръ Ив. 17 .1. 901. Зем. вр. С. Могилевъ, Екатериносл. 

Молоховъ Ник. Ал-др. 74 Л. 98. Гор.-зав. вр. Пос. Горловка, Бахм., Екатериносл. 

Молуновъ Ник. Мих. 64 ДЛ. 93 н. с. Сел. вр. Литинъ, Подольск. 

Молчановекй Влад. Вас. 57 Л. 81 н. с. Сел. вр. М. Голованевскъ, Балт., Подол. 

Молчановъ Абр. Филии. 45 Л. 11 к. а., вир. Д. Алушта, Ялтин., Тавр. 

Молчановъ Вас. Ив. 69 Л. 94. (ДФт.). Св. орд. клин. ун.. Москва. 

Молчановь Вас. Тосиф. 68 Л. 99. Жел.-дор. вр. Ст. СиЪжная, Иркут. 

Молчановъ Ив. Матв. 12 Л. 904. (Ви. и хир.). Сверхшт. орд. губ. бол. Пенза. 

Молчановь Мнх. Ив. 66 СФ. 91. Св. орд. кл. ун. Москва. 

Молчановъ Пав. Кузьм. 58 Д. 84 к. с. Зав. вр. С. Гусь, Меленков., Владим. 

Мольтрехть Арн. Карл. 13 Л. 98. (Глаз.). Пересел. вр. Никольскъ-Уссур., Примор. 

Молявко-Выеоцый Петр» Симон. 57 Д. 83 к. с. Ст. вр. 98 пЪх. пол. Пековъ. 

Монаетыревъ Борнсь Ал-др. 77 ЛД. 993. Вр. резерва, Полев. воен. мед. инсп. Д. В. 

Монастыреклй Стен. Франц. 60 Л. 87, впр. Шаргородъ, Ямпол., Подол. 

Монблановъ Григор. Аноллинар. 12 Л. 98. Гор. вр. Якутскъ. 

Моивижъ-Монтвидт, Леонидь Стан. 58 Л. 82. к. с У. вр. Ахтырка, Харьгов. 

Монвижъ-Монтвидъ Энегранъ „Гюдв. 49 Л. 76 к. с. Ст, вр. крфи арт. Батумъ. Кутаис. 

Моигиржь Мих Викент. 54 Л. 83. вир. Вильна. 

Монгирдь Флорен. Казим. 51 1. 93 Св. вр. Воси. Д. Москва. 

Монети Ник. Анаст. 16 Л. 904. Мл. вр. 68 пфх. пол. Замостье, Люблин. 

Монинъ „Шейба Мордух. 71 Л. 95. Св. вр. Ольг. повив. инст. Тифлисъ. 

Монинъ Самунлъ Марков. 74 Д. 901. Завфд. вр.-наб. п. Ур. Джульфа, Нахич., Эрив. 

Монкевичь Вацл. Конст. 68 ЛД. 91. (Вн.) к. с. Гор. вр. Екалеринославъ. 


- 


Монее Ал-дръ Ал-др. 75 Л. 900. Мл. вр. 16 Грен. нол. Тифлиеъ. 
Монеюорекй Сигиз. Август. 66. Л. 90. (Жен. и акуш.), впр. Варшава. гр 
Монтаковь Ник. Фед. 66 Д. 90 н. с. Зем. вр. С. Нов. Рабина, Богодух., Харьк. 
Уонтаковъ Вас. Фед. т8 4. 993. Зем. вр. С. Цареконстантиновка Александр. Екатериносл. 
Монтвилло Влад. Ант. 76 Л. 904, вир. КМевъ. ы р 
Монтвилло Влад. Ив. 76.1. 904. Мл. вр. дисциилин. бат. Екалеринограду. Кубан. - 
Монтвилло Стен. Юрьев. 66 Л. 96 Жел.-дор. вр. Моск.-Яросл.-Арханг. д. Вологда. 
Моитвилло Эдуар.-Максимил. Ант. 60 Л. 87 н. с. Орд. губ. зем. бол. Херсонъ. 
Монть Моисей Солом. 76 Л. 902, вир. С. Нововиколаевка, Александровск., .Екатериносл. 
Монть Самуил. Соломон. 71 Х. 900. (Вн. ‘и нервн.), впр. Херсонъ 
Мончакъ Герпгь Дав. 06 1. 89. вир. Ростовъ, Донск. _ 
Мончевекй Вацл.-Госифъ Стан. 68 Л. 95, впр. Пос. Бфльагь, Плоцк. 
Мончевеюй Владис.-Фед. Тосафат. 52 Л. 17, вар. Варшава. 
Мончевевй Казим. Ив. 03 Л. 86, впр. „Лодзь, Нетрок. : 
Моняковь Ив. Мих. 63 (Л. 89 к. с. Завфд. Алексанр. щиемн. нок: гор. бол. и вр. женск. 

гимн. Бахмутъ, Екалернносл. ; 
Мооръ Вильям Рудольф. 65 Ч. 908, вир. СПБ. 
Мора Фридр. Авг. 69 Л. 94, вир. С. Цюрихъ, Никол., Самар. 
Моравек!й Болесл. Венедикт. 06 Л. 96, впр. Варшава. 
Моравек!й Степ.-Владисл. Владис. 67 Л. 97. Зем. вр. С. ? Курск. . , 
Морафъ Исаак. Серг. 52 ХЛ. 80. (Ушн. и горд.) к.а. Гор. вр. Карасубазаръ, Симфер. Тавр. 
Морачевенй Глбъ Витал. 80 Л. 908. Мл. вр. 91 ифх. и. Ревель. . 
Морачевекй Мих. Мих. 49 Д. 72. (Вн.) д. с. с. Главн. д-ръ морск. гос. и мед. инс. 

порта. Николаевъ, Херсон. : 
`Лорачевсый Юланъ МацЪй-Госифъ-Ант. Тосиф. 57 Л. 83 н. с. Орд. евр. госп. Вильна. 
Моргенштернъ Дав.-Меерь Венам. 49 Л. 75 н. с., вир. Вильна. - 
Моргулиеъ Тосифъ Янкел. 52 Л. 18. Фадр. вр. Ростовъь, Донск. 
Моргулиеь Нива Хаим. Лейб. 75 Л. 960, вир. С. Россава, Канев., Шев. 
Моргулиеь Юмй Абр. 56 Ч. 80 к. а. (Глазн.). Вр. евр. бол. Симферополь. 
Моргумчееь Сим. 10с. 42 Л. 71. (Сиф. иском.) к. с. Гор. и училищн. вр. Одесса. 
Моргуновекй Рувимь-Дан. Монс. 56 Л. З1 в. с., впр. Александрополь, -Эрив: 
Моргуновъ Пав. Фадд. 59 Л. 84 к. с. Вр. гим. пн гор. уч. Верхнеднфировскъ, Ехатер. 
Мордасевичь Вацл. Ант. 70 Л. 96. Зав. и эконом. вр. М. Шииковъ, Брацл., Подол. 
Мордбергь Леон. Карл. 15 Л. 901. Мл. вр. 19 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В 
Мордвиновъ Евген. Каниг. 73 ХЛ. 93. Сел. вр. С. Мохча, Цечор., Архавг. 
Мордковичь Ник. Ал-др. 10 ЛД. 94 н. с. У. вр. Наманганъ, Фергамск. 
УМордовекй Евг. Феодос. 16 Л.. 901. (Вн.), вир. Одесса.. и - 
Мордоховичь Мейлехь Мордк. 63 Т. 88 к. а. Зем. вр. Д. Султановка, Феодос., Тавр. 
Мореву, Ив. Мих. 58 4. 87 к. с. (т. вр. 54 Драг. нол. Ваоцлавскъ. Варш. 
Морейнееь Мордка Мовшев. 64 4. 90, вир. Баръ, Могилевск. Подол. Д. В. 
УМорель 1осифъ-Карль Карл. 49 Д. 74 с. с. У. вр. Москва. 
УМорель Ник. Карл. 47 .7. 70 к. е., вир. Москва. 
Морень-ле Никол. Иван. 32 Л. 58 к. с.. вир. Черпиговъ. 
Морину, Ал-дрь Ник. 66 Х. 93 т. с., вир. Новогрудка, Минск. р 
Мориць Освальд. Эмануил. 78 Д. 97. Аесиет. Алене. муж. бол. СПБ. . . 
Мориць Эмман. Фед. 36 Д. 60 д. с. с. Дир. Александр. муж. бол. и вр. страх. общ. СПБ. 
Морицъ Эрнесть Карл. 79 Л. 903. Асс. гор. бол. Юрьевъ, Шифаянд. 
Морковинъ Пав. Алекс. 70 „Г. 95. Зем. вр. С. Козлова. Вышнев., 'Твер. 
`Моркотунъ Конст. Стен. 61 Д. 84 к. с. Ст. вр. 18 фл. эк. СПБ. 
Моровичьь Григ. Ив. 63 Л. 35 к. с.У. и зав. вр. Иодольекъ, Моск. 
Морозевичь Викен.-Юзшй Авг. 60 .Т. 86 п.с. Вр. бол. Св. Ал-дра. Новорадомскъ, Потрок. 
Морозевить Ром. Франц. 62 .Г. 87 т. с. У. вр. Чюбафтовъ. .Поблинсе. | 
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Морозовь Ал-дръ Кирил. 77.7. 901. (Дфтск.) Орд. клин. унив. Москва. 
Морозовъ Андр. Ал-др. 74 Л. 98. Зем. вр. Саранскъ, Пензен. р 
Морозовъ Ант. Плат. 49 Д. 76. (Хир.) к. .с. Ст. вр. 8 сап. бат. Гора-Кальваря. Варш. 
Морозовъ Вас. Дмит. 70 Л. 97. Мл. вр. 36 арт. бриг. Карачевь, Орловск. Д. В. 
Морозовь Владим. Никифор. 76 Л. 900. (Вн. и сиф.). Орд. губ. зем. бол. Рязань. 
Морозовъ Дмитр. Вас. 54 Л. 79. (Жен.), впр. Одесса.” 
Морозовъ Дмитр. Серг. 54 Д. 80 с. с. Пом. Врач. Инет. и дир. фельд. шк. ЖитомЩуь. 
Морозовь Мих. Сем. 61 Д. 86. Ст. вр. псих. зем. ‘бол. Колмово, Новгор. о 
Морозовъ Несторъ Влад. 70 Л, 96 к. а. Мл. вр. 166 пфх. пол. Мевъ. Д. В. 
Морозовь Ник. Ал-др. 50 Л. 76. (Вн. и дфт.) к. с., впр. Москва. . 
Морозовъ Никол. Владим. 78 Л. 903. Вр. для ус. при клин. военн. госи. СПБ..Д. В. 
Морозовъ Ник. Никит. 59 Д. 85 к. с. Ст. вр. крфи. арт. Ковна. 
Морозовъ Пав. Ив. +6 Д. 72. (Хир.) д. с. с. Проф. ун. Юевъ. 
Морозовъ Сем. Вас. 57 Л. 33 к. а., впр. Константиноградь, Полт. : 
Морозовъ Степ. Евдок. 71 Л. 95 н. с. Мл. вр. 34 В. С. стр. пол. Д. В. 
Морозъь Романъ-Ант. Франц. 56 Л. 82. Вр. учит. семин Пос. Солець, Илжец., Радом. 
Морозь Стеф. Викент. 78 Л. 904. Мл. вр. воен. лаз. Мервъ, Закаси. `` 
Морофъ Исаакъ Серг.`52 .Д. 80 н. с.. впр. Карасубазаръ, Тавр. 
Морохордзи Дмит. Георг. 09 Л. 97, впр. Одесса. 
Мороховець Иллар. Зах. 53 Л. 76 д. с. с. Кори. вр. 19 арм. корп. Брестъ-итовскъ, Гродн. 
Мороховець Левъ Зах. 48 Д. 76 с. с. Проф. ун. Москва. 
Мороховев! Лев. Симон. 71 Л. 97. Зав. вр. С. Кичкасъ, Екатерин. 
Мороховенй Мошко Эмев. (Моис. Ил.) 71 Л. 98, впр. М. Буки, Уманск., № ев. 
`Мороховевый Ханмъ Лейб. 67 Л. 94. Вр. Крестовоздвиж. Общ. Кр. Кр. СИБ. 
Моршандъ 67 .7. 94, к. а Ст. орд. бол. и амб. Алексадр. Общ. Кр. Кр. СПБ. 
Моеесовъ Моис. Никит. 62 Л. 89, вир. Сигнахъ, Тифл. 
Мосешвили Варл. Пав. 71 Л. 98 к. а. Сел. вр. С. Нов. Хачмазь, Кубин., Бакин. 
Москалевъь Миронъ Вас. 59 Л. 88. (Вн. и дфт.) т. с. Вр. гимн. Мевъ. 
Москалевь Митроф. Никол. 73 Л. 902, впр. Юевъ. 
Москалевъ Ник. Алекс. 53 Л. 81 т. с. Поч. мир. суд. Ростовъ, Донск. 
Москаленко Никол. Степ. 76 Л 900. Мл. вр. 19 Турк. стр. бат. Керки. Закаси. 
Москальсый Ал-дръ Яковл. 72 Л. 98. Зем. вр. М. Мфна, Сосн., Черн. 
Москвинъ Ив. Ив. 63 (7. 89 н. с. Зем. вр. С. Вятское, Данилов., Яросл. 
Москвинъ Мих. Дмиг. 63 Д. 98 н. с. Мл. вр. б арт. бриг. Островъ, Ломж. 
Моеквинъ Мих. Мих. 72 ДЛ. 95. Зем. вр. Звенигородъ, Москов. 
Московсвй Мордох.. Гудов. 74 Л. 901, вир. Керчь, Таврич. 
“Москевичъ Афан. Мих. 38 Л. 62 н. с. С. Богородицкое, Юфремов., Тульск. 
Мосоловъ Хрисан. Хрис. ? Л. 903. Св. орд. клин. ун. Казань. 
Моссаковск1й Мих. Павл. 58 Л. 55. Гор. сан. вр. Юевъ. 
Мосеаковсьйй Сем. Спирид. 16 Х. 72 д. с. с. Нач. карант. окр. 9еодося, "Таврич. 
Мостковъ Абр. Зельм. 71 Л. 96. Сел. вр С. Гудауты, Сухум., Кутанск. 
МостовенковЪ Ив. Ник. 75 .Т. 902. Гор. зав. вр. Златоустъ, Уфим. 
“Моетовичъ Чеславъ Ромуальл. 37 Л. 60 с. с. Гори, Тифлисск. | 
Мостовь Серг. Яковл. 76 Л. 903. Зем. вр С. Турьинсые рудники, Верхот., Перм. 
Мостовекй Мих. Степ. 40 Л. 62 д. е. с. Москва. 
Мосусовь Мих. Ник. 69 Л. 95 н. с. Сел. вр. М. Иванковъ. Радомысл., ев. 
Моецицей Яковъ 1осиф. 45 Л. 11, зпр. Д. Мосциска, Радимин., Варш. 
Мотовиловь Ив Андр 5+ ДЛ. 78 к. с. Орд Ст.-Екат. отд. бол чернор. Москва. 
Мотрохинъ Максимил. Ник 56 Д. 83..(Акуш) с. с Врач. Инси. Пам -Нодольсть. 
Мохначевъ Ал-дрь Кузьм. 73 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Херсонъ. 
Мохнинъ Фед. Ив. 18 ./. 903. Вр.-Экстерн. госл. клин. Москва. 
Моцаковъ Ниг. Петр. 77 Л. 902. Зем. вр. с. Гуиаловка Новомосковск. Екатернн. „{. В. 
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Моцаковъ Ростиса. п 78 д. 903. Зем. вр. С. Михайловка а: Тавр.' 
Мочанъ Грлг. Арон. 68 Л. 93, впр. СПБ. 

Мочанъ Яковъ Леон. 75 Л. 900; впр. М. Каховка, Днфпр., Тавр.:. 

Мочульсый Дюнисй Дмит. 56 Л. 81 к. с. Мл. вр. карантина. о 

Мочульекй Янъ Лавр. 70 Л. 97, впр. Бр.-Литовскь. 

Мочуньекй Витольдь Ив. 56 Л. 77, вир. Имфн. Огнеполье, Мотиелав., Могил. 
Мошенбергь Таковъь Емев. 68 Л. 9т, впр. Москва. 

Мошинск!й Андр. Фауст. 73 Л. 901. Сел. вр. м. Прудинки, Дриссенск., Виленск. 
Мошинскй Игн.-[ос. Стан. 57 Л. 85 н. с., Зав. вр. м. Полонное, Новгов., Волынск. 
Мошинек!й Конрадъ Карл. 57 Л. 83 к. су. вр. Пудожъ, Олонеп. 

Мошковичь Тосифъ Изр. 62 г 87, впр. Екатеринославъ. 

Мошковъ Ал-дръ Ал-др. 78 Л. 903. Зем. вр. Сергачъ, а 

*Мошковъ Ив. Григ. 33 Л. 58 с. с. Путивль, Курск. 

Мошковъ Никол. Серг. 69 Л. 900. Орд. псих. отд. губ зем. бол. Пенза. 

Мрайск!й Мих. Казим. 50 Л. 72 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Новтгородъ. 

Мревловъ Солом. Тос. 37 Д. 64 д. с. с. Гор. вр. Тифлисъ. 
Мровинсклй Степ. Викент: 70 Л. 93. (Хир.). впр. д. Гура Балдржиковская, [енч., Калиш. 
Мрозовеклй Станисл. Станисл. 73 Л. 99. Пос. вр. П. Жарновецщь, Олькуш., Кфлеп. _ 
УМронгов1усъ Авг. Юлев. 55 Д. 80 к.с. Ст. вр. 26 драг. пол. М. т лая Церковь, Васильк.. ‚ ев. 
Мронгов1уеь Вильянь Юмщус. 74 Л. 900. Мл. вр. 128 пЪх. и. Заславль, Вол. 
Мрочковенй Игнат. Ильдефонс: 56 Д. 81. (Ви. и дфт.) к.с. бт, — воен. лаз. БИйскъ, Томск. 
Мрочковек1й Франць Ив. 45 Л. 79. (Вн.) к. с. Ст. вр. воен. лаз. Кокандъ, Фертаи. 
Муганлинеюй Джанбахшъ Али Наги 79 4. 904. Эпид. вр. Эривань. 

Мульюгинъ Влад. Алекс. 58 Л. 82. (Вн.) к. с., вир. СПБ. 

Муженковъ Яковъ Андр. 52 Д. 75. (Хир.) с. с. Гл. вр. обл. дол. Новочеркаскт. 
Музалевек1й Зосима Никол. 72 Л. 900. Зем. вр. С. Зубаревка, Бугур., Самар. 
Музалевъ Анат. Фед. 68 Л. 93 н. с. Мл. вр. 215 рез. бат. Тамбовъ. "А. В. 

Музи Сем. Ал-др. 58 Л. 87, впр. Ялта, Таврич. 

Музыкантовъ Троф. Ив. 32 Л. 59 с. с., вир. Одесса. 

Мукамель Фроль Алтеров. 71 С. 98. У, вр. Ишимъ, Тобольск. 

Мулинъ Ник. Тарас. 70 Л. 938. Вр.-конс. Инст. Ник. Т. Тифлисъ. 
Мультаненъ-Сахаровъ Ив. Самуил. 66 Л. 93 к.с. Войск. вр. Уссур. каз. в. Никольскъ- 

Уссур., Примор. 

`Мультановевй Вадим. Поми. 71 ЛД. 900: (Хир.). Мл. орд. сводн. №3 госи. Харбинъ. 
Мультановеый Никол. Мих. 7+ Л. 902. Зем. и зав. вр. РемевсыЙ зав., Екатеринб., Перм. 
Мультановсьйй Яковь Яков. 57 Д. 81 с. с. Ст. вр. 17 фл. эк. и кон. мор. гос. Кроншт.. Д. В: 
Муманъ Ив.-Христанъ Иван. 89 Л. 15 к. с. У. вр. и вр. гор. учил. Олонецъ, Олонец.. 
Муморцевъ Ал-дрь Никандр. 18 Л. 903. (Псих.) Зем. вр. Самара. 

Мунближь Ефимь Григ. 67 Л. 97, Фадр. вр. Пасбургъ. Крестецк.. Новгород. 
Мункевичь Артуръ-Леон. Ант. 60 Л. 89 н. с. Гор. вр. Нешава, Варшав. . 

Мункь Гдаль-Гершь Михел. 65 ДЛ. 94 к. а. Зав. вр. Мышенсий заз., Тарус., Калуж. 
Мункъ Яковъ Михел. 71 Л. 99. (Акуш. и жен.). Общ. вр. М. Лянцкорунь, Каменец., Подол. 
Мунть Серг. Петр. 64 Л. 90 к. с. Ма. вр. 96 пъх. лол. Нековъ. ы 
Муншакъ Гериь Дав: 66 Х. 89. (Вн. и нерв.), впр. СПБ. 

Мунштуку Солом. Симон. 64 Л. 91. (Жен. и: дфт.), впр. Варшава: 
Муравекий Вацл.-Яковъ Тосиф. 65 Д. 93. Пом. ревиз. -га отчетн: Гос. Контр. св. 
Муравьевь Алоке. Мих. 76 ./. 904. Вр. резерва’ полев. воен. мед. инсп. Д. В. 
Муравьевъ Пик. Ив. 79 .Т. 904. Мл. вр. 1 пфх. пол. Рославль, Смоленск. 
Муравьевъ Серг. Семен. 71 Л. 98. (Вн.). Экст. Голиц. больн. Москва. 

Мураловъь Минась Ив. 64 Д. 93. (Венер.). Сверхше. орт. клин. унив. Москва. 
Мурадхановь Акогь Хачатур. 69 Л. 97.* Сел. вр. Ардаг. окр. Парсск. 

Мура. чевичу Стен. имам. 56 Л. 81 к. с. Гор. вр. Осодасрт. Тавр. 
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Муратовь Ал-дрь Ал-др. 52 Д. 15. (Акуш. и жен.) с. с. Проф. унив. Клевъ. 
Муратовъ Вас. Мих. 54 Л. 81 к. г. Жел.-дор. “вр. Уита. 
Муратовъь Влад. Ал-др. 67 Д. 89 к. с. Проз. Преобр., Влад. и Бахруш. бол. Моск 
Муратовъ Ив. Мих. 51 Д. 19 с. с., вир. Сувалки. 
Муратовь Оскаръ Ильичъ 56 Л. 86, впр. Белебей, У фим. 
Муратовъ Пав. Ив. 32 (Л. 60 к. с., впр. Полтава. 
Мурачевь Ив. Мурад. 68 Л. 91 т. с. Орд. зем. бол. Кишиневъ. 
Муращевъ Ив. Вас. 12 Д. 902, вир. Саратовъ. 
Мурашко Болесл. Лющан. 62 Л. 88 н. с. Зем. вр. С. Мошонкн, Мещовск., Калужск. 
Мургузовъ Ал-дръ Зах. 54 Ф. 18. (Хир. и 356.) к. ©. впр. ‘Астрахань. 
Муржнновск! Ал-дръ-Феликсь Ант. 47 1. 75 к. с. Вр. бол. Св. Госифа и тюр. Сфрадзь, Кали. 
Муржиць Алдръ Андр. 48 4. 72 т. е., впр. С. Миронолье, Суджан., Курск. 
Мурза Ал-дръ Яков. 61 Л. 903. (Акуш. гиннк.), Вир. Екатеринбургь, Перм. 
Мурзаевь Аз-дръ Григор. 59 Л. 8+. Вонтр. отд. Госуд. Банка. Батумъ, Кутаисск. 
Мурзаевъь Сем. Викт. 57 Л. 82. Зем. вр. Самара. 
Мурзинь Мих. Ив. 73 Л. 97 к. а. Ма. эр, 133 иЪх. пол. Екатеринослав. 
Муриновъ Дмит. Андр. 45 Д. ТИ д. с. с. Л.-Хир., коне. морск. гос. СПБ. 
Муромцевь Вас. Вас. 11 С. 97 к. а. Мл. вр. 13 пЪфх. пол. Ломжа. 
Муррей Влад. Вас. 32 Д. 56. (Вн., жен. и дфт.) к. с., вир. СПБ. 
Мусаевь Ал-дръ Андр. 12 1. 900. Мл. вр. 106 иЪх. п. Вильна. 
Мусатовъ Ник. Ал-др.`59 „7. 85. (Акуш. и исих.) н. с. Св. вр. Орл. леч. чел. оби. и 

деж. вр. при Дир. Им. Театр. Москва. 

Муселевичь Густ. Петр. 70 1. 99. Зем. вр. р Красный Куть, Новоуз., Самар. 
Мусерева Прок. Мих. 76 Л. 901. Мл. вр. 2 Турк. арт. бр. Асхабадъ. Закаси. 
Мусиновичъь 'Серг. Ал-др. 68 Д. 90. Вр. ИН, Рига. 
Мустафинъ Македонъ Ив. 61 Л. 88. (Вн.) к. с. 'Полиц. вр. Москва. 
Муесхеловъ Архипь Содом. 69 Л. 98, вир. Ур. Манглиет, Тифл. 
Муттермильхь Стан. Владисл. 70 Л. 93, вир. Варшава. 
Муттермнльхь Юл Сем. 61 Л. 86. (Глаз.). м орд. евр.. бол. Варшава. 
Муха Игнат. Маврик. 65 Л. 93, впр. Варшава. Д. В 
Мухановъ Вас. Ал-др. 64 /. 88 н. с., впр. Новороссйекъ. 
Мухановъ Левь Ник. 63 (7. 91. Сверхит. орд. губ. зем. бол. Самара. 
Мухаринеюй Ааронъ Абр. 56 ДД. 80 к. с. Ст. вр. 155 пЪх. пол. Саракамышъ, Карсек. 
Мухариневй Моис. Абрам. 16 .Т. 900. (Хир.`п ак.). Экст. ж. Обух. бол. СПБ. 
Мухаринек!й Хаимъ-Лейз. Абр. 64 Л. 38 к. с. Сел. вр. С. Цхинвали, Гор ск., Тифл. 
Мухинъ Алекс. Ив. 71 4. 97 к. а. Гор, вр. П. М. С. Пегропавловскь, Авмол. ^ 
Мухинъ Владим. Ильичъ 60 .7. 85. Пом. аки. надз. Новый Осколь, Курск. 
Мухинь Ив. Степан. 46 7. 77, впр. СПБ. 
Мухинъь Ив. Феодос. 58 Д. 83. (Вн.) к. с. Мл. вр. 152 ифх. пол. Бфла. Сфдлец. 
Мухинъ Мих. Петр. 32 4. 60 с. с., впр. Кобринъ, Гродн. 
Мухинъ Ник. Ив. 68 Д. 87. (Нерв. и псих.) с. с. Прод. ун. Варшава. 
Мучникь Ханкель-Беръ-Тезек. Самуил. 55 Д. 88. Вр. уфздн. учил. Кишинев. 
Мушальсый Ив.-Мар!анъ-Викент. Викенг. 52 Л. 138. (Ацуш. и вн.), впр. Ковна. 
Мушальсьй Чесл. Викент. 56 Х. 98. (3уб.), вир. Варшава. 
Мушинск!й Вас. Тосиф. 64 Л. 89 к. с. Орд. Юево-Кирил. богоуг. завел. Мевъ. 
Мушинек1й Стан. Ром. 68 .7. 98, вир. Лодзь, Нетрок. 
му шкать Тосифъ Адольф. 65 Л. 93. Зав. вр. Блоне, Варии. 
му шкать Маранъ Генр. 66 . 938, вир. М. Глецкъ, Слуцк. Минск. 
Мхеилзе Кондр. Арчил. 65 „1. 93. Ст. орд. гор. бол. и вр. гор. уч. Батумь, Путаис. ` 
Мхитар!анць Арамь Петр. 74 :1. 99. Экст. Михайл. бол. Тифлисъ. 
и Минась Гавр. 43 Д. 15. (Жен. к. а.. вир. Тифаиет. 
Мылицынъ Вас. Ив. 51 7. 17. (3%0.) и. с.. вир. Самара. 
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Мыльцевь Вас. Андр. 58 ДЛ. 86 к. с. Вр.‘дяя поруч. Портъ-Артуръ. Д. В. 

Мыеловек1й Адамъ 1осиф. 47 Л. 74, впр. Пос. Клодава, Кольск.. Калиш. 

Мыеловекй Викент.-Болес Мечис 62 Л, 90, вир. Одесса. 

Мыеховскй Илья Ник. 76 Л. 904. Мл. вр. 192 ифх. пол. Плоцкъ. 

Мыесовекй Ал-дръ Эмман 65 Д 90н. с. Мл вр воен лаз Саратовъ - 

Мысовек!й Влад. Мануил 47 р 17 к с. Ст вр 205 Измаия ифх. пол Одесса 

Мысовекй Петрь Кирил 18 .Г. 95. (Исих.) Орд. леч. душ.-бол. Вильно. 

Мычко-Мегринъ Андр Федор. о Л. 9+4 т. с. Зем. вр С. Знаменское, Юхн., Смолен 

Мышкинъ Ал-дрь Пав 70.7. 96 ел -дор. вр. Прасноярскъ 

Мышкинъ Гавр Георг 70 .Г. 95 т. с Зем вр С Верхошижемье, Орлов., Вятек 

Мызжшкинь Мих. Алдр 54 ДЛ. 82 к с. Гор. вр Астрахань 

Мышкийь Мих Матв 45 Д 72 е с Дивиз. вр. 10 пёх. дивиз. Лодзь. Петроков: 

Мышкинъ Мих Павл 07. Л. 95 Зав. вр. Зав. Полазнинскй, Перм 

Мишкинъ Сократь Петр 5+ Л 3+ н. с Зем вр Оса, Перм 

Мышковсвй Адольфъ Андр. 10 Л. 900. (Вн. и акуш.), впр. Хмфльникъ, Литин., Подол. 

Мышковенй (Сем. Сем. 55 .[. м3 к. с Зем., прогими. и гор. уч. вр. Алешкн, Тавр. 

Мышь Влад. Мих. 13 Д. 95 ин. с. Проф. унив. Томекъ. 

М®жинъ 10с. Ант. 04 7. 98° Зем вр С. Кемля. Лукоянов., Нижегор. 

МЬрный Фед. Юлан. 50 Л 13. к. с. Вр. имфв. С. Канитановка, Чигирин., В1ев. 

Мвсинь Карлись Енодсовичъ 79 Л. 904. Волостн. вр Ново-Шваценбургъ, Лифл. 

Мфеняемь Ив. Мануил 53 Л. 82 к а. Мл. вр воен лазарета Кушка, Закаси. 

М\егечкинъ Овсей Меер. 61 Д. 92. Вр. Новосел. зав М. Полонное, Новогр., Волыни. 

Ифеяцевь Ив. Егор 69 Л. 93 к. а. У. вр. Демьянскъ, Новгород. 

*Мъховь ') Вешам. Ив 62.1. 90 н. с. Варшава 

Мвшалкинъ Ал-дрь Ник. 61 Д. 55.. (Вн.) в с. С. вр. 29 ифх. пох. Скерневицы, ие 

Мфщаниновь Ал-дръ Ив. 79.1 904, вир. Путивль. Курск. 

Мюзенбахь Мв. Матв. 60 Д. 58. Ирих. вр. ИмЪн. Ново-Гульбенъ, Валк., .Пифа 

Мюленталь Эрикъ „Шолв. 10 „1 95. (Хпр.). впр. Симферополь 

Мюленъ (фонъ-цуръ) Ал-дрь Аз-др. 65 Д 92. «Горл.), вир. Рита. 

Мюденъ (фонъ-цуръ) Вольфг. Эдуард. 18 Л. 903. Асс. гор. бол. Рига 

Мюленъ (ф.-цуръ) Герг. Готвал 72 Л. 971. (Гин и акуш.), впр. Ревель. 

Мюленъ (ф.-цуръ) Касп.-Р м -Юстусъ Роб. 6+ Д. 91 н.с. Вр. лечеб. душ. 6. Семиналатинекъ. 

Мюленъ (ф.-цуръ) Фридр. : Ал. др. 67 Д. 91. (Гин. и ак.) н. с Вр. для б$дн, мл. орд. 
Петрои 00л. и вр.-экст, родовси. зав. СПБ. Д. В. 

Мюленъ (ф.-цуръ) Фридр Георг. 28 Д. 54 н. с.. впр. Имфн. Аррогофъ. Юрьев.. Лифлянд. . 

Мюллерсонъ Ив. Петр. 10 Д. 971. вар. Валкъ, Лифл. 

Мюллеръ Ив. Ив. 55 Д. 55, вир. Лемзаль, Вольм, ифл. 

Мюльбергь Нак. Густ. 66 Л. 95. (Глаз) ин с Сел. вр. <. Вфлая Глина. Медвфх.. Ставроп. 

Мюнтерь Оскаръ Карл. 72 Л 900, впр. С. Назикалы. Ардат, Симбир. 

Мюнстерь Юмусь Адольф т5 Л. чот, впр. Одесса 

Мякишевъ Антопинъ Тосиф. 53 1. кс (т. вр. 25 пвх. пол Юозеницы, Ралом 

Мнновекй Ив Бонавентур 26 Л. 54 в. с. Зем. вр М. Ганчешты, Кишинев. Бессар. 

Мяновеый Южусь Мон 13 Л 99, впр. Казань. 

Мяснихковъ Ал-дръ Андр. 0Е Л. 36 к с Думск. вр. Самара. 

Мясниковъ Леонидъ Ал др. 60 Л. 86 (Глазн), вир Красн Холмъ, Весьег., Твер. 

Мяениковь Мих Андр 61 Л м6 (Вн.) т. с. Вр для бфда и 0-й гимназ. Москва. 

Мясииковъ Ник Ник 69 Д. 93 н с Жел.-дор вр. Сызрано-Вяземск. д. Кузнецкъ. Сарат. 

Мяеофловь Ал-друь Исидор. 48 Л. 66 к. с. У. и фабр вр Шлиссельбургъ, СПБ. ° 

Мясовдовь Андр. Ник 67 Д. 93 н. с аа орд. воен госи. Москва. 

Мясо дов ИИ Вас. 53 Л. 15 в.а У. вр. Джаркенть. Семир$ч. 





1) Отпускъ лекарствь по рецептамь этого врача воспрешается. 
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Навасартьянць Баграть Абрам. 52 Д. т5. Дир. част. леч Тифлисъ. 

Навродзек!й Рудол. Ив. 31..Г. 60 к. с., впр М. Пегриково, Мозыр, Минск. 

Навроцек! Владисл Напох/ 38 Л. 64 т. е. Вр. евр. дома призр. старц. и сир: н-еверх. 
гор акуш. Варшава. | ° 

Навроцьй Стан. Андр. 63 ФД. 90. (Вн.) в. с. У. вр. Ленчица, Калиш. 

Наврочинсвй Адамъ Карл. 52 Л.`16 к. с. У. вр. Мфховъ, Клен. 

Наврочиневй Ромавъ-Казим. Карл. 50 Л. 15. (Хир.) К. а.. вир. Варшава. 

Нагаевъ Вас. Ник. 55 (Л. 88 н. с., впр. Оренбургъ. 

Нагель Конст. Венедикт. 32 ЛД. 5+4 к. с. Вр. Большевск. богад. Москва. 

Нагель Конст. Конст. 60 д. 84. (Вн.) к. с. Орд. Екат. бол. Москва. : 

`Нагибинъ Алскс. Алекс. 77 Л. 906. Мл. вр. 255 рез. бат. Петровскъ, Дагест. 

Нагибинъ Анат. Львов. 56 Л.80 к. с. Орд. г. зем. бол., вр. 06. Кр. Кр. и коне. ком. о бЪд. Уфе. 

Нагибинъ Аркад. Никанор. 70 Л. 900, впр. Одесса. 

Нагорск!й Валент. ФедосЪев. 45 Д. 13 с. с. Инси. сел. хоз. части Мин. Землед. и Госуд. 
Имущ. и Совфщ. Чл. Ветер. Ком. М. В. Д. СПБ. 

Нагорскй Ник. Вас. 12 Л. 98 Жел.-Дор. вр. Гомель, Могил. 

Нагубновъ Ал-дръ Вас. 59 ДЛ. 35 к. а. У. вр. Волоколамскъ, Моск. 

Нагулевичъ Евстаф. [осиф. 78 Л. 901. Сел. вр. Пос. Зеленги, Астрах. 

Нагуремй Ив. Лющан. 59 Л. 54 к. с. Гор. н учил. вр. Рига. 

Надаховекй Викт. Людв. 66 Л. 95 т. с. Сел. вр. С. Балахта, Ачинек., Енисейск. 
Належдиней Ив. Петр. +8 Л. 16 с. с. Ст. вр. касп. фл. эк. и завфд. мед. час. Каси. 
флотими. Баку. | 

Надеждинъ Влад. Март. 78 ./. 903. Зем. вр. С. Тюковка, Новохол., Ворон. 

Надеждинуъ Григ. Григ. 51 Д. 82 с. с. Ст. вр. дворц. госи. и вр. конс. уч.-воси. зав. 
вЪл. Учр. Имп. Марш. Гатчина. Парскосел., СПБ. 

Надеждинъ Дмит. Аким. 36 С. 64 к. с. Зем. вр. Чембаръ, Пензен. 

Належдинъ Ив. Афан. 28 Л. 47 д. е. с., впр. Юевъ. 

Надеждинъ Ив. Ник. 47 Д. 78 с. с., Орд. 1 г. бол., вр. для Од. и пр. ф. шк. Москва. 

Надеждинъ Ник. Ив. 81 ДЛ. 61 с. с., впр. Пос. Сочи, Черномореск. , 

Надежинъ Ал-дръ Ник. 60 Д. 85 к. с. Ст. вр. 19 стр. пол. Сувалки. Д. В. 

Надежинъ Васил. Стеф. 12 4. 900. Мл. вр. 147 пфх. пол. Ораненбаумъ Д. В. 

Належинъ Ник. Никол. 14 Л. 99 к. а. Мл. вр. 15 В.-С. стр. пол. Д. В. 

Надельманъ Сем. Яков. 58 (Л. 84 вк. с. Вр. жен. прогим. НижнЯ-Новгородъ. 

Надирадзе Галакт. Степ. 59 Л. 90 н. с. Сел. вр. М. Чохалаури, Озург., Кутаис. 

Надпорожекй Ив. Порф. 66 Д. 91 м. с. Вр. В.-Кит. ж. д. Д. В. 

о Ник. Порд. 6+4 Л. 95 к. а., впр. Петро-Алехсандровскь. А.-Дар., Сыръ- -Дар. 

Надфинъ Алдръ Митроф. 72 Л. 96` Ст. вр. 16 ок. Кроншгадтъ. Д. В. 

Назаревичъ Максимил. Северин. 52 ДЛ. 82 к с. Ст. вр. 58 п$х. пол. Кишиневъ. (. В. 

Назаевичъ Петръ Ник. 52 Л. тн. Фабр. вр. Бендинъ, Петрок. 

Назаревсклй Петр. Никон. 54 ДЛ. 87 к. с. Под. Инсп. Курокъ. 

Назаретовъ Георг. (Юр!) Тосиф. 60 Л. 87. Зем. вр. Елисаветградъ; Херсон. 

Назаретеклй Ал-дръ Петр. 55 .Г. 80 к. с. У. вр. Шуя, Владим. 

Назаркевичъ Ант. Людв. 25 Д. 60 впр. М. Фелынтинъ Проскуров., Подол. 

Назаровеюй Никандрь Матв. 70 Д. 95, впр. Пермь. 

Назаровъ Ал-дръ Петр. 40 Д. 73 Д. с. с. Гл. вр. воен. гоп. Тифлисъ. 

Назаровъ Ал-дръ Стен. 59 4. 86 к. с. Ст. вр. гор. окр. СаткинськЙ зав., Злат.. Уфим. 

Назаровъ Григ. Мартын. 56 Л. 86 н. с. Сверх. орд. гор. бол. Одесса. 

Назаровъ Григ. Никанор. 61 (Л. 89 т. с. Вр. Общ. Кр. Креста, Ялта. Тавр. 

Назаровъ Дмит. Ал-др. 54 Д. 75. (Хир.) к. с. Жел. дор. вр. Кутамсъ. 

Назаровъ Дмпт. Фед. 69 Д. 93 н. с. Мл. орд. воен. госи. Москва. Л. В. 

Назаровь Ив. Вас. 68 (7. 90 в. с. У. вр. Кашира, Тульск. 

Назаровь Ив. Стен. 65 Х. 900. (Вни.). Вр. гор. амбузат. Тапшентъ. 
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Назаровъ Мих. Нав. 11 Д. 96, впр. Самара. 

Назаровь УГих. Серг. 72 Л. 97. Гор. вр. Владивостокъ. 

Назимовъ Серг. Серг. 54 Л. 79 к. с. Вр. суд. устан. и орд. 1 гор. бол. Москва. 

Назоровъ Петрь Федор. 71 Л. 900, впр. Юевъ. 

Нальмовъ Алекс. Лковл. 80 Л. 904, (Вн.), впр. Москва. 

Найманъ Мордухъ Иссер. 60 Л: 89, впр. Кинешма, Костром. 

Найманъ Неухь Юзелев. 69 .1. 97 (Вн.). Экст. 1 гор. бол. Москва. 

Наймаркъь Ал-дръ Вас. 52 ДЛ. 84 к. с. Окр. сел. вр. Якутскъ. 

Наймеръь Авр. Вен1ам. 59 Л. 85, вир. Бердянскъ, Тавр. 

Налбандовъь Серг. Серг. 69 1. 94. (Нервн.), впр. Москва. 

Наливкянъь Пав. Алекс. 16 4. 902. Вр.-инт. нов. гор. бол. Одесса. 

Намфетниковъь Алекс. Васил. 77 Л. 900. Мл. вр. 173 пфх. п. Черкассы. ев, 

Нандельштедтъ Георг. Ал-др. 16 Л. 901, вир. Смоленекъ. 

Напалковъ Ал-дръ Егор. 73 Л. 97 т.с. Вр. гор. бол. Иван.-Вознесенскъ, Шуйск., Влад. 

Наналковъ Влад. Мих. 68 Л. 96. Зем. вр. С. Богородское, Тетюшщ., Казан, 

Напалковъь Них. Ив. 68 /. 93, впр. Москва. 

Нарбековь Ив. Вас. 59 Д. 85 к. с. Ст. вр. оруж. зав. Тула. 

Нарбуть Васил. Михайл. 71 Л. 900. Мл. вр. 109- их. нол. С. Шанды, Ковенск. 

Нарбуть Стан. Фед. 53 Л. 91. (Глазн.). Сел. вр. М. Браславъ, Новоалександр., Ковен. 

Нардовъь Мих. Ник. 71 Л. 98. Зем. вр. С. Несмаръ, Макарьев., Нижегород. 

Наревекй Стан. Игнат. 65 Л. 88, впр. Томашовъ, Петрок. 

Наркевичь Георг. Ант. 71 Л. 86 к. с. Гор. вр. НЪжинъ, Черниг. 

Наркевичь Людв.-Петръ Тосиф. 69 Л. 94. Гор. вр. для бфд. Одесса. 

Нармондь Акиз. Антон. 73 Л. 901. Вр. Юго- Вост. ж. д. ? 

Нартовеклй Брон.-Адам. Стан. 70 Л. 95, впр. и.. Бяла, Равек., Петрок. д. В. 

Нарциесовъ Ив. Семен. 16 Ч. 902, вир. СПБ. Д. В. 

Нарцовь Григ. Сем. 50 Л. 15 к. с. Зем. вр. Изюмъ, Харье. 

Нарышкинъ Никандръь Ефим. 16 . 74 с. с. Бриг. вр. Омекъ. 

Наеаридзе Григ. Давид. 76 44. 902. (Вн.), впр. Кутансъ. 

‚ Наеиловсый Стан. Ив. 62 Л. .90, вир. Пос. Морды, СБдлец. 

Насиловь Ив. Ив. 43 Д. 67. (Хир.) д. с. с., впр. СПБ. 

Насоновь Сила Вас. 60 Л. 86 к. с. Зав. вр. Уткинск зав., Красноуфим.. Перм. 

Наставинъ Влад. Плат. 56 7. 82 к. с. Ст. вр. бриг. погр. стр. Карсъ. 

Настаеввичь Викент. Блажеев. 46 Л. 76 к. с. Зем. вр. Ананьевъ, Херсон. 

Настюковь Мих. Мих. 65 Д. 88. (Вн.) к. с. Вр. пр. Св. Елиз. при г. з. бол. Тамбовъ. 

Наевлкинъ Конст. Вас. 70`Л. 97 к. а. Зем. вр. Сл. Евсугъ, Староб., Харьк. 

‚ Натанзонъ Авраамь Марк. 74 Л. 900. Зем. вр. М. Мачеха, Полтав. 

Натанзонъ Дав.-Ханмъ Марк. 77 Л. 902. Зем. вр. М. Р%ёшетиловка, Полтав. 

Натанзонь Нотель Идел. 63. Д. 89, вир. М. Юрбургъ, Росаен., Ковен. 

Натанзонъ Оние. Павл. 52 Л. 78 к. с. Вр. женск. гимн. Севастополь. 

Натанзонт Сам. Як. 70 Х. 96. Экст. 1 гор. бол. Москва. 

Натансонъ Абр. Нохамьяш. 58 Л. 85. (Вн., дфт. и электрот.), впр. Варшава. 

Натансонъ Азыель (Исид.) Борух. 67 ДЛ. 94, впр. Вильна. 

Натансонъ Ал-дръ Вл. 62 Д. 88. (Окул.) к. с. Дир. част. леч. и коне. Голии. бол. Москва. 

Натансонъ Ант.-Эрих. Генр. 26 д. 88. (Акуш. и гин.) н. с. Орд. евр. бол. Варшава. 

Нагансонъь Вен1ам.-Илья Наум. 59 Л. $85 н. с. Вр. евр. бол. Сувалки. 

.‚ Натанеонъь Влад. Ефим. 68 Л. 95 н. с. Уч. вр. М. Кагарлыкъ, К1ев. 

Натансонъ Григ. Семен. 68 Л. 89, впр. ить Саратовск. 

Натансонъь Исаакъ Натан. 57 Д. 80 к. а. Чл. Понеч. для сбора пожертв. на воси. и 
устр. бфдн. дфт. въ частор. СПБ. 

Натансонь Ис т Бор. 67 Л. 94. а горл. и дЪт.), впр. Вильна. 

Натансонь Тос.-Леону Натан. 68 Л. 89. (Дфт.), впр. Саратовъ. 
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"Натансонъ Маркъ Семен. 58 Л. 89 к. с. Уз. вр. Куба, Бакин. 

Натансонъ Мих. Германов. 68 Л. 96. Фабр. вр. Ст. Пуникино, `Московск. 
Натансонъ Як.-Ошеръ-Гиршъ Пинх. 70 Л. 98, вир. Рига. 

Натанеонъ Янкель Тонов. 65 Л. 90, впр. СПБ. 

Натаровь Алекс. Петр. 30 Л. 55 к. с., вир. СПБ. 

Натензонъ Нута Мордк. 62 Л. 87 к. с. Зем. вр. Полтава. 

Наневь Георг. Фарнаоз. 74 Л. 902, впр. Тифлисъ. | 
Наукъ Авг. Авг. 60 Д. 86. (Нерв.) н. с. Вр. Марин. пр. дая взросл. слфи. дв. СПБ. 
Науманъ Алдръ Готфр. 73 Л. 98. т. с. (Нерв.). Шт. орд. клин ун Варшава. 
Науменко Дмит. Ал-др. 60 Л. 84 с. с. Гор. вр. Тифлиеъ. 

Науменко Пав. Владим. 78 Л. 901, вир. Мевъ. 

Наумовъ Ал-дръ Алекс. 50 Л. 14 к. с. Ст. вр. окр. арт. скл. Казань. 

Наумовъ Ал-дръ Вас. 73 ДЛ. 9Т. к. а. Сел. вр. Тара, Тобол. 

Наумовъ Ал-дръ Григ. 60 Л. 90 н. с. Мл. вр. 128 пфх. пол. Заславъ, Волын. 
Наумовъ Алегсьй Георг. 70 Л. 98. Зем. вр. С. Липовка, Болхов., Орл. 

Наумовь Георг. Георг. 64 Л. 90 к. а., впр. Саратовъ. 

Наумовъ Ив. Гонов. 53 Л. 78. (Псих.) с. с., впр. Казань. 

Наумовь Мих. Ник. 61 ДЛ. 90 и. с. Мл. вр. 146 пфх. пол. Ямбургь, Петерб. д. В. 
Наумовь Мих. Павл. 52 Д. 718. (Окул.) с. с. Окр. окул. воен. окр. Казань. 

Наумовъ Пав. Мих. 61 ДЛ. 87, впр. СПБ. 

Наумовъ Фед. Ал-др. 71 Л. 96. Орд. Новознамен. бол.-колонш. Ст. Лигово, СПБ. 

`Наумовъ-Цишкалуъ Ал-др. Иван. 69 .Т. 900, вир. Владикавказъ. 

Наумченко Петр. Максим. 76 Л. 902. Зав. вр. Донецко-Юрьевсый зав.. Славянос.. Екатер. 
Нахимзонъь Янкель Меерь Цал. 70 .Т. 901. Зем. вр. Новоузенск., Самар. 

Нахимовъь Серг. Нилов. 52 Л. 84. Мир. Суд. Д. Гречаная. Проскур., Подол. 
*"Нахровъ Вас. Ник. 28 Л. 53 с. с. Москва. 

Нахсизовъ Георг. Герасим. 74 1. 902. Зем. вр. Коамовск. психатр. бол. Новгородь. 
Нацый Дмит. Ив. 60 ДЛ. 85 н. с., впр. С. Волово, Ливен., Орлов. 

Начевъ Дмит. Родон. 47 Д. (Вюрц. ун.) 709 н с. Гор. вр. Болградъ, Измаил.. Бессар. 
Неаполитанеюй Ал-дръ Петр. 74 Л. 901. Зем. вр. Елисаветградъ, Херес. 
Неаполитанеый Мих Павл. 77 Л. 902. Мл. вр. 219 пЪх. пол. /. В. 

Небельсьйй Альбинъ Владис. 38 Л. 62. Вр.-Дфлопр. при Уир. жел. дор. Варигаза. 
Небольсинъ Ал-дръ Алекс. 76 Л. 901, вир. Михайловъ, Ряз. 

Неболюбовъ Вас. Петр. 52 Д. 80 с. с. Проз. унив. Казань. 

Неболюбовь Евг. Ив. 15 Л. 902, впр. Омскъь, Акмолинск. Обл. 

Невельштейнъ Изр. Лейб. 55 ДЛ. 81 н. с. Зем. вр. С. Семидесятное, Нижнед$виц.. Ворон. 
Невзоровъь Влад. Денис. 77 Л. 903. Зем. вр. ст. Салтыковка, Сердоб., Сарат. 
*Невзоровъ Конст. Мих. 55 СЛ. 84 к. с. Полтава. 

Невзоровь Мих. Вас. 16 /. ? Вр. зем. бол. Кузнецюь. Саратов. 

Невзоровъ Ник. Никанор. 6+ С. 90 н. с. У. вр. Варнавинъ. Костромск. 
Невировичъ Стеф. Стеф. 17 Л. 901. (Хир.), вир. Варшава. 

Невмержицый Лющанъ-Сиг. Люц. 64 Л. 96, вир. Юевъ. 

Неводничанск!й Фелищанъ Франи. 68 ХТ. 87. (Хир.) к. с. Ст. вр. 4 восг.-сиб. стр. пол. 

Никольскъ Уссуршекй, Юж.-Уссур., Примор. Д. В. 

Невекй Викт. Вас. 75 Л. 903. Мл. вр. войсков. бол. Авта, Забайкаял. 

Невеый Ник. Ал-др. 61 ДЛ. 86 к. с. Ст. вр. 14 пЪх. нол. Ломжа. /. В. 

Невеюки Ник. Ив. +8 Л. 88 н. с. Зем. вр. С. Цузьминекое, Подол., Моск. 

Невекй Сэрг. Ал-др. 66 Л. 90 н. с. Вр. для бфдн. Москва. 

Невсвь!й Фед. Мих. 68 Л. 94, вир. Харьковъ. 

Невтоновъ Фед. Фед. 66 ДЛ. 993 н. с. Мл. орд. воен. госи. Тифлисъ. 

Невьжинъь Влад. Ив. 65 Л. 91 т. с. Поч. Чл. Сов. дфт. приот. Москва. 
Невфровичь Евг. Тосиф. 72 Л. 98. Зав. вр. Зав. Мотовилиха, Нерм. 
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Невядомекй Бог. Эдуард. 66 Л. 91 к. а., впр. Ольты, Кареск. 

Невядомеюй Мих. Госафат. 41 Л. 63 н. с., впр. Москва. 

Невядомеюй Пав. Мих. 78 ДЛ. 97. (Вн.) т. с. Пом. проз. унив. и ОЕ, гор. бол. и 

Невяровеый Ал-дръ-Илья Франц. 67 Л. 91 к. с. вр. Мелитополь Тавр. ‚|. В. 

Невяровемй Ант. Франц. 08 Л. 90, вир. М. Глусхь, Бобруйск.. Минск.. 

Невяровекй Романъ Адам. 52 Л. 18 к. с.. вир. Дубно. Волын. 

Негодаевь Ал-дрь Петр. 72 Л. 97 к. а. Мл. вр. 190 иЪх. рез. и. Варшава. 

Негребецьйй Терон. Франц. 70 Л. 96 к. а. Огр. въ. В. Д. Горсий Лазаретъ, Ямбур. СИБ. 

Негребецый Никол. Ал-др. 16 Л. 901, впр. Геленджакъ, Новор., Черномор. 

Недачинъ Мих. Павл. 61 ДЛ. 85. (Вн.) ‹. с. Цолиц. вр. Москва. 

Недешевъ Ив. Ксеноф. 69 Л. 95 н. с. Зем. Вр. С. Хатунь, Серпух.., Москов, 

Недзведзюый Ант. Фелиц. 56 Л. 85 Гор. сан. вр. Минскъ. 

Недзвецей  Альбинъ Ник. 50 Л. 15 с.с. Иисп. медиц. час. Алтайс. горн. окр. Барнауль, Томск. 

Нелзвецкй Вячесл. Ксавер. 61 Л. 85. (Вн.); вир. Москва. 

Недзнецкйй Петръ Ант. 4 СХ. 15 с. с. У., зем. и гор. учил. вр. Сердобскъ, Сарах. 

Нелзвенк!й Конст. Ив. 60 Л. 85 н. с. Секр. Попеч. Ком. Юлизав. клин. дЪт. бол. СПБ. 

Недзельскй Казим. Франц. 63 Л. 91. (Вн. и жен.), вир. Варшама. 

Нелзельск!й Стан.-Болесл. Франц. 59 Л. 86. Дир. водолеч. Пос. Ойцовъ, Олькуп., Кфл. 

Недзялковек1й Владис. Аполлин. 53 Л. 18 т. с., впр. Замостье, Люба. 

Недлерь Ал-дръ Герм. 66 Д. 91 т. с, Вр. для ком. У раз. 06. В. М. Унр. Хабаровекъ. 

Недоневкинъ Мих. Никол. 78 Л. 901. Мл. вр. 6 Кавк. стр. бат. Гори, Тифл. 

Недородовт Ив. Порф 59 ХЛ. 87. (Гин. и хир.). Жел.-дор. вр. Ковровъ. Владим. 

Недригайловъ Викт. Ив. 65 Л. 93. ($т.). впр. Харькову. 

Недригайловъ Ив. Дмит. 55 Л. 88 к. с. Уч. вр. Врач. Пол. Ком. СПБ. 

Нелумовь Вас. Ив. 03 Л. 87 к. с., ее Москва. 

Недлфьльек!й Влад. Филар. 62 Д. 93. . роз. унив. Чевъ. 

Нелфльекй Ник. Филарет. 57 Л. 86 ы с впр. Н. Ушица. Подол. 

Неезе Ив.-Эрнесгь-Даншиль Ник. ей Л. 74. (Глазн.) н. с. Вр. благотвор. общ. Кевъ. 

Нееленко Никс. Гавр. 42 Л. 68 к. с., впр. Стан. Ладожская, Екатеринодар., Кубан. 

Нееловь Ник. Конст. 61 Д. 87. (Акуш.) в. а. Прив. доц. ун. К евъ. 

Незабичовенй Стел. Андр. 29 Л. 54 к. с., впр. Баку. 

Незнамовъ Емел. Андр. 01. Д. 87. (Глазн.) к. с. Прод. унив. Варшава. 

Нейбергь Абр.-Адольф. Пейсах. 69 Л. т впр. Рига. 

Нейбергь Христоф. Самуил. Замелев.) 75 Л. 900, вир. Ус. Кекиле, Баус.. Курл. 

Нейбергь Георг. Георг. 64 Д. 89 к. с. ыы губ. зем. бол. Петрозаводск. 

Нейвальжь Георг. Георг. 33 Л. 571 к. с.. вир. Д. Эрласкъ, Венден., Лифл. 

Нейгаусь Абр Вигдор. 59 Л. 37 к. а. Вр. гор. учил. Туккумъ, Курл. 

Нейгоебауеръ Густ.-Адол. Ив. 10 Л. 98. (Ак.). Рудн. вр. Селезневсвй руд., Славянос., Екатер. 

Нергобауерь Гарль-Робер. [юсиф. 61 Л. 87 н. с. Гор. вр. Згержь, „Годзин.. Петрок. 

Нейгебауерь Францискъ-.Тюдв. „Подвиг. 56 Д. 81 к. с. Орд. Еванг. бол. Варшава. 

Нейенбургь Маврик. Яков. 52 Д. 19 т. с. Жел.-дор. вр. [иб.-Ром. дор. м. №лобокъ, 
Рогачев., Могилев. 

Нейенкирхенъ Эдуардь Карл. 61 Д. 88. Прич. къ Д-ту Таможен. Сбор. СИБ. 

Неймант Альбертъ-Эмил.-Густ. Фед. 62 Л. 88 к. с. Зем. вр. С. Овсороки,. Жиздр., Калуж. 

Нейманъ Берко-Ицка Солом. ы и 90, вир. М. ВЪтка, Гомел., Могил. 


Нейманъ Влад. Карл. 38 Л. 57 с. с., впр. Каменецл- Подольскъ. 
Нейманъ Пв. Ив. 60. 95, а Им. Маренбургь, Валк., [ифл. 
Нейманъ Казим. Домнних. 56 . 86, впр. СПБ. 


Нейманъ Парль Кара. 53 .[. 19. вир. Ганевъ, В1ев. 

Неймань Леонардь Ричардъ Яков. 48 Д. 11 к. ©. Ст. вр. воен. лаз. Петергофъ, ив. 
Нейману Мовига Абрам. 74 44. 99, впр. Самара. 

Нейманъь Моне. Соломон. 75 /. 901. вир. Витебскъ. 1. В. 
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Нейнанъ Павель Андр. 77 Л. 901. Мл, орд. воен. госи. Влхадикавказъ. 
Нейманъ Ром. Ром. 78 Л. 99 (Вв.), впр: пос. Унфевъ, Турск., Калиш. Д. В. 
Нейманъ Фед. Фед. 47 Д. 73 д. с. с. Коно. зав. вфд. учр. Ими. Мар. СПБ. 
Нейманъ Цез. Гермог. 48 ФД. 74.(Хур. и ©1ф.) с. с., вир. Каменець-Подольскъ. 
Нейманъ Эдмун. Казим. 74 4. 98. Вр. окр. леч. С. Рыковское, Тым., 0. Сахалинъ. 
Неймань Эщасъ-Гершь Дав. 70 .Г. 96. Общ. вр: М. Брусиловъ, Радом., ев. 
Неймерт, Авр. Вен!ам. 59 ./. 85, вир. Бердянскъ, Тавр. 
Нейпертт Ник. Ник. 63 Ф. 98. ( Д$т.). к. а. Вр. бол. Св. Зинаиды, Сумы, Харьь. 
Нейфахъ Абр. Юдел. 70 Л. 900 (Уш., гор. и нос.), впр. Витебекъ. Д. В. 
Нейфельдъ Яковъ-Генр. Дан. 19 Л. 16. (Хир.) к. а. Фабр. п учил. вр. Пос. Сосновицы, 

Бендин., Петрок. 
Нейштабь Янкель Товев. 51 Л. 76. (Вн. и нерв.), вир. Екатеринославъ. 
Нейштубе Пинхусъ-Тосифъ Тевел. 57 Д. 86. (Акуш.) к. с. Ст. вр. евр. бол. Вевт.. 
Некленаевъ Мих. Ал-др. 62 ДЛ. 87 н. с. У. вр. Чистополь, Казанск. 
Неклюдовъ Адранъ Ив. 78 Л. 902. Мл. вр. кр$и. арт. Брестъ-Литовскъ. Гродн. 
Некраеовъ Ал-дръ Ал-др. 72 Л. 95 т. с. Гор. сан. вр. Новоросейсьъ. 
Некрасовъ Ал-дръ Мих. 76 Л. 901. (Хир.). Мл. вр. крфи. их. бат. Николаевскт. Прим. 
Некраеовъ Вас. Исаак. 54 Л. 79 к. с., впр. Либава, Гробин.; Курл. 
Некрасовь Мих. Дмитр. 36 Л. 58 д. с. с., впр. Москва. 
Некрасовъ Серг. Алекс. 57 Д. 82 к. с. Ст. ‘вр. 17 саперн. бат. Москва. Д. В. 
Некрасовь Серг. Павл. 54 Л. 81 н. с. Зем. ‘вр. Дер. Вишуры, Елат.. Тамб. 
Некраеовъ Яховъ Ил. 18 Л. 901. У. вр. Москва. 
Нелидовъ Алекс. Павл. 75 ./. 901. Зем. вр. с. Ртищево, Сердобск., Саратовск. 
Нелидовъ Ник. Павл. 69 Л. 98. Зем. вр. Балашовъ, Саратовск. 
Нелькенъ Янъ Эдуард. 78 Л. 902. (Вн. и нерв.). впр. Варшава. 
Нелькинъ Дав. Яков. 58 Л. 85 к. с. Жел. дор. вр. Эривань. 
Нелюбинъ Арк. Ник. 65 Л. 93 к. а. Зем. вр. Зав. Бисертск, ЕО Пермси. 
Неменовъь Нохимъ Солом. 68 Л. 95, впр. М. Яновичи, Витеб. 
Немзеръ Моис. Генохов. — д. 90. (Вн.) к. а. Сверхшт. орд. Петроп. бол. СПБ. 
Немировекй Абу. „Исаак. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Любегощи, Весьегон.. Тверск. 
Немировеклй Берка Изр. 65 Л. 88, впр. Ростовъ, Донск. 
Немировеклй Гершь Шимон. 59 Л. 84. Вр. евр. бол. Николаевъ, Херсон. 
Немировевкй Тосифъ Яков. 56 ДЛ. 81 к. с. Ст. вр. кри. арт. Выборгъ. 
Немнровекй Онисимъ Симон. 61 .Д. 88. (Хир.) к. а. Гор. вр. Кия, Измаил., Бессар. 
Немировськ!й Солом. Абр. 57 ДЛ. 883. (3%6.), вир. Харьковъ. 
Немировъь Ник. Ал-др. 66 Л. 91. Мл. пом. тамож. вадзир. Москва. 
Немкинъ Ник. Христан. 58 ЛД. 15 к. с. Зем. и зав. вр. Слоб. Хотомля. Волчан., Харьк. 
Немоловек1й Филиппъь Иринеев. 57 Л. 85, вир. М. Единицы, Хотин.. Бессар. 
Немысклй Викт.-Рохь Викт. 71 Л. 98, впр. Варшава. 
Ненарокомовъ Ник. Павл. 52 ФЛ. 88 с. с. Зав$д мор. вр. набл. ст. Новоросейенъ. 
Ненно Андр. Ник. 54 ДЛ. 88. (Вн.), впр. Одесса. 
Ненебергь Аж-дръ Егор. 25 Д. 53 д. с. с.. впр. СИБ. 
Ненюковъь Васил. Ферал. 15 Л. 900. (Гин. н акуш.). Части. сл. Самара. 
Неокесарекй Тих. Григ. 67 Л. 99 к. а. Мл. вр. рез. Прнам. инеи. Д. В; 
НепокойчицеьйЙ Адол. Викен. 46 Л. 74 к. с. Уч. вр. С. Новоселицкое. Алекс.. Ставрон. 
*Ненокойчицейй Стан. Альбин. 87 Л. 61 к. с. Вознесенскъ, Елисаветгр.. Херсон. 
Неномняиий Эй Менд. 62 Л. 87 н.с. Св. орд. губ. зем. бол. и вр. жен. бог. Воронежъ. 
Нернке Викт. Фед. 63 Л. 89 к. с. Вр. гражд. этамг. лаз. С. Бирюсинское, Нижнеудин.. Иркут. 
Нерннгь Леонъ АлексЪев. 75 Л. 900. Св. вр. бол. Св. Троицы. Илонаь. 
Нерлингь Ал-дръ Франц. 72 .Т. 91, впр. Гродна. 
*Нерлингь Ник. Вас. 41 Д. 66 с. с. Инси. жен. гимн. при учил. Св. Петра. СПБ. 
Нерлихь Романъ Карл. 18 .Т. 70 с. с. Ст. вр. 5 лфх. ол. Бла, СЪлаен. 
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Нертовеюй Ник. Вас. 60 Л. 86, впр. Орехь. 

Нерцъ Борисъ Сем. 50 Л. 14 н. с. Вр. гор. учил. Аккерманъ, ООВ. 

Неевнцк1й Ал-дръ Ал-др. 55 Л. 82 к. с. Зем. вр. Полтава. 

*Неслуховеюлй Ант. Лющан. 54 Л. 82 н. с. Житомръ. 
Неемфловъ Вас. Павл. 50 Л. 76. Зем. вр. С. Хомутовка, Дмитр1ев., Карск. 
Несмфловъ Конст. Влад. 58 ДЛ. 85 с. с. У. вр. а ферган. 

Несмфяновъ Вас. Вас. 74 Л. 900 впр. СПБ. д. В 

Неемфяновъ Ник. Алекс. 55 Л. 80. (3у6.), вир. Москва. 

Неселеръь Альбинъ Адольф. 47 Д. 12. (Ви. и дёт.) д. с. с. Кори. вр. 1 арм. корп. Д. В 
Несслерь Максимил. Альбин. 72 Л. 97 к. а. Мл. вр. офиц. арг. шк. Парсь. Село, СПБ. 
Нестеренко Валент. Тосиф. 67 Л. 93. Приск. вр. Нижнетур. зав., Верхотур., Пермск. 
Нестеровекй ЕлевферШ Ив. 51 ДЛ. 82 к. с. Ст. вр. 1 Уральск. каз. пол. Кевъ. 
Неетеровскй Изр.-Тос. Михел. 70 Л. 95, впр. М. Богополь, Балт., Подол, . 
Нестеровекй Моис. Артем. 48 Л. 76 с. с. Див. вр. 9 кав. див. Вевъ. 

Неетеровевклй Феодосй Тосиф. 53 Л. 18 к. с., вир. Житомръ. ` 

Нестеровъ Вас. Вас. 71 4. 98. (ДЪт.). Мл. вр. Бакин. бр. ногр. стр. ?. 

Нестеровъ Влад. Капит. 56 Л. 84 т. с. Жел.-дор. вр. Вильна. 

Нестеровь Григ. Ив. 67 ДЛ. 93 к. а. Уч. вр. С. Казанско -Богородское, Вфрн., Семир$ч. 
Неетеровь Степ. Евдок. 68 Л. 89. Вр. гор. бол. Новоросейскъ. 

Нестеровь Тих. Вас. 64 (Л. 88 н. с. Жел.-дор. вр. В.-Кит. жел. дор. ? 

Несторовек!й Вас. Арт. 68 Л. 95 н. с. Мл. вр. 57 пфх. пол. Одесса. Д. В. 
Неткачевъ Григ. Дмит. 55 Д. 87. (Вн. и норв.) к. а., впр. Москва. 

"Нетребовекй Вас. Ал-др. 35 Д. 58 с. с. СПБ. 

Неуйминъ Ник. Ив. 57 Д. 82. (Глазн. и жен.) с. с. Окр. окул. Тифлисъ. 

Неумоинъ Пав. Ив. 39 Л. 64 с. с., впр. Сташевъ, Любл. 

Неуступовь Серг. Ал-др. 80 Л. 904. Зем. вр. с. Устьрфка, Кадник., Вологод. 
Неусыхинъ 106. (Бунимъ) Изр. 70 Л. 97. Зем. вр. С. Борисовщина, Духовщ., Смоленск. 
Нефедовичъ Аркад. Егор. 66 Л. 93. Е вр. С. Новодфвичье, Севгил., Симбир. 
Нефедовъ Викт. Васил. 75 Д. 98 к. Мл. орд. воен. госи. Москва. 

Нефедовъ Петръ Вас. 60 ДЛ. 85 к. с. Я вр. Ст. Константиновская, 1 Дон., ОЕ 
Нефедьевь Ал-дръ. Иван. 75 Л. 900. Мл. орд. воен. госп. Москва. Д. В. 

Нефедьевъ Левъ Ник. 64 Л. 89. (Вн.) н. с. Мл. вр. Л.-Гв.. Семен. пол. СЛБ. 
Нехамееъ Яковъ Сем. 48 Д. 69. (Жен. ) к. с. Сел. вр. С. Бол. Михайловское, Удск., Примор. 
Нехотяевъ Валер. Валеран. 79 Л. 904, впр. Козмодемьянскъ, Казан. 

Нецвфтаевь Ал-дръ Ник. 54 Л. 82 с. с. Зем. и зав. вр. Новая Деревня, СПБ. 
Нецюнек1й Владисл. Домин. 67 Л. 94 т. с. Вр. бол. Св. Петра и а, Сувалки. 
Нечаевь а Андр. 69 Д. 94 к. а. Мл. вр. Рыпин. бр. иогр. стр. 

Нечаевъ Ал-дръ Афан. — Д. 70 д. с. с. Гл. докт. Обух. 6. СПБ. 

Нечаевъ Ал-дрь Дмитр. 75 Д. 901. (Вн., гин. и акуш.), впр. ОВ, 

Нечаевъ Алекс. Георг. 68 Л. 94 к. а. Жел. дор. вр. С. ? Томск. 

Нечаевъ Вас. Ал-др. 706 Л. 908. Мл. вр. 1 В.-С. сап. бат. Д. В. 

Нечаевъ Ив. Ив. 56 ДЛ. 83 к. с. Гор. сан. вр. Самара. 

Нечаевь Ив. Капит. 72 Л. 96 к. а. Зем. и вр. дух. учил. Ланковъ, Рязан. 

Нечаевь Мих. Вас. 75 Л. 901. Мл. вр. 109 пЪх. п. С. Шанцы, Ковен. 

Нечаевт, Ник. Вас. 59 Д. 84 к. с. Ст. вр. крфи. арт. Очаковъ, Херсон. 

Нечаевъ Петрь Мих. 56 Д. 18 с. с. Гл. вр. Сокольн. бол. и Строган. учил. и почет. 
чл. Попеч. о б$дн. Москва. 

Нечаевъ Серг. Мих. 61 Л. 87 к. с. Вр. Покр. общ. сест. мил. н вр. для ОЪдн. А 
Нечай Пазв. Ив. 59 Д. 82. (Нерв. и вн.) к. с. Ст. вр. К ево-Кирил. богоуг. зав. К1евъ. 
Нечай-Грузевичъ Ал-дръ Ив. 56 Т. 85, впр. Одесса. 

Нечай-Грузевичь Конралъ Ив. 57 ДЛ. 88. (Вн. п пол.), вир. Растовъ. Дон. 
Нечинаевек!й Фед. Гавр. 75 .Г. 902. вир. №евт. 


Нечипоренко Вас. Сем. 59 ДЛ. 38 к. с. Зем. вр. С. Ниж. Сфратозы, Мелитол. 
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. Тавр. . 


Нешель Вас. Евграф. 56 Д. 81 к. с., впр. СПБ. 
Нещадименко Маркт Петр. 69 Л. 96 н. с. Мл. вр. 168 ифх. нол. Кевъ. 
Нещеретовь Антонъ Ив. 71 7. 98. Зем. вр. С. Сычевка, Одес., Херс. 


Нижегородцевь Мшх. Ник. 51 Л. 76. (Псих. и нерв.) с. с., 


впр. СПБ. 


Нижибицкй Ник. Ник. 76 Л. 901. Мл. вр. войск. бол. Екатеринодаръ. Куб. 


Нижицый 


Игнат. Генр.. 59 Л. 83 н. с: Жел.-дор. вр. Слоб. Бутурлиновка, Бобров.. Ворон. 


Низовець Ник. Карн$ев. 54 Л. 80 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Сухумъ, Кутаис. 
Никаноровь Ник. Георг. 53 Д. 78. (Вв.) с. с. Ст. вр. воен. лаз. Холмъ. Люба. 


Никаноровь Пав. Ал-др. 70 Л. 95 и. с. Мл. вр. 168 иЪх. лол. Витебекь, |. В. 
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Никаноровъ Пав. Ив. 63 Л. 88, впр. Томекъ. 

Никаноровь Романъ Иван. 72 Д. 91 н.с. Жел.-дор. вр. С. Зиминское, Балатан., Иркутск. 
Никельсъ Евген. Фед. 70 Л. 96 к. а. У. вр. Бфльскъ, Гродн. 

Никитенко Вас. Павл. 66 Д. 93 н. с. Пом. Вр. Инси. Иркутеьъ. 


Никитинъ 
Никитинь 
Никитинъ 
Никитинъ 
Накитинъ 
Никитинъ 
Никитинъ 
Никитин 
Никитинъ 
Никитин 


Никитинъ 
Никитинъ 
Никитинь 
Никитинь 
Никитинь 
Никитинъ 
Никитннъ 
Никатинъ 
Никитинь 
Никитинъ 
Никитинь 
Ннкитинъ 
Никитинь 
Никитинь 


Никитниковь Алекс. Герас. 45 Л. 72 с. с. Бриг. вр. 


Ал-дръ Ал-др. 62 Л. 86 к. а. Окр. въ. Вос. Д. Дер. Могилевка, Петерг., СПБ. 

Ал-дръ Алекс. 48 Д. 67 д. с. с., вир. Пенза. 

Ал-дръ Вас. 65 Л. 91. (Сиф.) н. с. Отр. вр. В. Д. Ст. Веймарнъ, Ямбургъ, СПБ. 

Ал-дръ Федор. 73 Л. 98, впр. СПБ. 

Алекс. Вас. 38 Л. 63 с. с. У. вр. Мещовекь, Калуж. 

Алекс. Ив. 61 Д. 86 н. с. Мл. вр. 1 Л.-Гренад. нол. Москва. 

Андр. Андр. 67 Л. 93 н. с. Мл. вр. 168 ибх. п. Витебекъ. ‚|. В. 

Влад. Ал-др. 65 ДЛ. 90 и. с. У. вр. Горбатовъ, Нижегор. 

Влад. Дмит. 57 ДЛ. 8+ к. с. У. вр. Кобеляки, Полтав. 

Влад. Ник. +9 Д. 73 д. е. с. Конс. клин. инст. Ел. Пава. и вр.-Конс. зав. вЪд. 
учр. Имп. Марш. СПБ. 

Георг. Авксент. 56 Л. 84 н. с. Подат. иисни. Ржевъ, Твер. 

Дмитр. Васил. 74 Л. 97. (Вн.). Орд. клим. унив. Москва. 

Дмит. Нимен. 62 Л. 86 к. с. Мл. вр. 30 лет. арт. парка. Минскь. ‚|. В. 

Илья Дан. 58 Л. 84 к. с. Зем. вр. С. Честравка, Николаев., Самаф. 

Конст. Ив. 5+4 Д. 82 с. с. Ст. орд. воен. госи Одесса. й 

Конст. Ник. 52 Л. 714. (Хир.). Вр. русс. общ. парох. и торг. Таганрогь, Донск. 

Конст. Плат. 35 Л. 60. (Вн.), вир. Москва. 

Мих. Ал-др. 65 Д. 93 н. с. Мл. вр. 35 иЪх. пол. Кременчуг, Полт. ‚|. В. 

Мих. Дмнтр. 49 Д. 15. (Акуш. и жен) к. с., вр. СИБ. 

Мих. Павл. 79 Л. 902. Вр. для усов. кл. воен. госи. СПБ. 

Ник. Логин. 64 Л. 89 к. с. Сел. вр. Слоб. Николаевская, Царев., Астрах. 

Пав. Вас. 67 ДЛ. 97 к. а. Мл. вр. 3 Гренад. пол. Москва. Д. В. 

Петръ Борис. 67 Л. 94. Мл. орд. Псих. бол. на Канатч. дач. Москва. . 

9еод. Евграф. 80 Л. 904. Пом. вр. зем. бол. Петровск. сл. Богор., Москов. 

8 стрфл. бриг. С. Б.-Жмериика, 


Винницк., Подол. 1. В. 


Никитниковь Фед. Фед. 61 Л. 89 т. с. Сер. консул. Джедла. (Аравия). 


Никите 
Никичевй 
Никитенй 
Никитевнй 
Никитевй 


Алекс. Нлкит. 59 Л. 85 к. с. Орд. гор. Никол. бол. Харьковъ 
Андр. Павл. 55 Л. 19 к. с., вир. Калязинъ, Твер. 

Конст. Евлами. 71 Л. 96 н. с. У. вр. СЪвекъ. Орлов. 

Мих. Афан. 52 Л. 79, впир. Таруса, Калуж. 

Хрисанфъ Вас. 51 Л. 18 к. с. У. вр. Радомысль, Ваев. 


Никифоровсь!й Вас. Тарас. 74 Л. 901. Сел. вр. ©.? Плоцк., Витеб. 


Никифоровъ 


Никифоровь Ал-дръ Павл. 67 Д. 


Ал-дръ Леонид. 74 Л. 901. Мл 1 стр$факоваго полка Кутно, 


Варш. 1. В. 


вр. 


93 н. с. Мл. вр. 90 ифх. и. Ревель. Д. В. 


Никифоровъ Андр. Васил. 69 Л. 902. Зем. вр. С. Рождественская Хава, Ворон. 
1 д 


А —. ее 


== 


Никифоровъ Ив. Вас. 77 Л. 900. Мл. вр. 111 нфх. пол. Марамйоль, Сувалкс. 
Никифоровъ Иллар. Андр. 45 Д. 68 д. с. с., вир. СПБ. 

Никифоровъ Конст. Григ. 51 Л. 78 к. в. Зем. вр. С. Никольское. Остров., Цеков. 
Никифоровь Мих. Никиф. 58 Д. 83 с. с. Прод. ун. Москва. 


Никифоровъ Никол. Владим. 
Николаевекй 
Николаеве й 
Николаеве й 
Николаевск й 
Николаевсый 
Николаеве й 
Николаевсый 
Николаевь Ал-друЪъ Ал-др. 77 


Николаевь 
. Николаевь 
Николаевь 
Николаевь 
‚ Николаевъ 
‚Николаевь 
'Николабвъ 
„Николаёнь 
Николаевь 
Николаевь 
Николаевь 
Николаевь 
Николаевь 
Николаевъ 
НЖиколаевъ 
Николаевъ 
Николаев 
Николаеву. 
Николаевъ 
Николаевъ 
Николаевъ 
Николаевь 
Николаевъ 
°Николаевь 
Николаевь 
Николаевъ 
Николаевь 
Николаеву 
Николаеву 


Николаенко Влад. Иван. 
Николаи Альфр.-Григ. Ферд. 
Николан Рудольфъ Фед. 
Николевь Ал-дрь Павл. 58 Л. 83 к. с. Вр 2 тим. и вр.-си. 


75 Л. 900. Зем. вр. С. Ермишь. Темник., Тамбов. 
Ал-дръ Ив. 64 Д. ЭГ к. с. Ст. вр. 17 фл. эк. Кронштадть. (. В. 
Вас. Ник. 67 Л. 93, вир. Ст. Попасная, Екалерин. 

Мих. Дмит. 59 Л. 85 к. с. У. и гор. вр. Петрозаводекъ. 

Мих. Ильичь 35 4. 64 с. с., вир. Грязовецъ, Волог. 

Мих. Петр. 74 Л. 902. Зем. вр. Кашинъ, Твер. г 
Ник. Мих. 78 Х. 904. Въем. вр. зем. бол. с. Петровское, Кирна., Новг. 
Ник. Федор. 69 Х. 96 т. с. Уч. вр. С. Каратузское, Минусинс., Енис. 

. 904. Мл. вр. 1 воен. отл. Сиб. каз. войск. Кокчетавъ, Акмол.- 
Влад. 67 Л: 98 н. с. Вр. гор. бол. Шхиссельбургь, СИБ. 

Иван. 76 4. 900. Сел. вр. С. Игдырь, Сурм., Эрив. 

Ал-дръ Тосиф. 28 Т. 70 к. с., внр. Бердичевъ, Каев. 

Ал-дръ Никол. 15 /. 98 к. а. Мл. вр. 240 Ерасн. цфх. пол. Д. В. 

Ал-дръ Никол. 74 4. 901. Сел. вр. С. Емецкое, Холмог., Арханг. 

Ал-дръ Фед. 84 ЛД. 64 с. с. Ст. орд. двори. госп. Царское Село, СПБ. 
Алекс. Влад. 68 ДЛ. 94. Орд. клин. унив. Москва. 

Алекс. Пузьм. 66 Д.91 н. с. Деж. вр. при Дир. Ими. Теалр. СПБ. 

Валер. Ал-др. 12 Л. 98, вир. Казань. 

Вас. Ив. +0 ДЛ. 63 с. с., впр. Проскуровъ, Подол. 

Влад. Вас. 71 1. 95 н. с. абор. унив. Казань. 

Вяч. Мих. 49 Л. 18 к. с. Ст. вр. 6 фл. эк. Либава, Гроб. Курл.. 

Григ. Мих. 44 Д. 68 тайн. с. СПБ. 

Евген. Петр. 68 Л. 9+. Помон. завфл. сан. бюро. Сараловъ. 

Ив. Ник. 44 Л. 12 к. с. Зем. вр. Орель. 

Конст. Ал-др. 60 Д. 84 к. с. Зем. вр. Сконинъ, Рязан. 


Ал-дръ 
Аз-дръ 


Ксеноф. Ив. 18 Л. 903 (Хир.} Зем. вр. Льговъ, Курск. Д. В. 

Леонт. Ник. 13 Л. 97 Мл. вр.. 137 пфх. пол. Д. В. ь 

Мих. Никол. 16 Л. 901, впр. Ржевъ. Тверек. р 
Ник. Львов. 66 [. 89 к. а. Зем. и уч. вр. С. Богородское. Горбат., Е 
Ник. Ник. 48 Д. 18. (1$т.) с. е., впр. Екатеринодаръ. 

Ник. Петр. 64 .7. 90 т. с. Св. ав. клин. унив. Москва. 


Панаоть ое 65 1. 91. вир. 
Петрь Куз. 59 Д. 87 н. е. Ст. вр. 284 рез. бат. Симбирекъ. 

Петру Ник. тв 1. 86 в. в. У. вр. Тараща. Клевек. 

Петрь Павл. 61 Л. 88 м. с. Жея. -дор. вр. Ст. Тозбача, Чития., Забайк. 
Фед. Ник. 68 „1. 88 м. ©. Орд. ЕКево-Кирилов. богоугод. зав. Кевъ. 
Филипиъ Ив. 48 Д. 68 д. с. е. СПБ. 

Яковъ Аз-др. 12 Л. 901. Уч. вр. Олевскъ, Овручек. Водын. 

11 Л. 97. Мл. вр. Сибир. фл. экин. Ваадивостокъ. 

74 Л. 97, СИБ. 

42 А. 61. (Вн.) д. с. с., 


Хотинъ, Бесс. 


впр. Казань. 
Андр. 00. сест. мил. Саратовъ. 


Николевь Ник. Иннок. 61 Л. 90 и. с. Мл. вр. 4 грен. пх. пол. Москва. 


Никольский 
Цикольенй 
Никольск 
Никольск 


сан. отр. ‚|. 


Ал-дръ Никит. 59 Л. 84 с. с. Пом. дир. земск. исих. леч. Саратовъ. 
Ал-дрь Ник. 46 Л. 71 с. с., вир. Рязань. 

Ал-дрь Ник. 51 1. 84 н. с. Сел. вр. М. Кайданово, Минск. 
Алекс. Ицнол. 60 Д. 86 к. с. Зем. вр. Ботородицкъ. Тульск. 
В. 


Богородиц. 


Никольеяй 


Никольеый 
Никольсвй 
Никольсый 
Никольсвый 
Накольсый 
Никольск й 
Никольсый 
Никольсый 
Никольсвй 
Накольск!й 
Никольсый 
Никольсый 
Никольсый 
Никольсый 
Никольсвый 
Никольеюй 
Накольеюмй 
Никольекй 
Никольеюй 
Никольсый 
Никольсюй 
Никольсь!й 
Никольск й 


Никольевый 


Никольсвй 


— 54 —. 


Васил. Алекс. 74 ДЛ. 902. Мл. орд. пол. госи. 
Вас. Мат. 72 Л. 96 н. с. Вр. для ком. УТ раз. Окр. В. М. Упр. тиф. Д: В: 
Вас. Мих. 44 Д. 71 с. с. Кори. вр. 1 Сиб. арм. кори. Нихол. -Ус., Прим. 
Влад. Ив. 50 Д. 71 с. с. Нроф. ун. Варшава. 
Дмит. Петр. 55 Д: 80 с. с. Вр. Невск. фабр. леч. и пренод. бок Инет. СПБ. 
Ив. Ив. 54 Л. 83 с. с. У. вр. Тюмень, Тобол. 


Ив. Никол. 73 Л. 96. (Вн. и дфт.). Св. орд. клин. ун. Москва. 
Ив. Павл. 59 Л. 83 к. с. Фабр. вр. Киржачъ, Покров., Влад. 
Тосифъ Герас. 58 Л. 16 к. с. Жел.-дор. вр. Вологда. 

Конст. Ипполит. 77 Л. 904. Зем. вр. дер. Крюковка, Богород., 


Андр. Дмитр. 56 Д. 82 к. с. Ст. орд. воен. госп. Казань. 


Д. В. 


Мих. Никол. 76 .Т. 902. Св. орд. клин. ун. Казань. 


Ник. Вас. 61 Л. 87 н. с. У. вр. БорисоглЪбскъ, Тамбов. ' 


Ник. Вас. 70 Л. 98. Мл. вр. 8 грен. пол. Москва. 
Ник. Влад. 74 Л. 96. Орд. губ. бол. Вятка. 
Ник. Ив. 42 ДЛ. 69 с. с., впр. Москва. 


Никол. Ив. 15 Л. 901. Ма. вр. 9 пвх. п. Калуга Д. В. 


Ник. Мих. 54 Д. 80 ни. с. Вр. гор. бол. Астрахань. 


Пав. Ив. 57 ДЛ. 81 к. с. Тюр. вр. Тюмень, Тобольск. 


Тульск. 


Петръь Вас. 55 ДЛ. 81 к. с. От. вр. 1 Оренб. каз. пол. Харьковъ. „|. В. 
Петръ Вас. 58 Д. 84. (Кож. и сиф.) к. а. Проф. унив. Варшава. 


Петрь Петр. 39 Д. 64. (Хир.) с. с. Жел. дор. вр. Москва. 

Сем. Макс. 51 Д. 79 с. с. Дивиз. вр. 20 пЪх. див. р 
Серг. Ал-др. 51 Л. 33 к. а. Зем. вр. Саратовъ. 

Серг. Ив. 57 Д. 84 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Екатеринодаръ. 


Фед. Серг. 20 /. 45 к. с., 


вир. Суздаль, Влад. 


`'Николюкинъ Ив. Ник. 62 Л. 87 к. с., впр. С. Петропавловка, Богучар., Воронеж. д. В. 


Никоновь Ив. Петр: 40 Л. 68 т. с. Зем. вр. С. Павловка, Мар1упол., 


Никоновь Серг. Андр. 64 Л. 97. (Акуш. и жен.), вр. Москва. 
Никотинь Ник. Мих. 40 ДЛ. 68 н. с. Вр. губ. казн. и конс. леч. комит. ниш. СПЪ. 
Никулинъ Влад. Вас. 56 Л. 84. (Вн.) с. с. Вр. гимн. Москва. 
Никулинъ Ник. Вас. 64 Л. 94. (Вн. и венер.) к. а. Вр. попеч. о б%дн. Москва. 
Никулинъ Никол. Васил. 69 Л. 99, впр. Тамбовъ. 


Нилендерь Пав. Фридр. 60 Л. 8+4 к. с. Ст. вр. 12 грен. и. Москва. 
Нилендеръ Эрнесть Ал-др. 67 Л. 96 в. с. Мл. вр. 
Ниловъ Вячесл. Андр. 74 Л. 900, впр. Кр. Ново-Геормевекъ, Илон., Варш. 


Нильсенъ Фридр. Ал-др. 72 Л. 96 н. с. Мл. орд. Уяздов. воен. госн. Варшава. 


Екатериносл. 


2 Оренб. каз. баз Самаркандъ. 


Нименсый Ив. Никол. 73 Д. 98 к. а. Мл. вр. воен. лазар. Крыноводскъ, Закаси. 


Ниренбергь Ицко-Айз. Берк. 
Ниекубинъ Ив. 


Лук. 57 Л. 85. (Хнр.) н. с., 


Ниссензонъ Дав. Насон. 59 Л. 84. вир. Варшава. 


Ниссенъ Вильг. Вильг. 68 Д. 89 с. с. Мл. орд. Елиз. 


д. бол. 


дир. : 


Нитовеюй Каз. Болес. 67 Л. 91, впр. М. Черноостровъ. о 
Читославеь!й Альфонсъ Ал-др. 44 Л. 74. вир. Имфн. Скридлево. СВННин., Могил. 


Нифонтовъ Геннад. Дмитр. ? Л. ? Вр. Полтавск. санитар. отряда. „1. В. 
Нифонтовъ Серг. Ал-др. 70 Л. 98. Фабр. вр. Ст. Середа, Нерехт.. 
Нихаминъ Шмуль Борух. 60 Л. 85. (Вн.. 
Ницкевичь Мих. Ал-др. 61 ДЛ. 87 к. с.. 
Ничипоровичь Ал-дръ Вас. 71 Л. 96. Зем. вр. С. Вязовка. Сарат. 
Ничнаевевнй Вас. Лавр. 12 Л. 35 
Новаковичь Душанъ Ив. 64 Д. 95. 
Новаковекй Алекс. Людов. Януш. 76 Л. 900. (Вн.). вир. Варшава. 


НОбы 
Жел.-дор. вр. Ст. 


впр. СПБ. 


дфг. и хир.). впр. Москва. 


впр. М. Ирклфевъ, Золотоноли.. 
Батраки, Сызр., Симбирск. 


11 Л: 97. Гор. вр. Весьегонскъ. Тверск. Д. и 
впр. Островъ, Ломж. 


теч. Ком. нии. СПБ. 


Полг. 


обо ь 


Новаковекй Вист. Стависл. 77 Л. 904. (акуш. и гинек.), впр. Варшава. 
Новаковекй Клемент. Вас. 37 ДЛ. 65 н. с., вир. Саралтовъ. 

Новаковекй Франць Викент. 73 ДЛ. 901. Общ. вр. Д. Ржечковъ, Пиич., Кфлец. т. В. 
Новаковск!й Юманъ Игнат. 34 Л. 59 с. с. У. вр. Короча, Курск. 

Новакь Ром.-Стеи. Ив. 59 Д. 88. (Ви. и дфт.). Окр. вр. С. Маджалисъ, Кайт.-Таб., и 
Новакъ Стакисл. Викент. 74 Л. 900, вир. Ченстоховъ, Петро: 

Новацейй Людом. Петр. 75 Л. 902, впр. Варшава. 

Новацюй Юзефать Март. 65 Л. 94, впр. Пос. Домброва, Бейдин., Пвтрок. 

Новачекъ Стан. Игнат. 65 ЛД. 93. (Вн.). впр. Кевъ. 

Новикову, Ал-дрь Аполлон. 75 .Т. 902, вир. Кевъ. 


Новиковь 
Новиковъ 
Новиковъ 
Новиковъ 
Новиковъ 
Новиковъ 
Новиковь 
Новиковь 
Новиковъ 
Новиковъ 
Новиковь 
Новиковъ 
Новижовь 
Новиковь 
Новиковь 


Новикь осифъ Казим. 30 Л. 
Новикъ Мих. Казим. 33 ДЛ. 


Ал-дръ Ив. 71 ДЛ. 99. Общ. вр. Сл. Петровская, Новоузенск., Самаре. 
Ал-лръ Пуз. 53 Л. 18 к. с. Ст. вр. 5 сам. бат. Корт. 

Алекс. Митроф. 65 Л. 96, впр. СПБ. 

Андр. Ник. 29 Л. 54. (Вн.) д. с. с. Вр. и смотр. жен. дух. учил. роспаваь. 
Влад. Ив. 65 Л. 89. Жел.-дор. вр. Рязан.-Уральск. д. Тамбовъ. 

Всевол. Никол. 78 Л. 901. Мл. вр. 2 мед. уч. каз. войс. Оренбургъ. 
Георг. Ник. 40 Л. 67 к. с., вир., Юрьевъ, Влад. 

Дмит. и 11 Л. 98 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Новоросайскъ. 

Ник. Ал-др. 41 Л. 64 с. с., впр. Тамбовъ. 

Ник. Ал-др. 65 Л. 90 к. с. Ст. вр. 17 фл. эк. Кронштаду. 

Пав. Стен. 68 Л. 93. Зем. вр. Рыбинскъ, Яросл. 

Петрь Петр. 77 Л. 901. Мл. вр. 6 В. С. стр. пох. Д. В. . 
Серац. Мисаил. 78 Л. 96, впр. Е 

Серг. Ал-др. 46 Л. 70 к. с. Зем. вр. Даниловъ, ет 

Фед. Ник. 72 Л. 99 к. а. Вр. 4 мед. уч. каз. в. Ст. Таналыцкая, Оренб. - 
54 д. с. с., вр. Кроиштадтъ. 

58 с. с., вир. Пятигорскъ, Терск. 


Новинвый Ишюл. Роман. 64 Л. 93 н. с. Мл. вр. 8 В.-Сиб. стр. лол. Ур. Барабангь, Прим. 
Новинек!й Конст. Роман. 61 Л. 86. Зав. вр. С. Боровка, Ямпол., Подол. 
Новинекй Максимил.-Ант. Викент. 58 Л. 88. вир. Люблинъ. 

Новинеый Махсимил. Яков. 66 Л. 94, вир. Пос. Быховъ, Люба. 

Новинеый Юманъ Роман. 65 Л. 98. Вр. экон. С. Бфяка, Волын. 


Новицек! Адамь Антон. 68 Л. 98, вир. Екатеринодаръ. | р 
Новиць!й Адольфъ Ал-др. 66 Д..90 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. Семен. и. СПБ. д. В. 
Новицьй Ал-дръ Ант. 34 Д. 59 д. с. Вр. дух. семин. и спарх. уч. овмеролон. 
Новицей Андр. 1осиф. 6+4 Д. 90 к. а. "ел. дор. вр. Тула. 

Новицкий Ант. Корнил. 68 Л. 91, вир. Зав. Кагинск, Верхнеур., Оренбургск. 
Новицек!й Брон. Ив. 71 Д. 96 ин. с. Мл. вр. 73 ифх. пол. Могилевъ, Подол. Д. В.. 
Новицкй Вас. Ник. 99 ЛД. 58 с. с.. вир. Мевъ. 

Новиць!й Венцесл. Стен. 57 ЛД. 82, впр. М. Деречинъ, Слоним., Гродн. : 
Новиць!й Викент. Вас. 59 Л. 85. (Хир.). вир. Каевъ. ро 
Новицкий Ив. Ив. 31 Д. 55 д. с. с., вир. Варшава. _ 

Новицкй Игнат Молест. 43 Л. 16 к. а. Сел. вр. Пос Ненокса, Арханг. 
Новицейй 10сифь Ант. 35 Л. 60 с. с., впр. Умань. ев. 

Новицый 10сифъ-Иллар. Владис. 56 Л. 80. вир. Пос. Б®льскъ, Плоцк. 

Новицк!й Тосифъ Игнат. 48 Д. 78, впр. Пос. Пясечно, Варш. 

Новнцкй Казим. Гос. 78 Д. 904. Зав. вр. С. Степановка. Харьковск. 

Новицкй Лаврент. Ник. 37 7. 58 с. с.. вр. а 

Новице!й Оттонъ-Дезидерт Генр. 55 Д. 18 к. с., впр. СПБ. 

Новицьй Петръ Стан. 49 Д. 75. (Ушн.) с. с. Конс. воен. и Москва. 


Новкунск!й Тадемил-Пав. 1осиф. 61 Л. 91 к. а. Вр. Вает.-Кит. ж.д 
Новомаръевен!й Ник. Нь. 62 


к. 2? (Упр. Гл. Вр. Инси.). 
Л. 81. (Хир.) н. с. Гор., жел.-дор. ге вр. Дербенть, Дагест. 
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Новомфйскй Ал-дръ 1осиф. 41 Л. 64. (Вн. и жен.) к. с., вир. Вильна. 

Новосадко Гавр.-Петръ Яков. 53 Л. 16. к. с., вр. Варшава. 

Новосельскй Серг. Ал-др. 72 Л. 95 н. с. Заним. статиет. работ. при Упр. Гл. Вр. 
Инси. СПБ. 

Нововельекй Францискъ Тосиф. 69 Л. 95. Зем. вр. М. Бобровицы, Козедец., Чернит. 

Новосильцевь Дм Дм. 74 Л. 903. Сел. вр. с. Ильинское, Ишимск., Тобольск. 

Новоенльцевъ Ник. Дм. 70 Л. 96 н. с. Сел. вр. С. Бердюжекое, Ииим., Тобол. 

Новохатный Ив. Вас. 70 7. 91. Асс. зем. бол. С. Рогачево, Дмитров., Моск. 

Новфрекй Людом Людом. 73 Л. 901, вир. М. Кельмы, Росфен., Ковен. 

Нодельманъь Тоакимъ Яков. 60 Л. 84 к. с. Гор. вр. Кириловъ, Новгор. 

Ножниковъ Абр. Петр. 64 Л. 9+4 н. с. Ассист клин. унив. Харьовъ. 

Ножниковъ Бор. Петр. 51 С. 78. (Вн.) т. с., вир. Ялта. Тазр. . 

Ножниковь ((Пичахчи) Илья Петр. 55 Л. 81 к. с. Гор. и тюр. вр. Маруло: ЛЬ, а 

Ноздровекй Андр. Степ. 56 Д. 84 с. с. Окр. вр. Воси.. Д. Ст. Плюсса, `Лужск.. СПБ. 

Ноннеюй Владим. Михайл. 13 900. Зем. вр. С. Новодфвичье, Сенгил., Симб. 

Ноишевеюй Казим. Тосиф. 57 Л. 83. . (Глазн..). Завд. глаз. леч. Двинскъ, Витеб. 

Нолле Ал-дръ Ник. 59 Л. 85. (Акущ. и жен.) ‘з. с. Мл. вр. родовси. зав. Москва. 

Ноляе Бернгардъ Ант. 68 Л. 97. (Вн. и дфт.), вир. Москва. 

Нольде (баронъ) Юзй-Адол. Эрнес. 61 Л. 88. Зем. вр. СПБ. (Бол. Везхъ Скорб.). 

Номнкосовъ Степ. Семен. 73 Л. 98. Зем. вр. С. Хильковка, Хорол., Поат. 

° Ноневичь Феофиль Игнат. 51 . 7+ с. с. Вр. бол. Св. Петра и Павла и Каз. Пал. Сувалки 

"Ноневичь Эдуардъ-Гсифъ Игнат. 81 Л. 62 к. с. Владиславовъ, Сувалк. 

Нонява Ал-дръ Сем. 66 ФТ. 94. и к. а. Чин. ос. пор. при перес. упр. Тобольскх. 

Норвилло Ник. Тосиф. 48 Л. 14 к. Зем. вр. пос. Маслогостицы, Гдов., Петербур. 

Норвнлло Чесл.-Тимотеушь Юшан. оз. 93. (Хир.) н. е. Мл. вр. 1 Турк. сохр. бат. Ташкентъ. 

Нордетремь Викт. Вас: 14 4. 98. впр. Казань. 

Нордетремъ Тосифъ Вас. 64 Л. 88 к. с.`Вр. Гл. Упр. Жел. д. М. П. С. СПБ. 

Норейко Ал-дръ Ник. 65. Д. 88 к. с. Сверх. асс. клин. унив. Москва. 

Норкинъ Ник. Хрисанф. 55 ДЛ. 81. (Вн.) к. с. Вр.. учит. семин. Новочеркаскъ. 

Норманнъ Артуръ-Эвальдь Густ. 64 Л. 93. вир. С. Дато-Адма. Гапсал.. Эетл. 

Новальеклй Ант.-Гаспаръ Ильичъ 49 Л. 13 н. с.. впр. М. Ганчетты. Кишин., Бессар. 

Новальевй Ант. Тосиф. 69 ДЛ. 93 к. а. Гор. вр. Устюгь, Вологод. 

Носенко Серг. Павл. 60 Д. 871 к. с. Ст. вр. 11 драг. пол. Бфлост., Гродн. 

Носенко Степ. Емел. 56 Л. 38. Жел.-дор. вр. Ст. Александровскь. ЕЮкатериносл. 

Ноековъ Алекс. Кари. 12 Л. 96, вир. Харьковт. . 

Носковъ Андрей Фил. 71 Д. 97 т. с. Зем. вр. С. Маковницы, Калиин., Твер. 

Носковъ Всев. Ив. 11 С. 96 т. с. Зав. вр. Зав. Каменсый, Камыим., Перм. 

Носковъ Ник. Петр. 59 „7. 85. Зем. вр. С. Верхозимъ. Петров.. Сарат. 

Носовь Ал-дръ Ив. 67-.Т. 94. (Нерв.). Орд. Ново-Екатер. бол. Москва. 

Носсаржевекй Станисл. Флоран. 74 Л. 900. вир. П. Мышинець, Острож., Лом. 4. В. 

Нотбекь (фонъ) Эдуар.-Фридр.-Вильг.-Гог. Эдуар. 69 Л. 95 & а У. вр. Вейсенштейнъ. Эстл. 

Ноткинъ Игнат. Адольф. , 60 4. 86, вир. Кевъ. 

Ноткинъ (де) Тоакимь Ник. 59 Л. 85. (Вн.) к. а. Орд. бол. св. Ольги. СПБ. 

Ноткинъ (де) Мовша Шефтел. 66 7. 91, Зем. вр. Усмань. Тамбов. 

Ноторинъ Берка (Борисъ) Зальман. 67 7. 90 к. а. Вр. город. амбулат. Томскъ. 

Ноторинъ Даз. Зальм. 60 Л. 85, вир. Тюмень, Тобол. ‚|. В. 

Ночвинъ Гавр. Петр. 57 С. 8+4 к. а. Жел.-дор. вр. Екатеринбургъ, Перм. 

Нудатовь Витал. Эраст. 69 Л. 96. Вр.-экст. губ. зем. бол. Самара. 

Нудельманъ Зись Абрам. 76 Л. 903, впр. Кищиневъ. 

Нумерманъ Зах. Ник. 51 Л. 89. вир. СПБ. 

Нурокь Юлй Марков. 44 Л. 16 к. с.. впр. Москва. 

Нуроменй Ив. Анолл. 41 Л. 06 к. с., впр. Елисаветполь. 


Нусебаумъ Генр. Иллар. 49 Д. 12. (Нерв.), вир. Варшава. 

Н$мовъ Ник. Ив. 03 Л. 86 н. с.. вир. Москва. 

И$мцевь Мих. Ив. 59 Л. 85. (1 фе. п вн.) с. с. Полиц. вр. ева 

Н\Ъмцовъ Зальм. Берк. 71 Ф. 95. вир. Велижь, Витеб. " 

Н$Виченковъ Вас. Андр. 56 Д. 39 к. с. Сг. вр. 8-го Орен. каз. пол. Черный и Под 
Н\мчиновь Леон. Ив. 57 Д. ЭТ к. с. Сверх. вр. леч. чел. общ. Москва. 

Нфровецкй Иннок. Ив. 54 Д. 80 к. с. У. вр. Черкасы, ев. 

Нэменъ Як.-Лейб. Берк. 71 Л. 900, вир. Варшава. 

Нюренбергь Мих. Ник. 60 Л. 84. (Кож., вен. и мочеп.). впр. Москва. 


Оать Серг. Ад-др. 69 4. 94 н. с. Мл. вр. 56 иБх. п. Тирасполь, Бессарабсь. (. В. 

Обаполовъ Васил. Ал-др. 75 Л. 902. (Дфт.), вир. Казань. 

Обезереый Марманъ Тоахим. 71.7. 99. (Гин. и аз.), вар. Минскъ. 

Обезьяниновъь Мих. Ник. 62 Д. 89 к. с. Ст. орд. мор. госи. Порть Ими. Алеке. Ш. 
Иибава, Гроб., Курл. Д. В. 

Оберть Альфр. ав. 15 7. 902. Мл. вр. 69 иЪх. 1. „.Поблииъ. 

Оберфельдь Авр.-Лейоа Якуб. 62 ФД. 81. (Вн.), вирь. Варшава. 

*Облачинекй АркадШй Сем. 34 Д. 56 с. с. Бфлый, Смолен. 

Обнисый Казим. Сигизм. 76 Х. 901. Мл. вр. 18 флот. эк. СПБ. Л. В. 

Обинемй Марьлиь @ом. тт Л. 901; вар. Шевь. 

Обниек И Сигиз. 1осиф. 34 Д. 61. (Вы. ), вир. М. Теофиноль, Староконст.. В лын. 

Обниск!й Сигизх. Сигизм. 78 7. 904. Мл. вр. воен. лаз. Серахск., Закасн. 

Обозненко Пегрь Евграф. 62 Д. 86 к. с. Св. орд. Галинкин. больн. СПБ. 

Оболенекй Ив. Ив. (вь монаш. Тихонь) 56 Л. ? Архимандритъ Спасоиреобр. муж. 
единов. монаст. Николаев.. Самар. 1 

Оболенсый Пв. Ник. 1 Д. 68. (Вн.) д. с. с. Чл. Сов. М-ра Нар. Иросв. Харьковъ. 

Оболенек!й Консг. Петр. 57 Х. 80 т. с. Жел.-дор. вр. Хафьковъ. 

Оболенеьй Мих. Георг. 27 4. 55 н. с. Зем. вр. С. Кшень, Тимск., Курск. 

Оболонек!й Нлк. Ал-др. 56 5% 80 с. с. р унив. и сверхкомил. орд. воен. госн. Вевъ. 

Оболонешй Ник. Ник. 57 Л. 81. (Вв.) т. е., вир. Москва. 

Обольяниновь Влад. Адольф. 50 Л. 16. Зем, вр. Хуг. Рындинка, Короч., Курск. 

Обольяниновь Ниг. Ал-др. 67 Л. 93. Зем. начал. Гдовъ, СПБ. 

Образцовь Ал-дръ Дмит. т И. 94 и. ©. Мл. вр. 215 Бузул. иЪх. нол. Самара. [. В. 

Образцов Валер. Ил. тар. 37 1. эВ д. с. с. Непр. чл. г. по зем. и гор. дфл. пр. Казань. 

Образцов Вас. Парм. 51 т 15. (Вн.) с. с. Проф. ун. евъ. 

Образцовь Влад. Ник. 13 Л. 98, вир. Винница, Подол. 

Образцовь Дит. Им. _ `Л. 58 н. с.. вир. Казань. 

Образцовь Евлам. Стен. 48 Д. 76. (Сиф. и кож.) с. с. Проф. ун. Томекъ. 

Образцовь Мих. Ал-др. 72 Д. 900. Уч. вр. Верхоянсиъ, Якут. 

Образцовь Ник. Виит. 60 Л. 88 к. с. Вр. муж. гимн. Калуга. Д. В. 

Образцовь Стен. Петр. 76 „Г. 900, вар. БааговЪщенекь, Амур. 

Обрядчиковь Ив. Вас. 58 Л. 84 к. с. Сверхше. орд. губ.’ зем. бол. Нижн-Новгородъ. 

Обтемперанскй Леон. Иван. 74 ХЛ. 900. Зем. вр. С. Хотимль, Ковров., Владим. 

Обуховичъ Карль-Ант. Франц. 70 Л. 95. вир. В евъ. 

‘Обуховь Влад. Аа-др. 55 Л. 83. Зем. вр. С. Мятково, Бронниц,., Моск. 

Обухъ Владимцуь Ал-др. 71 Х. 901, вир. Им. Свибло, Витебск. 

Ованесяниь Повтакань Март. 75 4. 40-4. Сан. гор. вр. Эривавь. 

Ованнесовь Ованносъ Рриг. 65 _ 9 т. с. Дир. гор. леч. Эривань. 

Оводовь Чик. Вас. 64 ДЛ. 88 к. Гор. годова н вр. реал. уч. Винница. Подол. 

Овсфенко Понт. Тимоф. 17 Л Е Мл. вр. куби. артр. Владивостокь, Приморск. 

Овеяницк!й Георг. Стен. 58 Л. $ к. с. Ст. вр. 199 рез. цол: С. Медвбдь. Новгар. 

Овсянников Вас. Вас. 54 Д. 19 в. е.. вир. Рыбинекь. Яросл. 
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Овсянниковъ Мих. Викт. 70 ДЛ. 95, вир. Москва. 

Овсянниковъ Мих. Фед. 36 Л. 58, впр. Калуга. 

Овсянниковъ Ник. Ник. 61 ДЛ. 91 н. с. Мл.. вр. 5 В. С. лет. арт. парк. Д. В. 
Овеянниковъ Филип. Вас. 27 Д. 54 д. тайн. с. Акад., проф. и Сов. Чл. Мед. Сов. СПБ. 
*Овсяны Адольфъ Фадд. 36 Л. 62. Им. Эйрыманце, Поневфж., Ковен. 

Овсяный Конст. Роман. 45 Л. 69 с. с. Коммис. по крест. дл. Гройцы, Варш. 
Овчининсь!й Влад. Ник. 65 ДЛ. 90 н. с. Зем. вр. С. Вороново, Подольск., Москов. 
Овчинннев1й Ник. Ник. 61 Л. 87. (Вн. и жен.) т. с. Вр. дух. учил. Владимръ (губ.). 
Овчинниковъ Ал-дръ Викт. 76 Л. 903. впр. Харьковъ. 

Овчинниковъ Евг. Мих. 47 ДЛ. 81 к. с. Зем. вр. Москва. 

Овчинникевъ Ник. Петр. 69 Л. 93 к. с. Вр. резерва Квант. Обл. Д. В. 
Овчинниковъ Петр. Як. ? Л. 902. Орд. клин. ун. Казань. 

Отаджановъ Леонъ Стеф. 64 Л. 96. (Вн. и дфт.). Асс. Боткин. бол. СПБ. 
Оганджановъ Арменахъ Оганес. 76 Л. 903. Зав. частн. пр. лок., Шутаверы, Борг. Тифл. 
Отанджанянъ Амазамъ Оган. 74 Л. 902, впр. Тифлисъ. 

Отановск1й Алекс. Ив. 38 Л. 62. (Вн.) с. с., вир. Сувалки. 

Отанянъ Христоф. Ал-др. 64 Л. 900. (Глаз.), впр. Баку. 

Отевичь Алекс. Алекс. 60 ДЛ. 84 с. с. Секр. Столичн. Вр. Упр. СПБ. 

Отлоблинъ Ник. Ник. 46 Л. 18 с. с., впр. С. Бондаревка, Стерлит., Уфим. 
Отлоблинъ Пав. Ал-др. 64 Л. 91. Зем. вр. С. Колчаново, Новолад., СПБ. 

Отневъь Ив. Фрол. 56 Д. 79 с. с. Проф. ун. Москва. 

Отородниковъ Ал-дръ Никол. 62 Л. 93. Зем. вр. С. Воскресенское, Ковр., Влад. 
Огородниковъ Леонидъ Ив. 75 Л. 903, впр. Вятка. Д. В. 

Огородовъ Мих. Вас. 71 Л. 98. Фабр. вр. и св. орд. Яузск. гор. больн. Москва. 
Отрановичъ Ник. Ант. 50 Л. 15 с. с., впр. С. Филиповцы, Лубен., Полт. 

Отузь Григ. Моис. 60 Л. 86, впр. Марйуполь, Екатериносл. 

Отурцовъ Ник. Макс. 62 Л. 89. (Вн. и нерв.), впр. Харьковъ. 

Одаховекй Ив. Игн. 31 Л. 57, впр. Курганъ, Тобол. 

° Одерфельдъь Иппол. Львов. 60 Л. 85 н. с. (Хир.). Орд. евр. бол. Варшава. 

Олинецъ Мих. Ник. 54 ДЛ. 19 к. с. Ст. вр. 3805 пфх. пол. Ярославль. 

Одинцовъ Влад. Елисфев. 75 Л. 98 (впр.) Горн. зав. вр. ХолуницьЙ зав., Слобод., Вятек. Д. В. 
Одинцовъ Влад. Катон. 73 ДЛ. 99 к. а. Вр. для ком. УТ раз. Окр. Упр. Омскъ. 
Одинцовъ Владим. Никол. 72 Л. 902. Мл. вр. 56 пфх. п. Тирасполь, Херс. Д. В. 
Одинъ Эмилй Андр. 40 Д. 69 к. с. (Хир.). Вр. имфн. М Тальное, Уман., ев. 
Одлянице! Я -Почобутъ Владисл. Степ. 70 Д. 95, впр. Витебскъ. 

Однолламеый Антонъ Ив. 51 ДЛ. 771 с. с., впр. Оренбургъ. 

Одынець Викентй Тосиф. 62 Л. 87 к. с. Гор. вр. Рфжица, Витеб. 

Ожеговъ Анат. Вас. 56 Л. 80 н. с., вир. Екатеринбургъ, Перм. 

Озерецковсвый Алекс. Ив. 54 Д. 78. (Нерв. и электр.) с. с. Ст. орд. воен. госп. Москва. 
Озеровъ Ал-дръ Дмитр. 71 ДЛ. 95 н. с. Ст. вр. 15 эк. Либава. Д. В. 

Озеровъ Серг. Григ. 46 Л. 72 к. с. Вр. женск. прогимн. Тула. 

Озиридовъ Георг. Григор. 74 Л. 901. Уч. вр. Бскъ, Том. . 

Озолингь Петръ Генр. 62 ДЛ. 91 н. с. Вол. вр. ИмЪн. Дондангенъ, Виндав., Курл. 
Озолинъ Ив. Ив. 67 ДЛ. 902. (Глазн.). Асс. клин. ун. Юрьевъ, Лифа. . 
Озонъ Никол. Конст. 71 4. 97. (Вн., дВт. и жен.), впр. Москва. . 
Ойржановскй Феликсь Петръ-Ант. Феликс. 72 Л. 98. (ЛЪт.). Св. вр. бол. Кутно, Варш. 
Окербломъ Леон. Митроф. 66 Л. 91. Зем. вр. М. Балуринъ, Конотоп., Черниг. 
Окинчиць Аламъ Владисл. 76 Л. 99. Зем. вр. С. Ильинское, Перм. 
Окинчицъ Евтен. Стан. 50 Д. 76 д. с. с., выр. СПБ. 

Окинчицьъ Людв. Людвиг. 74 Д. 99. (Акут. жен.).Экст. жен. Обух. бол. ИБ. 
Окиншевичь Ал-дръ Исид. 69 Л. 96, впр. Майколъ, Кубан. 

Окишоръ Серг. Ал-др. 78 Л. 903, вир. С. Коркмазы, Бессараб. 
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Окладныхь Григ. Конст. 63 Д. 87 к. ©. Орд. Александр. бол. СИБ. Д. В. 

Окиянскй Кипр. Тосиф. 66 Л. 92 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Пермь. 

Окновъ Ив. Григ. 68 Л. 95 к. а., впр. СПБ. 

Эколовъ Эмимй-Викт. Тосиф. 37 'Д. 62 д. с. с., вир. Асхабалдъ. 

Окрайнець Абр. Хаим. 74 Л. 99. впр. М. Богуславъ, Каневск., ев. 

Эксенгорну Моис. Вульф. 57 Л. 838, впр. М. Яновъ, Винниц., Подол. 

Оксеновъ Мих. Вас. 68 С. 95 в. с. Окр. вр. Воси. д. С. Ново-Тронцкое, Валд., Ново. 
Оксеновъ Серг. Степ. 80 „7. 904. Орд. клин. ун. Томскъ. 

Океманъ Зельманъ Мендел. 58 Л. 85, впр. р 

Оксъ ДАл-дуь Борис. 71 ДЛ. 96 к. а., впр. СПБ. д. В 

_ Океъ Бор. Абр. 48 Л. 89, вир. СПБ. 

Окуличь Брон. Тос. 65 Л. 94, вир. Шадово, Шавел., Ков. 

Окуневичъ Аполлин.-Викент. Петр. 66 ДЛ. 95 н. в. Зем. вр. Петергофъ, СПБ. 
Окуневичъь Владисл. Петр. 63 Л. 901. (Глаз.). Уч. вр. С. Усть-Ламенское, Ишим., Тобол. 
Окуневскй Яков. Леонт. 77 Л. 904. Мл. вр. 59 пЪх. пол. Д. В. 

Окуневь Алолинарй Петр. 06 7. 95 н. с. Зем. вр. С. Елоницы, Петергоф. Д. В. 
ОЭкуневь Вас. Ник. 62 Д. 71 т. с. Конс. и поч. проф. клин. инст. Ех. Пазл. СПБ. 
Окуневъ Венед. Ник. 66 Д. 92 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. Москов. п. СПБ. 

Экуневь Петръ Петр. 73 „7. 901. Асс. Алекс. гор. бол. СПБ 

Окуньковъ Консг. Вас. 44 Л. 69 г. с. Мл. вр. родовсп. зав. и препод. повив. инст. Москва. 
ОЭкушко Анг.-Ив. Ант. 58 Д. 871. м к. с., впр. СПБ 

Олейниковь Георг. Павл. 64 Д. 91 к. с. Асс. клин. воен. госи. СПБ. 

Оленевъь (Аленевъ) Ал-дръ Пазл. 58 И. ТТ н. с., впр. СПБ. 

Фленевь Мих. Ильичь 76 Л. 904 впр. Херсонъ. 

Оленевъ Ник. Алекс. 64 Л. 88 к. а. Мл. вр. горн. зав. Баранчинсый зав., Верхотур., Перм. 
Оленииъ Серг. Конст. 44 Л. 67 с. с. Орд. губ. зем. бол. и вр. инет. Тамбов, 
Оленовъ Яковъ. Вульф. 62 Л. 89. (Гор., нос. и уш.), вир. Баку. 

Олехно Георг. Иван. 73 Л. 98. Гор. вр. Новоалександровъ, Ковен. 

Олехновичь Владисл. Франц. +8 Л. 71. (Вн.) н. с. Ст. орд. бол. Св. Викентя. Люблинъ. 
Олехновичь Конст. Франц. 53 Л. 79 к. с., вир. Минекъ. 

Олехновичь Франць-Мих. Франц. 65 Л. 93 к. а. Фабр. вр. С. Знаменское-Губайлово, Моск. 
Олигерть Вихт. Авг. 75 Л. 900, вир. Пермь. 

Элиневй Гершъ-Яковъ Меер. 64 Л. 89. т. с. Вр. Общ. Св. Елизав. Елисаветградъ, Херсон. 
Элисовъ Ал-дрь Матв. 72 Л. 99. Жел.-дор. вр. Бологое, Новгор. 

Элисовъ Раф. Мих. 68 Л. 95. Завфх. кирг. бол. Джамбентинская стазв., Урал. 
Олиховъ Серг. Алекс. 61 Л. 86 к. с. Ст. вр. 2 В.-С. воздухоплават. бат. Д. В. 
Элиховъ Фед. Алекс. 54 Л. 79. (3у6.) н. с. Ст. вр. 2 грен. лх. пол. Москва. Д. В. 
Олтушевсь!й Влад. Феликс. 55 Л. 18. (Вн.) т. с., впр. Варшава. 

Ольгеклй Дре. Мих. 71 ДЛ. 96. (Глаз.) н. с. Зем. вр. Пудожъ, Олонецк. Д. В. 
Ольдеконь Ник. Ив. 62 ДЛ. 86 нм. с. Зем. и дух. уч. вр. Ромны, Полт. 
Эльдеиборгерь Пав. Вас. 65 Л. 91 н: с. Зем. вр. Сосницы, Черниг. 

Фльденбургь Эл (Эдуар.) Исаев. 50 Л. 33. Вр. тюр. бол., каз. в. скл. и д. уч. Полоцкъ, Витеб. 
Эльдерогге (фонъ) Викт. Эрн. 58 Д. 80. (Псих.) с. с. Мл. орд. Никол. воен. госп. СПБ. 
ОЭльдерогге (фонъ) Генр. Эрн. 48 Л. 71 с. с. Ст. вр. Л.-Гв. Московскаго лол. СПБ. 
*Ольсевичь Пав. Андр. 15 ДЛ. 43 к. а. Андреевъ, Ифлецк. 

Эльхинъ Ал-дрь Павл. 64 ДЛ. 89 н. с. Мл. орд. Никол. воен. госп. СПБ. 

Эльхинъ Пав. Матв. 30 Л. 58, впр. СПБ. 

Ольховичъ Ив. Петр. Войп. 76 Л. 900. Зем. вр. С. Еланецъ, Елисаветгр., Херс. 
Ольховсый Евг. Ал-др. 72 Л. 904. (Вя. и венер.) вир. Харьковъ. 

Эльшанецк!й Симеонъ Абр. 76 4. 903. Горн.-зав. вр. Ст. Думиничи, Жиздр., Калуж. Д. В. 
Эльшансый Левъ Ицков. 73 Л. 98, вир. Харьковт. 

Эльшвантерь Мих. Мих. 49 Л. 16 к. с. Вр. золот. приек. Ерасноярскъ. 
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Ольшвантеръ Сауль Гос. Львов. 78 .Г. 908, впр. П. Граево, Шуч., Ломж. 

Ольшвангь Монс. Гершов. 65. 89 и. с. У. вр. Мезень, Архангел. 

Ольшевевлй Адамь-Тос. Блаж. 64 Л. 92. Участь. вр. д. Лонжинъ, Линновск., Илоцк. 

Ольшевсвьлй Адамъ-Влад. Феофил. 60 .Т. 87. (Гин. и ак.), вир. | вхановъ, Плоць. 

Ольшевекй Ал-дръ Влад. 68 Л. 9+4. Зем. вр. Оргфевъ, Бессар. 

Ольшевекй Влад. Владисл. 14 Л. 900. Орд. воен. госп. Вильна. Д. В. 

Ольшевевй Ив. Тосиф. 52 Ф. 18 к. а., впр. С. Севериновка, Литин., Подол. 

Ольшевекй Илпол.-Виталисъь Иннол. 66 1. 93, вир. Лодзь, Петрок. 

Ольшевек1й Людв.-Бернг. Мих. 52 ДЛ. 15 к. с. Ст. вр. 16 арт. бриг. Волковыскъ, Гродн. 
(Упр... Гя. Вр. Инсн.). 

*Ольшевекй Ник. Фердин. 32 Л. 59 т. с. Частн. служ. Екатеринославь. 

Ольшевекй Петру Осип. 12 ЛД. 97, вир. Д. Домброва Горная, Бендин., Петрок. 

Ольшевевьйй Станисл. дом. 15 Л. 98. Сел. вр. С. Бол. Ганюшкино, Красн., Астрах. 

Ольшевенй Францискъ Ант. 67 Л. 97. Гор. вр. Сфнно, Могил. 

Олюнннъ Влад. Алекс. 12 Л. 971 к. а. Мл. вр. 96 пфх. пол. Псковъ. 

Олюнииъ Ив. Фед. 73 „1. 99. Пом. Подат. Инси. Сарануль, Вятск. Д. В. 

Омельченко Ал-дръ Павл. 72 Л. 99. Св. орд. бол. Ник. Чуд. СПБ. 

Омельченко Гоорг. Ив. 04 4. 90 к. с. У. вр. Новогрудокъ, Минск. 

Омельченко Фед. Захар. 65 Д. 91 к. с. Прозек. Никол. воен. госн. СПБ. 

Омельяненко Дмит. Георг. 56 Л. 86 к. с. Ст. вр. 124 ифх. пол. Харьковъ. ‚|. В. 

Омелянекй Пав. Леонид. 64 Д. 88 к. с. Ст. вр. бриг. погран. стр. М. Радзивиловтъ. 
Кременен., Волын. 

Омеъ Эдуардъ-Вильг.-Эдмундь Христ. 49 Д. 81 к. с. вир. Гор. вр. Аренсбургь. Лифя. 

Онисимовъ Дем. Григ. 76 Л. 99. Гор. вр. Брянсьъ, Орлов. 

ОницканскЙ Акат. Сем. 70 Д. 97 к. а. Ма. вр. 417 ифх. и. Винница, Подол. 

Оницканекй Мих. Сем. 71 Л. 96 т. с. (Вн. и дьт.). СПБ. (Упр. Гл. Вр. Инси.). 

Оношко Алехгс.-ТГоспфъ Викент. 38 „Л. 67 к. с., вир. Климовичи, Могилев. 

Онуфревъ Вас. Мих. 48 Д. 72. (Жен.) к. с. Зем. вр. Екатеринбургь, Перм. 

Онуфровичъ Ив.-Брон. Брон. 66 Д. 89 н. с. Тюр. вр. Самара. 

Онуфровичь Цезарь Ильичъ 64 Л. 95, вир. Одесса. 

Онушкевичь Даншаль Викен. 70 Л. 98. Вр. для бфди. СПБ. 

Опальекй Тосифъ Касиер. 64 4. 90. (Вн.) с. с. У. вр. Олькушь, № Флеи. 

Опацьли Мих. Флоран. 50 Д. 17. (Хир.) к. с., вир. Цековъ. 

Опацкй Юмй Флоран. 49 Д. 171 к. с., вир. Архангельск. 

Опенховенй 1Тос. Ал-др. 87 4. 61. (Вн.) к. с. вир. р 

Опенховекй Фед. Мечис. 58 Д. 16. =. и нерв.) с. с. Проф. ун. Харькову. 

Опимаховь Патрик. Ал-др. 71 4. 94 н. с. Ма. вр. от: ифх. нол. Тамбовь. „|. В. 

Опокинъ Ал.-дръ Ал.-др. 78 Л. 904 Зем — Заводъ Нияг. Таг., Верхотур. Перм. 

Олочиневй Газим. Альбин. 77 ЛД. 902, Гор. вр. Баръ, Подол. 

Оппель Влад. Андр. 12 Д. 96 н. с. Асс. клин. воен. госи. СПБ. 

Опиентеймь Ал-дрь Ник. 48 Д. 068 д. с. с., впр. СПБ. 

Опиентеймь Шмуль Авр. 64 Л. 89. (Акуш. и вн.), вир. Варшава. 

Онпманъ Максимил.-Генр. Адольф. 50 4. 16 с. с. Див. вр. 4 их. див. Ломии, 

Опритовъ Викт. Ив. 69 Д. 96. Зем. вр. Закержен., Нижегор. „1. В. 

Оптовцевь Конст. Петр. 16 Л. 902. Уч. вр. Уссур. каз. войс. Никольску-Уссур.. Нрим. 

Опуховемй Юр Вас. 35 Д. 68 к. с. Жел. дор. вр. Щигры, Гурек. 

Орансый Ник. Ив. 15 Л. 98. Мл. орд. воен. госи. Таикентъ. 

Оранекй Фед. Сем. 31 Л. 54 с. с., впр. Новораломскъ, Петрок. 

Орбанть Бор. Хаим. 65 Д. 91, впр. СПБ. 

Орбанть Лейба Пиих. 68 .Т. 89, зир. Одесса. 

Орбанть Моис. Пинх. 69 Л. 95. (Гин. и ак.), вир. Баку. 

Орбели Дав. Тосиф. 52 Л. 19. (сих. и нерв.) с. с. Ст. орд. Мих. бол. Тифлиеь. 
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Орбели Лев. Абгаровичъ 82 Л. 904. Мл. вр. 2 фл. эк. Кронштадтъ. 

Органовъ Геннади Иван. 73 Л. 900. Зем. вр. Д Вышуры, Елатом ‚, Тамб. 

Органовъ: Георг. Ник. 61 Д. 88 с. с. Ст. дфлопр воен. мед. упр. Вильна. 

Орглерть Адамъ-Госиф. Ив. 50 Д. 15 с. с. Пом. Врач. Инси. Них. -Новтородь: 

ФЭрдинъ Ник. Георг. 49 Л. 75 с. с. У. вр. Кадниковъ, Вологод. 

Ордовекй-Танаевеклй Ив. Ал-др. 68 ДЛ. 94 н. с. Ст. вр. 14 фл. эк. СПБ. Д. `В. 

Ордухановъ (Ордуханяць) Ал-дръ Ив. 67 Л. 93 к. а. Вр. двор. и кр. зем. банк. Москва. 

Ордыловекй Тос. Логин. 55 Л. 19 к. с. Ст. вр. 101 изх. пол. Гродна. 

ОЭрдынець Ив. Госиф. 72 Л. 95 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Маргеланъ, Ферган. 

Юре Антонъ Тенис. 71 4. 99, впр. Вольмаръ. Лифл. д. В 

Орель Ал-дръь Петр. 53 Л. 81 к. с. Ст. вр. 27 арт. бригады. Вильна. 

Орембовекй Никол. Сем. 76 Л. 900. Мл вр. Мих. кри. арт, Батумъ, Кутаис. 

Орешкевичь Влад. Ник. 69 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Холмь, Люблин. 

Оржель Казим. Феликс. 68 Л. 90. (Хир.) н. с. Сверх. пом. проз. унив. Вартава. Д. В. 

Оржеповек1й Царлъ Петр. 60 Д.: 88. (Вн.) к. с. Пом. Вр. Инеп. Ревель. 

Оржеховсый Ант. Франц. 75 Л. 902. Мл. вр. 25 пфх. п. Козеницы, Радом. 

Эрженко Флорентинъ Феликс. 38 Л. 61 к. с. Вр. дух. семин. Томекъ. 

Орлеанекй Леон. Мих. 69 Л. 96, (Нерв.) к. а., впр. СПБ. 

Эрлевичъ Ант.-Логинъ Ив. 56 Л. 35. (ЛФт.), впр. Пос. Мотельница, Гроец., Варшав. 

*Орликовекй Стан. Тит. 57 Л. 85. С. ? Гайсинск., Подол. 

Эрликъ Мендель Леонт. 59 Л. 85 с. с. Участк. вр. Петропавловскъ Акмол. 

Орлинковъ Вяч. Елпидиф. 57 Л. 84. Фабр. вр. Клинъ, Москов. 

ОЭрлицкй Оск. Людв. 73 „. 900. (Душ. и нер.), впр. Москва. 

Орлицк!й Пав. Мих. 59 Л. 85 к. с. Гор. вр. Касимовт, Рязан. 

Орловсый Ал-дрь Алекс. 64 Д. 88 к. с. Стол. Гл В. М. Упр. СИБ. | 

Орловеыйй Ал-дръ Мих. 57 Л. 82. (Хир. и глаз.) к.с. Орд. губ. зем. бол. игл. вр. Общ. 
Кр. Кр. Полтава. 

Орловсклй Ант. Ал-др. 70 Л. 901. Гор. вр. Вилейко, Виленск. 

Орловекй Бронисл. Васил. 78 .7. 903, впр. Каевъ. 

Эрловек!й Вацл.-Блажей Грац. 68 7. 93. (ДЪт.), впр. Брезинъ, Петрок. 

Орловсьлй Внкент.-Ив. Валент. 53 Л. 16 х. с. У. вр. Красноставъ, Шюбл. 

Эрловек!й Каз. Лющан. 72 Л. 97, впр. Кол. Ст. Сарата, Аккерм.. Бессар. 

Эрловевк!й Людв. Игн. 67 Л. 96. Общ. вр. Борисовъ, Минск. 

Орловевй Мечисл. Франц. 72 Л. 96 к. а., впр. Портъ-Артуръ. 

Орловскай` Мих. Ник. 73 Л. 98 т. с. Сел. вр. М. МедвФловка, Чигир., КЮ ев. 

Орловский Стан.-Карль Болесл. 68 Д. 93. (Нерв.). Св. орд. еванг. бол. Варшава. 

„Орловеклй Эдуардъ Ив. 61 Л. 87. Орд. клин. унив. Варшава. и 

Орловъ Ал-дру Ал-др. 77 Л. 900. Мл. вр Казвк. тр. ‘арг. бр. Тифлисъ. Ак, 

Эрловъ Ал-ръ Арсен. 72 4. 901. (Акуш. вн дЬт.), впр. Иркутскъ. го 

Орловъ Ал-дръ Ив. 70 Д. 95 н. ©. Мл. вр. 90 пфх. пол. Ревель. \ 

Фрловь Ал-дръь Никол. 69 Л. 95. Зем. вр. Льговъ, Курск. Д. В. Е 

Орловъ Ал-дръ Ник. 51 Л. 16 с. с. Окр. вр. Воси. Дома. Пос. Колнино, Царскосех., си > 

Орловъ Ал-дрь Павл. 62 Л. 89 к. с. Уч. вр. Пекентъ, Ташк., Сырь- Дарьин. | 

Эрловь Алекс. Ив. 72 Л. 96. Орд. зем. бол. Калуга. | 

Орловъь Алекс. Мих. 51 Л. 14 с. с. Ст. вр. морск. кадет. корп. СПБ. 

ФЭрловь Андр. Гавр. 59 ДЛ. 83 к. а., впр. Харьковъ. 

Орловь Вас. Алекс. 59 Л. 83 к. с. Гор. и тюр. вр. Себежь, Витеб. 

Орловъ Вас. Вас. 75 Л. 99. вир. ? Самарск. _ 

Орловь Вас. Ив. 56 Л* 81 к. с. Зем. вр. Тверь. 

Орловь Вас. Фрол. 65 Л. 89 к. с. Гор. вр. Свенцяны, Вилен. | 

Оурловъ Викг. Ив. 72 Л. 95 н. с. Мл. вр. 177 иЪх. пол. Рига. Д. В. 

Орловъ Влад. Андр. 55 Л. 79 к. с. Орд. 2 гор. бол. и вр. богад. Ермакова. Москва. 
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Орловъ Влад. Дмитр. 56 Д. 78 (Гиг.) с. с. Проф. ун. Юевъ. : 

Орловъ Влад. Ив. 571 ДЛ. 82. Сел. вр. М. Дзыговка, Ямпол., Подол. 

Орловъь Влад. Ник. 72 Л. 97. У. вр. Нижне-Ломовъ, Пенз. 

Орловъ Всевол. Ник. 66 Д. 90 к. с. Асс. клин. воен. госп. СПБ. 

Орловъ. Дмнт. Ив. 52 Л. 78 н. с. Сверх. вр. приюта для дв. С. Большево, Моск. 
Орловъ Дмит. Пав. 76 ./. 904. Зем. вр. С. Юрьевка, Павлогр. Екатерин. 

Орловъ Евген. Гавр. 68 Л. 94, Зем. вр. С. Черкасское, Вольск., Сарат. 

Орловъ Евг. Павл. 74 Л. 900. Зем. вр. С. Михайловка, Дмитрев., Курск. 

Орловъ Ив. Алекс. 58 Л. 83. Зав. вр. С. Паровозная Радица, Бердянск., Орловек. 
Орловъ Ив. Алекс. 68 Л. 93. (Венер.). Св. орд. Мясн. бол. Москва. 

Орловъ Ив. Вас. 31 С. 57 к. с. Окр. надз. Восп. Дома. Руза, Москов. 

Орловъ Ив. Ив. 51 ФД. 15. Зем. вр. С. Солнечная Гора, Клин., Москов. 

*Орловъ Ив. Павл. 37 Л. 62 к. а. Калуга. 

Орловъ Тосифъ Моис. 55 Л. 81. (Ушн. и горл.), впр. Киевъ. 

Орловъ Конст. Васил. 73 4. ? У. вр. Перемышль, Калуж. 

-Орловъ Конст. Влад. 54 Д. 80 к. с. Ст. орд. воен. госп. Вильна. 

Орловъ Конст. Павлов. 70 Л. 97. Зав. вр. Ст. Келерово, Юрьев., Владим. 

Орловъ Конст. Хрисанф. 75 Д. 98. (Глазн.) т. с. Прив.-доц. унив. Казань. 
Орловъ Леонилъ Влад. 55 Д. 78. (Хир.) с. с. Проф. и коне. института. Харьковъ. 
Орловъ Ник. Алекс. 67 Л. 96 п. с. Мл. вр. воен. лаз. Дербентъ, Датест. 

Орловъ Никол. Алекс. 74 Л. 902. Св. вр. губ. зем. бол. Вдадимръ. 

Орловъ Ник. Арсеньев. 70 Л. 96 т. с. Лабор. унив. Казань. 

Орловъ Ник. Вас: 56 ДЛ. 83 к. с. У. вр. Ковровъ, Влад. 

Орловъ Ник. Васил. 72 Л. 97 т. с. Зем. вр. Ржевъ, Твер. 

Орловь Ник. Григ. 56 Л. 81 к. с. Пом. бухг. управ. акцизн. сбор. Минект. 
Орловъ Ник. Ив. 51 ДЛ. 76 к. с., вир. Юхновъ, Смол. С 
Орловъ Ник. Ив. 59 ДЛ. 88 к. а. Завфд. сухопутн. вр.-набл. пупкт. Шафрур. Эриванек. 
Орловъ Ник. Ив. 70 Л. 96. (Псих.). Орд. клин. ун. Москва. 

Орловъ Никол. Иван. 73 Л. 900. Препод. гиг. и физ. дух. сем. Ст. Ардонская, Терек. 
Оуловъ Ник. Ник. 58 Л. 82 т. с. Попеч. зем. бол. Выпиий-Волочекь, Тверск. 
Орловъ Ник. Павл. 73 Л. 98 т. с. Зем. вр. С. ? Рыбинск., Яросл. 

Орловъ Ник. Серг. 58 Л. 84 н. с. Жел.-дор. вр. Козловъ, Тамб. 

Орловъ Пав. Петр. 64 Д. 89 н. с. Мл. вр. оруж. зав. Сестрорфикь, СПБ. 

Орловъ Петръ Вас. 741 ./. 902. Зем. вр. Д. Касторная, Суджанск.. Курск. 

Орловъ Петръ Евген. 42 Д. 67 с. с., впр. Москва. 

Орловъ Серг. Ал-чъ 78 Л. 904. Мл. вр. 198 ифх. рез. пол. Ковель, Гродн. 
Орловъ Серг. Дмит. 65 ДЛ. 91. (Хир. и вн.) к. а. Вр. рем. шк. Екатеринодаръ. Нубан. . 
Орловъ Серг. Серг. 64 Л. 88, впр. Москва. 

Орловъ Федоръ Ник. 16 „7. 901. Зем. вр. С. Лавыдово, Владим. 

Орнатеклй Вас. Ив. 56 Д. 80. (Акуш. и жен.) с. с. Врач. Инси. Архангельскъ. 
Орнатекй Серг. Дмит. 50 Д. 75 к. с. Зем. вр. Коломна, Москов. 

Орнштейнъ Моис. Самуил. 71 .Т. 98. Общ. и завод. вр. М. Рыбкицы, Балт., Нодох. 
Ортенбергь Петръ Ив. 71 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. Турк. сап. бат. Талищенть. 
.Орфановь Петръ Ал-др. 55 ДЛ. 80. (Вн.) с. с., впр. Тверь. 

Оршановскй Илья Исаак. 79 Л. 904. Мл. вр. 182 ифх. рез. пол. Варшава. 
Оршанский Исаакъ Галил. 51 Д. 71. (Псих. и нерв.) н. с. Проф. ун. Харьков. 
Оршансьлй Менах. Давил. 63 Л. 96. Зем. вр. С. Березово, Никол.. Самар. 
Ор$чкинъ Бор. Бор ? Ц. ? Зем. вр. С. Ключи, Балаш., Сарат.. 

Ор$чкинъ Солом. Борис. 58 ДЛ. 81 н. с., впр. СПБ. 

Ор чкинъ Левъ Берков. 74 Л. 97, впр. Кременчугъ, Полтав. 

Орфшниковь Ник. Кирил. 65 Л. 93 .впр. Троицкосавскъ, Забайк. 

Орфшниковъ Никол. Никол. 71 Л. 900. Зем. вр. Романовъ-Борисоглфоскь, Ярося. 
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‚ Осадч1й Дмит. Яков. 59 Л. 83 т. с. Зем. вр. М. Покорница, Кролевец., Черниг. 
Осетровъ Ив. Алекс. 68 Л. 89, впр. Енисейскъ. 

Осиневй Ал-дръ Людв. 74 4. 903. (Псих.), впр. Варшава. Д. В. 

Осинеый Евг.-Ад.-Францишекъ Станисл. 76 4. 902. (Вн.) Экст. кл. ун. Варшава. 
Осиповичъ Ив. Ив. 34 ДЛ. 58 к. с., впр. Мозырь, Минск. 

Осиповекй Никол. Владим. 76 Л. 900. Мл. вр. 218 пБх. нол. Тамбовъ. Д. В. 
Осиповъ Вас. Дмит. 42 Л. 67 д. с. с., впф. Ташкентъ. 

Осиповъ (Мышелововъ) Вас. Яков. 68 Л. 95, впр. Вилькомфъ, Ковен. 

Осиповъ Викт. Ив. 61 (. 85 к. с. Сверх. вр. леч. чел. общ. Москва. 

Осиновь Викт. Петр. 71 Д. 95. Св. асс. клин. В. М. Акад. СПБ. 

Оскерко Вацл.-Вавяшнець Болес. 54 Л. 86 к. а., впр. ? Виленск. 

Осмачкинъ Алекс. Исид. 49 Л. 74, впр. Валуйки, Ворон. : 

Осмольекй Феликсъ Франц. 74 Л. 901, впр. М. Боцьки, БФльс., Гродн. 

Осмульсый -Юланъ-Францъ Игнат. 59 'Д. 81. У. вр. Ломжа. 

Осницей Петръ Яков. 76 4. 902. (Вн.). Зем. вр. С. Васильевщина, и. Новгор. 
Осокинъ Плат. Ал-др. 75 ДЛ. 99 к. а. Мл. вр. 101 их. пол. Гродна. 

Осоековъ Мих. Ал-др. 49 Л. 74 к. с.. впр. Ахтырка, Харьк. 

Оесендовектй Ал-дръ-Ив. Игнат. 60 Д. т к. с. Зем. вр. Д. Гарболово, СПБ. 
Оссендовек1й Владис. Игнат. 58 Л. 88 к. с. Мл. вр. бол. Пр. Общ. Призр. Рига. 
Оссеикомь Карль Христоф. 25 Л. 56, впр. и. Тавр. 

Оссовеклй Абр.-Ицхокь Тосиф. 65 Л. 91. (Вя.). Жел.-дор. вр. Ст. Уфалей, Екатер., Перм. 
Оссовеклй Адольфъ Игнат. 72 Л. 97. Жел. дор. вр. Сохачевъ, Варшав. 

Оссовеклй Валерй Франц. 68 (Л. 94 к. а. Вр. бол. Св. Станислава. Скерневицы, Варшав. 
° Осеовеклй Владис.-Карлъ 10с. 55 Л. 85 т. с. Вр. бол. Св. Тоанна Златоуста. Липно, Плоц. 
Освовеклй Ник. Петр. 61 Д. 83 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Уфа. 

Останевичь Элуардь Франць Тосиф. 73 Л. 900, вир. Памянице, Дасск., Петрок. 
Останковь Петръ Ал-др. 67 Д. 93 к. с. Завфд. отд. кл. душ. бол. кл. В. госп. СПБ. 
Остапенко Викт. Мих. 56 ДЛ. 83 т. с. Поч. чл: попеч. дфт. пр. Сумы, Харьков. 
Остаичукъ Вас. Степ. 73 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Асхабадъ. 

Осташевевй Андрей Иван. 73 Л. 900. (ДЪт.). Орд. бол. Св. Зинаиды, Сумы, Херсонск 
Остазлевскй 1ос. Петр. 15 4. 902. (Вн.), впр. Варшава. Л. В 

Осташевекй Левъ-Казим. Тимоф. 68 Л. 94, впр. Варшава. 

Остащенкову- Вудрявцевъ Владим. Павл. 78 Л. 901. Мл. вр. 7 арт. бр. Радомъ. Д. В. 
Остенъ-Сакенъ (бар. ф.-деръь) Алекс. 1осиф. 53 Л. 18 к. с. Жел.-дор. вр. Стар. Осколъ, Курск. 
Остенъ-Сакенъ (бар. ф.-деръ) Левъ-Адамъ Адол. 60 Д. 90. (Глаз.) н. с., впр. Митава. 
Остенъ-Сакенъ Эмилй Юшев. 74 Л. 99. Вр.-ассист. Евангел. бол. Одесса. 
Остржице!й Романъ Игнат. 50 Л. 77, впр. Конинъ, Калиш. 

Остринекй (Астринск!й) Зельм. Меер. 66 /[. 91 т. с., впр. Николаевъ, Херсонск. 
Островидовь Ник. Ив. 57 Д. 84 к. с. Ст. вр. 130 пьх. пол. Кевъ. 

Островскихь Конст. Евт. 74 ДЛ. 98 к. а. Мл. вр. 134 пфх. пол. Елисав., Херсонск. 
Оетровсый р Леонт. 69 Л. 93 н. с. Преп. центр. фельд. шк. и учил. вр. Омскъ. 
Островекй Ал-дръ Ал-др. 70 ДЛ. 96 н. с. Ст. вр. 10 флот. экни. Кронштадтъ. Д. В. 
Оетровекй ‘Ал-дръ Петр. 65 Д. 91 к. с. Ст. вр. Финл. арт. пол. Гельсингфорсъ. 
Оетровсклй Викт. Ант. 87 ДЛ. 63 с. с. У. вр. Холмъ, Псков. 

Островский Вульфъ Мордк. 66 Д. 92, вир. СПБ. 

Оетровсклй Дав. Исаак. 61 Л. 88, вир. Тифлисъ. 

Островекй Илья Дав. 55 Л. 82. (356. и глаз.) т. с. Вр. Мин. Земл. Ялта, Таврия. 
Островекй Тос. Ицков. 58 Л. 85. (Вн.) н. с., впр. Тифлисъ. 

Островекий Сруль Файв. 73 Л. 98, впр. Одесса. 
Оетровекай Стан. Эдуард. 68 Л. 95. (Дт. и вн.) н. с. Св. вр. Восп. Д. СПБ. 
Островеюй Ушеръ-Ицко Янкел. 73 Л. 99. Частн. сл. Ст. Гагинская, Майкоп., Куб. 
Оетровекий Шоломь Тосел. 61 Л. 87. Сверхшт. орд. губ. зем. бол: Казань. 
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Островекй Эль-Мордко Вигдор. 70 Л. 98, впр. Новоградъ-Волынскъ, Вол. Д. В. 

Островек!й Як. Фелиц. 64 Л. 96, впр. Пос. Волнярка, Ямпол., Подол. 

Островъ Михель Яков. 68 Л. 92. р Оби. сест. мил. и жел.-дор. вр. Митава. 

Остроглазовь Алекс. Алекс. 56 т. З1 к. с. Ма. вр. Воси. Дома. Москва. 

Остроглазовь Бор. Конст. 62 Л. 87 т с. ‘Цвет, чл. Елизав. благотв. общ. Москва. 

Остроглазовь Вас. Мих. 35 Д. 59 тайн. с. Начал. Врач. Упр. Москва. . 

Острогорек1й Сауль Яков. 60 Д. 86 н. с. Вр. родил. приота. Екатеринославъ. 

Оетрогорсклй Серг. Алекс. 67 Д. 91 к. с. Мл. вр. Никохл. кадет. кори. СПБ. 

Оетроградеклй Бор. Ал-др. 64 Д. 88. (Лфт.) к. с. Ст. вр. Восп. Д. Москва. 

Остроградек!й Ив. Фед. 47 ДЛ. 14. (Вн. икож,)) к. с. Жел.-дор. вр. СПБ. 

Остромецклй Мигроф. Матв. 62 Л. 91. Гор. вр. Бугульма, Самар. 

Остромецк1й Фед. Захар. 62 Л. 91, впр. Екатеринославь. 

Остроумовъ Алекс. Андр. 75 Л. 908. Зем. вр. С. Языково, Курм., Симб. 

Остроумовъ Алекс. Ал-др. 44 Д. 72. (Вн.) д. е. с., вир. Москва. ь 

Остроумовъ Дан. Петр. 51 Л. 76 к. с. Зем. вр. С. Аратюво, Тамбов. 

Остроумовт Ив. Ив. 58 ДЛ. 83 к. с. Гор., тюр. и дух. уч. вр. Архангельскъ. 

Оетроумовь Понст. Павх. 72 Л. 97 в. а. Уч. вр. С. Мандзурка, Верхолен., Иркут. 

Остроумовъ Мих. Мих. 54 ДЛ. 80 к. с. Зем. вр. Курмышъ, Снимбир. 

Остроумовъ Ник. Вас. 67 Л. 91. Зем. вр. Дер. Кирицъ-\яки, Белеб., Уфим. 

Остроуховъ Алекс. Мих. 6+ ДЛ. 89. (Вн.) к. а. Св. орд. 2 гор. бол. Москва. 

Остроуховь Гдаль Григ. 61 Д. 88 н. с. Вр. гор. учил. Луганскь, Славянос., Екатер. 

Острый Гос.-Мордк. Монс. 49 Л. 73. (Кож.) к. а., вир. Москва. 

Остряковъ Ал-дрь Павл. 80 Л. 903. Мл. вр. 9 В. С. стр. нол. Д. В. 

Остряковъ Евген. Яков. 51 Л. 17 с. с. Див. вр. 1 донск. каз. дивиз. Замостье, Любл. 

Острянинъ Григ. Яков. 68 Л. 93. Зав. вр. С. Низы, Сумск., Харьк. 

Острянекй Ал-дрь Моне. 74 Л. 97 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Брянскъ, Орлов. 

Ость Алодръ Ив. 58 Д. 88 к. се. Пом. Врач. Инси. Новгородъ. 

Осфцый Феофилъ-Феликсь Мечисл. 60 Л. 89, впр. Лодзь, Петрок. 

Отрадинсый Петръ Петр. 49. 13 н. с. Вр. практ. акад. коммерч. наукъ. Москва. 

Отроковъ Ник. Вас. 58 Л. 85 к.с. Зем. вр. С. Подосиновець, Никольск., Вологод. 

Отрошкевичь Фед. Савв. 56 Д. 83 с. с. Ст. вр. кадет. корп. Хабаровскъ, Примор. 

Оттась Ив. Ганс. 70 Д. 96. (Душ. и нервн.) Мя. вр. 2 ифх. пол. Смоленскь. 

Отто Густ. Ал-др. 48 Д. 66 с. с. У. вр. Митава. 

Отто Иппол. Максимил. 72 Л. 901. Мл. вр. крЪи. арт. Кушка, Закаси. 

Отто Рич.-Авг.-Ферд. Фердин. 51 Д. 81 к. а. Вр. учит. семин. Юрьевъ, Дифл 

Отто Робертъ-Фед. Ив. 55 ДЛ. 83 к. с. Зем. вр. Д. Лопухинка, Петергоф., СПБ. 

Отто Стан. Петр. 61 Л. 87. (Глазн.), вир. Кфльцы. 

Отто Чеславъ-Иппол. Иниол. 70 1. 97. (Вн.), впр. Варшава. 

Отто Эдуар.-Петръ ое 66 Л. 93, Вр. бол. Св. Духа. Рава, Петрок. 

Отть Дмитр. Оскар. 5 . 79. (Акуш.) д. с.с. Л.-Акуш., дир. повив. инст., проф. клин. 
инст. т Павл., Дир. женск. мед. инст. и Сов. чл. Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Оферъ Солом. Зундел. 71 Л. 97. впр. Гродна. 

Офросимовъ Петръ Пармен. 50 Л. 86. (Псих. и нерв.). Орд. лечеб. Штейна. СПБ. 

Оффенбергъ (фонъ) Ант. Цезар. 60. Л. 87 в. с. Мл. вр. воен. лаз. Елизаветполь. 

Оффенбергь (фонь) Ив.-Яковъ Цезар. 67 Л. 90. (Вин. и дфт.), Бол. вр. Минскъ. 

Оффентгенденъ Евсей Самуил. 67 ДЛ. 95 к. а. Вр. гимн. Мозырь, Минск. 

Охлобыетннъ Влад. Венамин. 72 Л. 98. Зав. вр. Грязненсяй зав., Ахтыр., Харьх. 

Охотниковь Ал-дръ Аполлон. 72 ./. 901. Мл. вр. 33 В.-С. стр. пол. д. В. 

Охотек!й Ал-дрь Павлов. 69 Л. 900. Окр. вр. Сочи, Черном. 

Охочинекй Конст. Влад. 54 Л. 18 с. с. Орд. бол. Св. Никол. и вр. Иван. а СПБ. 

Очаговъ Макс. Фед. 66 Л. 94. Зем. вр. Д. Жирносово, Тверск. 

Очаковск!й Моис. Нахман. 57 Л. 80, впр. Маруполь, Екатеринося. 
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Очакъ Берахъ Ильич. 76 Л. 99. Фабр. вр. Москва. 
Очанъ Берахъ Мошев. 75 ХЛ. 902. (Кож. и вен.), впр Симферополь. 


Очаповеый 
Очерединъ 


Эчкинъ Ив. 


Станисл. Владим. 78 Д. 901. Мл. вр. 14 грен. пол. Тифлисъ. 
Ник. Тосиф. 64 Л. 94. к. а. (Вн.). Деж. вр. при Дир. Имп. театр. Москва. 
Ник. 37 Л. 61 и. с., впр. С. Рудня, Метиславл., Могилев. 


Очковекй Ник. Аркад. 62 Л. 91 н. с. Сел. вр. М. Копайгородъ, Могил., Подол. 


Ошеровичъь 
Эшеровейй 


Пинхусъ Вульф. 61 ДЛ. 88, впр. Умань, ев. 
Лейз. Янкел. 46 Л. 15 с. с., впр. Ольты, Кафе. 


Ошеровь Ник. Яков. 61 ДЛ. 86. (Жен. и дфт.) т. с. Гор. вр. Ржевъ, Твер. 


Паатовъ Ал-рд. Мих. 87 Л. 904. Частн. сл. Вачпадзани, Телав., Тифл. 
Павелко Конст. Григ. 46 Л. 72 с. с. Див. вр. 65 пЪх. рез. дивиз. Кутаисъ. 
Павинек! Тосифъ Ив. 51 Д. 74. (Вн.) с. с. Ст. орд. бол. Св. Духа. Варщава. 


Павковичь 


Влад. Влад. 73 ФД. 98. Чинов. Каз. Пал. Гродна. 


Павленко Ал-дръ Андр. 73 Л. 901. Мл. вр. 236 Лаишш. рез. бат. Казань. 

Павленко Андр. Басьян. 35 Л. 70. (Хир.) н. с., впр. Астрахань. 

Павленко Ив. Андр. 77 Л. 901, вир. Казань. 

Павленовъ Леонъ Дмитр. 72 ЛД. 902. Вр. частн. пр. пок. С. Нижн. Мачхани, Сигн., Тифл. 
Павликовек!й Клем.-Конст. Анастаз. 71 Л. 97. (Вн.). Фабр. вр. Д. Гроховъ, Варшавск. 


Павлиновъ 
Павловичъ 


Конст. Мих. 45 Д. 08 д. с. с. Проф. ун. Москва. 


Брон.-Севаст. Ант. 68 Л. 88 н. с., впр. Пос. Соколы, Мазовец., Ломж. 


Павловичь Генр. Анг. 73 Л. 97. (Акуш.), впр. Минскъ. 


Навловичъь 
Павловсьый 
Павловсый 
Павловеый 
Павловекй 
Павловсый 
Навловев1й 
Павловевкй 
Павловсый 
Павловенй 
Лавловенй 
Павловевй 
Павловекй 
Павловенй 
Павловск й 
Лавловеый 
Павловскй 
Павловевй 
Павловсый 
Павловский 
Павловск й 
ПЛавловеки 
Павловекй 
Павловенй 
Павловекй 
Павловенй 
Павловский 
Павловектй 
Павловеый 
Павловекй 


Ксав. Тосиф. 57 Л. 85, вир. Вильна: 

Адамъ Ант. 84 Л. 63, впр. СПБ. ^ 

Ал-дръ Влад. 39 Л. 69. (Дфт.) с. с. Ст. вр. Ник. сир. инст. Москва. 
Ал-дръ Дмитр. 57 Д. 81. (Хир.) с. с. Проф. ун. Юевъ. 

Ал-дръ Конст. 11 ДЛ. 95. Зем. вр. Харьковъ. 

Ал-др. Ник. 15 ДЛ. 903. Мл. вр. 1 арт. бриг. Вязьма, Смоленск. 

Ал-дръ Ник. 46 Л. 13 к. с. Жехл.-дор. вр. Баку. 

Ал-дръ Сем. 59 Л. 83 к. с. Вр. Ник. сада и уч. сад. и винод. 9еодося, Тавр. 
Алекс. Ник. 60 Д. 88 к. с. Ст. вр. 16 В.-Сиб. арт. бр. Хабаровск. Д. В. 
Вацл. Тит. 68 Л. 94. вир. Пос. Славатычи, Бфльск., СФдяен. 

Влад. Валер. 18 Д. 908. Вр. гор. бол. Екатеринодаръ. 

Влад. Мих. 11 Д. 96 н. с. Мл. вр. 2 крфи. ифх. пох. Варшава. 

Дмит. Лаврент. 70 Л. 96. (Хир. и вн.). Зав. вр. Москва. 

Ив. Егор. 31 Л. 59, впр. Д. Садовая, Славяиосербен., Ехатериносл. 

Ив. Ив. 67 (. 93, вир. Пос. Зволень, Козениц., Радом. з 

Тосифъ Ник. 61 Л. 89 к. е. Ст. вр. 45 арт. бр. Визькомцуъ, Ковен. | 
Тос.-Фран. Людв. 58 Д. 87 н. с. Мл. орд. воен. госи. Владикавказъ. А. В. 
Каликсть Валент. 33 Л. 61. (Вн., жен. и дЬт.), впр. Варшава. - 
Конст. Ал-др. 75 Л. 908. Зем. вр. С. Расказово, Тамбовек. . 
Конст. Петр. 54 Л. 80. Зем. вр. С. Петропавловка ‚Бердянск., Тавр. 
Леонидь Конст. 61 Л. 85. (Вн.) к. с. Ст. вр. 29 фл. эви. Севастоноль. 
Мих. Тосиф. 65 Л. 91 к. с. Ст. вр. 19 В. С. стр. п. Хабаровокъ, Примор. 
Мих. Франц. 65 ЛХ. 98. (@сих.). Мл. вр. полищи. Москва. 

Ник. Павл. 54 Д. 17 с. с. впр. Тамбовъ. ее 
Петръ Иннол. 65 Л 92. (Ви. и нерв.) к. а. Вр. амб. леч. Вр. Кр. СПБ. 
Цетрь Филетер. 55 Д. 78 к. с. Ст. вр. 1 жел.-дор. бат. СПБ. 

Сем. Вас. 59 Л. 85. (Дфт.) к. с. Гор. вр. Кобеляки, Нолтав. 

Стел. Ефим. 44 Л. 69 к. с., впр. Полоцкъ, Витеб. 

Филишть Ив. 63 Л. 31 в. с. Сел. вр. М. Мурафа, Ямпольск., Подол. 
Францъ Валент. 58 Л. 86. Зем. вр. М. Узда, Игумен., Минск., 
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Павловекй Юланъ Антон. 71 Л. 900. впр. Варшава. 

Павловъ Ал-дръ Павл. 66 Л. 91 н. с. Мл. вр. 4 крфи. п$х. и. Варшава. 

Павловъ Ал-дръ Степ. 66 Л. 95 н. с. У. вр. Чикменть, Сыръ-Дарьин. 

Павловъ Андр. Ал-др. 77 Л. 904. Мх. вр. 23 иЪх. пол. Островъ, Любя. 

Павловъ Андр. Ив.Л. ? 903. Св. орд. кл. ун. Казань. 

Павловъ Арсевй Ник. 42 ДЛ. 72 к. с. У. вр. и вр. дух. учил. Торжокъ, Твер. 

Павловъ Вас. Викт. 78 Л. 904, впр. Тифлисъ. : 

Павловъ Вас. Яковл. 73 Л. 9083. Вр. губ. зем. бол. Воронежъ. 

Павловъ Влад. Алекс. 63 Д. 89. Проз. унив. Харьковъ. 

Павловъ Евг. Вас. 45 Д. 68. (Хир.) тайн. с. Л.-Хир., Гл. докт. Алекс. Общ. Кр. Кр. и 
предс. поп. ком. Илисавет. дфт. 6. СПБ. 

Павловъ Ив. Петр. 49 Д. 79 д. с. с. Проф. Воен-Мед. Акад., дЪйств. чх. Инет. 
экспер. медиц. и совфщ. чл. Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Павловъ Конст. Лаз. 54 Д. 18. с. с. Вр. Ими. Лицея и Введен. гимн. СПБ. 

Павловъ Мих. Алекс. 72 Л. 98. Зем. вр. и вр. каз. вин. склада. С. Бакалы, Белебеев., Уфим. 

Павловь Мих. Влад. 72 Л. 97 к. а. У. вр. Семипалатинскъ. 

Павловъ Мих. Ив. 63 Д. 87 к. с. Ст. вр. 23 арт. бр. Гатчина, СПБ. 

Навловъ Мих. Ник. 38 ДЛ. 62. (Акуш.) к. с. Частн. служ. Москва. 

Павловъ Ник. Георг. 54 Л. 16 к. с. От. вр. 83 пфх. пол. Уроч. Дешлагаръ, Дагест. 

Павловъ Ник. Мих. 36 Д. 61. (Вн. и хир.) с. с., вир. Тверь. 

Павловъ Ник. Ник. 67 ЛД. 98 т. с. Вр. Аваев. бол. Тверь. 

Павловъ Ник. Павл. 58 ДЛ. 86. (Вн.) н. с. Мл. вр. 12 грен. иЪх. п. Москва. „1. В. 

Навловъ Никол. Сафон. 72 Л. 99 к. а. Мл. вр. 47 драг. п. Рыншинъ, Плоцк. 

Павловь Петръ Ал-др. 57 Д. 82. (Сиф. и кож.) н. с. Мл. орд. воен. госи. Москва. 

Павловъ Серг. Пав. 78 Л. 90+. Мл. вр. 1 Кизляро-Греб. и. Терск. каз. войска. Д. В. 

Павловъ Тимоф. Пазл. 60 Д. 85. (Сиф. и кож.) к. с. Проф. ун. СПБ. 

Павловь Фед. Пантел. 68 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 88 пфх. пол. С. Грузино. Новгор. Д.В. 

Павлодольскй Алекс. Сем. 56 ДЛ. 81 н. с., впр. СПБ. 

Павлоцкй Ал-дръ Яков. 52 Л. 80 к. с. Ст. вр. 79 пфх. пол. Кутаисъ. 

Павлуцей Григ. Сем. 32 ДЛ. 58. к. с., впр. Кевъ. 

Павлушковъ Аввак. Ив. 54 Л. 78к. с. Сел. вр. М. Гукавка, Могил., Подол. 

Павлушковъ Ив. Ив. 52 ДЛ. 89. Частн. сл. Пос. Почаевъ, Кремен., Волын. 

Павлюць Ив.-Ал-дръ Ив. 64 ЛД. 91, впр. Вильна. | 

Павлюцьъ Викт. Викент. 75 Л. 904, Мл. вр. 7 Закаси. стр. баг. Мевръ, Закаси. 

Павлюцщь Левъ Викент. 78 Л. 904, Мл. вр. воен. лаз. Копаль, СемирЪч. 

Павпертовъ Алекс. Андр. 56 Д. 81 с. с. Нач. маст. зав. воен. вр. заг. СПБ. 

Павпертовъ Влад. Андр. 58 Л. 85 н. с. Мл. вр. родовспом. зав. Москва. 

Павеклй Степ. Георг. 66 Л. 93. (Акуш.) к. а. Ириск. вр. Бодайбо, Иркут. 

Павчинск!й Ал-дръ Мих. 59 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. 1 морт. арт. пол. Двинскъ, Витеб. 4. В. 

Падалка Борисъ Васил. 73 Л. 901, впр. Томскъ. 

Падалка Леонт. Фед. 62 Л. 90. Гор. сан. вр. Одесса. 

Падеревекай Збигневъ-Степ. Здзисл. 64 Л. 90, вир. Рава, Нетрок. 

Падеховичъ Левъ-Гезск. Франц. 51 Л. 76, вир. Пос. Сломники, Мфхов., Клен. 

Падучевъ Влад. Ал-др. 59 СФ. 82. (Хир.) к. с. Гор. санит. и фабр. вр. Екатеринбургъ, 

Паевекй Влад. Ив. 55 ДЛ. 81 к. с. Ст. вр. 12 арт. бр. Проскуровъ, Подол. 

Паевсклй Ник. Ив. 49 ДЛ. 87. (Псих.) к. а. Помолн. зав. псих. губ. зем. бол. Курскъ. 

Паенеонъ Гос. Арон. 74 Л. 97, впр. М. Креславль, Двинск. Витеб. Д. В. 

*ПНаженконфъ Конст. Вас. 16 ФЛ. 36 д. с. с. Москва. 

НМажитновъ Петръ Алекс. 64 Л. 91 к. с. Ст. вр. 9 Дон. каз. пол. Яновъ, Любл. 

Пайсель Влад. Эрнес. 54 Д. 79 н. с. Пом. директ. фельдш. шк. Омекъ. 

Накентрееръ Илья Ив. 28 Л. 51. (Акуш. и жен.) с. ©., вир. Вевъ. 

Палатченко Серг. Петр. 57 Д. 81 с. с. Ст. вр. кад. корп. Юевъ. 
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Палаузовъ Ал-дръ Спирид. 67 Л. 94. Жел. дор. вр. Манчжуря. 

Паленбаумъ Лейба Шмул. 59 ДЛ. 84 к. с., впр. Пятигорскъ, Терек. . 

Паленцкй Адамъ-[ос. Павл. 69 Л. 94. (Хир. и жен.), впр. Варшава. 

‚ Палечекъ Влад. Тосиф. 70 Л. 95. н. с., впр. Ямбургъ, СПБ. 

Палиипеестовъ Бор. Петр. 68 Л. 94 н. с. Мл. орд. морск. тосп. Севастоноль. 
Палиипсестовъ Ив. Петр. 72 Л. 99. Амб. вр. зем. бол. Саратовъ. 

*Палице Ив. 1осиф. 65 Л. 90. (Капельмейстеръ). Саратовъ. 

Пал1енко Дорофей Степ. 53 Д. 78. (Хир. и акуш.) с. с. Гл. вр. войск. бол. Уральскъ. 
Паллонъ Оск.-Георг. Гансов. 67 Д. 93 н. с. У. вр. и поч. мир. судья. Нишиекъ, Семирфчен. 
Паллонъ Эрнесть Гансов. 62 Д. 89, к. с. Мл. вр. 13 Турк. стр. бат. Термезъ. Бухара. 
Палшковъ Вас. Гавр. 58 Л. 33 с. с. Св. орд. 1 гор. бол. и деж. вр. при Дир. И, теат. Москва. 
Пальдрокъ Ал-дръ Карл. 71 Д. 96. (Кожн. и вен.) и. с. Сверхшт. вр. почт.-тел. Юрьевъ, Лифл. | 
Пальмбахъ ‘Адольфъ Алекс. 68 Л. 93. (Хир.) н. с. Орд. губ. бол. Витебскъ. 

Пальме Збигневъ Ал-др. 58 Л. 81 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Ура-Тюбе, Ходжент., Самарканд. 
Нальмирек!й Владисл. Андр. 61 Л. 92, впр. Одесса. 

Нальмирекй Петръ Вас. 58 ДЛ. 83 к. с. Вр. Упр. Калмыцк. народ. Астрахань. 
Нальмиреюмй Фед. Вас. 50 Л. 76. (Вн.) к. с. Ст. вр. 3 сиб. каз. пол. Зайсанъ, Семинал. 
Пальмовь Ал-дръ Матв. 52 ДЛ. 80 к. с. Гор. и больн. вр. Двинекъ, Витеб. 

Пальмовъ Ал-дръ Савв. 70 Л. 96 к. а. Зем. вр. С. Сейма, БВалахн., Нижегор. 
Пальмцвейгт Людв. Людв..74 Л. 900. Мл. вр.5 рез. арт. бриг. ? 

Пальховек!Й Ал-дръь Ал-др. 65 Л. 93. (Акуш.) к. а. Вр. Ивер. 06. Кр. Кр. Москва. 
Пальцевь Ник. Степ. 67 Л. 93 н. с., впр. СПБ. Д. В. 

Нальчиковекй Яковъ Матв. 63 Д. 90. (Глазн.) н. с. Свершт. вр. глаз. леч. СПБ. 
Пальчинек!й Брон. Домин. 64 Л. 91'н. с. Зем. вр. Сл. Терни, Лебед.. Харьк. 

ПалЪй Менд` Зельман. 67 Л. 93, вир. Черкасы, В1ев. 

Памиковъ Вас. Гавр. ? ДЛ. 2 Орд. гор. бол. Москва. 

Панаевь Ник. Ал-др. 57 Л. 83. (Вн. и дфт.) н. с. Мл. вр. лет. парковь Тирасполь, Херс. 
Панаретовь Ник. Ник. 65 4. 94 н. с. Участ. сел. вр. и П.М. 6. С. Змфиногорское, Томсь. 
Панащатенко Андр. Ник. 59 Л. 86 к. с. Ст. вр. 4 жел. дор. бат. Яблонна, Варш. 
Панграць Амандусъь Франц. 59 Л. 86. Зем. вр. К. Хортиць, Екатериносл. 

Нандеръ Генр. Авг. 61 ДЛ. 87, впр. Рига. 

Цандеръь Евген. Роман. 42,Л. 71, вир. Рига. 

Панинъ Алекс. Алекс. 73 Л. 98. Сел. вр. М. Заславль, Минск. 

Пан!евь Авгаръ Григ. 53 Л. 719 с. с. У. вр. Зугдиды, Кутаис. 

Панкевичь Станисл. 10сиф. 74 Л. 901. Мт. вр. 4 куб. пл. бат. Укр. Кусары, Куб., Бак. 
Чанкратовъ Витал. Степ. т6 Л. 902, вир. Юевъ. 

Пановъ Андр. Серг. 61 ДЛ. 89 к. а., впр. Москва. 

Пановъ. Влад. Ал-др. 76 Л. 904. Мл. вр. 196 пфх. рез. пол. Межирфчье, СФдлецк. 
Пановъ Георг. Март. 77 Л. 902. Мл. вр. 1 пЪх. пол. СтрФтенскъ, Забайк. А. В. 
Пановъ Евг. Алекс. 72 Л. 96. Зем. вр. Д. Жирносово, Твер. 

Пановъ Евген. Петр. 67 Л. 93, вир. Владивостокъ. 

Нановъ Ив. Мих. 32 Л. 710 н. с., вр. Кишиневъ. 

Пановъ Никол. Алекс. 73 Л. 99 к. а. Мл. вр. 8 фл. эк. СПБ. Д. В. 

Пановъ Никол. Ив. 63 Д. 98 (Вн.). Проз. губ. зем. бол. Ярославль. 

Панормовъ Алекс. Ал-др. 59 Д. 82. (Вн.) с. с. Проф. ун. Казань. _ 

Наневй Ал-дръ Львов. 02 Д. 90. (Вн. и нерв.), впр. Лодзь, Петрок. 

Нантелеевь Ник. Дан. 68 Л. 94. Гор. сан. вр. Марлуполь, Екатерин. | 
Пантюхинъ Вас. Яков. 64 Д. 89 к. а. Вр. удёл. конт. и ими. Его Вел. Ялта, Тавр. 
Пантюховъ Андр. Иван. 74 /. 99 к. а. Мл. вр. 15 гренад. пол. Тифлисъ. . 
Пантюховь Ив. Ив. 36 Л. 62 д. с. с., впр. Тифлисъ. 

Панфиловичь Ал-дрь Франц. 37 Д. 67 к. с.. впр. Чаусы. Могил. 

Нанфиловь Алекс. Вас. 54 Л. 78.к. с. Вр. почт.-тел. конт. Харьковъ. 
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Панфиловъь Ниг. Нв. 12 Д. 91. Фадр. вр. С. Глухово, Богородск., Московск. 
Панфиловъ Петръ Вас. 68 Л. 89. Сверх. Орл. Старо-Екатер. бол. Москва. 
Панцержинек1й Феликсъ Валер. 62 Л. 91, вир. М. Лейжево, Шавел., Ковен. 
*Панцыревъ ') Клемент. Алекс. 51 Л. 78 н. с. Смоленехъ. 

Панченко Влад. Кирил. 50 Л. 76. (Вн. и дЪт.), впр. СПБ. Д. В. 

Нанченко Фед. Тимоф. 33 Л. 61 к. с. Зав. вр. С. Софлевка, Новозыбков., Червиг. 
Панченковь Лм. Дм. 72 Л. 971, вир. СПБ. 

Панченковь Серг. Вас. 59 Л. 86 т. а. Мл. вр. Восп. Дома. Москва. 

` Панчулялзевъ Вхадим. Алекс. 12 Л. 98 к. а. Мл. вр. Л.-Гв. отр. пол. СПБ. 

Панъ Отто-Вильг. Генр. 72 ДЛ. 97, впр. Казань. 

Паньковенй Ннкол. Юлан. 72 Л. 9т-к. а. Уч. вр. М. Рожише, Луцк., Волын. 
Папевекй Владисл.-Маркелль Ант. 65 Л. 91 к. а. Гор. вр. ОО 

Паперна Ал-дръ Абр. 70 Л. 95, впр. Смоленскъ. Д. В. . 

Паперна Герас. Абр. 65 Л. 90, впр. СПБ. 

Панерни Кисель Зусь Шоелев. 74 Л. 901. (Вн.), впр. Варшава. 

Наперный Ноэхъ-Мендель Лейб. 69 Л. 93. Сверх. орд. клин. унив. Варшава. 
Нанинянъ ос. Рафаэл. 76 Л. 901. ЗавЪд. част. пр. нок. С. Авгеево, Гор ск., Тидл. 
Папковь Левъ Григ. 68 Л. 93 т. с. Сверх. орд. гор. дёт. бол. Одесса. 

Панковъ Серг. Михайл. 70 Л. 98. (Акуит. и гин.). Орд. клин. ун. Харьковъ. 
Папоротек!й Кесарь Ив. +49 Л. 11. (Вн.) к. с. Ст. вр. гл. арт. полигона. СПБ. 
Парамоновъ Конст. Герасим. 75 Л. 901. Мл. вр. 7 финл. стр. пол. Выборгъ. 
Парамоновъ Никол. Вас. 76 Л. 99. вир. Полазнинсюй зав., Перм. 

Нартаминъ Манусь Нухим. 50 Л. 73 к. с. Вр. гимн. М. Бфлая Перковь, Васильк., Калев. 
Паренаго Серг. Ник. 66 Д. 89 к. с. Вр. Упр. Кавк. мин. водъ, Пятигорскъ. 
Наржницый Ал-дръ Тосиф. 36.Л. 60 к. с., впр. ЖитомЦуь. 

Наржницей Поликариь Тосиф. 86 Д. 60 д. с. с., впр. Одесса. 

Парижеръ Вольфъ-Шарль и. 10 Л. 9Зт. с. Сел. вр. С. Федоровское, Астраханск. 
Парижекй Моис. Семен. (Зельман.) 80 .7. 904. Зем. вр. Вытегра, Олонецк. 
Паризекъ Франц. Франц. 80 Л. 903. Вр. для усоверш. клин. воен. госи. СПБ. 
Нар!йеюй Них. Вас. 58 Д. 82 р с. с. Сг. вр. Никол. бол. Ростовъ, Донск. 
Парковь Ал-дрь Ив. 61 Д. 87 к. с., Ст. вр. 9 арт. бриг. Полтава. Д. В. 
Нароконный Влад. Мих. 69 Л. 94 т. с., впр. Харьковт. 

Нароеновь Бониф. Вас. 70 Л. 99. Сел. вр. С. Сутоки, Себеж., Витеб. 

Паректй Конст. Влад. 70 Л. 96 `н. с. Мл. вр. 198 пЪфх. рез. пол. СПБ. 
Парфеновекй Вас. Игнат. 58 Л. 84 к. с. Пом. Врач. Инси. Черниговъ. 
Парфеновь Вонифат. Вас. 69 Л. 99. (Гин. и ак.). Сел. вр. Копысь, Горецк., Могилев. 
Нарф!яновичь Ник. Афан. 42 Л. 72 к. с. Гор. вр. и вр.-спец. Общ. Кр. Кр. Талуга. 
Парф!яновичь Марцелинъ Гавр. 26 Л. 53 к. с., впр. Сфнно, Могил. 

Пархомовъь Гавр. Ал-др. 50 Л. 13 к. с. От. вр. 208 Грайворон. рез. пфх. бат. Курскъ. 
Нархомовъ Ник. Дмит. 42 Л. 67 к. с., впр. Брянскъ, Орлов. 

Парцевек!й Ал-дръ Сем. 44 Д. 67. (Вн.) с. с., впр. Москва. 

Парчевсый Карль Гос. Конст. 75 Л. 900, впр. М. Якубово, Тельш., Ковен. 
Парчевекй Ник. Тим. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. 39 арт. бриг. Александрополь, Эризанск. 
Наршинь Серг. Ал-др. 71 Л. 97 к. а. Вр. для ком. УП раз. Окр. В.-М. Упр. Казань. 
Парышевъ Дмитр. Адран. 58 Д. 83. (Акуш. и жен.) к. с. впр. СПБ. 

Пароеновъ Ник. ед. 80 .7. 904. Вр. для усоверш. клин. воен. госи. СПБ. 
Пасальсый Ант. Ант. 56 Д. 83 к. с. Ст. орд. воен. госп. Омскъ. 

Пасвикъ Ал-дръ Влад. 43 Л. 68 и. с. Приск. вр. Зейскихь пр., Владимров. пр.. Амурск. 
Паесвикь Ив. Влад. 44 Л. 69 к. с.. вир. СПБ. 

Пасельцаръ Алдръ Алекс. 73 Л. 901. Мл. вр. 8 финл. стр. пол. Выборгъ. 


за 





в Отпускъ лекарствъ по рецептамъ этого врача воспрещается. 


Обь 


Пасербинеый Конр.-Ант. Стан. 70. 96. (Акут. и хир.), впр. Д. Заверце, Бендин., Петрок. 
Наекаловъ Ив. Степ. 68 Д. 89. Зем. вр. С. Берестовое, Бердян., Таврич. Л. В. 
Паекевичъ Всевол. Влад. 76 Л: Мл. вр. 21 В.-Сиб. стр и. Благовфщенскъ. 
Паелавекй Петру Сигизм. 61 Л. 87. (Хир.) к. с., впр. Д. Бодбенине, Волын. 
Наесекъ Алекс. Помпеев. 66 Л. 98 н. с. Деж. Вр. при Дир. Ими. театр. СПБ. 
Пассоверъ Леокь Петр. 54 Д. 81 с. с. Ст. Конс. воен. гост. Новогеормевскъ, Плон.. Варш. 
Пастернакъ Петр. Петр. 78 Д. 902. Мл. вр. кри. и. а. Свеаборгъ. 
Пастернакъ Рув. Тедид. 66 ЛД 91. (Вн., горх. и ушн.), впр. Одесса. \ 
Пастернацк й Фед. Мих. 16 Ц. 99. Мл. вр. Ботк. бол. СПБ. 

Паеторек!й Цонр. Северин. 63 Л. 88. (Л%т.), вир. „иовень, Каев. 

Пасторъ Леопол.-Рудол.-Евген.-Эмихл. Авг. 51 Д. 81. (Вн.) к. с. Проз. Алексан. бол. СПБ. 
Паехалиеь Мих. Франц. 70 „Г. 902. ‹Кож. и вен.), вир. Варшава. 

Паехаловъ Тосифъ Франц. 57 Л. 85. Вр. горн. учил. Пос. Домброво, Бендин., Петрок. . 
Паталовь Сем. Оганес. 58 Л. 89 н. с. Вр. гимн. Елисаветполь. 

Патекъ Гвсев. 9ом. 50 Л. 75 к. с. — вр. Пос. Стопница, ВЗлецк. 

Патенко Феодос. Алекс. 51 Д. 18 с. с. Проф. ун. Харьков. 

Патерсонъ Викт. Август. 64 Л. 95. Сия. ). Частн сл. М. Линденъ, Венден., Лифл. 
Патканьянъ (Патканяниъ) Григ. Раф. 12 (. 98. Зем. вр. С. Межишит, Мур., Влад. 1. В. 
Патоковъ Геннад. Валер. 75 7. 99. (Акуш. и гин.), впр. Харьховъ. 

Патоце!й Адамъ Андреев. 74 .1. 901. (Вн.), вир. Варшава. 

Цауерь (фонъ) Тос. 1осиф. 62 Л. 92. Части. сл. Им. Сетценъ, Фридр., Курл. 

Паукеръ Парль Георг. 71 4. 97. (Хир.). Заграницей. 

Пауль Бенцонь Беров 62.7. 900. (Вен. п кож.), вир. Вевь. 

Наульсонъь Альфредь Карл. 64 Л. 8$. Вол. вр. М. Нрейцбургь, Двин., Витеб. Д. В. 
Паульсонъ Фридр. Ал-др. 58 Д. 86. (Хир.) п. с. Зав. вр. Новоросайскъ. 

Паутениеь Каз. Ив. (7 Ф. 95 к. &. У. вр. Кинотаевекь, Астрах. 

Паутынекй Макс. Максим. 67 Л. 93. (Ак., дбт. и хир) т. с. Зем. вр. Суздаль, Владим. Д. В. 
Пахманъ Лаз. Хаим. 12 Д. 74. (Вн. и сиф.) к. а., вир. Вильна. 

Пахолковь Ив. Андр. 03 Л. 88 н. с. Зав. вр. С. Верхнее, Бахмут., Екатер. 
Нахомовь Дмит. Ал-др. 36 Л. 61 д. с. с. Непр. чл. Мел. Сов., вр. дух. акад., сем. и уч. СПБ. 
Пахомовь Евгеи. Георг. 57 Д. 83 к. с. Ст. вр. 80 иЪх. пол. Александрополь, Эрив. 
Нахомовъ Леонъ Вас. 46 Д. 70 с. с. Вр. благотв. общ. Шевъ. 

Пахомовь Серг. Мих. 68 ДЛ. 89 и. с. Вр. м$от. воен. лаз. Эривань. 

Пахть (фонъ) Вальт. Герман. 50 Д. 16, вир. Имфн. Кокенгузенъ, Рижек., Лифл. 
„Нахть (фонъ) Фед. Герман. 60 Д. 88, вир. им. Шваненбургь Валкск., Лифл. 
Нацановсый Авр.-Гершъ (Генр.) Людв. 57 Д. 80. (Вн.), вир. Варшава. 

Нацановекй Бор. Ал-др. 75 Л. 902, вир. Вевз. 

Чацановекй Пав. Ал-лр. 18 Л. 902. вир. СПБ. 

Пацанай Емел. Федот. +9 Л. 16 к. с. Бриг. вр. Закаси. каз бр. Асхабалъ. 

Цацевичь Авг. Конст. 47 Л. 78 к. а., вир. С. Августовокъ, Пружам., Гроднон. 
Цацевичъ Георг. Людвигов. 48 Л. 72. (Глазв.) к. с., впр. Полтава. 

Пацевичь 10сиф. Эдмунд. 76 ЛД. 904. Им. Бобтели, Ковен. 

Пащанекй Ив. Ив. 10 Л. 96. Зем. вр. С. Сотнуръ, Царевокок., Каз. 

Нащансый Пав. Никол. 76 и. 902. Зем. вр. С. Сима. Юрьев., Владим. Д. В. 
Пацкевичь Миросл.-Иппол. Розалюн. 58 Л: 86 т. с. Вр. част. уч. Рига. 
Наць-ПНомарнацьй Левъ 10сиф. 33 Д. 59. Зем. вр. М. Драбовь. Золот., Поат. 
Пацюковь Вас. Емел. 60 Л. 87 к. с. Сел. вр. М. Любомль, Влади рволын., Волын. 
ПашинковсьЁй Мих. Павл. 43 Л. 14, вир. Ковна. 

Пашинъ Ал-дрь Павл. 62 Д. 91 н. е Мл. вр. 8 понт. бат. ‘Тираецоль, Херсон. Д. В. 
Пашкевичь Августинъ. Ив. 48 Л. 72. (Хир.) с. с. Див. вр. 29 ифх. дивиз. Рига. 
Пашкевичь Варсоноф. Аристарх. 55 Л. 84 к. с. Сел. вр. С. Ширмовка. Бердич., ев. 
Нашкевичъ 1оснфъ Франт. 78 Л. 96. Вр. резерва полев. воен. мед. инеи. ‚|. В. 
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Пашкевичъ Людов.-Ант. Людов. 78 Л. 904, впр. Варшава 

Пашкевичъ Станисл. Конст. 75 Л. 99. (Акуш.). Св. вр. леч. гео. об. Уфа. 
Пашкевичъ Степ. Степ. 39 Д. 64 с. св., впр. Уроч. Шатай, Грозн., Терек. 
Пашкевичъ Феофанъ Ал-др. 70 (Л. 97. (Хир. и глаз.). Зем. вр. Лохвица, Полт. 
Пашковсый Ив.-Напол. Феофил. 59 Д. 85 н. с. Жел.-дор. вр. СПБ. 
Пашковсьй Конр. Северин. 36 Л. 62, впр. Бердичевъ, Юев. 

Пашковекй Ник. Матв. 35 Л. 62, впр. Кузнецкъ, Саратов. 

Пашковеки Стан. Ив. 55 Л. 178, впр. Юевъ. . 

Пашковекй . Стан. Леопольд. 65 Л. 91. (Вн.), вир. Варшава. 

Пашковъ Ник. Ник. 61 Л. 84. Зем. и фабр. вр. с. Ертомъ, Яренск. Вологод. 
Пашуканиеъь Брон. Франц. 65 Л. 89, Орд. губ. зем. бол. Тверь. 

Пашутинек1й Дмитр. Ив. 74 Л. 901, Зем. вр. С. Красково, Моск. 

Пашутинъ Ив. Алекс. 64 Д. 90 к. с. (Зубн.) Ст вр. оруд. зав. СПБ. 
Пашутинъ Ив. Яков. 72 Л. 97. впр. Бердянскъ, Тавр. 

Пащенко Влад. Егор. 46 Л. 16 к: с. У. вр. Елецъ, Орлов. 

Пащинекий Ив. Григ. 75 4. 902. Мл. вр. 193 пЪх. рез. пол. Ковель, Волын. 
Пебартъ Бернг. Георг. 67 (Л. 93 т. с. (Вн.), Асс. клин. унив. Москва. 
Певзнеръ Айзикъ Ицко Мордух. 68 ДЛ. 93. Тюр. вр. Рыбинскъ, Яросл. 
Певзнеръ Изранль Мордух. 61 С. 91, впр. Рига. 

Певзнеръ Моис. Айзик. 65 Д. 89. (Акуш.) н. ©. Вр. гор уч. Смоленскъ. 
Педашенко Анат. Дмит. 66 Л. 90 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Пржевальскъ, СемирЪч. 
Педенко Алекс. Карп. 68 Л. 94 к а. Св. вр. амб. леч. Евг. Общ. СПБ. 
Педенко Вас. Григ. 68 Л. 95 н. с. Мл. вр. 36 В.-С. стр. пол. Л. В. 

*Педенко Ник. Петр. 35 Л. 53 д. с. с. С. Озерки, Ставрон., Самар. 

Педенко Тимоф. Петр. 61 Л. 90 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Канскъ, Енис. 
Педольфъ Вольд. Тог. 77 Л. 900. Мл. вр. 82 В.-С. стр. п. Владивостоку. 
Педьковъ Влад. Львов. 52 Л. 76 к. с. Зем. вр. С. Гальбштадтъ, Бердян, Таврич. 
Педьковъ Ив. Львов..56 ДЛ. 81 к. а. Зем. вр. С. Дмитревка, Бердян., Таврич. 
Нежемеклй Ал-дръ Ник. 63 ДЛ. 93. Зем. вр. С. Богословъ, Рязан. 

Пейкеръ Алекс. Егор. 42 С. 66 н. с., впр. Москва. 

Пейлетъ Элько Зах. 65 Л. 94. (Дт. и вн.), впр. Москва. 

Нейроштъ Бертольдъ-Бенцель Бернард. 51 (Д. 79. (Вн.). Чикаго (С. Америка). 
Пейсаховичъ Дав. Абр. 63 Л. 38. (Вн. п дфт.) н с. Вр.-спец. Общ. Кр. Кр. Харьковъ. 
Пейтерманъ Мойше Аронъ Герш. 71 Л. 99, вир. Одесса. 

Пекарсвкай Станисл. Владислав. 74 Л. 99. (Кож. и вен.), впр. Варшава. ДТ. В. 
Пекелиеь Ал-дръ Георг. 66 Д. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Выборгъ. 

Пекеръ Влад. Ал-др. 56 Д. 84. (Псих. и нерв.), впр. Уфа. 

Пекуля Яковь Ив. 69 Д. 94, впр. М. Кливенгофъ, Доблен., Курл. 

Пекуръ Петръ Федор. 69 Д. 95. Сел. вр. С. Камень-Рыболовь, Юж.-Уссур., Примор. 
Пелевинъ Пав. Фед. 74 Л. 901. Гор. вр. Павловсю!й пос., Богородск., Московсь. 
Пелехинъ Пав. Петр. 39 Д. 61. (Хир.) тайн. с., впр. СПБ. 

Пеликанъ Вячесл. Венцесл. 74 ./. 902. Мл. вр. 17 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 
Пеллингь Евген. Христан. 67 Л. 95, впр. Туккумъ, Курл. Д. В. 

Пелолидаеъь Ал-дръ Ив. 55 Л. 80 к. с. Зем. вр. Тула. 

Пелчинекй Тосифъ-Фадд. Эдуард. 61 ДЛ. 85 к. с. У. вр. Радомъ, Ломжин. 
Пельтыиъ Брон. Самуил. (Генр.) 68 Л. 95. (Вн. и дфт.). Зав. вр. Д. Заверце, Бендин., Петр. 
Пельтынъ Шимонъ Исаак. 72 Л. 98, вир. пос. Граево, Шучинск., Ломжинск. 
Пельцамьъ Ромео Георг. 60 Л. 93. (Акуш.) н. в. Сел. вр. Ишимъ, Тобол. 
Пембекъ Исаакъ Давид. 65 Л. 98. Зем. вр. С. Благодатное, Маруи. Екатерин. 
Пемуровъ Алекс. Вас. 76 4. 903. Мл. вр. 33 В.-С. стр. пол. Д. В. 

Пендинъ Альберть Максим. 61 Л. 85 н. с. Мл. орд. Обух. бол. СПБ. 
Пененжакъ Янъ-Франць Феликс. 71 Л. 900. (Уш., гор. и нос.), впр. Лодзь, Петрок. 
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Нензяковъь 10с. Фед. 59 Л. 85. Сан. вр. и вр. леч. Нов. Бухара. 

Пенкаля Викент. Феликс. 64 Л. 93. Гор. вр. Гамбинъ, Гост., Варш. 

Ненкинъ Евген. Мих. 59 Л. 83 к. с. У. вр. Лихвинъ, Калуж. 

Пенкославевьй Левъ-Фортун. Стан. 08 Л. 98, впр. Могилевъ, Подол. 

Неннеръь Абрагам. Вильгельм. 79 Л. 904. Мл. вр. 128 пфх. пол. Заславль, Волынек. 

Пеневмй Артурь Роман. 45 Л. 71. (Хир. и акуш.) с. с., впр. Заславль, Волыя. 

Пенекий Ольгердь Иван. 77 Л. 901, впр. Одесса. 

Пенск1й Тадеушь Брон. 68 Л. 93. Завод. вр. М. Красиловъ, Староконст., Волын. 

Пенеый Юланъ-Камиллъ Роман. 59 Л. 85. (Хир.) к. с. Пом. проз. унив. Харьковъ. 

Пентковев!й Брон. Леопольд. 59 ДЛ. 88. (Вн.) к. а.. впр. Люблинъ. 

Пенчковек1й Владис.-Юстинъ Сиг. 43 Л. 10 с. с. Дивиз. вр. 3 пфх. див Балуга. Д. В. 

Пенчулъ Мих. Федот. 36 Л. 59 с. с. Гороп. голова. Новороссйскъ. 

*Пеньковек1й Викт. Мих. 37 ДЛ. 61 к. с. Ст. лЪси. ревиз. Херсонъ. 

Пеньковекй Карль Игнат. 64 ДЛ. 89 к. а. У. вр. Мазовецкъ, Ломжин. 

Неньковеюмй Маранъ Генр. 67 Л. 96. (Вн.), впр. Юевъ. 

Пеньковекй Ник. Петр. 59 Л. 86 к. с. Ст. вр. 4 зал. Сиб. стр. бат. Врный. 

Пеньковекй Солом. Шу. 5ТА. 88. (Вн., дфт. и ак.). Зав. вр. С. Головчина, т Курс. 

Пенязень Ив. Ив. 59 Л. 85 т. с. Вр. для бфдн. Москва. 

Первенцевь Мих. Егор. 66 Л. 90 н. с. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Рязань. 

Нервовъ-Прокофьевъ Ал-дръ Дмит. 62 Л. 88. Зем. вр. С. Аренино, Твер. 

Первоха Петръ-Тосифъ Ив. 70 ДЛ. 95. Зав. вр. Сосновицы, Бенд., Петр. 

Нервушинъ Всез. Прокоф. 69 Л. 94 н. с. (Нерв.) Орд. клин. ун. Казань. 

Пергаменть Дав. Солом. 50 Л. 74. (Накож. и сиф.), впр. Одесса. 

„Пергаменть Сауль Рафаил. 72 Д. 96, впр. Харьковъ 

Переверзевь Ник. Вас. 32 ДЛ. 56 к. с.. впр. Тифлиеъ. 

Переверзевь Юрмй Лук. 5+4 Л. 80, впр. Москва. 

Перевозниковь Ал-дръ Ив. 38 Д. 11 с. с., вир. Карсь. 

Церевощиковъ Вас. Ал-др. 18 Л. 904. Мл. вр. 235 рез. бат. Казань. 

Перевощиковь Ник. Мих. 12 Л. 95, впр. Двинскъ, Витеб. 

Передвльеый Ал-дръ Георг. 76 Л. 901. Мл. вр. воен. лаз. Пятигорскъ, Терск. 

Пердкалинъ Вас. Евг. 78 Л. 904. Мл. вр. 2 запасн. кавал. пол. Острогожск., 
Воронеж. 

Перекреетовъ Вас. Ив. 65 Л. 93. вир. СПБ. 

Перель Солом. Сем. 59 Л. 88, впр. СПБ. 

Перельманъ Абрамъ.Яхер.. 72 Л. 98, вир. Сосновинцы, `Пегроков. 

Перельман Лейз. Зальм. (Леон. Солом.) 69 Л. 94. Зем. вр. Саратов. 

`Перельманъ Моис. Тосиф. 57 Л. 85, впр. Астрахань. 

Перельманъ Рувимь Солом. 72 Л. 97. Завфд. лечебн. Саратовъ. 

Перельмажь Исай (Савел.) Лейз. 65 Д. 91. (ДЪт.). Поч. чл. хоз. ком. Ник. дът. бол. СПБ. 

Нерельманъ Филинлъ Аор. 418 Л. 77 к. с., вир. Симферополь. 

Перельмань Фишель Шаезв. 61 Л. 90, вир. Кевъ. 

Перельсонъ Тосифь Абр. 59 Л. 90. Зем. вр. Устюжна, Новгор. 

Церельцвайгь Тона Яков. 74 Л. 900. Зем. вр. Добрянсь зав., Перм. 

Перельцвайгь Моис. Яков. 70 Л. 97. (Ви. и нерв.). Орд. гор. бол. Житомръ. Д. В. 

Перельцвейгь Лейзеръ Срул. 55 Л. 82, вир. Одесса. 

Перенечинь Петръ Андр. 69 2. 94 н. с Гор. вр. Выши-Волочекъ, Твер. 

Переевтовть Серг. Порф. 49 Л. 78 с. с. У. вр. Кромы, Орлов. 

Переелени Ив. Ив. 65 Л. 91. (Ак. и гл.) к. а. Пом. окр. надз. акл. уп. М. Хабное, Рад., ев. 

Перетятковичъ Фед. Ив. 40 Д. 63. (Ви. и нерв.) д. с. с. Врам. Инсл. Кищиневъ. 

Перецъь Моис.-Дав. Тонов. 55 Л. 82 с. с. У. вр. Калмыковъ, Урал. . 

Перещако Петръ-Адол. Ипшпол. 69. 94. Зав. вр. М. Стенань, Ровен., Волын. 

Пержановскй Мих.-Матеушьъ-Рейнгольд. 64 Л. 95. (3у6.), вир. СПБ. 


< 


— 212 — 


Периховь Викт. Алекс. 69 Л. 98 и. с., впр. Казань. 

Перковей Ив. Войц$х. 39 4. 64 к. с., впр. Плоцкъ. 

Перковсьлй Северинъ Петр. 45 Л. 78 н. с., впр. Варшава. 

Перлбахь Петр. Ив. 65 Л. 94. Вр нач. уч. Рига. 

Перлинтъ Адольфь Гарл. 73 Л. 99. (Гин.), вир. Вильна. 

Перлнеъ Вас. Исид. 48 Д. 18. (Акуш. и жен.) н. с. Орд. евр. бол. К1евъ. 
Перлиеь Исаахъ Вульф. 67 Л. 92, впр. Лодзь, Цетрок. 

Перлиеь Исаакъь Янькел. 63 Л. 93, впр. М. Шкуды, Телыш.. Ковен. 

Перлить Ат -дръ Фран. 72 ДЛ. 97. (Кож., вен. и моченол.), впр. Одесса. 
Перльманъ Вульфъ Гирш. 71 Л. 9%, вир. Туккумь, Курл. 

Перну Максимил.-Як.-Эмил. Август. 61 Д. 90 н. с., вир. Рига. 

Перовъь Мих. Автоном. 53 Л. 80. (Хир.) к. с. Зем. вр. Никольскъ, Вологол. 
Перовь Никол. Малв. 74 Л. 99. Мл. орд. воен. госи. Бресть- Литовскь, Гродн. 
Неровъ Петръ Яковл. 56 ДЛ. 82 к. с. Мл. вр. порох. зав. Казань. 

Перонтуеь Омаръ Вильг. 65 Л. 93 н. с. Ст. вр. Уч. Отр. Черн. фл. Севастополь. 
Перре Евген. Ал-др. 69 Л. 94, вир. Гельсингфорсъ. 

Переиденмй 106. Михайл. 10 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. воен. лаз. Сухумъ, Кутаис. 
Персилевй Ник. Ив. 13 Л. 96 т. с. Гор. и фадр. вр. Нерехта, Костр. 
Перснцьй Шома Ицков. 68 Л. 94, вир. Ст. Старощербиновка, Ейск. Кубанск. обл. 
Перчяниновь Борис. Конст. 80 Л. 904. Мл. вр. 112 ифх. нол. Кальварйя, Сувалк. 
Перцяновъ Алдръ Вас. 65 (. 90 к. с. Ст. вр. 3 гр. арт. бр. Ростовъ, Дон. 
Персяновь Доиног. Мих. 57 Д. 84 к. а., вир. Стан. Цымлянская, 1 Донск., Донск. 
Переяновъ Георг. Васил. 74 4. 99. Зем. вр. С. Б. Крынки, Кременч., Полт. 
Персонъ Гарль-Гоаннъ-Фридр. 72 Л. 97 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Гродна. 
Перуансый Дмитр. Аеан. 73 Л. 99, т. с. Зем. вр. Висильсурскъ, Нижегор. 
Перфильевь Вас. Влас. 65 ЛД. 92 к. а. ДЪлопр. кани. Ген.-Губ. Хабаровскъ. 
Перфильевь Леон. 1осиф. 62 ДЛ. 87. (Хир.) к. с. Ст. орд. воен. госп. Москва. 
Нерфильевь Мих. 10сиф. 49 ЛД. 15 к. с. Мл. Дфлоир. Упр. Гл. Мед. ее. фл. СПБ. 
Перфильевь Пав. Пегр. 62 1. 89 к. с. Вр. для команд. придвор. мед. ч. СПБ. 
Перхуровъ Ник. Ник. 69 Д. 93 в. с. Мл. вр. воен. лаз. Ревель. 

Перцевь Ал-др. Петр. 80 „7. 904 Зем. вр. С. Путятино, Ярославск. 

Перцевь Влад. Ив. 68 Л. 93. Пал. вр. окр. леч. душ.-бол. Винница, Подол. 
Перцевь Ив. Ник. 68 Л. 93. Зем. вр. Сл. Ольховый Рогь, Донец., Донск. 
Першинъ Ардал. Вас. 62 Л. 86. (Жен. и акуш.). Вр.-сиец. Ирин. оби. Астрахань. 
`Першнииъ Ник. Бор. 68 Л. 90. Зем. вр. Бфлгородъ, Курск. 

Нееиесь Евсей Хаим. 06 Л. 98. Зем. вр. Гдовъ, СПБ. 

Чесись Осииъ-Ханмь Лейб. 12 Л. 97. Зем. вр. С. Большое, Углич., Яросл. 
Песиеь Яковь Самуил. 76 Л. 904, вир.. Ново-Украинка, Елисаветгр. 

Пескинь Аронъ Техел. 12 Л. 901. Оби. вр. М. Саврань, Балг., Подол. 

Пеекинъ Яковъ Анисим. 11 Ц. 94 к. а. Вр. Михеевской леч. Иркутскъ. 
Песковъ Влад. Никол. 13 ДЛ. 97 к. а. Мл. орд. морск. гоеп. СПБ. 

Песковъ. Петръ Ал-др. 35 Д. 61 д. с. с. впр. Москва. 

Пестовъ Ив. Стен. 65 Л. 90. Сверх. орд. губ. зем. бол. Нияний-Новгородъ. Д. В. 
Пестркинек1й Стан. 1осиф. 63 ДЛ. 89, вир. и: 

Нестряковъ Вас. Вас. 75 Л. 900. Мл. вр. 20 драг. и. Грубеновъ. Любл. 
Цетельчиць Ив. Андр. 70 Д. 96 к. а. Мл. вр. + в. < стр. пол. [. В. 
Петерманъ Мих. Григор. ТД. 95. (Ви. и иервн.). вир. Одесса. 

Петерманъ Пав. Фед. 53 Д. 18. (Вн.) к. с. Конс. воен. госи. Москва. 
Петерсеннъ Ал-дръ Карл. 67 Л. 93, вир. Симферополь. 

Негерсенъ (фонъ) Антонъ-Тоганнест Карл. 19 Л. 904, вир. Рига. 

Петерсенъ Влад. Адольф. 10 Л. 96. Зав. вр. Петровсяй зав., Бахм., Екатер. 
Петерсенъь Джемсь Ал-др. 18 Д. 95. Прих. вр. Им. Аллендорфъ, Вольмар. ‚ Шифл. 
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Петерсенъ (фонъ) оскар Влад. 49 Д. 14 д. с.с. Проф. клин. инст. Елены Павд., орд. 
Ал-др. бол. и Чл. Поп. Сов. пр. Пр. Ольденб. СПБ. 

Петерсонъ Григ. Павл. 39 Л. 61 с. с. У. вр. Саранскъ, Пензен. 

Петерсонъ Гуго Ал-др. 69 Л. 95 н.` с. Мл. вр.2 В.-Сиб. стр. пол. Никольскъ-Уссур., Прим. 

Цетерсонъ Оттонъ-Влад. Карл. 70 Л. 95 н. с. Вр. бол. им. гр. Келлеръ, с. Знаменское 

’ Жеренек., Пензенск. 

Петереонъ Федоръ Генрих. 74 Л. 901. Мл. вр. 91 пЪх. п. Ревель. Д. В. 

Петереъ Рич. Ал-др. 50 Д. 77 с. с. Вр. дВт. бол. Пр. Ольден. СПБ. 

Петинъ Ив. Конст. 67 Л. 94. (Гин.). Св. вр. Вос. Дома. Москва. ° 

Петин Серг. Ив. 64 Л. 95 т. с. (Вн.). Пом. прозект. универ. Харьковъ. 

Неткевичь Густавъ Феликс. 69 Л. 902. Зем. вр. С. Палехъ, Вязник., Владим. 

Петкевичь Ив.-Левъ Фелиц. 28 Л. 51 к. с. Частн. служ. М. Тоганишвили, Понев., Ковен. 

Петкевичь Леонардь Юлан. 57 Л. 83, впр. Новогрудокъ, Минск. 

Неткевичъ Леонъ Ал-дрь Яновъ 69 Л. 901, впр. М. Крови, Ковен. 

Цеткевичъ Людв. Феликс. 00 Л. 87, впр. Умань, Клевск. 

Петкевичь Мих.-Конст. Мих. 56 Л. 84. (Гин. и ак.), впр. На, 2 

*Петкевичъ Степ. Фед. 30 Д. 58 к. с. Вильна. 

Нетлинъ Ал-дръ Алекс. 66 Д. 90. (ДЪт.) к. с. Зем. вр. С: Осьмина, СПБ. 

Петражицьй Северинъ Тосиф. 59 Л. 87. (Вн. и жен.), впр. Каменецъ-Подольскъ. 

Нетралль Стан.-Рохъ 10с. 574. 86 к. а. Жел.-дор. вр. Д. Стржемешице, Бендин., Петрок. 

Петрасевичъ Франц. Станисл. 75 Л. 900. Зем. вр. М. Столицы, Минск. 

Петраеевичъ Госифъ-Чесл. Феофил. 71 Л. 96, впр. Ченстоховъ, Петрок. 

Цетрашевичь Конст. Онуфр. 55 Л. 88 к. с. "Ст. вр. 241 рез. бат. Оренбургъ. п. В. 

Нетрамевевй Влад. Степ. 62 ДЛ. 91. Вет ), впр. Кевъ. 

Пстрашень ') Ив. Илл. 58 Л. 85 к. с. Могилевъ (губ.). 

Петрашкевичъ Ив. Тосиф. 46 Л. 70. (Акуш. и жен.) и. ©., впр. о 

Петренко Мих. Ник. 61 ДЛ. 89 т. с. Жел.-дор. вр. Лубны, Поле. 

Петржкевичъ Мавр. Лук. 36 Д. 62. (Жен. и акуш.) с. с., впр. ДВинокт, Витеб. 

Петржиковевй Ив. Онуф. 06 Л. 91, впр. М. Раковъ, Минск. 

Петровевый Ал-дръ Григ. 54 Л. 16 к. а., впр. Москва. 

Петровемй Алекс. Степ. 48 Л, 77 к. с. Зем. вр. М. Гостинополь, Новоладож., СПБ. 

Петровсвйй Вас. Афиног. 48 Л. 73 с. с. Пом. Окр. воен. мед. инсп. Москва. | 

Петровекй ГеннадШ Дмитр. 77 Л. 900. Зем. вр. С. Кудеверь, Новорж., Псков. Д. В. 

Нетровекй Дмит. Лавр. 69 Л. 96 н. с. Мл. вр. 65 пфх. пол. Холмъ, Любл. 

Петровеый Дмитр. Яковл. 70 ЛД 95. (Вн. и нерв.), впр. Харьковъ. 

Петровекмй Ив. Алекс. 32 Л. 56 с. с. Гор. и зем. вр. ЗЪньковъ, Полтав. 

Нетровевй Ив. Степ. 59 ДЛ. 85 к. с. Вр. уфзд. учил. и гор. мед уч. Харьковъ. - 

Петровеый Мих. Борис. 50 Л. 76. (Сиф.) к. с. Ст. вр. дон. каз. № 8 пол. Одесса. 

Петровекй Пазв. Ив. 49 Л. 13 к. с. Вр. дух. сем. и дух. учил. Полтава. 

Петровеый Петръ Вас. 69 Л. 93, впр. Каевъ. 

*Петровекай Сем. Вас. 30 Д.53 к. с. Керчь. 

Петровск! й-Ильенко Всев. Дан. 59 ДЛ. 82 к. с. У. вр. Ялта, Тавр. 

Петровыхл, Влад. Ал-др. 78 Л. 904. Мл. вр. 10 В.-С. стр. пол. Д. В. 

Цетровь Ах-дръ Алекс. 77 Л. 903. Мл. вр. 9 фл. эк. Либава. 

Петровъ Ал-дръ Алекс. 62 ./. 89 т. с. Жел. дор. вр. Калуга. 

Петровъ Ал-дръ Ив. 44 ДЛ. 68 к. с. Жел.-дор. вр. Смоленскъ. 

Петровъ Ал-дръ Цавл. 49 Л. 12 с. с. Ст. вр. дисц. бат. Хереонъ. 

Петровъ Ах-дръ Цетр. 67 Л. 94. (Псих.), вир. Подольскъ, Моск. 

Петровь Ал-дръ Петр. 76 Л. 901. Ассист. В. М. Акад. СПБ. 

Петровъ Ал-дръ Семен. 76 Л. 900. Мл. вр. 171 иЗх. п. Гродна. _ 


? 
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Иетровъ Алекс. Ал-др. 61 Л. 81 к. с. У. и гор. вр. Чембаръ, Нензен. 

Петровъ Алекс. Андр. 62 Л. 91 к. а. Ст. орд. окр. леч. Вильна. 

Петровъ Алекс. Ант. 70 Л. 95. (Хир.). Зав. вр. Ст. Юрьевская, Славян., Екатер. 
Петровъ Алекс. Евгр. 57 ДЛ. 84 к. а. Зав. вр. М. Юзовка, Бахмут., Екатериносл. 


ЦПетровъ Борисъ Гаврил. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Велийй Хуторъ, Золотон., Полт. 
Цетровъ Варфол. Федор. 05 Д. 89 к. с. впр. СПБ. 

Петровъ Вас. Вас. 65 (Л. 90 к. с. Ст. вр. кад. кори. Таикентъ. 

Цетровъ Вас. Вас. 72 Л. 902, вир. Воронежъ. Д. В. 

Петровъ Вас. Степ. 66 Д. 91. (Акуш.) н. с. Св. орд. Мадйин. родовси. дома. СПБ 
Петровъ Влад. Алекс. 57 Д. 83. (Акуш. и жен.) с. с. Ст. вр. богоуг. зав. Полтава. 
Петровъ Влад. Мих. 63 Л. 90 н.с. Зем.-зав. вр. 3. Нижне-Туринскйй, Верхотур., Пермск. 
Петровъ Георг. Андр. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. жел.-дор. бат. СПБ. 

Петровъ Георг. Вешам. 74 Л. 99, впр. Москва. 

Петровъ Григ. Вас. 73 Л. 99. (Вн.), Св. орд. кл. ун. и вр. убЪж. Филат. Москва. 
Петровъ Ив. Вас. 63 .Л. 93 н. с. Вр. резерва пол. Воен.-Мед Исп. Д. В. 
Петровъ Ив. Игнат. 56 ДЛ. 82 н. с. Зем. вр. Петровскъ, Саралов. 


Петровъь Кипрманъ Мартан. 51 Д.76 т. с. Зем. вр. НижнетагильскЙ зав., Верхот.. 


Перм. 


Петровъ Конст. Никол. 75 Л. 902. Мл. орд. воен. госп. Двинскъ, Витеб. 


Петровъ Мих. 
Петровъ Ник. 
Петровъ Ник. 
Петровъ Ник. 
Нетровъ Ник. 
Цетровъ Ник. 
Петровъ Ник. 
Нетровъ Ник. 
Цетровъ Ник. 
Петровъ Ник. 
Нетровь Ник. 
Петровъ Ник. 
Петровъ Ник. 
Петровъ Ник. 


Дмитр. 76 .1. 901, впр. Зарайскъ. Рязанск. 

Ал-др. 71 Л. 97 к. а. Зем. вр. С. Бечевинское, БЪфлозер., Нозгор. 

Вас. 59 Д. 83 с. в. Проф. клин. инст. Ел. Павл. СПБ. 

Вас. 74 Л. 900. Зем. вр. Сл. Халань, Новооск., Курск. Д. В. 

Тон. 49 Л. 81 с. с. Вр. при Дир.'Ими. театр., гимн. и гор. сан. вр. СПБ. 
Львов. 32 Л. 56 к. с., вир. Москва. 

Матв. 66 Л. 91 к. с. У. и гор. вр. Малоярославецт, Калуж. 

Ник. 46 Л. 68. (Вн.) к. с. Орд. страннопр. дома Гр. Шерем. Москва. 
Ник. 76 Л. 99. к. а. Вр. клин. воен. госи. СПБ. 

Петр. 68 (. 86 н. с. Зем. вр. С. Александровка, Клин., 
Серг. 69 Л. 95 к. а. Зем. и учил. вр. Чебоксары, Казан. 
Степ. 57 (. 94 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Калуга. 

Федор. 74 ДЛ. 98 к. а. 3 Мл. вр. В. Сиб. стр. арт. бриг. Д. В. 
Федор. 73 Л. 900. Мл. вр. 36 В.-С. стр. пол. Д. В. 


Москов. 


Петровъ Никол. Яков. 71 2. 902. (Вн.), вир. СИБ. > 


Петровъ Пав. Никол. 
Цетровъ Пав. 


74 Л. 900. Уч. вр. С. Сибирячиха, Бск., Томек. 
Сем. 53 Л. 77 к. с. Зем. вр. С. Ундоры, Симбир. 


Петровъ Петръ Серг. 50 Л. 75. (Хир.) п. с. Зем. вр. Пос. Маршнек, Чебоксар., Казая. 
Петровь Серг. Ив. 69 ДЛ. 96 н. с. Гор. вр. Горки, Могил. _ 

Петровъ Степ. Вас. 68 Л. 93. (Вн.) н.с. Вр: дома призр. луш.-бол. СПБ. (Удфльная). 
Петрожацый Ант. Ник. 69 /. 94 н. с. Мл. вр. 117 пЪх. нол. Слонимъ, Гродн. Д. В. 
Петропавловек!й Алдръ Орест. 75 Л. 902. Мл. вр. 112 пВх. пол. Кальварля, Сувалк. 


Петропавловекуй Вас. Серг. 31 ДЛ. 58. (ДФт.) с. с., 


впр. Новгородъ. 


Петроцавловек!й Влад. Ив..15 Л. 97. Орд. зем. псих. бол. Орелъ. 


Цетропавловек!й Ник. Иван. 


77 Л. 900. Зем. вр. Богородекъ, Моск. 


Петропавловск! Яковъ Никандр. 70 Л. 900. Мл. вр. 15 арт. бриг. Одесса. 
Петропавловъ Викторинъ Ив. 58 Л. 82. Вр. леч. Савей-Могилевича. Москва. 
Нетрулевичъ Стан.-Газвр. Гавр. 43 Л .75 н. с. Сел. вр. М. Мирополь, Новоградволын., Волын. 


Петрулевичь Юлусъ-Витольд. Станисл. 
Петрулвеъ Тос. Андр. 
Цетрулиеъ Стан. Каз. 


18 Л. 904. Мл. вр. 7 зап. кав. и. Тамбовъ. 
70 Л. 960. Сел. вр. ЦКапустинъ Яръ, Царевск., Астрах. 
72 Д. 97. (Хир.) н. с. Лаб. клин. унив. Казамь. 


Петруляеъь Франць Андр. 57 Л. 84 н. с., впр. нм. Гербергенъ, Фридрихшгадск., 
Курляндск. 
Цетрункевичь Мих. Ильичъ 45 Л. 72 с. с., впр. СПБ. 
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Пегрусевичъ Ник. Андр. 68 Л.96. (Гин.) н. с. Орд. клин. унив. Москва. 

Петрусенко Влад. Ал-др. 67 ДЛ. 94 н. с. Зем. вр. Екатеринославъ. 

Петрушевекй Ив. Адам. 65 Л. 91. Общин. вр. Стан. Брюховецкая, Кавказ., Кубан. 

Петцгольдь Евген. Ив. 68 ДЛ. 95. (Вн.) н. с. У. вр. Борисовъ, Минск. 

Петэнт Ал-дръ Тосаф. 58 .Т. 84 к. с. Фабр. вр. С. Разсказово, 'Гамб. 

Петялинъ Ив. Ал-др. 52 Д. 77 с. с. Врач. Инсп. и вр. жен. гимн. Тамбовъ. 

Пехкранцъ Шулимъ Исаак. 65 Л. 92, вир. Варшава. . О 

Пехтуровъ Никох. Никол. 69 Д. 93 н. се. Мл. вр. Ревельск. мфет. лаз. СПБ. 

Пенулевичь Пав. Пав. 74 Л. 900. Мл. вр. 31 фл. эк. Севастополь. 

Печатальщиковъ Вас. Степ. 70 Л. 97. Зем. вр. Невьянск! зав., Екалер., Перм. 

Печеркинъ Евген. Фед. 56 Л. 80. Зем. вр. С. Рфчицы, Бронницк., Москов. 

Печиевй Т0с. Малв. 50 Л. 74 к. с.. впр. Ростовъ, Донск. = 

Печкинъ Ал-дръ Прокоф. 69 Л. 97. Орд. клин. ун. Казажь. — 

Печковенй Петръ Степан. 72 Л. 900. Зем. вр. Константиноградъ, Полт. 

Печниковъ Ив. Ефим. 74 ДЛ. 99. Св. орд. клин. ун. Казань. | 

Нечнииковъ Ив. Павл. 65 Л. 88. Сел. вр. М. Корецъ, Новоградвол., Волын. ` 

Печниковъ Никол. Ефим. 73 Л. 900. Св. орд. кл. ун. Казань. 

Печниковъ Ник. Павл. 76 Л. 913. Мл. вр. 1 пЪх. пол. Рославль, Смоленск. 

‚ Чешинеклй Болесл. Юрьев. 42 Л. 69 т. с., впр. Дер. Боцва, Ровен., Волын. 

Пешинекй Стан. Ив. 54 Л. 18, впр. Бердичевъ, Киев. 

Пешковекй Насонъ Яков. 70 Л. 94. (Вн. и вен.), впр. Иркутскъ. 

Пивиикъ Абр. Лаз. 56 Л. 93, впр. Ромны, Полт. 

Илвоваровъ Викт. Павл. 69 Д. 95 в. с. Мл. вр. Алекс кад. корп. СИБ. 

Пивоваровъ Гавр. Фирс. 65 Л. 94. (Кож. и вен.) к. а., впр. Харьковъ. 

Пивоваровъ Григ. Карпов. 79 Л. 903, Зем. вр. Прилуки, Полтав. 

Пивоварев1й Абель Калман. 63 Л. 91. Жел. дор. вр. Ст. Черняево, Амур. 

Пивоварек!й Калманъ Шмуил. 43 Л. 81, впр. Вязьма, Смолен. 

Цивовоневй Як. Ив. 70 ДЛ. 95 н. с. Сел. вр. М. Рокитно, Васильк., Клевск. 

Пивовъ Плат. Егор. 38 Л. 63 к. с., впр. Черниговъ. 

Цигулевский Левъ Леонт. 30 Л. 60 с. с., впр. Житомръ. 

Пигулевекй Ник. Григ. 74 Л. 98. (Вн. н дёт.). Окр. надз. Московскаго Воспит. Дома. 
Таруса, Калуж. | 

Иигута Конст.-Болесл. Павл. 46 Л. 15 н. с., вир. С. Рябково, Кинешем., Костром. 

Пизани Ант. Ник. 71 Д. 98. (Ак. и гин.), впр. Им. Адамово, Вильком., Ковенск. 

Пикаръ-фонъ-ди Ал-дръ Ал-др. 79 Х. 900. Вр. Варш. кр. пзх. п. Варшава. 

Никкель Вольдем.-Георг. Эрнест. 69 Л. 94 и. с. Мл. вр. воен. хаз. Осовець, Гродн. Д. В. 

Пиккерингъ Альберть Альберт. 58 Л. 84 н. с. Зем. вр. Ижевсый зав., Сарапул., Вятск. 

Никовекй Ал-дръ Ал-др. 67 Л. 97. (Гин. и акуш.). Вр.-инт. Алекс. бодьн. №евъ. 

Пиковевй Эфранмъ Моис. 71 Л. 98. Зем. вр. С. В.-Мази, Сызр., Симбирск. 

Никовск!й Юда Монс. 63 Л. 88 т. с. Вр. Елиз. общ. Кр. Кр. Елисаветградъ, Херсон. 

Никокъ Роберть Карл. 41 Л. 68. (Хир. и акуш.) с. с., вар. Красноярскь. 

Чнлатенко Мих. Ив. 70 Д. 96 к. а. Мл. вр. 118 ифх. нол. Д. В. 

Пплацк!й Альфр. Конст. 59 Д. 82 к. с. Мл. вр. бриг. погран. стр. СПБ. 

Пилацк!й Эрнесть Конст. 70 Л. 96 к. а. Мл. вр. 146 их. пол. Ямбургь, СПБ. Д. В. 

Цилемань Роборть Ив. 59 Д. 76 н. с. Вр. дух. семин. Минокъ. | 

Пилеверь Шлюмъ-Эля Тосиф: 58 Л. 85. (Вн.), вир. Одесса. 

Цилецк!й Илья Ананьев. 72 Л. 96. Зем. вр. Осталиковъ. Твер. 

Пиликинъ Степ. Вас. 64 Л. 87 т. с. Мл. горнозав. вр. СеребрянсвыйЙ зав., Кунгур., Перм. 

Ниль Вильг.-Генр.-Эдуардъ Фед. 36 Л. 65 к. с. У. вр. Глуховъ, Чернигов. 

Цильновъ Мих. Сем. 74 ДЛ. 97. (Кож. и вен.). Орд. клин. унив. Казань. 

Цильховежй Алоизй Людв. 51 Л. 76, вир. М. Дашевъ, Липов., Кев. 

Пильцеръ Феликс. Фридрих. 71 Л. 99. (Хир.). Ассист. дфтек. больн. Рига. 
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*Пильцице!й Мих.-Пав. Григ. 26 Д. 51 тайн. с. Варшава. 

Нильцъ Ив. Иван. 70 Л. 97. (Нервн). Сверхшт. гор. вр. Варшава. 

Пименовъ Пав. Павл. 78 Л. 902. Св. орд. кл. ун. Варшава. 

Пинегинъ Григ. Ник. 65 Л. 94. Вр. для бфдныхъ. Тирасполь, Херсон. 

Пинееъ Абель (Абр.) Григ. 69 Л. 95 н. с. Зем. вр. Дер. Крутицы, Ельнен., Смолен. 

Пннесъ Авраамъ Львов. 68 Л. 99, впр. Москва. 

Пинесъ Алекс. Григ. 73 Л. 96, впр. СПБ. 

Пинееь Гершонъ Тосел. 60 Л. 86. Вр. евр. общ. М. Щедринъ, Вобруйок. Минск. 

Нинееь Леонъ Меер. 64 Л. 91. (Окул.). впр. Бфлостокъ, Гродн. 

Пинееъь Яковъ Григор. 74 Л., 97 (Акуш., жен. и вн.). к. а., впр. СПБ. 

Пининсвй Владс. Арт. 71 ДЛ. 96. (Хир.). Зав. част. пр. пок. М. Мовевка, Висил., Кев. 

Пинкензонъ Яков. Львов. 81 (. 56 к. с. Вр. евр. бол. Бфльцы, Бессараб. 

Пинкеръ Отто Оскар. 74 Л. 902. Асс. гор. бол. Рига. 

Пинковек!й Ив. Ник. 32 ДЛ. 62 к. с., вир. Бобруйскъ, Минск. 

Пинкусъ Вульфъ Абр. 50 Л. 76, впр. Лодзь, Петроков. 

Пинекеръ Файвишъ-Гешель Шепшел. 61 Л. 87, впр. Грубешовъ, Любл. 

Пинскй Генр.-Мечисл. Вхадисл. 60 Л. 89. Зав. вр. С. Погребище, Бердич., Клев. 

Пинчуковъ Ник. Андр. 74 Л. 98. Мл. вр. воен. лаз. Гродна. 

Нинеръ Роберт.-Ал-дръ Ал-др. 50 Д.74 с. с. Бриг. вр. 5 стр. турк. бриг. Керки, Закасп. 

*Пипиньсый Мих Ант. 19 ДЛ. 44 к. с. Кролевецъ, Чернигов. 

Нирамидовъ Ник. Мих. 47 ДЛ. 79. Зем. вр. С. Шенгово-Голицино, Сердоб., Сарат. 

Нироговек1й-Вериеоцый Ив. Сем. 64 Л. 89 н.с. Орд. дома призр. душ.-бол. Ал-дра Ш. 
Ст. Удфльная, СПБ. 

Пироговъ Никол. Мих. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 19 драг. пол. Ковель, Волын. 

Пироговъ Ник. Яков. 68 Л. 93 к. а. Вр. гор. леч. Петровскъ, Сараг. 

Пирожковъ Леон. Никит. 60 Л. 86 к. с. Зав. зем. глаз. леч. и ст. орд. Общ. с. м. Вологда. 

Пирожковъ Петръ Сем. 30 Л. 55 к. с., впр. Ростовъ, Яросл. 

Пирожниковъ Анал. Ив. 59 ДЛ. 88, впр. НижнИ- -Новгородъ. 

Пирскуй Аеиногенъ Вас. 58 Д. 83 к. с. Жел.-дор. вр. Екатеринославъ. 

Пирускйй Владисл. Стан. 57 ДЛ. 82 к. с. Участ. сел. вр. Томскъ. 

Пирэ (Арезланъ) Самуилъ Владим. 72 Л. 98 т. с. Мл. вр. Черномор. бр. погр. стр. >. 

Писаревеклй Григ. Монс. 57 ДЛ. 88 к. а. Прииск. вр. Амгунск. пр., Амур. 

Ипеаревъ Ал-дръ Гаврил. 74 ./. 992. Зем. вр. С. Налольное, Санож., Рязан. 

Писаревъ Ал-дръ Конст. 74 Л. 900. Зем. вр. С. Богоявленское, Устюг., Вологод. 

Писаревъ Ал-дръ Никит. 58 Д. 86 к. с. Уч. вр. С. Кирилово, Звенигор., Кев. 

Писаревъ Ник. Конст. 62 Л. 89 к. с. Зем. вр. С. Поимъ, Чембар., Пензен. 

Писаренко Левъ Алекс. 71 Л. 98. Зем. вр. С. Архангельское, Борисогл., Тамб. 

Писаренко Сем. Куз. 51 Л. 76 к. с. Жел.-дор. вр. Кизиль-Арватъ, Асхаб., Закасп. 

Писаржевек1й Грап.-Евс.-Феоф. Стан. 62 (Л. 86 н. с. Гор. вр. Ченстоховъ, Петрок. 

Писемский Григ. Мих. 62 ДЛ. 88 н. с. Конс. Юево-Кир. бог. зав. Кевъ. 

Писемекй Конст. Дмит. 52 Д. 16. (Вн. и дЪт.) к. с. Гл. вр. пол. запас. № 1 госи. 
Портъ-Артуръ. 

Пискунь Кипр. Анис. 66 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 83 пфх. пол. Уроч. Дешлатаръ, Кайтаго- 
табасаран., Дагест. 

Пиеменный Ник. Влад. 44 Д. 67 к. с., впр. С. Немфрено, Каширск.. Тульск. 

Пиесменный Ник. Ник. 69 Л. 95. Фабр. вр. Серпуховъ, Москов. 

Ииенячевский Ал-дръ Шосиф. 63 Л. 87. Ст. орд.’ зем. псих. бол. Костюжены, Бессараб. 

Пиенячевсвый Конст. Викт. 72 Л. 901. Орд. зем. бол. Сумы, Харьк. Д. В. 

Пиенячевсвй Фот Викт. 55 Л. 79 с. с. Сверх. гор. и тюр. вр. Харьковъ. 

Писпнаеъ Вас. Христофор. 45 Л. 75, впр. Одесса. 

Пиетерманъ Петръ Алекс. 66 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. 138 пфх. пол. Рязань. Д. В. 

Пистернанъ Шулимь Яков. 68 ДЛ. 96. Гор. вр. Ст. Ушица, Новоуш., Подол. 
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Питаееъ Стан. Игнат. 62 Л. 91 к. а. У. вр. Пос. Андреевъ, Кфлец. 

Питателевь Ал-дръ Леонт. 68 Л. 94. Уч. вр. Забайк. жел. дор: 3. 

Питкяненъ Ник. Егор. 62 Л. 89. (Вн.). Орд. клин. унив. Казаль. 

Пихлау Эдуардъ Авг. 58 Д. 19 к. с. У. вр. Пековъ. 

Пихтовниковъ Вячесл. Григ. 70 Л. 95. Зем. вр. С. Мелихово, р Курск. . 
Ничугинъ Дмитр. Петр. 77 .Г. 909. Мл. вр. 19 В. С. стр. п. д. В | 
Пищатовекй Владисл. Ксавер. 75 Л. 902, впр. Юевъ. 

Пищиковъ Ал-дръ Ив. 54 Д. 80 к. с. У. вр. Евпатормя, Тавр. 

Пищикъ Солом. Берков. 74 Л. 900. Общ. вр. М. Хабно, Радом., Калев. 

Пищулинъ Мих. КарнФев. 67 Л. 92 к. а. Жел.-дор. вр. Рославль, Смол. 

Пиеевъ Ант. Никол. 69 СД. 99. Зем. вр. С. Дмитр. Погостъ, Егор., Ряз. 
Пюонтковеый Игнат.-Март. Ив. 53 Д. 80 к. с. Ст. вр. 21 арт. бриг. Темиръ- `Ханъ- ва 
Шонтковекй Леон. Фед. 15 Л. 98. Орд. клин. унив. Казань. 

ШПюонтовекй Стан. Мих. 65 Л. 91, впр. Радомъ. 

Шотровичъ дома Ив. 47 Л. 14 к. с., Орд. Максим. лечеби. СПБ. 

Шотровевк!й Адольфъ Франц. 77 ДЛ. ? вар. С. Саливонки, Васильк., К1ев. 
Потровевлй Ант.-Стан. Госиф. 36 Л. 58 к. с. вир. Енисейскь. 

Шотровек!й Богд.-Игн. Станисл. 73 ДЛ. 96. (Ви. и дЪт.). Дир. Марин. пр. Одесса. 
Шотровекй Влад. Ив. 74 Л. 900, вир. Клевъ. 
Потровевкй Владисл. Викент.. 78 Л. 904; вир. Варшава. 
1Потровекй Владисл. Карл. 58 Л. 19. (Гомеоп.), вир. Ростовъ, Дон. 

П!отровекй Тос. Тосиф. 68 Л. 93 т. с. Гор. и тюр. вр. Бр. -Кулвокъ, Влоцлав., Вар. Д. В. 
Потровевй Конр. Викент. 69 Л. 94. Зав. вр. М. Цыбулево, Липовец., ев. 
ШПотровевй Меч. Яков. 54 Л. 18 к. с. Ст. вр. 251 т. п. бат. Геормевскь, Пятигор.. Терек. 
ПШотровекй Октаванъ Вас. 37 Л. 61 к. с. У. вр. Замостье, Любл. 

Шотровсьйй Фед. Ив. 33 Д. 54 тайн. с. Непр. Чл. Воен. -Мед. Учен. Комит. СНБ. 
Птотуховичь Ник. Мих. 57 Л. 92 к. а. Гор. сан. вр. Севастополь. 

Плавекй Ал-дръ-Норберть Ал-др. 47 Л. 14 к. с. Зем. вр. Д. Бол. Уторгощъ, Лужек., Сп. 
Плавтовъ Конст. Ал-др. 71 ЛД. 99. (Хир.), впр. Мелитополь, тер 

*Шлакеинъ Вас. Серг. 22 Л. 43 д. с. с. СПБ. 

Плакеииъ Венам. Семен. 77 /. 908 Мл. вр. 64 пЪх. п.  БЫЛОСТОБЪ, Гродн. 
Плакениъ Ник. Ник. 69 Л. 94, вир. СИБ. 

Плаксинъ Серг. Вас. 52 С. 80 с. с. У. вр. Царское Село, СПБ. 

Плаековъ Гил. Матв. 68 .!. 902. (Сиф. и мочепол.), впр. Симферополь. 

Плаековъ Леонъ-Моис. Дав. 38 Д. 59 с. с., впр. Симферополь. 

Плаетуновъ-Вовденко Бор. Ив. 6+4 Л. 89 к. с. Гор. и тюр. вр. Брацлавъ, Подол. 
Платковевый Ал-дръ Степ. 48 Л. 76 н. с., впр. Симферополь. 

Платовъь Петръ Петр. 64 Л. 89. (Нер.) к. с. Ст. вр. 1 В. С. арт. бриг. Никольскъ-Уссур., Прим. 
Платоновь Ал-дръь Никанор. 56 ДЛ. 81 с. с. У. вр. СПБ. 

Нлатоновъ Алекс. Мих. 60 Л. 85. Вр. для бфдн. Москва. 

Платоновъ Влад. Мих. 69 Л. 95. Вр. гор. бол. Екатеринодаръ. 

Нлатоновъ Ив. Яков. 52 Л. 19. (Псих.) к. с. Завфд. част. псих. леч. Харьковъ. 
Нлатоновъ Мих. Вас. 69 Д. 97. Уч. вр. Керчь. 

Платоновь Ник. Егор. 67 Л. 94 н. с. Сел. вр. С. ?, Ленкоран.. Бакин. 

Нлатоновь Серг. Ив. 58 ДЛ. 86 к. с. Св. орд. зем. бол. Курскъ. 

Нлатоновъ Лковъ Вас. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 46 пфх. пол. Проскуровъ. Подол. Д. В. 
Илатъ Ив. Эверт. 64 Л. 91. Тюр. вр. Венденъ, Лифл. 

Илахецый Ив. Казим. 51 /. 17. (Глазн.) в. с., вир. о Радомск. 

Илаховъ Евг. Ив. 77 ./. 904. Мл. вр. 147 пфх. пол. Д. 

ИНлемянниковь Евг. Сем. 75 Л. 903. Зем. С. Мал. а Царицинск. Саратов. 
Идетеневь Влад. Фед. 67 Д. 92 н. с. Мл. орд. воен. тоси. Варшава. 

Илетневь Дм. Дм. 71. 95. (Вн. и нерв.), впр. Москва. 
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Илетневъ Рафаиль Яков. 56 Л. 81 к. с. Ст. вр. 150 пЪх. пол. Кобринъ, Гродн. 

Плетнеръ Валент. Ив. ‘64 Д. 89 в. с. Жел.-дор. вр. Москва. 

Нлешковъ Леон. Львов. 69 ДЛ. 95 н. с. Мл. вр. 53 пфх. пол. Кишиневъ. ДЛ. В. 

Плешковъ Ник. Львов. 60 Л. 88. (Хир.). Зем. вр. Валуйки, Ворон. 

Плещинеклй Тосифъ Казим. 46 Л. 11 к. с. У. и жел.-дор. вр. Влодава, аа 

Плинатусъь Фед. Авг. 41 Д. 63 д. с. с. Ст. вр. Никол. кадет. кори. СПБ. 

Плнеь Симонъ Дав. 63 Л. 88, впр. М. Зв$ринецъ, Виленск. 

Плихта Стан. Ив. 33 Л. 58, впр. Лодзь, Петроков. 

Плихъ Вольфъ Айзик. 75 .'. 902, впр. М. Любаръ, Волынск. 

Плоскиревъ Никол. Иван. 69 Л. 98. Участк. вр. Томскъ. 

Плотицынъ Георг. Кузьм. 68 Л. 96 н. с. Мл. вр. 52 пфх. пол. деодося, Тавр. 

Плоткинъ Мих. Моис. 74 Л. 97, впр. М. Петропавловка, Пазлогр., Екатер. 

Плотниковъ Алекс. Вас. 67 Л. 93 ни. с. У. вр. Ардатовъ, Нижегор. 

Плотниковъ Андр. Конст. 60 Л. 36, впр. Иркутскъ. 

Нлотниковъ Викт. Алекс. 57 Д. 84. (Хир.) с. с. Ст. вр. 29 фл. эк. и консульг. морск. 
госп. Севастополь. р 

Плотниковъ Мих. Ник. 48 Л. 76 к. с. Зем. вр. и вр. дух. учил. Волоколамскъ, Москов. 

Плотниковъ Ник. Вас. 62 ДЛ. 90 к. с. Зем. вр. С. Калегино, Бирск., Уфим. 

Плотииковъ Петръ Мих. 66 Д. 93 н. с. впр. Моршанскь, Тамб. 

Плотинцей 9ома-Брон. Альбин. 59 Д. 88 к. а. Гор. вр. Георгевскъ, Терек. 

Плохинек!Я Ник. Мелет. 69 Л. 93. (Псих.). Св. орд. 6. Св. Пантелейм. СПБ. 

Плошко Адамъ Каспер. 58 Д. 86 н. с., впр. Баку. | 

Плужанскй Канутъ-Генр. Каз. 70 Л. 95. Вр. экон. бол. М. Ольшаны, Звенигор., Юев. 

Плужаневлй Сигизи. Львов. 43 Л. 67. (Вн.) с. с. Вр. бол. Св. Казимра. Радомъ. 

Плуманъ Эдуардъ Густав. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 2 пЪх. пол. Смоленскъ. 

ПИлшивцевь Рафаилъ Ник. 57 Д. 79 к. с. Вр. СПБ.-Варшав. жел. дор. СИБ. 

Ил шковь Дм. Мих. 68 Л. 93. (Вн. и дёт.) т. с. Орд. Яузск. бол. Москва. 

Плфшковь Ник. Мих. 72 ДЛ. 97. (Хир. и жен.), впр. Москва. 

Плюто Игнат. Ив. 57 Л. 31. Зем. вр. Д. Михайловка, Павлогр., Екатериносл. 

Плюто 1ос. Конст. 62 Л. 87. Жел.-дор. вр. Новоминскь, Варш. 

Плюшкинъ Ник. Фед. 67 ДЛ. 93 н. с., впр. Ревель. 

Плямъ Моис. Абр. 46 Л. 68. (Вн. и дфт.) к. а., впр. Кременчугь, Полтав. 

Плянись Ив. Яков. 18 Л. 16 с. с. 2-й Окр. вр. С. Очемчиры, Сухум., Кутаис. 

Пляписъ Яковъ Иван. 69 Л. 9+4. (Глаз.). Жел.-дор. вр. и Попеч. о сл$и., Кашира, Тульс. 

Пляекинъ Конст. Иннокент. 75 ./. 903. Уч. вр. С. Знаменское, Верхоленск., Иркутск. 

Пляеовъ Мих. Конст. 65 Л. 91. (Глазн.). Мл. Надзир. Воси. Д. Тула. 

Нляшкевичъ Конст. Петр. ыы Д. 76 с. с. Гл. вр. воен. госи. Двинскъ, Витебск. 

Нневекй Клементь Мавр. 77 ./. 904 (Вн.) впр. Варшава. 

Побфдимевй Вас. Фед. 69 "Л. 94, Зем. вр. С. Симы, Юрьсв., Влад. Д. В. 

Побфдимекй Серг. Алекс. 73 Л. 901. (Хир. и тл.). Зем. бол. вр. Суджа, Курек. 

Побфдинекй Ник. Ив. 61 Д. 86. (Акуш. и жен.) к. с. Асс. клин. и прив.-доц. унив. и сов. 

. чл. Вр. Упр. Москва. 

ПобЪдинъ Ант. Вас. 65 Л. 93. Мл. орд. леч. для душевно-больн. Творки, Варшаз. 

Побфдоносцевъ Ник. Ив. 66 ДЛ. 93 н. с. У. вр. Лебедянь, Тамбов. 

*Новало-Швейковевк1й Алекс. Доримед. 52 Л. 19 с. с. Вятка. 

Повалько Стан.-Брон. Тосиф. 59 Л. 87, вир. Мар1амполь, Сувалки. 

Новалько Стеф. Тос. 62 Л. 97. (Сиф. и накож.). Орд. Калинк. гор. бол. СПБ. 

Поварнинъ Георг. Иннок. 59 Д. 82 к. с. Ст. вр. 148 пЪх. пол. Брянскъ, Орлов. 

Поварнинъ Конст. Иннок. 77 ДЛ. 902. т. для усов. клин. воен. госи. СПБ. 

Повержо Ал-дрь Ант. 40 Д. 62 тайн. с., впр. СПБ. 

Повицк!йя Солом. Хапк. 63 С. 89, впр. ЛДвинскъ, Витебск. Д. В. 

Поволоцк!й Георг. Захар. 73 ./. 96, к. а. Мл. орд. воен. госп. Вильна. Д. В. 
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Погаевеый Ромуальдъ Ант. 58 4. 85 с. с. Завфл. мед. част. П. Александровсмй, Сахал. 
Погодинъь Ал-дръ Алекс. 62 Д. 88 н. с. Мл. вр. 8 крфи. их. пол. Ковна. Д. В. 
Ногодицый Конст. Ив. 51 ДЛ. 81. (Дфт.) в. с. Ст. орд. мор. госп. и гор. вр. о 
Погожевъ Ал-дръ Вас. 53 Л. 19 с. с. Ст. ред. центр. ст. ком. СПБ. 

Погожевъ Ал-дръ Макс. 50 Л. 76 к. а.. впр. Москва. 

Погоржельевы!й Андр. Ант. 63 Л. 90. (Жен.) н. с. впр. Евпалоря, Тавр. 
Погоржельсый Людв. Людв. 44 ЛД. 68, впр. Опаловъ, Радом. 

Погорзловъ Ия. Ив. 78 ./. 904. Зем. вр. с. Орловъ-Гай Новоуз., Самар. 
Погорфльеюй Мессель Викент. 62 ДЛ. 86, впр. СПБ. 

Цогоекй ВикентШ Феликс. 44 Л. 69 с. с. Орд. губ. зем. бол. Саратовъ. 

Погребецый (Погребицк1й) Тов Яков. 57 ДЛ. 83 к. с. Вр. гор. бол. Ейскь, Кубан. 
Подановекёй Влад. Ив. 52 Д. 15. (Вн.) с. с. Ст. орд. обще. Св. Геормя. СИБ. 
Подбфльсый Адол, Тосиф. 70 Л. 93, впир. Соколовъ, Сфдлецк. 

Подбфльеый Ал-дръ Ипштол. 60 Д. 84. (Дфт.) с. с. Поч. чл. попеч. дфт. пр. Уфа. 
Подбфльск! Казим. Ив. 61 Л.. 88, впр. Пос. Боянувка, Радин., Сфдлецк. 
Полбфльекй Карль-Альбер. Леопольд. 46 Л. 16 к.а. У. и зав. вр. Гостынинъ, Варшав. 
Подвальниковъ Ник. Мих. 61 ДЛ. 86 с. с. У. вр. Вильна. 

Подвысоцый Влад. Валеран. 57 Д. 84 д. ©. с. Проф. ун. Одесса. 

Подгаевекй Ив. Макар. 54 Л. 83 с. с. Окр. вр. Восп. Д. С. Ропша, Петерг., СИБ. 
Подгаевскй Мих. Макар. 52 Л. 84 к. а. Гор. судья. Лубны, Полтав. 

Подгаецый Ал-дрь Мартинан. 52 Л. 76 (Глазн.), к. а. впр. Минскъ. 

Подгаецк!й Андр. Дмит. 38 Л. 63 т. с., впр. Гродна. 

Подгаецкйй Лаврент. Ал-др. 21 Д. 54 к. с., впр. Одесса. 

Подгаецкй Яковъ Ал-др. 68 Л. 93. (Акуне. и гин.), впр. СПБ. 

Подгайский Влад. Ник. 70 Л. 95 вир. Проскуровъ, Подол. 

Подгайекй Ник. Ник. 66 ДЛ. 93. (Хир.) к. а. Орд. бол. Кево-Покров. монаст. Юевъ. 
Подгорфцк Евг. Ден. 72 Л. 97. Деж. вр. Имп. театр. СПБ. 

Подгорновъ Мих. Мих. 68 Л. 87. вар. Самара. 

Подгорный Конст. Макар. 62 Д. `90. (Хир.) к. с. Ст. вр. 3 Сувор. кадет. корп. Варш. 
Подгорный Фед. Ив. 61 ДЛ. 86 к. с. От. вр. 84 пЪх. и. Хасавъ- Юртъ, Терск. 
Подгурекй Викт. Франц. 74 _ 98, впр. Москва. 

Подгуревй Карль Карл. 76 ./. 901, вир. Каменецъ-Литовскъ, Гродн. 

Подгурекай Стан.-Григ. Карл. о Л. 91, впр. М. Высоко- Литовскь, Брест., Гродн. 
Поддингь Карль Петр. 69 Л. 93, впр. Рига, Лил. 

Поддубный Ник. Алекс. 56 Л. 80, вир. Курскъ. 

Поддубеюй Леон. Вас. 53 Л. 80 с. с., впр. СПБ. 

Поддьяковъ Вас. Раф. 70 Л. 97 к. а. Объздн. вр. Обдорскъ, Берез., Тобол. 
Подегимевй Мет. Франц. 43 Л. 13. (Хир.) к. с. Ж.-дор. вр. Ст. Пятихалка, Верхн., Екатер. 
Подземектй Зинов!й-Сигизм. Казим. 67 Л. 91, впр. Пос. Щерцовъ, Ласск., Петрогх. Д. В. 
Подзоловь Ник. Степ. 76 „7. 903, впр. Москва. 

Подкатовь Ник. Яков. 61 ДЛ. 87 к. с. Окр. вр. П. Корсаковсый, Сахалинъ. 

ее Сигиз. Гвид. 66 Л. 93. Зав. вр. Д. Мышковъ, Бендин., Петрок. 
Подконаеву, Ал-дръ Фед. 48 Л. 13 н. с., впр. СПБ. 

Подкулинекй Феликсъ Адам. 78 ./. 904 (Вн.) впр. Варшава. 

Подладчиковь Яковъ Васил. 73 Л. 900. Мл. вр. 6 рез. арт. бр. Саратовт. 
Подлевек!й Леонъ-Юл. Вл. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. 21 арт. бр. Тем.-Ханъ-Шура. Д. В. 
Подобанеюй Вяч. Кирил. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 176 пфх. пол. Звенигородка, К!ев. 
Полобфдовь Венам. Ник. 66 Л. 91 к. с. Ст. вр. 9 фл. эк. Либава, Гроб., Курл. Д.В. 
Подобфдовъ Евген. Ник. 69 ДЛ. 93 н. с. Ст. вр. 18 фл. эк. СПБ. 

Подольск Ал-дрь Калит. 46 Л. 71 с. с. Ст. вр. дисциил. бат. Воронежъ. 
Подольсь!й Алоиз. -Петрт-Пав. Андр. 46 Л. 74 н. с. У. вр. Велзгровь. СЗдлец. 
Подольсый Вас. Дмит. 59 Л. 85 к. с. Зем. вр. Слоб. Котельва, Ахтыр., Харьгов. 
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Подольсый Влад. Ив. 78 Л. 904. Мл. вр: 55 пЗх. пол. Д. В. 

Подольсвый Дав. Лейб. 69 Л. 96. (Кожн. и венер.), впр. Екатеринославъ. 

Подольеый Петръ Гр. 54 Л. 86 к. с. Ст. вр. 2 пбх. пол. Смоленскъ. Д. В. 

Подольскй Яковъ Григ. 52 Л. 78 с. с. Бр. вр. 2 стр. бриг. Ченстоховъ, Петрок. Д. В. 

Полосый Тосифъ-Гавр.-Казим. Чеслав. 64 Л. 90, впр. Пос. Яновъ, Констант., СФдлец. 

Подпаловъ Викт. Федор. 59 Л. 86. (Хир.) к. с. Сверх. асс. клин. унив. Москва. 

Подрайсый Вигдоръ Нисон. 68 Л. 91. Чл. прис. по кв. налогу. М. Ржищевъ, Клев. 

*Подрузевй Арсен. Ив. 58 ДЛ. 86 к. а. СПБ. 

Нодруцюый Ник. Юлан. 56 ДЛ. 82 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. Жлобинъ, Рогачев., Могил. 

Подрфзанъ Ник. Никиф. 47 Л. 73. (Ви. и дЪт.) с. с. Пом. Врач. Инси. Клевъ. 

Подтягинъ Ал-дръ Степ. 60 ДЛ. 87 с. с. Мед. Инси. Гл. Уп. горн. окр. Нерчинскт,, Забайк. 

Подцфховсвй Ал-дръ Максимиман. 50 Л. 73 к. с. У. вр. СФфрадзь, Калиш. 

Подчаскй Вхадс.-Войц. Осип. 70 Л. 98, впр. Д. Сосновице, Бендин., Петрок. 

Подчаеюмй Теод.-МадЪй Ант. 72 Л. 98. (Вн. и дЪт.), впр. Пос. Пржитыкъ. Радом. Д. В. 

Подъячевъь Мих. Капит. 65 Л. 94. Мл. вр. 6 вост.-сиб. арт. бриг. Благовфщенскъ. Д. В. 

Пожареый Андр. Ив. 63 Л. 94 к. а. Зем. вр. Бузулукъ, Самарск. 

Позжарсый Мих. Никиф. 68 Л. 95 к. а. Зем. вр. С. Челбасы, Днфпров., Таврич. 

Позаментиръ Мих. Мих. 67 Л. 95. Зем. вр. С. Петровка, Гадяч., Полт. 

Поздневъ Влад. Дмитр. 78 Л. 904. Зем. вр. С. Мокрая Ольховка, Камыш., Саратов. 

Поздневь Серг. Петр. 63 Л. 91. (Д$т.) н. с. Жел.-дор. вр. Ст. Вяземская, Прим. 

Поздняковъ Ал-дръ Ник. 70 ДЛ. 95 к. а. У. вр. Троицкъ, Оренбург. 

Поздняковъ Венед. Ал-др. 69 Л. 97. Зем. вр. С. Бутуранновка,, Бобров. Ворон. 

Поздняковъ Серг. Ник. 60 ДЛ. 85 к. а. Зем. вр. и вр. гор. учил. Спасскъ, Тамбов. 

Поздвевь Алекс. Ефрем. 69 Д. 96 к. а. У. и гимн. вр. Блатовзщенскъ. 

Позомевй Витольдь Людв. 76 Л. 908. Зем. вр. С. Мокша, Никол., Самар. 

Познанскй Адольфъ Дав. 50 Л. 72. Орд. евр. дфтск. бол. Варшава. 

Познаневы Ал-дръ Яков. 61 Л. 86, впр. Лодзь, Петроков. 

Познаневй 10с. Адольф. 40 Л. 69, впр. Варшава. 

Познанскй Мих.-Маран. Демьян. 69 „Л. 94. (Гомеоп.), впр. Варшава. 

Познеръ Ив. Христан. 35 Д. 59 к. с., впр. Вильна. 

Познинемй Ив. Елис. 39 Л. 65 д. с. с., впр. Варшава. 

Позняковъ Валент. Ал-др. 72 Д. 95 т. с. Зем. вр. Херсонъ. 

Познякъ Хаимъ-Борухъ Шмуил. 61 ДЛ. 88 к. а. Вр. евр. учил. Минскъ. 

Пойзнеръ Самуиль Сам. 70 96. (Вн. и дЪт.), впр. М. Волочискъ, Старок., Волын. 

Поклевсвкай-Козелль Тос. Владисл. 63 Л. 93. (Акуш., жен. и кож.), впр. Им. Ковелево, 
Новоалехс., Ковенск. 

Покотило Влад. Леонт. 80. 904. впр. Переяславъ, Полтав. 

Покотпловъ Конст. Ник. 45 Д. 11 к..с. У. вр. Малоархангельскъ, Орлов. 

Покрасовъ Исаакъ Абр. 61 ДЛ. 87, впр. Николаевъ, Херсон. 

Покровеклй Ал-дръь Ефим. 49 ДЛ. 83 к. с. Мл. вр. 168 пЪх. п. Юевъ. 

Покровевый Ал-дръ Ник. 59 Д. 83 с. се. Вр. стран. дома Таран.-Бфлозер. Симферополь. 

Покровевй Ал-дръ Пав. 78 Д. 97 к. а. Орд. Алекс. бол., вр.-спеп. Алекс. Общ. Еф. Кр., 
зав. вр. и деж. вр. при Директ. Имп. Театр. СПБ. 

Покровеый Алхлр. Павл. 76 Л. 903. Зем. вр. С. Троицкое, Мценск., Орловск. 

Покровевый Вал. Тим. 49 Д. 72 д. с. с. Ст. вр. Акад. Ген. Шт. и фельдъег. корп. СПБ. 

Покровевй Вас. Андр. 59 ДЛ. 85 к. с. Гор. вр. Кирсановъ, Тамбов. 

Покровоый Вас. Вас. 54 Л. 80 к. ©. Обл. вр. Таликентъ. 

Покровекй Влад. Алекс. 60 Д. 88 к. с. Гл. вр. 14 сводн. госп. Харбинъ. 

Покровекй Влад. Григ. 55 Л. 79 к. с. Зем. вр. С. Шонгуты, Тетющ., Казан. 

Нокровекли Влад. Гр. 74 Л. 99, вир. Москва. 

Покровевлй Влад. Дмит. 50 Д. 15 к. с. Гот. вр. НижнИ- -Новгородъ. 

Покровевый Влад. Ефим. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Орликъ, Старооскол., Курск. 


Покровевй 
Покровецй 
Покровеый 
Покровсый 
Покровсый 
Покровеця 
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Георг. Никол. 75 Л. 99. Мл. вр. 2 В. С. стр. пол. Д. В. 

Дмитр. Ив. 55 ДЛ. 82 к. с., вир. СПБ. 

Дмитр. Мих. 66 Л. 94 н. с. Зем. вр. С. `Сосновка, Моршан., Тамб. Д. В. 
Дмитр. Павл. 57 [. 84. Жел.-дор. вр. Козловъ, Тамб. 

Ив. Алекс. 62 Л. 87. Зем. вр. С. Мучканъ, Борисоглфбск., Тамбов. 

Ив. Ив. 52 ДЛ. 81 с. с. Пом. Врач. Инсп. Тобольекъ. 


*Покровекй Ив. Исид. 39 ДЛ. 64 с. с. Симбирскъ. 


Покровеый 
Повровеый 
Покровеый 
Покровецй 
Покровеый 
Покровсый 
Нокровещй 
Покровсвй 
Покровеый 
Покровсый 
Нокровекй 
Покровсый 
Покровевй 
Покровсый 
Покровсый 
Нокроведй 
Нокровсый 
Покровеюмй 
Покровеый 
Покровеый 
Покровеюй 
Покровеюй 
Покровекй 


Ив. Павл. 55 ДЛ. 80 к. с., впр. СПБ. 

Ив. Петр. 72 4. 98. (Хир.). Вр. асс.-инт. Мар. бол. СПБ. 

Киръ Фед. 48 ДЛ. 82. Вр. гор. учил. Болховъ, Орлов. 

Леонидь Ив. 58 о 82 к. с. Ст. вр. 38 арт. бриг. Пружаны, Гродн. 
Леонидъ Фед. 75 .Г. 903. Зем. вр. С. Спасъ-Клепини, Рязанск. 

Мих. Ив. 47 ДЛ. 15 к. с., впр. Тырлянсьй зав., Верхноурал., Оренбург. 
Мих. Мих. 63 ДЛ. 88 к. с. Пом. проз. унив. Москва. 

Мих. Мих. 74 ДЛ. 97 к. а.. Мл. орд. Уязд. госп. Варшава. 


Мих. Павл. 58 Д. 81 с. с. Ст. вр. 2 кадет. корп. Оренбургъ. 

Ник. Ив. 58 Л. 84 к. с. Ст. вр. 105 пфх. пол. Вильна. 

Ник. Ив. 63 ДЛ. 87 к. с. Зем. вр. Ялта. 

Ник. Мих. 68 Л. 94. (Жен.), впр. Москва. 

Пав. Ник. 68 С. 98. (Вн.), впр. Москва. 

Пав. Фед. 75 Л. 902. Фа. вр. Ст. Дрезна Нижег. ж. д. Богор., Москов. Д. В. 


`Петръ Алекс. 52 Л. 19 к. с. Ст. вр. Д. Гвар. СПБ. пол. Варшава. Д. В. 


Петръ Вас. 58 Д. 76 с. с. Гл. вр. воен. госп. Казань. 

Петръ Вас. 58 ДЛ. 83 т. с. Зем. вр. Полтава. 

Петръ Вас. 75 Л. 902. Дум. вр. Самара. 

Петръ Ив. 67 Л. 98. Санит. гор. вр. Ростовъ, Донск. 

Рафаиль Дмит. 56 Л. 87. Жел.-дор. вр. М. Радзивилшки, Шавельск., Ковен. 
Серг. Вас. 55 Д. 79 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Саратовъ. 

Серг. Ильичъ 55 С. 82 н. с. Фабр. вр. Москва. 

Серг. Мих. 65 Л. 88, впр. Тула. 


Покрываловъ Петръ Ив. 60 Д. 87 н. с. Гор. вр. Троицкъ, Оренбург. 
Покрышкинъ Петръ Сем. 38 Л. 62. (Акуш.) с. с., впр. Иркутскь. 
"Покрышкинъ Фед. Семен. 33 Л. 55 с. с. Самаркандъ. 

Нолевой Максимил. Макс. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. крфп. арт. Ковна. 


‚ Нолевицай 


-Яхнинъ Авр. Зискинд. 71 ЛД. 98, впр. Игумен, Минск. 


Полесникй-Яхнинъ Ар Зискинд. 08 Л. 9+4. Вр. гор. бол. Керчь. 


Полеепцкй-Ягнинъ аз. Ал-др. 


18. ./. 90 впр. Орфховъ, Бердян., Тазр. 


Полетаевъ Тоакимъ Петр. 52 Л. 81 к. с. Мл. орд. бол. пересыл. тюр. Москва. 


Полетаевь Леонидъь Алекс. 65 Л. 88 ‘к. с. Зем. вр. С. Сфтьково, Ржев., 


Твер. 


Цолетаевъ Ник. Куз. 65 Л. 91 н. с. Мл. вр. 11 грен. пфх. пол. Ярославль. Д. В. 
Цолетаевь Пав. Ив. 52 Д. 17 с. с. Врам. Инсп. Новгородъ. 

Полетика Петръ Дмит. 30 ДЛ. 63 к. с., вар. Обоянь, Курск. 

Полетика Яковъ Петр. 57 ДЛ. 88 к. с. Гор. вр. Владивостокъ, Прим. 


Полетико Мих. Никид. 
Молзику Вас. Мефод. 
Поливода Андр. Мих. 


58 [. 84 к. с. Гор. вр. Пос. Азовъ, Ростов., Донек. 
18 ./. 903. Св. орд. клин. ун. Юевъ. 


70 Л. 95 н. с. Мл. вр. 98 их. пол. Двинскъ, Витеб. д. В. 


Поликеръ Бернгардъ Яков. 57 Л. 86. (Вн. и дЪт.), впр. Варшава. 


Поликовекй Эдуар. 9ом. 


49 Д. 63 с. с., впр. СПБ. 


Полиловь Ал-дръ Мих. 69 Д. 97 к. а. Ст. вр. 17 эк. Кронштадть. 


Полиловъь Алекс. Михайл. 


13 Л. 99. Зем. вр. Банинси! пунктъ, Калиир., Тульс. 


Полиловъ Серг. Мих. 62 ДЛ. 89. (Акуш. и гинек.) н. с. Сверх. асс. клин. унив. Москва. 
Полинковекй Лейба Тонов. 67 Л. 95. Гор. вр. Дубосары, Тираси., Херсон. 
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Полиновекй Владим. Ал-др. 77 Л. 902, впр. Кевъ. 

Полинекй Веньям. Срул. 77 Л. 904, впр. Юевъ. 

Полиесадовъ Ив. Мих. 57 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. отд. Моздок, Терек. 

Полевктовъ Ал-дръ Ал-др. 61 Д. 86. (Вн. и дЪт.) в. с. Прив.-доц. унив. п гл. докт. 
больн. Павла 1. Москва. 

Нолкановъ Владим. Иван. 77 Л. 901. Мл. вр. 114 п%х. пол. Либава. 

Полль Ал-дъ Фридр. 73 ДЛ. 9023, ‚В: Одесса. 

Половинкинъ Ал-дръ Нестер. 72 Л. 900. Зем. и С. Ключи, р Церм. 

Половинкинъ Аркад. Филип. 69 Л. 95. Зем. вр. С. Гулынки, Пронск., Рязан. 

Полозовъ Андр. Алекс. 73 Л. 97 к. а. Мл. вр. 87 фл. эк. Николаевъ, Херс. Д. В. 

Полозовъ Изв. Иллар. 55 Д. 81 к. с. Ст. вр. 115 ибх. пол. Рига. 

Нолозовъ Ив. Серг. 58 Л. 82 к. с. У. вр. Макарьевъ, Костром. 

ПолоневЯ Генр. Владисл. 71 Л. ? (Ушн., нос. н горл.), впр. Москва. 

Полоневмй Лейба Мордух. 68 Л. 93, впр. М. Юревичи, РФчиц., Минск. 

Полоневй Лейзеръь Лейб. 61 Л. 89 н. с. (Уш., гор. и дфт.), впр. Кевъ. 

Полонсый Митр. Григ. 79 Л. 904. Мл. вр. 155 пЪх. пол. Сарыкамьииъ, Карсск. 

Полотебновъ Алекс. Герас. 38 Д. 64. (Кож.) д. с. с., вир. СПБ. 

Полотебновъ Алекс. Ив. 57 Д. 85 с. с. Ст. вр. Донск. кад. корп. Новочеркасскъ. 

Нолоцкй Натанъ-Герцъь Яков. 50 Л. 85, вир. М. Борисовка, Минск. 

Цолтавцевъ Ант. Петр. 66 Л. 96 к. а. Сверхшт. асс. унив. Харьковъ. 

Нолтановъ Серг. Петр. 66 Л. 89 к. с. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. НижнШ-Новгородъ. 

Полтовичъ Густ.-Адол. Франц. 39 Л. 82. Поч. чл. поп. дЪт пр. С. Окница, Ольгоп.. Подол. 

Полтовичь Ив.-Каз. Цезар. 63 .Т. 95, впр. Юевъ. 

Полторацый Мих. Дмит. 70 Л. 95 к. а. Мл. вр. лет. арт. пар. Калуга. 

Полторацый Пав. Петр. 69 Л. 97. (Глазн.). Зем. вр. С. Горскъ, Городн., Черниг. 

Полубиневй Ал-дръ Ал-др. 58 Д. 83. (Вн.) с. с. Тург. Обл. Врач. Инси. Оренбургъ. 

Полубогатовъ (Гальбрейхъ) Ник. Львов. 68 Д. 94. Мл. вр. 17 В. С. стр. и. Д. В. 

Полубоярнновъ АркадШ Ал-др. 62 ДЛ. 86 к. а. Жел.-дор. вр. Гевъ. 

Полугородникъ, Валер. Семен. 70 Л. 900. Зем. вр. С. Тиханово, Судог., Владим. 

Нолукаровъ Бор. Степ. 76 Л. 904, впр. Воронежъ. 

Полумордвиновь Дмит. Влад. 67 Д. 90 к. с. Проз. унив. Казань. 

Нолунинъ Викт. Яков. 66 Л. 89. Зем. вр. С. Осташево, Можайск., Моск. 

Полунововъ-Ярусовъ Серг. Ник. 63 ДЛ. 87 к. с. Орд. Яузок. бол. Москва. 

Нолупаенко Мих. Вас. 48 ДЛ. 73 н. с. Зем. сан. вр. Бахмуть, Екатериносл. 

Полуэктовъ Вячес. Григ. 68 Л. 95. Фабр. вр. Покровская мануф., Дмитров., Моск. 

Цолуэктовъ Мих. Тимоф. 67 Л. 95 н. с. Зем. вр. Кашира, Тульск. 

Полуэхтовъ Серг. Вас. 53 Л. 83 с. с. У. вр. Гродна. 

Полуянекй 1ос. Георг. 64 Л. 91 н. с., впр. СПБ. Д. В. 

Полферовъ Вас. Яков. 56 Д. 84 к. с. "Сан. вр. губ. зем. Уфа. 

Полытгаловъ Мих. Ив. 55. ДЛ. 83 к. с., впр. Мервъ, Закаси. 

Полыковсый Ал-дръ Иван. 75 Л. 903, впр. Кевъ. 

Полыковеый Шлома-Мееръ Ежев. 69 Л. 94. Зем. вр. С. Драчево, Меленк.. Влал. 

Полыковеый Ежель Неух. 71 Л. 98, впр. Кокандъ, Ферг. 

Поль Ал-дръ Роберт. 76 Л. 900. Мл. вр. Л.-Гв. Литов. п. Варшава. 

Поль Борисъ Иван. 75 Л. 902. Зем. вр. Д. Снохино, Касим., Рязан. 

Поль Васил. Карл. 75 .!’. 902. Вр. резерва Приам. инси. Д. В. 

Цольтеймь Генр.-Фортун. Тосиф. 55 Л. 86, впр. Сквира, Киев. 

Польковекй Людв.-Тосифъ Корнел. 47 Л. 75 к. с. У. вр. Сейны, Сувалк. 

Польковек!й Стан. Валент. 64 Л. 89 н. с. У. вр. Соколовъ, Сфдлец. 

Нольсвй Абр. Моис. 64 Л. 89, впр. Бфльцы, Бессар. 

Полфновь Андр. Львов. 71 Д. 96 в. с. Ст. вр. 10 эк. Кронштадтъ. 

Нолфновъ Викт. Конст. 63 Д. 93. (Хир.). вир. Екалеринбургъ, Перм. 
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Полфенцый-Яхнихъ Ар Зим. 68 Л. 94 впр. Керчь. 
*Полфескй-Шепилло Ник. Павл. 32 Л. 55 с. с. СПБ. 
Полюбинъ Ник. Серг. 77 Л. 903, Зем. вр. Зябрево, Лихвинск. Калужек. Д. В. 
*“Полюта Ант. Ант. 19 Л. 42 к. с. Гродна. 
*Полюта Георг. Ант. 20 Л. 49 с. с. Харьковъ. 
Полюта Георг.-Бронис. Георг. 62 Л. 86 т. с. Зем. вр. М. Алупка, Ялтинск., Таврич. 
Поляковь Ал-дръ Влад. 64 Л. 91. Зем. вр. М. Мринъ, НЪж., Черниг. 
Поляковъ Ал-дръ Ив. 66 Л. 91, впр. К/евъ. , 
Поляковъь Ал-дръ Ив. 58 Л. 79 к. с., впр. Новочеркасскъ. 
Поляковь Ал-дръ Ив. 61 Д. 89 к. а. Зем. вр. С. Ольховка, Цариц., Сарат. 
Поляковь Алекс. Мих. 59 ДЛ. 85 к. с., вир. Симбирекъ. 
Поляковъ Андр. Ал-др. 71 ДЛ. 96 ни. с. Мл. вр. 244 рез. бат Самара. Д. В. 
*Поляковъ Андр. Гавр. 24 Л. 49 к. с. Москва. 
Поляковъ Андр. Ив. 56 ДЛ. 82 ин. с. Пом. окр. акц. надз. Павлоградъ, Екатеринославек. 
Поляковь Влад. Фед. 66 ДЛ. 91 н. с. Сверхшт. асс. клин. при Екатер. бол. Москва. 
Поляковъ Геормй Макс. 76 Л. 900. Зем. вр. С. Сифгиревка, Херсон. | 
Поляковъ Дан. Ив. 65 Д. 90 н. с. Ст. орд. окруж. леч. Винница, Подол. 
Поляковъ Конст. Влад. 61 ДЛ. 87. Зем. вр. Старица, Твер. 
Поляковъ Лаз. Яков. 74 Л. 99. (Гин. и ак.), впр. Ростовъ, Дон. 
Поляковъ Левъ Афан. 75 ДЛ. 98 к. а. Мл. вр. воен. лазар. Люблинт. 
Цоляковъ Мих. Петр. 44 Д. 68 тайн. с., впр. СПБ. 
Ноляковъ Ник. Андр. 58 Д. 84 к. с. Ст. орд. воен. госп. Владикавказъ. 
Поляковъ Пантелейм. Мих. 69 Л. 94 н. с. Жел.-дор. вр. Моршанскъ, Тамб. 
Поляковъ Петръ Андр. 62 Д. 88 к. а., вир. СПБ. 
_Иоляковъ Фед. Петр. 60 Д. 84 н. с. Св. конс. Крестовозд. общ. СПБ. 
г Полякъ Абр. Вешам. 68 Л. 95. Гор.-зав. вр. С. Сормово, Балахн.. Нижегород. 
| Полякъ Вульфь Монс. 13 Л. 971. (Хир.) Вр.-конс. евр. бол. Витебевъ. 
т Завель Герш. 61 Л. 89. (Жен. и вн.). Св. вр. тюр. бол. Самара. 
Полякъ 1ос. Викт. 57 Л. 80 с. с. Дир. оспопр. инст. Варшава. 
\Иолякъ Левъ Абр. 59 Л. 95, впр. Могилевъ (губ.). 
олякь Левь Янке 55-Е Зг. (Вн. и дфт.). Орд. вв. бол. Минскъ. 
олякь Мендель (Мих.) Абр. 13 Л. 97, вир. Стародубъ, Черниг. 
олякъ Мовша-Хаимъ Абр. 68 Л. 94, впр. Минскъ. 
олякь Моис.-Тосифъ-Дав. Герш. 62 Л. 88, впр. КЮевъ. 
Полякъ Нафтуль Пейсах. 67 Л. 97, впр. С. Тарутино, Аккерм., Бессар. А 
Полякь Солом. Григ. 59 Д. 86 к. с. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Нижн-Новгородъ. 
Полякъ Шлюома-Зельмотъ Зельман. 63 Д. 93, вир. Борисовъ, Минск. Д. В. 
"Нолянекй Бор. Влад. 38 Л. 6+4 к. с. Новгородъ. 
Полянев!й Вацл. Мих. 72 Л. 98, впр. Варшава. 
Полянекй Владим. Леон. 77 ./. 903. Мл. вр. 1 Финл. стр. пол. Гельсингфорсъ. 
Поляиск!й Вячесл. Ансельм. 72 Л. 98. Части. служба. Варшава. 
Полянск!й Козьма Петр. 72 Л. 971. (Хир.), впр. Москва. . 
олянекй Никаноръ Степ. 72 Л. 97. Част. сл. С. Зубриловка, Балаш., Сарат. 
Поляневй Никод. Степ. 77 Л. 902. Жел.-дор. вр. ст. Брянскъ. Орловск. 
Полянсвй Пав. Мих. 56 Л. 80 к. с. Фабр. вр. С. Собино, Владим. 
Поляненй Серг. Стен. 69 ЛД. 93 н. с. Мл. вр. 16 стр. пол. Одесса. Д. В. 
олянинт Григ. Конст. 53 Л. 11 к. с. Ст. вр. 82 пЪх. пол. Грозный, Терск. 
Поябракъ Абр.-Зусьманъ Терем. 60’ .Л. 85 к. с. Зем. вр. Романовъ-БорисоглЬбекъ, Ярослав. 
Помельцовъ Алекс. Павл. 74 Л. 901. Зем. вр. Самара. 
Померанцевь Ал-дрь Сем. 57 Л. 80 к. с. Св. орд. 2 гор. бол. и вр. Ершов. шк. Москва. 
`°Померанцевь Дмит. Семен. 68 Л. 93. Св. орд. Яуз. черн. 6. и вр. Пищал. шк. Москва. 
омеранцевъ Ник. Ал-др. 74 Д. 99. (Акуш. и гин.). Ма. вр. 2 В.-Сиб. стр. пол. Ни- 
кольскь-Уссурекш, Прим. В 
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Померанцевъ Ник. Дм. 50 Л. 74 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Пятигорскъ, Терск. 
Номеранцевь Ник. Петров. 72 Л. 96, впр. Москва. 

Померанцевъ Петръ Ал-др. 55 Л. 81. Жел.-дор. вр.. Ст. Кизинь, Бугуруслан., Самар. 
Померанцевъ Яковъ Алекс. 68 Л. 94. Общ. вр. С. Павлово, Горбат., Нижегор. 
Померъ Тосифъ-Ант. Тосаф. 60 Л. 86. Вр. приюта арест. дётей. Москва. 

Поморевй Вячесл. Стан. 59 Л. 85. (Вн. и жен.), впр. Умань, Кевск. 

Поморцевъ Влад. Петр. 69 Л. 97 т. с. Деж. вр. при Дирекц. Имп. Теа-р. Москва. 
Поморцевъ Мих. Вас. 34 ДЛ. 60. (Вн.) к. с., вир. Грозный, Терск. 

Помперъ Адол. Левков 52 Л. 84, впр. Радомъ. 

` Помяловевый Владим. Иван. 78 „7. 903. Вр. для усов. кл. въ госи. СПБ. 
Помяновеый Карль Ксавер. 60 Л. 87. Зав. вр. С. Красноселка, Гайсин., Подол. 
Понизовевкй Алекс. Вас. 55 ДЛ. 83 н. с. Вр. дух. учил. Кострома. 

Поникаровскй Егоръ Иван. 70 Л. 98, впр. СПБ. 

Понкратьевъь Алекс. Григ. 71 Д. 96 н. с. Мл. вр. 166 пЪх. п. Юевъ. 

Пономаревъ Аверк. Алекс. 74 /. 98. Зем. вр. С. Малая Кандала, Ставр., Самар. Д. В. 
Пономаревъ Ал-дръ Ал-др. 46 Д. 71 с. с. Ст. вр. Л.-Гв. стр. пол. СПБ. 

Пономаревъ Ал-дръ Георг. 51 ДЛ. 77 к. с. Зем. вр. М. Семеновка, Хорол., Полтав. 
Цономаревъ Ал-дръ Стратоник. 62 Л. 90. Вр. конт. Госуд. Банка. Екатеринбургъ, Перм. 
Пономаревъ Андр. Андр. 58 Л. 85 к. с. Ст. вр. 111 пфх. пол.. Марамполь, Сувалк. 
Пономаревъ Викт. Серг. 70 Л. 95. Гор. вр. Новоузенскъ, Самар. 

Нономаревъ Всев. Дмит. 56 Л. 79 к. с. Зем. вр. С. Бол. Глушица, Николаев., Самар. 
Цономаревь Гавр. Гавр. 62 Д. 90 н. с. Зав. вр. С. Нытва, Перм. 

Нономаревъ Захар Ив. 70 Д. 97 впр. Богодухов., Харьков. 

Пономаревъ Ив. Ив. 53 ДЛ. 81. Зем. вр. С. Кимры, Корчев., Твер. 
Пономаревь Ив. Сидор. 68 Л. 95. (Хир.) т. с. Вр. зем. бол. Златоусть, Уфимск. 
Пономаревь Ив. Степ. 62 Л. 90 к. с. Гор. вр. Суражъ, Черниг. 

Пономаревь Кирикь Ант. 56 ДЛ. 83 к. с. Зем. вр. Стан. Цымлянская, 1 Донск.. Донск. 
Пономаревь Мих. Ал-др. 68 (Л. 87. Орд. пр. для душ. бол. Пермь. 

Пономаревь Мих. Дев. 45 Д. 68. (Л%т.) д.с. с. Заслуж. проф. ун. Харьковъ. 
Нономаревъ Ник. Ив. 58 ДЛ. 84 н. с. Ст. вр. 286 Лаиш. рез. бат. Казань. 
Пономаревъь Ник. Петр. 48 Л. 76 к. с. Вр. дух. учил. Иркутскь. 

Пономаревь Пав. Иван. 72 Л. 97 к. а. Мл. вр. 205 пфх. пол. Одесса. 

Пономаревь Петръ Андр. 60 ДЛ. 8+. (Хир.) н. с., впр. Бфлгородъ, Курск. 

Нономаревь Сем. Григ. 58 Д. 83 к.с. (Хир., жен. и дт.). Ст. вр. воен. лаз. Владивостокъ. 
Пономаревъ Сем. Ник. 71 ДЛ. 95 н. с. Крестьян. начал. Нерчинскь, Забайк. 
Пономаренко Ал-дръ Ив. 64 ДЛ. 91 к. а. впр. Харьковъ. 

Пономаренко Вас. Тим. 68 Л. 97 к. а. Сел. вр. С. Балкашинское, Кокчет., Акмол. 
Понее-де-Сандонъ Роберть Тосиф. 54 Л. 62 к. с., вир. Пос. Цегловъ, Новоминск., Варшав. 
Понсетъ-де-Сандонъ Собеславъ-Тосифъ-Ант. Брон. 67 Л. 96, впир. Клевъ. 

Понюшевь Пав. Дмитр. 73 . 99 к. а. Мл. вр. 120 пЪх. пол. Минскъ. Д. В. 
Понятовскй Алекс. Ант. 65 Д. 88 н. с. Проз. и орд. мор. госи. Николаевъ, Херсон. . 
Поортень Гвило-ЮлШ-Авг. Алол. 72 Л. 95. впр. Рига. 

Попель Влад.-Ал-др. Ив. 70 Д. 91 к. а., впр. Варшава. 

Попель Мих. Тимоф. 68 Л. 97. Зем. вр. С. Шептуховка, Льгов., Курск. 

Попельсвлй Леонъ Бернард. 66 Д. 94 к. с. Мл. орд. воен. госп. Москва. 
Попелявек1й Изв.-Владисл. Ив. 50 Л. 16 н. с. Гор. вр. Варта, СФралз., Кали. 
Поперъ Ник. Герман. 62 Д. 90 к. а., впр. Одесса. 

Поперъ Пав. Герман. 62 Д. 90 и. е. Мл. вр. воен. лаз. Житомпръ. 

Попнльемй Самунлъ-Берель Вен!ам. 70 Л. 95, впр. Пос. Шлокъ, Рижск. 

Попильежмй Юдель Абрам. 46 Л. 18. (Кож. и вен.). впр. Вильна. 

Попичъь Яковъ Марк. 51 ДЛ. 76 к. с. Вр. Коганов. учрежд. Одесса. 

Понковъ Валер. Егор. 79 ./. 904. Мл. вр. 6 стр. пол. Д. В. 
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Поплавко Ник. Ник. 67 ДЛ. 93 к. а., впр. Ниж.-Новгородъ. 

Поплавевй Генр. Викент. 31 Л. 58, впр. М. Гусятинъ, Каменец., Подол. 

Поплавевй Ив. Ив. 59 Д. 48. (Вн.) н. с. Мл. вр. 92 пфх. пол. Нарва, Ямбург.. СПБ. 

Поповичъ Степ. Ал-др. 64 Л. 94 н. с. Ст. вр. Л.-Гв. Волышнск. пол. Варшава. 

Полповичъ Христоф. Петр. 49 Л. 76 н. с. Сербйя. 

Поповкинъ Мих. Митроф. 66 Л. 91 н. с. Зем. и зав. вр. Козельскъ, Калуж 

Поповсвй Евген. Ал-др. 67 Л. 94 в. с. У. вр. Ямноль, Полол. 

`'Поповевй Ив. Степ. 59 Д. 86 с. с. Проф. ун. 'Томекъ. 

Поповъ Ал-дръ Ал-др. 65 Л. 90 к. с. Ст вр. Квант. эк. Портъ-Артуръ. 

Поповъ Ал-дръ Вас. 60 Д. 84 н. с. впр. Москва. 

Половь Ал-дръ Вас. 74 Л. 98. Зем. вр. Славяносербекъ, Екатерин. 

Поповь Ал-дръь Владим. 67 Л. 91 в. с. Гор. сан. вр. и дир. пр. и род. отдфл. 
Оренбургъ. 

Пон Ал-пръ Евген. 68 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. 54 пфх, пол. Кишиневъ. Д. В. 

Поповъ Ал-дръ Егор. 60 Л. 87 к. с. Вр. Упр. почт. -телегр. окр. Архангельскт. 

Поповъ Ал-дръ Ив. 69 Л. 95 н. с. Мл. вр. 7 арт. бриг. Радомъ. Д. В. 

Поповъ Ал-дръ Ив. 60 ДЛ. 85 к. с. Дфлопр. Обл. В. М. Упр. Ц.-Артуръ. 

Поповъ Ал-дръ Ник. 79 Л. 904. Мл. вр. 118 пЪх. пол. Д. В. 

Поповъ Ал-дрь Ник. 57 ДЛ. 81 н. с. Сверх. орд. губ. зем. бол. Пермь. 

Поповъ Ал-дръ Ник. 79 .Г. 994. (Хир.) Асс. гор. бол. Либава, Курлянд. 

Половъ Ал-дръ Тимоф. 72 Л. 98 к. а. Мл. вр. воен. лазар. Осовецъ, Гродн. 

Ноповъ Ал-дръ Фед. 70 Л. 91. Уч. вр. С. Покровское, Якутск. 

Поповь Ал-дръ Филип. 62 Л. 89 н.с. Ст. вр. Упр. Окр. Ат. Ст. Каменская, Донец., Дон. 

Поповъ Алекс. Алекс. 69 Л. 94. (Хир.). Сверхшт. орд. клин. унив. Харьковъ. 

Ноповъ Алекс. Андр. 53 Л. 19 к. с. У. вр. и вр. дух. уч. Ефремовъ, Тульск. 

Поновъ Алекс. Ефим. 67 ДЛ. 95 н. с. Мл. вр. 32 арт. бриг. Ровно, Волын. Д. В. 

*Поповъ Алекс. Ицпол. 55 ДЛ. 81 в. с., СПБ. 

Поповъ Алекс. Митроф. 66 Л. 91 н. с. Зем. вр. Золочевъ, Харьков. 

Поновъ Алекс. Никол. 71 Л. 97. впр. Вятка. 

Поповъ Алекс. Петр. 74 ./. 900. Гор. вр. и поч. мир. суд. Царицынъ, Саратовск. 

Поповь Андр. Алекс. 55 Л. 80 к. с. Дфлопр. Окр. Воен.-Мед. Упр. Казань. 

Поповъ Андр. Онисиф. 65 ДЛ. 91, впр. Харьковъ. 

Поновъ Андр. Петр. 59 Д. 86 к. с. Ст. вр. 119 пЪх. п. Минскъ. Д. В. 

Поповъ Афан. Мих. 55 Д. 81 к. а. Зем. вр. С. Волоконовка, Бирючен., Ворон. 

Поповъь Африканъ Лмит. 63 Л. 38 к. а. Зем. вр. С. Талалаевка, НЪжин., Черниг. 

Цоновъ Бесаронъ Авет. 72 Л. 900. (Гор.. нос. и уш.). Амб. вр. жел.-дор. бол. Тифлисъ. 

Половъ Божидаръ Теодор. 73 Л. 99, вир. М. Мостовое, Ананьевск, Херсок. 

Поповъ ВалерЙ Эраст. 69 Л. 93. Зем. вр. С. Березово, Шадк., Тамб. 

Поповъ Вас. Андр. 49 Д. 75 н. с. Жел-дор. вр. Челябинскъ, Оренб. 

Поповь Васил. Григ. 76 Л. 902. Мл. вр. 6 Геокъ-Теп. рез. бат. Асхабадъ, Закасп. 

Поповь Вас. Ив. 55 Л. 85 н. с. Зем. вр. (доб. Ново-Екатеринославль, Купян., 
Харьков. 

Поповъ Вас. Тосиф. 38 Д. 61 д. с. с., впр. Варшава. 

Попову, Васил. Стел. 73 ./. 902. Уч. вр. С. ? Каннск., Томск. Д. В. 

Поновь Вас. Титов. 65 Л. 93 т. с. Сверх. вр. больн. Екатер. богад. дома. Москва. 

Поиовь Влад. Алекс. 49 Л. 16 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Люблинъ. 

Поповъ Владим. Андр. 73 Л. 901. Гор. сан. вр. Екатериноларъ. 

Поновл, Влад. Ник. 78 Л. 903. Мл. вр. 117 ифх. пол. Д. В 

Поновь Вяч. Владим. 64 Л. 90 к. с. Ст. вр. 194 пфх. рез. пол. Ковель, Волын. 

Поновъ Гавр. Ив. 56 Д. 81. (Хир.) с. с. Мл. орд. Маршинск. бол. СПБ. Д. В. 

Поиовь Георг. Алекс. 54 Л. 79 с. с. Зем. вр. Крестцы, Новгород. 

Поновь Георг. Андр. 62 Л. 91 т. с. Зем. вр. Сапожокъ, Рязам. 
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Поповъ Григ. Андр. 70 Д. 95. Зем. вр. С. Ивановка, Мелитопол., Гавр. 

Поповъ Григ. Фед. 54 Л. 79 с. с. Флаг. вр. учебн. арт. отр. Балт. флота. Кронштадтъ. 

Поповъ Дмитр. Вас. 48 Л. 76 к. с. Ст. вр. 188 пфх. рез. пол. Офдлець. 

Поповъ Дмитр. Дмитр. 62 Д. 88 в. с. Ст. орд. Никол. воен. гос. СПБ. 

Поповъ Дмитр. Ив. 64 Л. 97. Зем. вр. С. Петрищево, Бфлев., Тул. 

Поповъ Дмитр. Яковл. 74 Л. 901, впр. Казань. 

Поповъ Донатъь Никол. 73 Д. 900. Зем. вр. Златоустъ, Уфим. 

Поповъ Евгон. Ив. 64 Л. 94. (Дфт.). Сверхш. орд. клин. унив. Харьковъ. 

Ноповъ Ив. Алекс. 47 Л. 16 к. с. Зем. вр. С. Б. Ясырки, Бобров., Воронеж. 

Поповъ Ив. Аристарх. 75 Л. 901. Мл. вр. 15 фл. эк. Либава. 

Поповъ Ив. Вас. 55 Л. 19 н. с. ЗавЪд. санит. бюро губ. зем. Москва. ° 

Поновь Ив. Ермил. 53 Д. 80 с. с. Ст. Д%лопр. Окр. В. М. Упр. Кевъ. 

Поновь Ив. Ив. 53 Д. 77. (Ви. и сиф.) н. с., впр. Коломна, Моск. 

Поповъ Ив. Ив. 73 С. 99, У. вр. Бирючь, Воронеж. 

Поповъ Ив. Матв. 55 Л. сс Контрол. акц. окр. Ст. Урюпинская, Донек. 

Поновъ Ив. Яковл. 17 Л. 903. Мл. вр. 117 пзх. пол. Д. В. 

Ноповъ Имодоръ Ив. 73 ФЛ. 900. Жел. дор. вр. Ростовъ, Донск. 

Поновъ Илья Алекс. 31 Л. 61. (Сиф. и мочепол.) с. с., вир. СПБ. 

Поповъ Илья Вас. 65 Л. 93. Зем. вр. Стан. Усть-Быстринская, 1 Донск., Донск. 

Поповь Илья Петр. 62 Л. 91 н. с. У. вр. Камияшловъ, Перм. 

Поповъ Иннокент. Фед. 58 Л. 85 к. с. Гор. вр. Иркутскъ. 

Ноновъ Иптол. Степ. 67 С. 95 к. а. Зем. вр. С. Усть-Куломь, а Вологод. 

Поповъ Клавд. Алекс. 76 Л. 901. Зем. вр. Красноборскъ, Сольвыч., Волог, 

‚ Моновъ Конст. Дмит. 57 СФ. 82 к. с. Вр. дух. учил. Курскъ. 

Поповъ Конст. Марк. 57 Д. 80. (Вн.) д. с. с. Вр. при Кабин. Его Велич. СПБ. 

Поповь Конст. Мих. 72 Д. 95 и. с. Мл. вр. воен. лаз. Бобруйскъ, Минск. 

Поповъ Конст. Никол. 74 Л. 901. Св. орд. кхин. ун. Томскь. 

Поповь Конст. Фед. 54 Л. 19 к. с. Ст. вр. 72 иБх. пол. Новоалексалдрёт, Люблин. 

Поновъ Левъ Вас. 45 Д. 68. ал Ленбъ-Мед., акад. и сов. чл. В. М. Уч. Ком. 

и Мед. Сов. М. В. Д. С 

Поповъь а, Ник. 54 ДЛ. 85. в =. Воронежъ. 

Поновъ Митроф. Алекс. 48 Д. 66 д. с. с. Проф. ун. Харьковъ. 

Поповъ Митроф. Ив. 63 (Л. 91 к. а. Зем. вр. 0. Жеребецъ, Александр., Екалериносл. 

Поновь Митроф. Куз. 52 Л. 76 к. с. Гор. вр. и вр. уч. сем., прог. и гор. уч. Волчалекь, Харьк. 

Поповъ Митроф. Павл. 58 Л. 79 с..с. Ст. вр. воен. лаз. Нижнеудинскъ, Иркут. 

Поповъ Митроф. Сем. 62 Л 91 н. с. Мл. вр. Упр. Окр. Атам. Отан. Нижнечирская, 
2 Донск., Донск. 

Поповъ Мих. Вас. 38 Л. 60. (Вн.) к. с. Вр. Алексфев. бол. Москва. 

Поповь Мих. Вас. 54 Д. 81 н. с., впр. Вхрекъ. 

Поповь Мих. Дмитр. 68 Л. 98. Зем. вр. С. Наскафтымъ, Кузнецк., Саратовск. 

Поповъ Мих. Ив. 70 Л. 95 т. с. Св. чин. ос. пор. при Каз. Пал. Калуга. 

Ноповъь Мих. Лук. 50 Д. 79 д. с. с. Чл. Врач. Отд. Губ. Правл., поч. чл. сов. иризр. 
бЪд. Имп. Ал. Пи вр. лнст. гражд. инж. СПБ. 

Поновъ Мих. Ник. 65 Д. 90. (Вн. и нерв.) к. с. Проф. ун. Томскъ. 

Ноповъ Мих. Никол. 72 Л. 99 к. а. Мл. вр. 5 арт. бриг. Бердичевъ, Юев. 

Поповъ Мих. Павл. 53 Д. 78 с. с. Обл. вр. Нов. Маргелантъ. 

Поповъ Мих. Фед. 54 Д. 80 с. с. Проф. ун. Томекъ. 

Поповь Моис. Никит. 34 Д. 59. (Псих. и нерв.) д. с. с., вир. СПБ. 

Ноновъ Ник. Ал-др. 70 ДЛ. 97. Зем. и зав. вр. Зав. Нижне-Салдинсьй, Верхот., Перм. 

Ноповъ Ник. Ал-др. 71 4. 99 к. а. Мл. вр. 26 драг. п. Гродна. 

Поповъ Ник. Ал-др. 71 ДЛ. Вр. Вост-Китайск. ж. д. *. 

Поповъ Ник. Андр. 53 Ч. 83 с. с. Св. вр. ночт.-тел. конт. Саратовъ. 
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Поповъ Ник. Аркад. 62 Д. 86. (Сиф. и кож.) к. с. Ст. ву. 128 пзх. пол. Заславль; Волын. 

Поповъ Ник. Вас. 51 Л. 75 к. а. Жел.-дор. вр. Иркутскъ. 

Ноповъ Ник. Ив. 54 ДЛ. 80 с. с. Полиц. вр. Москва. 

Поновъ Ник. Ив. 59 ДЛ. 87 т. с., впр. Новочеркаскъ. , 

Поповъ Ник. Ильичъ 63 Л. 91. Ассист. псих. леч. С. Мещерское, Подольск., Московск. 

Поповъ Ник. Мих. 54 Д. 18 д. с. с. Проф. ун. Одесса. 

Поповъ Ник. Павл. 44 Д. 69. (Вн. и фт.) д. с. с. Кори. вр. 18 арм. кор. СПБ. 

Поповъ Ник. Степ. 69 Л. 97. (Вн.), впр. Москва. 

Поповъ Ник. Фед. 65 Л. 93. (Горл., нос. и уш..), впр. Москва. 

Поповъ Петръ Ал-др. 46 Л. 69 к. с. Гор. вр. Красный Холмъ, Весьегон.. Твер. 

Поповъ Петръ Гавр. 54 ДЛ. 81 к. с. Зем. вр. Слоб. Барвенково, Изюм.. Харьков. 

Поповъ Цетръь Конст. 74 Л. 3900. Мл. вр. 1 Куб. бат. Д В. 

Поповъ Петръ Мих. 62 Д. 86. (Вн.) с. с. Поч. Лейбъ-Медикъ, проф. унив. и свзрхшт. 

конс. воен. госп. Москва. р 

Поповъ Петръ Павл. 58 Л. 88. (Д%т., жен. и вн.). Св. вр. Вл.-Покров. об. и уч. вр. Москва. 

Поповъь Петръ Савел. 49 Д. 72. (Нерв.) с. с. Ст. вр. тюр. бол. и пр.-доц. ун. Москва. 

Поповъ Серг. Ал-др. 49 Д. 72. (Вн.) д. с. с. Проф. ун. Харьковъ. 

Поповь Серг. Евг. 57 Д. 82 к. с. Пом. Вр. Инсп., вр. прог., конт. гос. бан. и Струдз. 
| Общ. сест. мил. Одесса. 

Поповъ Серг. Ив. 48 Д. 77. (Вн.) к. с., впр. Воронежь. 

Поновъ Серг. Ливерьев. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 19 стр. пол. Сувалки. Д. В. 

Поповъ Серг. Лук. 76 Л. 900. Мл. вр. 89 пфх. пол. Ревель. 

Поновъь Серг. Пантелейм. 70`Л. 96 н. с. Мл. вр. Квант. крфи. арт. Портъ-Артуръ. 

Поповъ Сорг. Петр. 61 Д. 85 к. с. Вр. для команд. Окр. В. М. У. Казань. 

Поповъ Симеонъ Монс. 50 Л. 79, вир. Астрахань. « 

Ноновь Степ. Никит. 50 Л. 74 к. с. Зем. вр. С. Чердаклы, Ставроп., Самар. 

Поповъ Степ. Яков. 59 Л. 83. (Вн. и нерв.) к. с. Мл. орд. Марлинск. бол. Москва. 

Поновъ Тих. Вас. 63 Д. 90 н. с. Обл. Вр. Инси. Уральскъ. 

Поновь Фед. Евг. 72 Л. 98. впр. СПБ. 

Поповь Фед. Ив. 72 Л. 98. Мл. вр. 32 В. С. стр пол. 1. В. 

Поповъь Феодос. Гавр. 52 Л. 19. Жел.-дор. вр. Екатеринославъ. 

Поповянць Саакъ Бадал. 56 Л. 85 к. с. Ст. вр. 13 Донск. каз. пол. Бфлгорай, Любл. 

Попнеръь Морицъ Львов. 38 Д. 62 с. с., впр. Херсонъ. 

Цопнеръ Мориць Яков. 63 .Т. 90, вир. Могилевъ, Подольск. 

Поиченко Вас. Ив. 69 Л. 95. Зем. вр. С. Пилюгино, Бугурусл., Самар. 

Понялковев!й Тос. Ишпол. 60 Д. 88 к. а. ДЪйств. чл. Елизав. благотв. общ. Москва. 

Понялковекй Мих. Иппол. 62 ДЛ. 88. (Вн. п жен.), впр. Москва. 

Поразинеый Брон.-Тос.-Сигиз. Домин. 52 Л. 17 к. с. Ст. вр. 95 их. пол. Юрьевъ, Лифл. 

Поразинеый МаврикШ-Тить Тит. 53 Л. 78 к. е., впр. Вильна. 

Порватовъ Влад. Мих. 76 .7. 904, Зем. вр. Починки, Лукоян., Нижегор. Д. В. 

Порембевй Андр. Игнат. 35 ДЛ. 59. (Вн.) д. с. с., впр. СПБ. 

Порембеый Казим.-Гос. Ант. 63 Л. 88. Вр. бол. Св. Николая. Замостье, Люблин. 

ПоржезинсвАй Владис. Петр. 36 Л. 62. (Вн. и нерв.) к. с. Вр. Неронов. богад. Москва 

Поржецей Влад. Юлан. 56 ДЛ. 81 к. с., впр. С. Калитинцы, Проскур., Подол. 

Поржецьй Конст. Конст. 34 Л. 59 к. с., впр. Литинъ, Подол. 

Порковъ Ал-дръ Иван. 63. Д. 87. (Вн.) н. с., впр. Ялта, Таврич. 

Поротовь Мих. Тимоф. 54 Д. 80, впр. Иркутскъ. 

Пороховскй Мих. Юлан. 76 Л. 900. Мл. вр. 21 В. С. стр. пол. Д. В. 

Порошниь Мих. Ник. 71 Д. 95 н. с. Мл. вр. 138 пфх. п. Рязань. Д. В. 

Порошинъ Ник. Ник. 66 Д. 89 н. с. Вр. мЪстн. воен. лазар. Пятигорскъ, Терек. 

Порта Серг. Ал-др. 60 Л. 88, впр. Москва. 

Портнеръ Симонъ Самуил. 41 Д. 64 к. с. Ст. вр. евр. дЪт. бол. Варшава. 
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Портной (Портновъ) Рув. Нисен. 63 Л. 90, впр. Елисаветградь, Херс. 
Портнагианъ Ник. Ив. 72 ДЛ. 98. (Вн.), впр. Н. Маргеланъ, Ферганск. 
Португаловъ Плат. Герш. 52 ЛД. 79. Орд. гор. бол. Ростовъ, Донск. 

Португаловь Юшй Вен1ам. 76 Л. 99. (Душ.). Св. орд. гор. бол. Одесса. 

Порть Маркусъ Альвил. 33 Л. 59, впр. Рига. 

Норучикъ Конст. Созон. 56 Л. 83 к. с. У. вр. Кишиневъ. 

Порфирьевъ Серг. Пет. „1. 95. впр. Казань. 

Порцель Мих. Павл. 55 Д. 82 с. с., Чл. Мед. Фил. Ком. СПБ. 

Порчинек1й Мих. Алоиз. 41 Л. 14 к. с. впр. Эривань. 

Поршняковъ Ник. Мих. 55 Д. 81 с. с. Орд. и препод. родовспом. зав. СПБ. 
Порнваевъ Евген. Петр. 52 Л. 80 к. с. Гор. вр. и вр. 2 гимн. Одесса. 

Порыдзай Стан. Ант. 60 Л. 87 ин. с. У. вр. Нешава, Варшав. 

Порьесь Ааронъ Зелиг. 47 Л. 79, вир. Одесса. 

Порядинъ Ал-дръ Ив. 54 ДЛ. 82 т. с., вир. Саратовъ. 

Посадевй Степ. Вас. 52 Д. 16. (Вн.) д. с. с. Главн. вр. гор. барач. бол. СПБ. 
Посажный Вас. Дан. 46 Д. 77. (Вн. и дЬт.) к. с. Мл. орд. Обух. бол. СИБ. 
Поевольекй Вульфъ Юдел. 67 Л. 93, впр. Н. Новгородъ. Д. В. 
Посвольеклй Ицекъ-Беръ Юдел. 66 Д. 93. (Вн., дфт. и венер.), впр. И. Новгородъ. Д. В. 
Пославевкй Вас. Петр. 61 Л. 89 к. с. Ст. вр. 4 Оренб. каз. пол. У. Керки, Закаси. 
Поелавекй Ив. Мих. 57 ДЛ. 8+ в. с. У. вр. Быховъ, Могилевск. 

`Пославсый Тосе Тит. 47 Д. 12 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Оренбургъ. 

Поелавев!й Степ. Петров. 72 Л. 98. Жел. дор. вр. Закавк. ж. д.? 

Посифловъ Алдръ Ник. 63 ДЛ. 87 к. с. Зем. вр. Судогда, Владим. : 
Посифловъ Алекс. Ив. 47 Д. 175 (Кожн. и вен.) д. `с. с. Проф. унив. Москва. 
Посифловъ, Ник. Алекс. 15 Л 904. Зем. вр. С. Оржевка, Кирсан. Тамбов. 
Носифловъ Ник. Петр. 68 ДЛ. 9+4 н. с. Город. вр. Богородицкъ, 'Тульск. 

Поеп$ловь Пав. Ив. 72 Л. 96 и. с. Мл. вр. 146 ифх. пол. Ямбургъ, СПБ. Д. В. 
Постемпеюй @ома-Казим. Игнат. 59 Л. 89, вир. Екатеринодаръ. 

Поетернакъь Маркъ Сбрг. 63 Д. 98. к. а. Мл. вр. крёп. иЪх. пол. Керчь. 
Постернакъ Петръ Петр. 78 ./. 903. Мл. вр. крфи. и. Свеаборгь. 

Поетерниковъ Ал-дръ Павл. 35 Л. 69 к. с., впр. Клевъ. 

Поетниковъ Ал-дръ Иван. ?. [. 900. Сел. вр. Пос. Бирючья Коса, Астраханск. 
Постпиковъ Конст. Ив. 79 ./. 908 Зем. вр С. Закобякино, Любим., Яросл. 
Поетниковъ Конст. Ник. 57 ДЛ. 81 к. с. Сел. вр. С. Тыргапуевское, Читин., Забайк. 
Постниковъ Несторъ Вас. 23 ДЛ. 46 с. с., вир. Самара. 

Постниковъ Ник. Григ. 68 ДЛ. 96., вир. Ардатовъ, Нижегор. 

П остниковь Ник. Ив. 38 Л. 66 д. с. с. Вр. Симон. шк. благ. об. Москва. 
Поетниковъ Петръ Ив. 62 ДЛ. 88. (Хир.), впр. Москва. 

Постовемй Ник. Павл. 61 Л.85. (Нервн. и дулт.). Орд. псих. бол. на Канат. дачЪ. Москва. 
Поетоевь Ив. Яковл. 71 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. 34 пЪх. пол. Кременчугь, Полтав. Д. В. 
Поетоевь Яковъ Яков. 64 Л. 88. (Хир. и мочепол.) н. с. Асс. клин. унив. Харьковъ. 
Постоловеклй Викт. Федор. 73 Л. 99. (Лфт.). Орд. клин. унив. Москва. 
Ноступальсвй Стеф. Арент. 74 Л. 900. (Вн. и кож.), впр СПБ. 

Посудз$вемй Ник. Захар. 77 Л. 904. Мл вр. 173 пЪфх. пол. Черкасы, Мевск. 
Потабенко Дав. Горд. 58 Л. 87. (Вн.) п. с. Вр. частн. жен. гимн. Юевъ. 
Поталицынъ Ник. Лаз. 66 Ф. 93. Зем. вр. М. Сорочиницы, Миргор., Полт. 
Потаповъ Ал-дръ Ив. 68 ДЛ. 94. (Кож. и венер.), вир. Севастополь. 

Потановъ Ана! Андр. 51 Д. 81 к. с. У. вр. Орловъ, Вятск. , 
'Потаповъ Вас. Малв. 69 ДЛ. 95 н. с., впр. Петровскъ, Дагест. 

Потаповъ Григор. Иван. 73 Л. 99, впр. Оеодосмя. Тавр. 

Потаповъ Ив. Мих. 77 Д. 99, впр. Севастополь. 

Потаповъ Мих. Ив. 54 Д. 80. (Вн. и д$т.) к. с. Ст. вр. 1 крфп. пфх. пол. Варшава. 
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Цотановъ Мих. Мих. 73 Л. 971. вир. Темрюкъ, Куб. 

Нотановъь Никол. Иван. 15 4. 99, (Хир.) Орд. гор. бол. Шибава, Курл. 

Потемкин» Петръ Сем. 35 Л. 59. (Вн.) к. с. Вр. жен. гимн: "Тверь. | 

Потемковевый Игнат. Франциск. 62 Л. 90. Зав. вр. М. Калустины, Брацлав., Подол. 

Потираловекй Петръ Петр. 82 Л. 96 н. с. Мл. вр. 32 драг. пол. Дубно, Волын. Д. В. 

Нотокерь Мошко Лейзер. 67 Л. 94, впр. С. Демевка, ев. 

*Потоцый Ал-дръ Гос. 29 Д. 56 к. с. Гродна. 

Нотоцый Мих. Феофан. 64 ДЛ. 89 н. с. Вр. В.-Кит. жел. дор. Владивостокъ. 

Потоцейй Степ. Ал-др. 51 д: 76 с. с. Пом. гл. докт. Ал-др. бол. СПБ. 

Цотуловь Никандръ Викт. 57 ФД. 72, впр. Москва. 

Потфенко Вас. Викт. 58 Л. 84. (Акуш. и гин.) к. с. Зав. вр. С. Верхнее, Бахмут., Ккатер. 

Потёхинъь Анат. Антип. 47-Д. 13 (Гхазн.) д. с. с. Окр. окул. воен. окр. СИВ. 

Потёхинъ Вяч. Алекс. 73 ЛД. 97. Фабр. вр. Ф. Вфтка, Кинешем., Костр. 

Поцей Мих. Ив. 34 Л. 58, вир. Холыь, Люблин. 

Ноцхерь Сам. Абр. 67 Л. 95, вир. Вильна. 

Ноцюсь Ив. Казим. 58 Л. 34 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Хунзахъ, Дагест. 

Почобуть Лос.-Ант. Мих. 55 Л. 80. (Акуш.), впр. Луцкъ, Волыи. 

Пошуканиеъ Бронисл. Франц. 65 Д. 89, впр. Москва. 

Поюровекй Григ. Григ. 61 Д. 87. (Акуш.) т. ©., впр. Симфероноль. Д. В. 

Поюровенй Езвель Лейб. 68 Л. 98, впр. Егатеринославт. 

Поярковъ Фед. Влад. 51 Д. 19 с. с. Ст. вр. диец. бат. Бобруйскъ, Минск. Д. В. 

Правдинъ Леонидъ Евламп. 75 Л. 98. Фабр. вр. Иваново-Вознесенскъ, Шуйск., Владнм. 

Нравдинъ Пав. Вас. 37 ДЛ. 65 с. с. У. вр. Михайловъ, Рязани. 

Иравдолюбовъ Вас. Вас. 61 Д. 84 н. с. Ст. вр. общ. Брянекихь зав., Лжатериносл. 

"Нравдолюбовь Пав. Вас. 64 Л. 87 т. с. Мл. помош. акц. надз. Зарайскъ, Рязан. 

Правикозеый Ник. Ваз. 64 Л. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Елисаветградь, Херсон. Д. В. 

Нразовудь Иллар. Матв. 65 Л. 95. Зем. вр. Середина Буда, НовгородсЪвер., Черниг. 

Нравосудъ Ник. Григ. 60 Л. 87. (Глазн.) к. с. Конс. 1 тюр. бол. Москва. 

Нравосудъ Фед. Григ. 55 Д. 35. (Глаз.) к. с. Инси. студ. сел.-хоз. инет. С. Пегровсго- 

Разумовское, Московск. 

Прага Иппол. Ив. 32 (. 55 к. с., впр. БЪФлостокь, Гродн. 

Нрагерь Элеалиъ-Герш. Вульф. 67 /Д. 95, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Прайсь Абрам. Аарон. 60 (. 88 н. с. Вр. гор. учил. Смоленскъ. 

Пракеинъ Ив. Ал-др. 55 Д. 80. (Хир.) с. с. Проф. и сверх. конс. воен. гос. Казань. 

Ирамъ Эрнст.-Карл. Эмильев. 19 4. 904. Ма. вр. 12 ифх. иол. Ново-Александрия, „[юбл. 

Юраеоловь Ал-дръ Ив. 73 Л. 98. Зем. вр. С. Ильинское, Перм. 

Праесоловъ Вадимь Михайл. 71 Е. 900. (Нервн.) Св. орд. клин. ун. и гор. вр. для б8д. Томскъ. 

Праеоловъь Григ. Рков. 15 ./. 902. Зем. вр. С. Городище, Славянос., Екатер. 

Прашкерь Фииель-Золме Менах. 73 Л. 908, вир. Здунская Воля, Калшиск. 

Предтеченевй Алекс. Игнат. 58 4. 81 к. в. Ст. вр. воен. лаз. Тамбовъ. 

Предтеченсьй Вас. Вас. 10 Л. 96. Зем. вр. Изюмъ, Харьковск. 

Предтеченскй Вас. Ефим. 06 Д. 93 н. с. Ас. клин. унив. Москва. р 

Предтечененй Вас. Ив. 48. Д. 18 д. с. с. Корп. вр. гренад. корп. Москва. 

Предтеченсый Влад. Фед. 56 ФЛ. 81 ин. с. Св. орд. г. зем. бох., зав. сан. бюро. п поч. чт. пон. 

дфт. пир. Пермь. 

Предтеченеый Серг. Ник. 68 Д. 93. к. а вир. СПБ. (Уир. Гл, Вр. Инси)» 

Придкалнъ Андр. Ив. 73 А. 908, вир. Рига, Лифл. 

Прейнъ Андр. Павл. 68 Л. 91 и. с. Ст. вр. бол. Прик. Общ. Призр. Красноярекъ. 

Прейсманъ Азар. Яков. т0 Л. 95. Ст. орд. 06. Сест. Вр. Кр. Томекъ. 

Црейеманъ Эдмундь Наум. 46. „1. 12. (Кож. и снф.), впр. Одесса. 

Прейефрейнль Ал-дръ Ал-др. 35 4. 61 с. с. Цом. дир. повив. шк. Могилевъ (губ.). 

Прейеъ Эрв. Мих. Карл. 70 .Т. 96. (Ви. и дфт.). Вр. фабр. бол. С. Нара-@омин.. Верейск., Моск. 
19 
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Прейсь Ник. Павл. 56 Л. 84. (Сиф. и вн.) к. а. Св. гор. вр. и препод. ремесл. уч. Харьковъ. 

Преображенек1й Аллдръ Алекс. 77 Л. 908, Фабу. вр. дер. Куровская, Богеродск. ‚ Москов. 

Преображенсый Ал-др. Дм. 56 Д. 80 с. с. Думсый врачь. СПБ. 

Преображенсый Алекс. Вас. 67 Л. 98 к. а. Мл. вр. 5 кадр. обозн. бат. Ровно, Волын. 

Преображенеюй Вас. Вас. 34 Л. 63 с. с., впр. Пятигорекъ, Терск. 

Преображенский Вас. Вас. 10. Л. 96, впр. СПБ. 

Преображенский Влад. Тимоф. 39 Л. 59 н. с., впр. СПБ. 

Преображенский Егор. Петр. 53 ДЛ. 80 к. с. Зем. вр. Темниковъ, Тамб. 

Преображенекй Мих. Григ. 51 С. 76 с. а. У. вр. Дмитровскъ, Орлов. 

Преображеневй Мих. Яков. 61 Д. 85. Асс. В.-М. Ак. СПБ. 

Преображенеый Ник. Ив. 53 ДЛ. 16 м. с. Зем. вр. и вр. прогимн. Гжатекъ, Смолен. 

Преображенеюй Ник. Мих. 63 Л. 91 к. с. Ст. вр. 39 арт. бриг. Алехсандроноль. 

Преображенеюнй Пав. Вас. 77 Л. 903. Мл. вр. 72 пЪх. пол. Грозный, Терск. 

Преображеневй Петръ Алекс. 64 Л. 89 к. с. Мл. орд. Екат. бол. чернор. и вр. для бфдн. Москва. 

Преображенеюй Петр. Ив. 55 Л. 79 с. с. Ст. орд. мор. госп. и инсп. фел. шк. 
Иронштадтъ. 

Преображенеюй Петр. Яков. 62 Л. 89. (Вн.) н. с. У. вр. Клинъ, Моск. 

Преображенекй Сем. Алекс. 59 Л. 8+4 т. с. Зем. вр. С. Пор$икое, Алатыр., Симбир. 

Преображенекий Серг. Ал-др. 78 Л. 904, впр. Курскъ. 

Преображенеклй Серх. Ив. 58 Л. 84, впр. Москва. 

Преображенский Серг. Иван. 74 Л. 98. (Дфт.). Вр. дфт. бол. Мороз. Москва. 

Преображеневкй Серг. Сем. 61 Д. 86 к. с. Конс. Яузск. отд. бол. чернор. Москва. 

Нреображенсвьй Яковъ Яков. 59 Д. 84 к. с. Гор. вр. и вр. Св. Троиц. богад. дома и 
гор. учил. Ораненбаумъ, Петергоф., СИБ. 

Пресманъ Абр. Мордк. 15 Д. 900. (Кож., сиф. н вен.), вир. Житому. 

Прееницый Мих. Григ. 67 Л. 92. Сверх, орд. клин. унив. ТЧевъ. 

Прееницый Мих. Григ. 62 Л. 90 н. с. Мл. вр. 14 стр. пол. Одесса. Д. В. 

Преесмань Зимель Абрам. 66 Д. 93. (Вн.), впр. Юевъ. 

Претор!уеь Павелъ Теодор. 67 Л. 97. Вр.-ас. гор. бол. Рига. м 

Петро (Претро) Ал-дръ-Георг.-Юлй Ал-др. 70 Л. 94 ни. с. Мл. вр. 33 артиляер. бриг. 
Мевъ. Д. В. , 

Преферансовъ Ал-дръ Степ. 50 Л. 719 с. с. Фл. вр. учеби. Отр. Черноморск. фл. Сева- 
етополь. у 

Преферансов Вас. Серг. 56 Л. 83 к. с. У. вр. Ф. Александровсюй,Мантыпе., Закасп. 

Прехнеръ Здзисл. Нухим. 75 Л. 99. (ДЪг. и вн.), впр. Лодзь, Петрок. 

Нржановек!й Иппол.-Фед. Ив. 60 Л. 88. (Хир.), впр. Бендинъ, Петрик. 

Пржевальскй Брон. Григ. 62 Д. 88. Вр. леч. Мед. Общ. Харьковъ. 

Пржевосый Эдуардь Павл. 49 Д. 72 с. с. Проф. унив. Варигава. 

Пржедборсый Ал-дрь Леонт. 66 ДЛ. 93 н. с. У. вр. Онега, Арханг. 

Пржедборекй Людв. Исид. 58 Л. 8+1. (Торл.. нос. ц ушн.). Вр. евр. бол. Лодзь, Цетрок. 

Прэкеорсвй Богл. Квирин. 65 Л. 88. Зав. вр. Пос. Цмфлевъ, Опатов., Радом. 

Пржерадзкй Мечисл. Алоиз. 58 Л. 85. вир. Д. Гидле. Новорадом., Петроков. 

Пржесницьйй Мих. Григ. 62 Л. 90, вир. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 

Пржиборовеый Адамь Тосиф. 58 4. 86. (Хир.). Орд. бол. Св. Духа. Варшава. 

Пржиборовсый Маранъ-Фаддфй Карл. 62 Л. 89. (Жен.) н. с. впр. Хотинъ, Бессар. 

Пржиборовекй Янъ Валер. 74 7. 901, впр. Варшава. 

Пржибыловсый Алдръ Франциск. 55 Л. 84 к. а. Гор. вр. Амфльникъ, Стопниц., лещ 

Пржибыльекй Ив. Стан. 54 Д. 76. (Окул.) к. с.. впр. Одесса. 

Пржибыльсвый Карль Матв. 39 Л. 61, впр. Су мы, Харьков. 

Пржибыльек!й Романъ Матв. 34 Л. 61. (Вн.) к. с., впр. Вильна. 

Нр:кибытекь Стан. Ал-др. 52 Д. 17. (Хим.) с. с. Проф. В. М. Акад. н Сов. Чл. 
Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 
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Иржигодзвй Гонст. Эрн. 61 Л. 85 н. с. Зем. вр. С. Городець, Балахн., Нижегор. 

Пржигодекй Адамь Викент. 40 Л. 73 с. с., впр. Копалъ, Семирфчен. . 

Пржнлуссвй Болесл.-Домин.-Сигиз. Тосиф. 65 Л. 92т. с. Гор. вр. Добржинъ, Плоцк. 

Пржиленцей Влад. Фед. 58 Л. 86 т. с. Жел.-дор. вр. Радомъ.. 

Пржинковсвй Феликсъ-Ант. Петр. 72 Л. 98, впр. Пос. Андреевъ, Клецк. 

Пржирембель Мих. Владис. 69 ДЛ. 97, впр. и сверхшт. орд. ифхоцинской алфтн. больн.` 
Св. даддея. Варшава. 

Пржисецей Артуръ Рудольф. 75 Л. 901, вир. Москва. 

Пржиеецейй Брон. Ант. 59 ДЛ. 86 н. с. Мл. вр. 136 пфх. пол. Елисавет., Херсон. (1. В. 

Пржиходзый Ив. Тосиф. 39 Д. 61 к. с., впр. Радомъ. 

Пржиходзьй Эмилй Ив. 64 Л. 88. (Псих.) к. с: Мх. орд. хеч. дущевноб. М. Творки, Варшав. 

*Прибиль Яковъ Ив. 13 Д. 35 тайн. с. Москва. 

Прибылевъ Ник. Вас. 30 Д. 62 д. с. с., впр. Новочеркасскь. 

Прибыловъ Влад. Ив. 65 ДД. 93 н. с. У. вр. Балахна, Нижегор. Д. В. 

Прибытковъ Георг. Алекс. 54 ЛД. 82 к. а., впр. и П. М. С. Бйскъ, Томск. 

Прибытковь Георг. Ив. 57 Д. 84 н. с. Сверхшт. асс. клин. унив. и конс. Голиц. бол. Москва. 

Приваловъ Мих. Аким. 71 С. 96 н. с. Мл. вр. Т гр. полка. Д. В. 

Пригара Влад. Мих. 65 Д. 91. (Акуш.), впр. Москва. 

Придонянць Оганес. Арт. 79 Л. 903. Мл. вр. воен. лаз. СФдлень. 

Прикащиковъ Вас. Петр. 71. 98 к. а. Мл. вр. 27 драг. п. Васильковъ, Клев. . 

Приклонеюй Ив. Ив. 61 Д. 85 с. с. Орд. Мясницк. бох. и вр. для б$дн. Москва. 

Прикъ Адольфъ-Абр. Нрем. 58 Л. 84 и; с., вир. Владивостокъ. 

Прилежаевь Ал-дръ Акиндин. 60 Л. 88, впр. С. Юрино, Васильсурск., Нижегор. 

Прилежаевь Ник. Ал-др. 19 Л. 46 д. с. с., впр. Вольекъ, Сарал.. 

Прилуцюй Алеко. Ант. 69 Л. ? Зем. вр. С. Пезровское, Одесск., Херсон. 

"Прилуцкй Вас. Андр. 9 Л. 34 к. с. Херсонъ. 

Применко Вас. Фед. 60 Л. 88 к. с. Сел. вр. Бытень, Слоним. Гродн. 

Применко Влад. Лавл. 64 Л. 91. Гор. сан. вр. Ростовъ, Донск. 

Примо Ник. Яковл. 60 Х. 88, впр. СПБ. 

Приселковъ Дмитр. Дмитр. 79 4. 903. Мл. вр. 65 пфх. пол. Бр.-Литовскь, Гродн. 

Приеманъ Абр.-Мовша Герш. 71 Л. 96. (Венер., мочепол. и вн.), впр. Москва. 

Присманъ Сем. Григ. 65 Л. 90. (Венер.), впр. Либава. Гробин., Вурл. 

Ирихолько Георг. Павл. 57 Л. 83 к. с., впр..Старобфльскъ, Харьк. , 

Приходько Фед. Павл. 68 Л. 93, впр. Пос. Султановсый, Пятиг., Терек. | 

*Ириходьковъь Ал-дръ Ник. 34 Д. 59 в. с. Изюмъ, Харьк. 

Пришвинъ Ал-дръ Мих. 70 Л. 97, впр. Лебедянь. Тамб. . 

Иришвинъ Серг. Михайл. 75 Л. 99. Зем. вр. С. Новосильское, Землян., Воронеж. „1. В. 

Прищененко Тосифъ Дмит. 69 Л. 93. Вр. перес. пун. и дух. семин. Благовзщенскъ. 

Нрожанеюнй Них. Ал-др. 17 4. 902. Мл. вр. 201 ифх. пол. Харьковъ. р 

Прожейко Конст. Вас. 57 Л. 871 т. с., вир. Каевъ. 

Прозеръ Сол. Моис. 12 4. 96. (Гин. и ак. впр. СПЪЬ. А. В. 

Прозоровсвкй Алекс. Алекс. 59 Л. 83 к. с. Гор. вр. н вр. дух. учил. Тифлисъ. .. 

Прозоровекй Ив. Лмит. 59 Д. 35. (Глаз.) к. с. Ст. вр. крфи. арт. и крЪи. вр. Згержъ, 

Лодз., Петрок. 

Прозоровекй Ник. Ливер. 50 Д. 75 к. с. Орд. губ. зем. бол. Рязань. 

Прозоровеый Пик. Макс. 68 Л. 94. (Хир. и гинек.) Орд. губ. зем. бол. Херсонъ. 

Прозоровск!й Серг. Ив. 58 Л. 76, впр. Курганъ, Тобол. р 

Прозоровъь Влад. Мих. 78 Л. 908. Зем. вр. Пог. Лукома, Ржев., Твер. | . 

Прозоровъ Леон. Алекс. 17 Л. 908. Асс. Покров. псих. бол. С. Мещерское, Под., Моск. 

Прозоровь Григ. Григ. 89 Д. 60 д. с. с. Ст. вр. Павл. воен. учил. и вр. Филолог. инст. СПБ. 

Прокопенко Петрь Петр. 60 С. 84 и. с. Вр. частн. лечеб. н технол. инст. Харьковъ. = 

Проконовичь Вас. Ник. 39 Л. 63. (Хир.) с. с., вр. Луцкъ, Волын. . 
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Прокоповичъ Евген. Ив. 68 Л. 94. Гор. вр. Павлоградъ, Екатерин. 

Прокоповичъ Фед. Мих. 54 Л. 18. (Сиф.) с. с. Полиц. вр. СПБ. 

Проконьевъ Гавр. Степ. 64 Л. 89 н. с. Вр.-сцец. леч. Общ. Кр. Кр. Харьковт. 
Прокофьевъ Ал-дръ Андр. 69 Л. 94 к. а. Ву.-спеи. Оби. Кр. Кр. и жея.-дор. вр. Калуга. 
Прокофьевъ Ал-дръ Мих. _54 ДЛ. 85 к. с. Ст. вр. 6 арт. бриг. Островь, Ломж. (Д. В. * 
Прокофьевъ Ал-дръ Петр. 78 „1. 902. Мл. вр. 31 пфх. нол. Пултускъ, Вади. 
Прокофьевъ Конст. Петр. 56 /. 84+ к. с. Тюр. вр. Новочеркасскъ. 

Нрокошевъ Пав. Дмитр. 74 Л. 903. Зем. вр. Д. ХрЪново. Вологод. 

Прокудаевь Мих. Мих. 77 Д, 903. Мл. вр. 137 пъх. пол. Д. В. 

Прокунинъ Ал-дръ Павл. 66 ДЛ. 93 т. с. Вр. сущ. гор. леч. Москва. 

Промыеловь Степ. Вас. 57 Л. 34 к. с. Ст. вр. 10 иЪх. пол. П. Краеникь, Янов., Люба. 
Промышляневнй Тосифъ Меер. 65 Л. 95. (Глаз., горл. и ушн.), вир. Баку. 
`Проневичъь Евген. Львов. 75 „1. 901. Мл. вр.-1 Волч. и. Терск. каз. в. Хотинъ, Бессар. 
Пронинъ Борисъ Никол. 76 Л. 902. (Ак. и гин.). Св. вр. гор. полиц. Москва. 
Пронинъ Ник. Ив. 37 ДЛ. 61. (Вн.) с. с. Вр. полиц. н Марин. шк. Москва. 
Пронтницеьй Стан. Юман. 61 Л. 90. Вр. гор.. леч. и ст. орд. Общ. Кр. Кр. Черниговъ. 
Пропащихъ Алекс. Горд. 67 Л. 93 н. с. Мл. вр. 3 турк. стр. бат. Танкения,. 
Пропиеръ Ник. Павл. 66 Л. 96. Зем. вр. С. Павловское, Ковров., Владим. 

Пророковь Самуилъь Рубин. 40 Л. 65 с. с., впр. Якутскъ. 

Просвиринъ Ив. Ден. 6- С. 90 н. с. Мл. вр. кав. кадр. обоз. баг. Мухровань. ‚„. В. 
Просвирнинъ Валент. Ив. 49 Л. 9+ т. с. Вр. тех. жел.-дор. а и уч. садовод. Пенза. 
Просвирнинъ Вас. Петр. 5+ (Л. 80 к. а. Зем. вр. СимскЙ зав., Уфимск. 

Просвировъ Влад. Иллар. 59 Л. 3+4 к. с. Сг. вр. 1 отд. Урал. каз. войск. Уральскъ. 
Проекуринъ Владим. Егор. 69 Л. 98. (Хир.). Зем. вр. Лебедянь, Тамб. 
Проскуряковъ Влад. Ник. 13 Д.98. Св. орд. губ. зсм. 6. и мл. орд. 6. Общ. Кр. Кр. Вологда. 
Проскуряковь Конст. Яков. 32 Л. 54 д. с. с., впр. Ташкентъ. 

Проскуряковъ Петръ Степ. 60 7. 83 к. а. Зем., дух. учил. и монас. вр. С. Влахернское, Моск. 
Проскуряковь Петръ Увар. 54 Л. 33 к: с. У. вр. Павловскъ, Воронежек. 
Проскуряковъ Серг. Фед. 62 ДЛ. 86 к. с., впр. СПБ. 

Протасевичь Ив. 90м. 16 Л. 12 с. с. Ст. вр. мфстн. лаз. Никольскь Уссур., Примор. 
Нротасовъ Алекс. Пав. 80 4. 904. Вр зем. бол. Епифань, Тульск. 

Протасовь Ив. Ив. +48 Д. 16 с. с. Полиц. вр. СПБ. 

Протаесовъ Иппол. Хрисанф. 71 Л. 96. (Акуш. и вн.). Зем. вр. Буй, .Коетр. 
Протаеовъ Мих. Ив. 61 Д. 88 н. с. впр. Москва. 

Протаеовъ Ник. Андр. 53 Д. 716. (Вн. и дфт.) к. с. Ст. вр. Л.-Гв. 1 арт. бриг. СПБ. 
Протасьевъь Ник. Ник. 79 „Г 904. Мл. вр. 97 и пол. Ц. В. 

Протодьяконовъ Ал-дръ Вас. 63 Л. 90. (Вн.) н. с. У. вр. Н. Ладога, СПБ. 
Протопоповъ Ал-дръ Ал-др. 52 ДЛ. 78 к. с., впр. Угличь, Ярославск. 

Протопоповь Ал-дрь Матв. 11 Л. 67 д. с. с. Ном. Окр. В. М. Ннсп. Варшава. 
Протопоповъ Алекс. Аристарх. 59 Д. 85 к. с. Ст. вр. каз. юнк. уч. Новочеркаескъ. 
Протопоповъ Алекс. Никол. 70 Л. 99. Зем. вр. С. Тарутино, Боров., Калуж. 
Протопоповь Арсен. Вас. 52 ДЛ. 80 к. с. У. вр. Лепель, Витебск. 

Протоноповъ Викт. Ал-др. 68 Л. 93 к. а. Зем. вр. Д. Ругка, Козьмодемьян., Казан. 
Протопопову» Георг. Ник. 15 Л. 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Ломжа. 

Протононовъь КлавдШ Ив. +15 ДЛ. 68 к. с. Дир. убфж. въ память короновашя. Москва. 
Протоноповъ Конст. Павл. 63.7. 89 т. с. Вт. 6. чернор. Иваново-Вознесенскъ, Шуйск., Влад. 
Протопоповь Мануиль Лков. 55 Л. 19 т. с. Жел.-дор. вр. Москва. 

Протопоновь Никол. Михайл. 75 .Г. 902. Вр. нов. гор. бол. Одесса 

Протононовъ Ник. Степ. 57 Д. 82 к. се. Гл. вр. ев. пол. госп. Порть-Артуръ. 
Протопоповъ Серг. Ал-др. 61 ДЛ. 87. (Вн.) к. с. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Казань. 
Протопоповъ Серг. Павл. 65 Л. 91 н. с., вир. Харьковъ. 

Протоноповъ Серг. Серг. 61 Л. 86 н. с. "Орд. Преображ. бол. Москва. 
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Протченко Ник. Петр. 41 ДЛ. 66 с. с., впр. Юевъ. 

Прошяни Гагикъ Аракел. 74 .Г. 903, Мл. вр. 24 В.-Сиб. стр. и. Хабаровскъ, Примор- 

Прохановь Ал-дръ Стен. 71 Л. 900. (Ви. и дфт.), внр. Баку. 

Прохоровъ Конст. Григ. 66 Д. 98 н. с. Вр. жандарм. дивизюн. Москва. 

Прохоровь Ник. Ник. 73 Л. 900. Мл. вр. 127 пфх. иол. Ровно, Волын. 

Прохоровъ Петрь Ник. 51 Д. 15 к. с. Зем. вр. ивр. гор. учил. Ямбургъ.. СПЪ. 

ПроциВталовъ Гавр. Ив. 66 С. 89 к. с. Жел.-дор. вр. Ряз -Ур. ж. д. Уральскъ 

Проценко Алекс. Фед. 68 Л. 93 н. с. Сел. вр. М. Миропольсъ, Новоградя., Волын. Д. В. 

Проценко Вас. Ник. 44 Д. 70 и. с: Дир. Александр. дфт. пр. Клевъ. 

Процеровъ Евген. Фед. 58 Д. 82. Зем. вр. С. Успенское, Спасск., Раза. 

Прошкинъ Конст. Мих. 74 ЛД. 900. Лабор. гор. Алекс. бол. и антидиф. инст. медии. 
Общества. Харьковъ. 

Нрощаковъ Иппол. Ал-др. 48 Л. 18 к. с. Вр. жен. дух. учил. Новочеркаско. 

Прошинз Вас. Ник. 62 Л. 93, внр. Муромъ, Влад. 

Пругерь Кива Овсфев. 48 Л. 80 с. с. У. вр. Черный-Ярь, Астрах. 

Прудниковь Юрмй Вас. т9 ДЛ. 904. Мл. вр. 1 крфи. пЪх. бат. Кронштадтъ. 

Пружанеюй Тосифъ Харит. 47 Л. 75. (Хир.). Зем. бол. вр. Оеодобя, Таврич. 

Прусаковь Нихол. Павл. 71 Л. 900. Мл. орд. воен. госи. Самаркандъ. 

Прусакъ Шулимь (Солом.) Герш. 71 Л. 98, вир. Вильна. 

Пруесакь Влад. Ал-лр. 65 д 91 к. с.` Мл. вр. 2 кад. корп. и вр.-спец. Покр. об. СПБ. 

Прусеакъь Консг. Фед. 32 Л. 54. (Вн. и сиф.), с. с., впр. СПБ. 

Прусеь Гоганнъ Адольф. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 16 В.-С. стр. пол. Л. В. 

Прутеневклй Север. Кирил. 48 Л. 73 с. с. Дивиз. вр. 23 пфх. див. Ревель. 

Прушинеювй Ив. Андр. 61 Л. 86. Св. орд. бол. Св. Роха. Варшава. 

*Прушинсвй Юзманъ Викент. 30 Л. 55 к. с: Д. Кузминщина, Овруч., Волыя. 

Прушинекй Федоръ. Густаж. 69 Л. 96. Зав. вр. С. Верхнячка, Уманск., Юев. 

Прёеняковь Ив. Тимоф. 57 Д. 87 к. с. Ст. вр. 87 эк. Николаевъ, Херс. Д. В. 

Прядильщиковь Конст. Пазл. 55 Л. 87. Зем. вр. Ветлуга, Костр. 

Прядкинъ Григ. Мих. 74 Л. 98. (Вн. и дЬт.), впр. Москва. 

Прядкинъ Яковъ Анаст. 57 Л. 838 к. с. Сг. вр. 17 драг. Волын. пол. Ломжа. 

Ирянишниковъ Валент. Ник. 07 Л. 91 н. с. Орд. Басман. отд. бол. чернораб. Москва. 

Пряхинъь Вас. Андр. 58 Л. 85 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Тула. 

Пеаломщиковь Паз. Ив. 52 Л. 81 к. с. У. вр. Чердынь, Пермек. 

Пеаревй Тосифъ-Викент. Андр. 69 Л. 96, впр. Екатеринослав. 

Пстроконевй Тос. Адам. 69 Л. 96. (Вн.), вир. Варшава. 

Пташевекй. Митроф. Макс. 62 Л. 90 к. с. Гор. и зем. вр. Остеръ, Черних. 

Пугачевь Ив. Ив. 69 Л. 93. Зем. вр. С. Ровеньки, Острогож., Ворон. 

Пугиновъ Ал-дрь Мих. 57 ДЛ. 84. (Вя. и дфт.) с. с. Дивиз. вр. Кавк. грен. див. Тифлист. 

Пудеръ Гершонь Шлем. — Л. 80 т. с. Гор. сан. вр. Ежатеринославъ. 

Пудиковь Конст. Петр. 73 Л. 97. Зем. вр. С. ХотбБнь, Сумек., Харьк. 

Пузаковъь Мих. Мих. 68 . 94. Жел.-дор. вр. Ст. “Чертково, Лонец., Дон. 

Пузановь Ал-дрь Ник. 55 Л. 81 с. с. Деж. вр. при Дир. Им. теалр. и жел.-дор. вр. Москва. 

Пузановь Андр. Ник. 69 Л. 95 к. а. Мл. вр. 37 их. пол. Аракч. каз. Новгор. Д. В. - 

Нузыревек!й Влад. Ив. 51 Д. 15 с. с. Ст. вр. бриг. погран. стр. Балумъ, Кутаис. 

Пузыр ев Гавр. Абрамов. 73 Л. 98. Зем. вр. С. Убен, Буин., Симбир. 

Пузырйекй Гиригь Абрам. 76 Л. 901. Зем. вр. Златоуст, Уфим. 

Пуйкевичь Андр. Аполлин. 72 Л. 900, вп. М. Молчадь, Слон. Гродн. 

Пуйкевичь Аполлинар. Аполлинар. 64 Л. 5 ка. Зем. вр. С. Гурьевка, Лизен., Орлов. 

Пукаловъ Анат. Фед. 63 Л. 89 к. с. Зем. вр. М. Павловка, Тираел., Херес. 

Пукиета Эдмундь Павл. 30 Л. 51. Жел.-дор. вр. Вильна. 

Пулавевй Аркад.-Ант. Казим. 56 Л. 85. (Вн.), впр. Варшава. 

Пулавек!й Викент. Ант. 65 ЛХ. 90, впр. Пос. Радфевъ, Нештав.. Варш. 
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Пуликовеюмй Ник. Стан. 59 Л. 85, впр. М. Глубокое, Диснен., Вилен. 

Пульяновсьй Ботд.-Робер. Ив. 54 Л. 18 к. а., впр. Несвижъ, Слуце., Минск. 

Пунняневый Монс. Львов. 44 Д. 11. (Вн.) с. с. Ст. вр. 145 пфх. пол. СПБ. Д. В. 

Пундани Ив. Петр. 43 Л. 67 т. с., впр. Самара. 

Пунннъ Ник. Мих. 60 Д. 83 с. с. "Сг вр. Л.-Гв. стр. п. Царск. Село, СПБ. 

Пупкевичь Явк. Зелих. 68 Л. 95, впр. Одесса. 

Пулко Шолом.-Шмул. Нухим. 72 Л. 98, впр. Варшава. 

Пупынинъ Ник. Ах-др. 62 С. 806 к. а. Св. вр. Восп. Дома. Москва. 

Пурверъ Леон. Монс. 69 Л. 98, вир. Киренскь, Иркут. 

Пурвингь Петрь Петр. 10 Л. 98. Зем. вр. С. Старково, Курск. 

Пургасовъ Влад. Фед. 56 Л. 88 т. с., впр. Грайворонъ, Курск. 

Пуресевъ Серг. Вас. 72 Л. 96. (Вн.). Св. орд. Марйинек. бол. Москва. 

Пурикъ Емельянъ Савв. 35 Л. 59 н. с., впр. Москва. 

Пурицъь АрШ-Вульфъ Янкехл. 68 Д. 93, впр. СПБ. 

Пурицъ Тезек. Натан. 59 Д. 92 к. с. Сверхшт. орд. евр. бол. Одесса. 

Пурицъ Максъ Яковл. 73 Л. 900, впр. Одесса. 

Пур1евичь Мих. Адран. 59 ХТ. 86 н. с., впр. Житомщь. 

Пурцелалзе Кайхосро Солом. 46 Л. 14 к. с., впр. Горн, Тифл. 

Нусепъ Людв. Мартын. 75 Л. 99. Асс. клин. жен. мед. инст. СПБ. Д. В. 

Пустоваловъ Пав. Мих. 62 ДЛ. 88 к. с. Зем. вре Д. Алексфево, Касимов., Рязан. 

Пустынниковъ Ал-дръ Степ. 57 Л. 83 к. с. Ст. вр. Управл. Окр. Атам. Стан. Нижнечир- 
ская, 2 Лонск., Лонск. 

Путерень (ванъ) Мих. Дмитр. 58 Д. 76. (Д$т.) с. с. Гл. вр. Восп. Дома. СПБ. 

Путерманъ Янкель Тоил. 57 Л. 81, впр. Сосновицы, Бендин., Петрок. 

Путиловекй ` Ал-дръ Ник. 68 Л. 90 к. а. Пом. ревиз. Д-та воен. и мор. отчет. СПБ. 

Путиловъ Пав. Вас. 45 Д. 11 с. с. Дивиз. вр. 88 пфх. див. Кобринъ, Гродн. 

Путнинъ (Путнингъ) Эрнестъь Ив. 67 Л. 94. (Гин.), впр. Рига. Д. В. 

Путохниъ Ив. Алекс. 60 ДЛ. 83 к. с. У. вр. Мосальскъ, Калуж. 

Нутохинъ Мих. Ник. 66 Л. 94. Завфд. санит. бюро. Рязань. Д. В. 

Путохинъ Серг. Ник. 58 Ф. 85 к. а. Фабр. вр. Сл. Купавна, Богородск., Московск. 

Путягинъ Ник. Григ. 69 ФТ. 94. Гор. вр. Александровскъ-Грушевск., Донск. 

Пухальск!й Владисл.-Карлъ Стан. 71 Л. 95. Зем. вр. С. Дорогошь, Грайвор., Курск. 

Пухальек1й Мечисл. Конст. 65 Л. 89. (ДЪт.). Зав. вр. С. Каменское, Екатериносл. 

Пуховевй Лейба Гиделев. 60 1. 97. Зем. вр. Бирючь, Ворон. 

Пуцята Евстах. Афан. 77 4. 903, впр. Каменецъ-Подольскъ. 

Пуцята Маранъ Афан. 16 (. 902. Зем. вр. М. Рышкановка, Бфл., Бессаф. 

Пучковеклй Григ. Пантелейм. 46 Л. 72 с. с. Див. вр. 11 кавал. див. Дубно, Волын. 

Пучковекй Мих. Серг. 10 Л. 94. Зем. вр. Мосальскъ, Калужск. 

Пучковъ Мордка Нусимов. (Маркъ Наум.) 69 Л. 95. Общ. вр. М. Лукалиевка, Липов., ев. 

Пучковъ Серг. Вас. 55 Л. 81. (Вн., сиф. и кожн.) к. с. Орд. Александровск. бол. Москва. 

Пушкаревь Ал-дрь Конст. 62 4. 871 к. с. Зем. вр. Слоб. Угостино, Брянск., Орлов. 

Пушкаревъ Влад. Тосиф. 58 Д. 82 с. с. Вр. удфл. госп. Красное Село, СПБ. 

Пушкаревъ Илья Кирил. 54 Л. 80 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Каменецъ-Подольскъ. 

Пушкаревъь Ник. Степ. 18 Л. 904. У. вр. Пронскъ, Рязан. 

Пушкинъ Викт. Фед. 717 /. 903. Зем. вр. С. Грязново, Лихвин. Калу. 

Пушкннъ Пав. Ив. 59 С. 84 с. с. Инси. Врач. Управы. Вартава. 

Пушторекй Владим. Петр. 74 4. 98, впр. Москва. 

Пущивый Борух. Игнат. 48 Л. 18 к. с., впр. Новтгородъ. 

Пущннъ Ив. Ник. 49 Д. 13 к. а. Непр. Чл. у$зд. по кресг. дфл. прис. С. Лебедня, Орлов.. 

Ифабе Эдуардь Эдуард. 60 ХЛ. 87. Фабр. вр. С. Сельце, Бендин., Петрок. 

Нфафъ Конр. Авг. 72 Л. 97. Асс. леч. Юрьевъ, Лифл. 

Пфейфферъ Бернг. Бернг. 78 И. 90+. Асе. гор. бол. Рига. 


а ое 


Ифель Юр (Георг.) Леонил. 69 Л. 98. (Хпр.). Частн. сл. Москва. 

Пчелинъ Серг. Петр. 66 Л. 91 н. с. Вр. для ком. Окр. В. М. Упр. Варшава. 
Ишенисновъ Венед. Мих. 18 Л. 904. Зем. вр. С. Катунки, Балахн., Нижегор. Д. В. 
Пшеницынь Алекс. Алекс. 71 Л: 96. Фабр. вр. Норская мануф., Яросл. 
Ишеничновь Ив. Ив. 71 Л. 96, впр. Моршанскъ, Тамб. 

Ишидецкй Хэаимъ (Ефимъ) Дав. 62 Л. 87 т. с. Зем. вр. С. Терновка, Балашов., Сарат. 
Пыкачь Степ. Вас. 75 Л. 99. Вр. асс. зем. леч. С. Осташово, Можайс., Моск. 
Нылковь Влад. Ник. 07 ДЛ. 93 к. с. Мл. вр. 90 пфх. иол. Ревель. 

Пыржъ Ант. Альберт. 66 Л. 902, впр. Варшава. 

Пырлинъ Ив. Ефим. 58 ДЛ. 84 к. с. У. вр. Бобруйскь, Минск. 

ПНырекй Григ. Ник. 68 Л. 93 к. с. Ст. вр. 3 Заамур. жел. дор. бат. Маняжурия. 
Цыхачевъ Ник. Потр. 67 Л. 94 н. ©. Вр. дая ком. Окр. В. М. Упр. СИБ. 
Пышновь Серг. Петр. 65 .Л. 91 т. с. Пал. вр. бох. бр. Бахруш. и вр. Ивер. 06. С. М. Москва. 
Пьявченко Ник. т 78 4. 902. Мл. вр. 44 пфх. пол. Луцкъ, Волынек. 
Пьянковъ Георг. Алекс. 58 Д. 38 с. с. Полиц. вр. СПБ. 

Пьянковь Ник. Алекс. 67 Л. 94. (Гхаз.) Горноза»в. вр. Кусинсый зав., Златоуст., Уфим. 
ПЪвницЕыЙ Алекс. Ал-др. 66 ДЛ. 93 н. с. Мл. орд. воен. госп. Одесса. 

Пиькевичь Серг. Григ. 75 Л. 901, впр. Вьыннн-Волочекъ, Тверск. 

П\етунъ Матв. Аядр. 74 ЛД. 98. У. вр. Полоцкъ, Витебск. 

Пткевичъ Эдмун. Фед. 69 Л. 95. Зем. вр. Д. Щелкуновка, Богородиц., Тульск. 
ПЪтииковъ Евг. Ал-др. 78 Л. 98 к. а. Мл. вр. Л.-гв. кон.-гр. п. Петергофъ, СПБ. ЛД. В. 
ПЪтуховъь Мих. Вас. 64 Л. 91 мн. с. Мл. вр. 60 арт. бриг. Смоленскъ. Д. 3. 
Пъховъ Серг. Тимоф. 69 Л. 9-4. Зем. вр. Муромъ, Владим. 

Пэрдзыневй Чесл.-Казим. Назим. 72 Л. 900. (Вн.), зпр. Варшава. 1. В. 

Пэшко Тосифъ Ив. 45 Д. 14. (Хир.). Орд. дфтск. бол. Варшава. 

Пъюрекъ Вячесл. Павл. 68 Л. 94, вир. Радомъ. 

Пясецвйй Витольдъ Ив. 14 Л. 901. (Вн.), впр. Варшава. 

Иясецкй Карль Карл. 44 Д. 69. Гор. вр. Новая Ушица, Подол. 

Пясецюй Пав. Яковл. 44 Д. 66 к. с. Чин. 060б. пор. Гл. В. Мед. Упр., СПБ. 
Иясецк!й Южмй Карл. 58 Л. 87. Зем. п бол. вр. С. Пересечи, Оргфев., Бессараб. 
Нясковенй Ник. Яков. 55 Д. 82. (Хир.) к.с. Ст. вр. 1 Донск. каз. пол. Москва. 
Иятакинъ Мих. Серг. 77 Л. 904, впр. Москва. 

Пятинъ Левъ Ал-др. 64 Л. 90 т. с. Миров. посредн. Ямполь, аа 

Иятинъ Мих. Ал-др. 57 Л. 87 н. с.. впр. Винница, Подол. 

Пяткинъ Ал-дръ Ив. 67 Д. 97. (Гин. и акуш.) т. с. Акуш. гор. бол. Москва. 
Пятковсвй Левъ Петр. 61 Л. 87, впр. Варшава. 

Пятницей Вас. Григ. 46 Л. 71 к. с. У. и зем. вр. Боровичи, Новгор. 

Лятницкй Ив. Ив. 54 Д. 83 к. с. Ст. вр. 171 пёх. пол. Гродна. 

Пятницк!й Левъ Ив. 42 Д. 12. (Вн.) с. с. Ст. вр. воен. лаз. Вфрный. 

Пятницк!й Ник. Конст. 58 С. 83 к. с. Зем. вр. С. Помозово, Михайлов., Рязан. 
Пятницк!й Фед. Мих. 57 Д. 85 к. с. У. вр. Камышинъ, Сарат. 


Раабъ Роберть Франц. 60 Л. 87 к. с. Ст. вр. 5 рез. бат. Кушка. Закаси. 

Раакъ Ник. Роберт. 61 Л. 88 н. с. Гор. вр. Баку. 

Рабанъ Зельманъ-Лейз. Абрам. 68 Л. 97. 'Ви., дфт. и вен.), впр. Вильна. 

Рабекъ Людв. Игнат. 57 ХЛ. 84. (ДЪг.). Орд. дЪтск. бол. Варшава. 

Рабинерь Илья Авраам. 68 Л. 9т, впр. Николаевъ, Херс. 

Рабиновичъ Авраам. Залман. 67 Л. 900. Сверхшт. орд. зем. бол. Орелъ. 
Рабиновичъ Алек. Ал-др. 79 ДЛ. 908. (Физюл. хишя). Одесса. 

Рабинович Герм. Абр. 53 Л. 76. (Глазн.) н. с. Ас. гор. гл. леч. гр. Коцебу. Одесса. 
Рабиновичь Гершъ (Германъ) Зундел. 62 Л. 81 к. а. Общ. вр. Армян. Базаръ, Перек., т 
Рабиновичь Григ. Дм. 03 Л. 88 н. с. Гор. и тюр. вр. Петровскъ. Дагест. 
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Рабинович Григ. Исаак. 74 Х. 902. впр. Москва. 

Рабинович _Дав.-Беръ Лейб. 70 Л. 95. (Горл., ушн. и нос.). впр. Лодзь. Петрок. 

Рабпновичь Ефр. Лейб. 69 Д. 95. (Жен. и акуш.). Вр. евр. бол. Ковна. Д. В. 

Рабиновичъ Идель Фронм. 63 1. 89 н. с. Вр. учит. сем. М. Нов. Бугъ, Едизавет.. Херсон. 

Рабиновичъ Исаакъ Дав. 58 Л. 84, впр. Оргфевь, Бессарабоя:. 

Рабиновичъ Исаакъ Юдел. 67 Л. 93, впр. Юрбургь, Росс ен., Ковен. 

Рабиновичъ Ицка Сендер. 69 Л. 94. впр. Ростовъ. Донск. 

Рабпновичъ 1ос.-Айзикъ Григор. 58 Д. 86. впр. СПБ. 

Рабиновичъ Лейба-Авшеръ Шахнов. 51 Л. 82. впр. Рославль. Смоленск. 

Рабпновичь Мееръ Лейб. 62 ДЛ. 93. (Сиф. и кож.). впр. Харьковъ. 

Рабиновичъ Мендель Израил. 73 Л. 902. Зем. вр. П. Дубовка. Цариц., Сарат. 

Рабиновичъ Мовша Фишел. 50 Д. 77. (Хир.) к. с. Гор. и вр. м. гим. Новгородъ. 

Рабиновичь Савва Абр. 56 Л. 83, впр. Москва. 

Рабиновичъь Самсонъ Зендел. 60 Л. 85. (3уб.). Вр. зубовр. шк. Одесса. 

Рабиновичъ Самуиль Герш. 60 Л. 68. (Кож. и мочеп.). Св. вр. общ. прикащ. Москва. 

Рабиновичъ Симха Самуил. 54 Л. 76. (Вн. и нерв.) т. с.. впр. Одесса. 

Рабиновичъ Солом. Монс. 61 Л. 85, впр. М. Бутриманцы, Вилен.. 

Рабпновичъ Цодыкъ (Цезарь) Юлев. 70 Л. 95, впр. Баку. 

Рабиновичъ Шимонъ-Зимель Гершк. 57 Л. 83. (Ушн.. горл. и нос.). впр. СПБ. 

Рабиновичъ Як: Львов. 45 Л. 671. (Вн. и жен.) н. с., впр. Владикавказт. 

Рабиновичъ Як. Снихов. 79. Л. 902. вир. Одесса. 

Рабуеъ Мих. Карл. 37 Л. 60. (Вн.) к. с. Помощн. инсп. студент. унив. Москва. 

Рабша Яковъ Овс. 79 ДЛ. 901, вир. Кевъ. 

Рава Ат-дръ Людвиг. 46.Д. 76. (Хир.) с. с. Пом. Врач. Инси. Кишиневт. 

Равенекй Влад. Ивэн. 68 .Т. 901. Зем. вр. Ставрополь, Самар. Д. В. | 

Равиковичь Менахъ Ицков. 64 Л. 90 к. а. Вр. леч. Обш. подан. пом. бол. дфт. Шевъ. 

Равинекй Исаакъ Абр. 72 Л. 97, ‘`впр. Ромны, Полтавск. Д. В. 

Равицк!й Цалле Оз1ас. 66 Л. 94. впр. Камышинъ, Сарат. 

Равичъ Дав. Габрел. 64 Л. 90., впр. Вязьма, Смол. 

Равичь Госель Львов. 69 Л. 94. впр. Москва. 

Равичь Никол. Антон. 75 Л. 901. Москва. р 

`Равичь-Шербо Ант. Ант. 62 Л. 90 к. с. Ст. вр. 13 пфх. пол. Ломжа. 

Равниць!й Самунль Узев. 64 Л. 89. Зем. вр. С. Севериновка, Одесс., Херсон. 

Раго Брон. Андр. 61 С. 89 н. с. Гор. вр. Новорадомскъ. Петрок. | 

Рагозинъ Георг. Ник. 59 Л. 87 к. с. Орд. Преобр. бол. и Дир. Ал-др. бол. Москва. 

Рагозинъ Левъ Фед. 47 Д. 13 тайн. с. Предел. Мед. Сов. М. В. Д., Ненр. Чл. В.-М. 
Уч. Ком. и Чл Сов. дома призр. душ. бол. СПБ. р 

Рагозинъ Леонидъ Ив. 38 Л. 60, впр. Москва. 

Раголеръ Дав. Янкел. 63 Л. 91. (3х6.) к. а., впр. Тифлисъ. 

Раголерь Эмй Янкел. 61 Л. 88. (Глаз.). впр. Москва. 

Рагульсый Алекс. Ал-др. 62 ДЛ. 871 н. с. Ст. окр. надз. Воси. Д. Д. Малоярославецъ. Калуж. 

Радаевь Петръ Петр. 72 Л. 96 н. с. Мл. вр. Уяздов. воен. госи. Варшава. Д. В. 

Радазевсвй Мажсь Ал-др. 64 Д. 94. (36. и пол. рта), вир. Рига. 

Радаковъ Ал-дръ Ник. 46 Д. 70. (Вн.) к. с. Ст. вр. 1 грен. пзх. пол. Москва. 

Радаковъ Вас. Ник. 36 Д. 59. (Вн. и жен.) д. тайн. с., Вир. Казань. 

Радеки (фонъ) Эрнесть Эдуар. 59 Д. 84. впр. Рига. 

Ралецк!й Ант. Ант. 53 Л. 16 к. с. У. вр. Звенигородка, Шевск. 

Радецк!й Мих. Яков. 60 Л. 93. (Хир.). Вр. Покров. монаст. Кевт. | 

Радець!й Степ. Ант. 43 Л. 12. (Хир.) д. с. с. Корп. вр. 10 арм. к. Харьговъ. „|. В. 

Радзвицк!й Петръ Игнат. 6+4 Л. 91 м. с. вир. Смоленскъ. 

Радзевичь Ник. Оси. 58 Д. 86 к. с. Ст. орд. воен. гос. Двинскь, Витеб. 

Радивилловичъ Раф. Игнат. 60 Д. 87 с. с. Мл. орд. леч. душевноб. М. Твори. Вафии. 
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Радзиковеклй Здиславъь Ал-дров. 69 Л. 99, впр. Варшава. 

Радзиминев!й Тос. Ксавер. 69 Л. 98 к. а. Мл. орд. морск. госн. Либава. 

Радзишевевй Тосифъ Франц. 33 Л. 58 к. с. Гор. сан. вр. Пос. Бускъ. Столниц., Ефлец. 

Радзишевевый Стан.-Ал-дръ Людвиг. 49 Л. 74. (Вн.) к. с. Мл. орд. бол. св. Станисл. Варшава. 

Радзлевев!й Алекс. Григ. 65 Д. 90. Св. орд. Каево-Кир. ‘бог. зав.’ Клевъ. 

Радзовекй Ник. Мих. 68 Л. 96 н. с. Мл. орд. воен. госп. Вильна. | 

Радинъ Евг. Петр. 72 ./. 901. (Нервн. и душ.) Орд. гор. бол. Св. Пантелеймона. СИЪ. 

Радинъ Мовша Мордхел. 71 ДЛ. 97. (Вн. и нерв.), вир. Баху. 

Радкевичь Ал-дръ Ив. 70 ДЛ. 94. впр. Москва. 

Радкевичь Ант. Ант. 58 ДЛ. 83 с. с. Ст. вр. 1 кад. корп. Москва. 

Радкевичъ Влад. Ив. 68 Л. 93 ц. а. Гор. вр. Боровокъ, Калужск. 

Радкевичь Серг. Куз. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. 9 драг. пол. Марамполь, Сувалк. 

Радковск!й Ал-дръ Леонид. 71 Л. 65, впр. Островъ, Волын. 

Радковекй Вячесл. Леонид. 75 ХЛ. 98 к. а. Мл. вр. уч. арт. отр. Валг. фл. Кронштадтъ. 

Радлинекй Сигизм. Людв. 74 ДЛ. 99. (Хир.), впр. Вартаза. 

Радомекй Ал-дръ Франц. 36 Л. 61. (Хир. и глазн..), впр. М. Уланово, Литин., Нодол. 

Радомек!й Станисл. Ал-др. 15 Л. 99. впр. КЮевъ. ; 

Радомек!й Эразмъ Ал-др. 75 Л. 99. Уч. вр. М. Малинъ, Радом., Кев. 

Радомыск!й Степ. Конст. 64 Д. 92 н. с. Сверхшт. орд. бол. Св. Тоанна. Люблинъ. 

Радугинъ Влад. Ив. 76 Л. 901. Мл. вр. обозной роты. Кулика, Закавк. 

Радуловичъ Аркад. Ив. 35 ДЛ. 61 с. с., впр. Орель. 

Радуловичъ Влад. Ив. 35 ДЛ. 58 д.с. с. Ст. вр. губ. зем. бол. и вр. Алексан. инст. Орелт. 

Радцихъ Пав. Ант. 41 Д. 68 к. с. Сверхшт. вр. леч. Челов. Общ. Москва. 

Радчевек Григ. 1осиф. 63 Л. 88 к. с. У. вр. Слонимь, Гроднен. 

Радченко Ив. Митроф. 76 Л. 904. Зем. вр. С. Тростянець, Ахтыр., Харьк. 

Радченко Серг. Каллиник. 58 Л. 80 к. с. У. вр. Константиноградъ, Полтав. 

Раевичь Ив. Осип. 74 Л. 901. Руднич. вр. Берестово-Богодух. руд., Таганр., Дон. 

Раевичь 10с. Ив. 33 Д. 56 с. с., впр. Кфльцы. 

Раевсый Ал-дръь Валер. 66 Л. 96 к. а. Зем. вр. С. Троицкое, Васильс., Нижегород. 

Раевек!й Аркад. Ал-др. +8 Л. 84 д. с. с. Предс. Ветер. Ком. и Нач. Вет. Упр. СПБ. 

Раевев!й Вас. Киров. 49 Л. 73 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Бендеры, Бессар. 

аевск1й Вячесл. Вал. 69 Л. 96, впр. Нижн.-Новгородъ. 

Раевекй Григ. Ив. 52 Д. 84 к. с. Гор. и тюр. вр. Симферополь. 

Раевекй Конст. Ант. 61 Л. 97 н. с. Мх. вр. 59 пфх. п. Одесса. Д. В. 

Раевекй Ник. Ив. 60 Л. 90 к. с. Ст. вр. кри. арт. Ивангородъ, Любл. 

Раевскай Ник. Павл. 60 Л. 90 к. с. Зем. вр. Слоб. Покровскъ, Купянск., Харьк. 

Раевекй Серг. Ал-др. 58 Л. 84. Зем. вр. С. Черкасское, Церен., Пензен. 

Раевъ Влад. Павл. 59 Д. 82. (Вн.) д. с. с. Гл. вр. Крестовоздв. общ. сест. мил. и Чл. Попеч. 
Комит. Максим. леч. и дфйств. чл. мед.-фил. ком. СПБ. 

Разамать Яковъ Абр. 66 Л. 89, впр. Тифлисъ. 

*Разбираень Ал-дръ Петр. 25 Л. 53 д. с. с. С. Архангельское, Черн., 'Тульск. 

Раздеришинъ Ник. Павл.т0 Л. 96 н. с. Зем. вр. С. Суханово, Епиф., Тульск. 

Раздеришинъ Петръ Влад. 42 Л. 64 к. с., впр. Кострома, : 

Раздольсвк!й Вас. Павл. 52 Л. 18 к. с. Ст. вр. Т сап. бат. Юевъ. 

Раздольек!й Стан. Адам. 47 Д. 70 к. с. Вр. дух. учил. Сумы, Харьк. 

Разевек!й Альберть Альб. 75 Л. 98. (Глазн.). Ассист. частн. глазн. больн. Рига. 

Разумовеый Агафоникъ Игнат. 53 Л. 81 х. ©. Гор., гимн. и учил. вр. Изюмь, Харьк. 

Разумовек!й Ал-дрь Ал-др. 50 Л. 86 с. с. Окр. вр. Восп. Д. Пековъ, | 

Разумовеюй Ал-дръ Альнан. 67 Л. 91 к. а. СВ. вр. Восп. Д. С. ?, Подол., Моск. 

Разумовек!й Валент. Ник. 64 Л. 89 н. с. Зем. вр. Пос. Климовъ, Новозыбков., Черниг. 

Разумовский Вас. Дмит. 54 Л. 79 к. а Вр. д. ж.-дор. пивал. С. Красновидово, Мож., Моск. 

Разумовек!й Вас. Пв. 57 Д. 81 д. с. с. Проф. ун. и вр. конс. инст. и окр. леч. Казань. 
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Разумовеый Мих. Ив. 50 Д. 15. (Акуш. и жен.) с. е. Вр. унив. и инет. Ник. Ё. Одесса. 

Разумовсьй Ник. Ник. 61 Л. 86. Зем. вр. Раненбургъ, и 

Разумовскй Пав. Ив. 12 Л. 91. Уч. вр. Забайк. жел. дор. 

. Разумовекй Фед. Борис. 63 Л. 88 н. с. Зем. вр. С. и Кирсан., Тамб. 

Разумовъ Ник. Серг. 67 7. 94 н. с. Мл. вр. 5 гренад. пол. Москва. [. В. 

Разумов Серг. Серг. 71 Л. 98 к. а. Мл. вр. 103. п$х. пол. Гродна.. 

Райвнидъ Вульфъ Берел. 64 Л. 90. (Вн.), впр. Гатчина, Царсекос., СПБ. 

Райвичъ Бор. Евсеев. 62 Л. 88 т. с. Жел.-дор. вр. БЪльцы, Бессар. 

Райвичъ Яковъ Бор. 59 Л. 86, впр. Бердичевъ, Юев. 

Райгродек1й Авр. Меер. 55 Л. 83, впр. М. Меречь, Трок.. Вилен. 

Райгродекй Мееръ Вен!ам. 58 Л. 84. Фабр. вр. С. Гудьевка, Карсун., Симбир. 

Райгродекай Нотель Венам. 61 Л. 85, впр. Бобруйскъ, Минск. 

РайгродекАй Хацк. Беньямин. 69 Л. 97. (Ушн., гор. и нос.), впр. БФлостокь., Гродн. 

Райковек!й Францъь Игнат. 48 Л. 71. Фабр. вр. ЦФхановъ, Плоцк. 

Раймнеть Янкель Меер. 74 Л. 99, впр. Одесса. 

Райнест, Евсей Гиршев. 69 Л. 96. У. вр. Наровчать, Пензенск. 

Райнесь Лаз. Рувим. 63 Л. 90. (ДЪт. и вен.), впр. Астрахань. 

Райскинъ Венам. Гершк. 68 Л. 91 т. с. Зем. вр. С. Илевъ, Ардат., Нижегор. 

Райсь!й Алекс. Ал-др. 73 Л. 96 н. с. Зем. вр. Кирсановъ, Тамб. 

Райскй Андр. Григ. 59 Л 87 к. с. У. вр. Сквира, ев. 

Райскай Георг. Евген. 68 Л. 93. Сел. вр. М. Домачево, Брест., Гродн. 

Райхенбергь Солом. Рувим. 66 Л. 95, впр. Одесса. 

Райхеръ Израиль Моис. 71 Л. 99. (Кож. и мочепол.). Мл. орд. Окр. леч. Вильна. 

Райхеръ Хуна Кисилев. 70 Л. 95. Зем. вр. Угличъ, Яросл. ‚ . 

Райхерь Мунишь Киселев. 72 Л. 900. Св. орд. Е1ево-Кир. бог. зав. Мевъ. 

Райхманъ Мееръ Шаевъ ? Л. 902. впр. Е1евъ. 

Райхъ Григ. Львов. 58 Д. 88 к. с. Мл. вр. кад. кори. СПБ. 

Райхь Мордко-Михель Зейлих. 70 Л. 94, впр. Одесса. 

Райчакъ Ив. Андр. 59 ДЛ. 83, впр. Варшава. 

Ракита Солом. Исаев. 68 Л. 96 впр. Б. Тохманъ, Бердянск. 'Тавр. 

Ракитинъ Влад. Ив. 45 Л. 14 с. с. Див. вр. 2 кар. див. Сувалки. 

Ракицк1й Петръ Ив. 60 ДЛ. 89 к. а. Зем. вр. С. Угостино, Брянск., Орлов. 

Раковичь Ив. Вас. 47 Л. 75 с. с. Бр. вр. 7 Турк. стр. бриг. Мервъ, Закасн. 

Раковичь Оалдд.-Каз. Каз. 13 Л. 900. Зем. вр. С. Петропавловка, Павлоград.. Екатер. 

Раковский Автономь Евген. 57 Л. 81 к. а. Зав. вр. Сумы, Харьк. 

Раковеклй Стан.-Ант. Ильичь 66 Л. 95 н. с. У. вр. БФлевь, Тульск. 

Раковск!й Фадд.-Симонъ Адам. 67 Л. 94 т. с. Гор. вр. Обоянь, Курск. 

Раковщикь Мордухъ Шмуил. +0 Л. 71 к. с. Гор. вр. Бахчисарай, Симфероп., Таврич. 

Раковъ Алекс. Ив. 60 Д. 86 к. с. Гор. сан. вр. Липенкъ, Тамбов. 

Ракшевск!й Ив. Ив. 69 Л. 96. Зем. вр. С. Шелудковка, Змев., Харьк. 

Ральцевичъ Аполлин. Ант. 60 Д. 84. Гор. сан. и вр. Орл. леч. для приход. Москва. 

Ральцевичь Феликсъ Адам. 37 Л. 61. (Хир.) к. с., влр. Бердичевъ, Кдев. 

Рамбахь (фонъ) Влад. Конст. 42 Л. 67 д. с. ©. Поч. Лейбъ-Мед., гл. докт. мор. госп. и 
медиц. инси. порта. СПБ. 

Раммуль Ал-дръ Ив. 15 „Г. 99.`Лабор. гиг. ун. Одесса. 

Раммь Влад. Ив. 65 д. 93 н. с., впр. СПБ. 

Рамо Лав. Вольф. 16 Л. 99. (Вн. и дЪт.), вир. Житомй. 

Ренкень Артуръ Карл. 72 Л. 94. (ИТвед. масс.) вир. Москва. 

Ранхнеръ Фед. Франц. 31 Д. 55 с. с., вир. Одесса. 

Ранць Хаимь Янкел. 53 Л. 80 н. с. Мт. вр. +8 их. пол. Луцкъ, Волын. 

Ранчинев!й Евген.-Вацл. Карл. 67 . 97, вир. Варшава. 

Ранеинорть Авраамь Вольф. 76 Л. 904. вир. Варшава. ‚|. В. 
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Рапидовь Ал-дръ Ив. 50 Л. 75 в. с. Зем. вр. С. Сосновый Солонецъ, Сызран., Симбир. 

Рапидовъ ГумЯ Ив. 52 ДЛ. 16 к. с. Зем. вр. С. Ново-Борисоглфбскъ, Змев.. Харьков. 

Рапипорть Аар.-Хаимъ Лазар. 68 Л. 98, впр. Козловъ, Тамо. 

Рапипорть Юдель-Рубинъ Шмуил. 70 ДЛ. 97. (Кож, и сид.), впр. СИБ. 

Ранонортъ Лейбь Рубин. 74 Л. ?, впр. СПБ. 

Рапотихинъ Вас. Ив. 77 Л. 903. Зем. вр. С. Верхне-Кулалинка, Камышин. Саратов. 

Раппель Адольфъ Майлях. 57 ДЛ. 84. (Вн. и дфт.). Сверхшт. орд. евр. бол. Варшава. . 

Рапнепорть Леон. [0сиф. 16 Л. 901. Зем. вр. С. Петропавловское, Кирил., Новгор. Д. В. 

Раппепорть Як. Гейман. 60 Л. 35. (Вн.) н. с. Сан. вр. Землянскъ, Воронежск. 

Ранпопортъь Аар. Абр. 73 Л. 97, впр. Черниговъ. 

Раппопорть Конст. Львов: 57 Л. 88. Жел.-дор. вр. М. Смфла, Черкас., Кев. 

Раппопорть Лейба-ПШмуль Зайв. 71 Ф. 95. (Ак.). Мл. орд. Об. сеет. Кр. Кр. Сввастоподь. 

Рапнопорть Сем. Львов. 68 Л. 90 к. а., вир. СПБ. 

Рапиъ Романъ-Артуръ Ив. 54°. 81, впр. Юрьевъ, Лифл. 

Рапчевек1й Феликсъь-Пав. Филин. 65 Л. 88. (Вн. и акуш.), впр. Владимфъ-Волынскъ, Вол. 

Ранчевсый Ив.-Ант. Фили. 55 Л. 18. (Вн.) д. с. с. Непрем. Чл. Восн.-Медиц. Учен. Комит. 

и вр. -конс. завед. вЪл. учр. Имп. Мар. СПБ. 

Раръ Эрихъ Федор. 75 Л. 99. Орд. дфт. клин. ун. и вр. женск. гим. Москва. 

Раскинъ Мих. Матв. 73 Л. 98. Зем. вр. Бугульма, Самауск. 

Рассушинъ Аркад. Ал-др. 67 Л. 95. (Жен.. глаз. и хир.). Вр. гор. уч. и Дир. Воспит. 
Дом. Базановыхь, Иркутскъ. 

Растегаевь Пант. Ив. 72 ДЛ. 97. Орд. губ. зем. псих. бол. Курскъ. 

Раеторгуевь Пав. Тимоф. 56 ДЛ. 83 к. с. Зем. вр. ©. Базарный Сызганъ, Карсун., Симб. 

Расеъ Шавель Пинх. 70 Л. 97, вир. Кременецъ, Волын. 

Ратгаузъ Абр. -Гершь. Моис. 66 Л. 93. (Вн., уш. и гор.), впр. Елецъ, Орлов. 

Ратель Людв. Генр. 59 Л. 86, впр. Пос. Конецполь, Новорадом., Петроков. 

Ратнеръ Вен!ам. -Вульфь Овсеев. 64 Л. 94, впр. Витебскъ. 

Ратнеръ Геор. Вас. 78 Л. 904, вир. Одесса. 

Ратнеръ Гершъ Хацкел. 68 Д. 91 к. а. вир. Вильна. 

Ратнеръ Ефимь Арон. 66 Д. 89. (Вн.). Орд. клин. В.-М. Акад. СПБ. 

Ратнеръь Исаакъь Герш. 58 (Л. 83 к. а. Вр. евр. учил. Витебскъ. 

Ратнеръ Лейба Захар. 48 Л. 76, вир. Гайсинъ, Подол. 

Ратнеръ Леонтий Григ. 55 Л. 8+. (Зуб. и уши.) к. с. Ст. вр. градонач. Николаев», Херсон. 

Ратнерь Моис. Герш. 56 Л. 838, вир. Смоленскъ. 

Ратнеръ Моис. Самуил. 62 Л. 87, вир. Севастополь. 

Ратнеръь Шл!ома (Симон.) Янкел. 70 Л. 98. (Мочепол.), вир. Юевт. 

Ратнеръ Яковъ Григ. 59 Л. 85, впр. Двинскъ, Витеб. 

Ратомскай Фелиц.-Борнабъ Тос. 64 Л. 90. (Гин. и ак.). Деж. вр. при `Диф. Имп. театр. СПБ. 

Ратьковъ Вас. Ал-др. 69 Д. 93. Зем. вр. С. Молвитино, Буйск., Костром. 

Ратьковъ Левь Ал-др. 67 Л. 99. Зем. вр. Кинешма, Костр. 

Ратьковъ Ник. Ал-др. 57 С. 82 к. с. У. вр. Повфнець, Олонек. 

Ратьковь Петрь Ал-др. 64 Л. 88 н. с. Зем. вр. С. Вичуга, Кинешем., Коетром. 

Рауберь.Авг. Степ. 45 Д. (Мюнх. ун.) 69 с. с. Проф. ун. Юрьевъ, Лифя. 

Раумь Рохъ-Ив. Ив. 54 Д. 83. (Хир.) к. с. Ст. вр. Прахгской бол. Варшава. 

Раупахь (фонъ) Фридр. Казнмф. 71 С. 99. (Хир.). Жел.-дор. вр. В.-Кит. ж. д. ? . 

Раутенфельдь (фонъ) Петръ Эдуар. 58 Д. 84. Вр. жен. гим. Либава, Гробин., Кура. 

Раутенфельдъ (фонъ) Эбергардь Эдуар. 54 Д. 72, вр. Рига. 

Раухфуеь Карль Андр. 35 Д. 571 тайн. с. Лейбъ-пежатръ и дир. дфт. бол. Пр. Ольд. СПБ. 

Раухь Корн. Ант. 35 _. 60. (ДЪт.) д. ©. с. Врач. Инси. Пековъ. 

Раухь Корн. Корн. 77 .Т. 900. Мл. вр. 96 ифх. пол. Пековъ. 

Раушенбахь Ив.-Фридр. Карл. 55 Д. 88. (Вн.) н. с., впр. Саратовъ. 

Рауэ Бруно Петр. 60 Д. 89. Прих. вр. Д. 2, Валк., “ифл. 
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Рауэръ Ал-дръ Эдуард. 71 О. 97 к. а., вир. СПБ. Д. В. 

Рафаиловь Григ. Вас. 44 Л. 06 н. с. Вр. гор. бол. Бердянсиь, Таврич. 

Рафаиловъь Серг. Мих. 75 Л. 97. Зем. вр. Кременчугъ, Полтавск. 

Рафаловичь Мотель Хаскел. 67 /Д. 96. Фабр. вр. М. Богополь, Балт., Подол. 

Рафальск!й Франць Ив. 37 ДЛ. 06 к. с. У. и тюр. вр. БФла, СФдлец. 

Рафаэль Ал-дрь Хриспан. 65 Д. 91 к. с. Вол. вр. М. Дурбенъ, Гробин.. Курл. 

Рафелькееъ Бенцель (Борисъ` Солом. 59 Л. 89, вир. Сейны, Сувалкск. 1. В. 

Рафееъ Мееръ Арон.-Гирит. 76 Л. 901. Зем. зап. вр. Задонскъ, Воронежск. 

Рахимовъ Ибрагимъ Рахим. 49 Д. 14. (Ви. и нерв.), впр. Тверь. 

Рахлинъ Хаимь Яков. 71 Л. 96, впр. Екалеринодаръ. 

Рахманиновъ Пв. Мих. 54 Д. 16 с. с. Проз. и препед. учил. фельд. Марин. бол. и ст. 
вр. СофШск. больн. Москва. 

Рахианиновъь Ив. Иван. 73 Л. 99, вир. В!евъ. 

Рахманиновь Ник. Ив. 59 Л. 85 к. с. Орд. губ. зем. бол. Харьковъ. . 

Рахмановъ Ал-дръь Ник. 61 ДЛ. 85. (Акми. п жен.). Вр. приюта Абрикосовой. Москва. 

Рахмановъ Влал. Вас. 64 Л. 89, вар. Тверь. 

Рахмановъ Дмпт. Мих. 88 7. 61 н. с. Фабр. инсл. Москва. 

Рихманьковь Никол. Ив. 18 Л. 901. (Вн.). Мл. вр. 159 пъх. п. Рогачевъ, Могил. Д. В. 

Рахмиловичъ Лейба Герик. 58 Л. 91. (Акуш., хир. и вн.), вир. Одесса. 

Рахть Петрь Петров. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Дьяконово. Курск. 

Рацевичъ Вячесл.-Людв. Назим. 68 Л. 93. вир. М. Тришки, АТавел., Ковен. 

Рацишевев\й Ром. Карл. 66 Л. 92, впр. Пос. Замостье, Любл. 

ТРацкевичъ Владим. Станисл. 72 Л. 98. Зем. вр. С. Карамазы, Мензел., Уфим. 

Рацкевичъ Генр.-Болес. Феофил. 38 Л. 64 к. с. У. вр. Марамполь, Сувалк. 

Рачинсвьй Ив. Мечисл. Брон. 69 Л. 91. (Хир. нак.) к. секр. Ж№.-д. вр. Алехсандуя, Херс. 

Рачинекй Тосифъ Ник. 71 Л. 96. Участь. вр. С. Михайловское, Джаркен., СемирЪч. 

Рачинек!й Конст. Тосиф. 12 Л. 97 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Тирасполь, Херсон. Д. В. 

Рачинсвй Мих. 10сиф. 67 Л. 91. (Хир.) и. с. Мл. орд. пол. госп. Порть-Артуръ, Квант. 

Рачинеый Ник. Терон. 56 Д. 19. (Акуш.) к. с. Конс. и поч. проф. кл. ин. Ел. Пав. и 
проф. женек. мед. инст. СПБ. 

Рачковекй Витол. Игнат. 55 Л. 82 н. с., вир. Александрополь, Эрив. 

Рачковеый Пантелеонъ- -Эдуарл. Тосиф. 29 Л. 58 к. с., впр. Поневфжь, Ковен. 

Рачковекй Петръ Ив. 50 Л. 15 с. с. Врач. Инсп. и дир. дЪт. прпюта. Красноярск. 

Рачковек1й Ферд. Ал-др. 40 Л. 64. (Вн.), впр. Москва. 

Рачковекй Эдуардь Милор. 71 Л. 97. (Кожн. и сиф.), Поч. чл. попеч. дфт. пр. Рига. 

Рачунаеъ Ив. Тосиф. 69 ЛД. 94. Зем. вр. С. Титовка, Самар. 

Раиба Яковь Овсфев. 19 Л. 901. (Вн. и дфт.), впр. Каевъ. 

Рашевсвый Ив.-Март. Мартын. 66 Л. 90. (Хир., зуб. и И. \ел.-дор. вр. Х. Ро- 
мановскй, Кавказ., Кубанск. 

Рашевек1й Ив. Фед. 47 Л. 18. (Глаз. и снф.). Орд. губ. зем. бол. Черниговъ. 

Ранкесь Хаимь Шевелюв. 75 Л. 900. (Ак, жен. и дфт.), впр. Радомъ. 

Рашковичь Бор. Ефим. 64 Л. 89 н. с. Гл. вр. Андр. Общ. сест. мил. и вр. тюф. и зем. 
Устин. богад. Саратовъ. 

Раликовичьъ Сем. Леон. 74 Л. 97. (Жен. и акуш.), вп. Кевъ. 

Рашковичь Солом. Леон. 67 Л. 93. (Вн., жен. и дфт.). Сверх. орд. Александ. бол. Саратовъ. 

Раюнець Войц. Март. 68 Л. 96 к. а. Мл. вр. 26 стр. пол. Портъ-Артуръ. 

Реббане Юри. Яков. 74 .7. 903. Мл. вр. 108 тв пол. Вильна. 

Ребергь Альфр.-Эвальдь-Ал-дръ Эрн. 58 Л. 88 н. с. Зем. вр. Бахмуть, Екатериносл. 

Ребиндерь Ал-дръ Мих. 68 С. 92 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Екатеринодарт.. 

Ребининъ Леонидъ Алекс. 57 ДЛ. 81 н. с. Гор. сан. вр. Екатеринославт. 2 

Ребрикъ Влад. Марк. 72 Л. 97. (Вн.), впр. Москва. 

Ребрина Георг. Кирил. 63 ДЛ. 90 и. с. Зем. вр. М. Братское. Елисаветград.. Херсон. 
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Ребровек И Алекс. Мих.. 67 Д. 93. к. а. Пом. Врач. Инеп. Влади рь. 

Ребровъ Алекс. Алекс. 75 Л. 900. Мл. вр. 12 В. С. стр. п. Д. В. 

Ребровъ Ив. Мих. 18 Л. 43 н. с., впр. Пошехонье. Ярослав. 

Ребчевеый Дмнтр. Ив. 50 Д. 74 д. с. ©. Обл. Врая. Инсп. Новочеркасекъ. 
Ревидцовъ Ал-дрь Аким. 65 (. 88, впр. Бердичевъ, Юев. 

Ревндцовъ Пейсахь Монс. 64 Д. 89 н. с. Св. вр. дфт. пр. Москва. 

Ревичъ Абр. Исаак. 02 Л. 91, впр. Полтава. 

Ревковевый Ник. Ник. 71 Л. 96 к. а. Гор. вр. Богодуховъ. Харьковек. 

Ревякинъ Вас. Дмит. 34 Л. 59 н. с., впр. Уфа. 

Регань. Леопол. Леопольд. 50 Л. 71, впр. М. Володарка, Сквир.. Кл ев. 

Регульск!й Маранъ Франц. 65 Д. 93. (Хир. и гин.). Вр. Балахан. амбул. Баку. 
Редалье Тос. Льв. 10 Л. 97, впр. Одесса. 

Редеръ Григ. Людвиг. 18 Л. 902, впр. Одесса. ` 

Редеръ Карл. Карл. 43 Д. 68 д. с. с. Пом.. Воен. Мед. Инси. Омекь. 

Редлихь Ив.-Эрнесть Ив. 08 Д. 93. (Нерв.) к. а., вир. Рига. Д. В. 

Редлихь Ал-дръь Оттон. 06 Д. 90 к. а. Ас. Мих. кл. бол. бар. Внаме СИБ. 
Редлихъ Леон. Карл. 16 Л: 901, Зем. вр. С. Покровское, Ананьев., Херс. 
Режабекъ (Ржежабекь) Яросл. Вяч. 65 Л. 90 т. с. Зем. вр. С. Чавлынка ДнЪипр., Тавр. Д. В. 
Резонъ (фонъ) Вильг. Авг. 39 Д. 66 к. а., вир. М. Добленъ, Митав., Нурл. 
Резонъ (фонъ) Вильг. Карл. 41 Д. 6+ д. с. с.. вир. Москва. 

‘'Рейвичъ Хаимъ Зейлих. 62 Л. 38 к. а. Фабр. вр. С. Корюковка, Сосницк., Черниг. 
Рейжевекий Тосифъ Григ. 66 Л. 93. вир. Гевъ. 

Рейжевекй Солом. Измаил. 74 1. 900, вир. Одесга. 

Рейзе Георг. Георг. 15 ЛД. 901. вир. Мевъ. 

Рейзеръ Генр. Генрих. 77 Л. 902. (Сиф., кож. и мочепол.). впр. Одесса. 
Рейкманъ Карль Петр. 64 Л. 903. Зем. вр. Ананьевъ, Херсон. 

Рейманъ Густ. „Пюдв. Лнов. 76 Л. 900. Св. орд. губ. зем. бол. Исковъ. 

Рейманъ Конст.-Ив.-Непомукъ Людв. 60 .Т. 85 н. с. Гор. вр. Ченстоховъ, Петроковск. 
Рейманъ Солом. Беров. 77 Л. 901, впр. Рига. 

Рейманъ Шлюма (Жанно) Рубин. 68 Л. 95, вир. Рига. 

Рейменть Мих. Игн. 11 Л. 99. Гор. вр. Пржердбожъ, Конск., Радом. 

Реймереь Влад. Госиф. 68 Л. 93. (Пеих.). Орд. Новознаменск. бол. СПБ. 

Реймеръ Вас. Вас. 59 Л. 91 н. с. Мл. орд. Петропавл. бол. СПБ. 

Реймеръ Генр. Ник. 63 Л. 91. Зав. вр. Ст. Софевка, Александров., Екатериносл. 
Реймеръ- Ник. Карл. 58 Л. 88. (Нервн. и псих.) к. с. Орд. бол. Ник. Чудотв. СПБ. 
Реймиллеръ Вхладим. Иван. 15 Л. 98. (Вн.). Вр. бол. и школы губ. зем. Воронежъ 
Рейнвальдь Карль Павл. 73 Л. 99. Ма. вр. 12 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 
Рейнгардть Готл. Готл. 68 Л. 97. Зем. вр. С. Перекопное, Новоуз., Самарск. 
Рейнгардъь (Рейнать) Густ. Ив. 68 Д. 95. (Глаз.). Вр. Марин. учил. Рига. 
Рейнгардть Конст. Оттон. 78 „1. 902. Мл. орд. воен. госп. Ташкентъ. 

Рейнгардть Левъ Викт. 65 „7. 91. (Псих.) н. с. Мл. вр. Аму-Дар. бр. погр. стр. ?. 
Рейнгардть Петръ Феликс. 61 Л. 86. (Акуп. и жен.). Завфд. част. леч. Харьковт. 
Рейнгольдъ-Гувенуеъ Бор. Ник. 78 41. 99 к. а. М. в. 56 п. н. Тирасполь, Хер. Д. В. 
Рейнгольдь Карль Ал-др. 73 4. 903. (Хир.) Ас. кл. ун. Юрьевъ, Лифл. Д. В. - 
Рейнитиь Георг. Ив. 57 Д. 84, впр. Рига. 

Рейновь Фаликь Гилел. (Пав. Ильич.) 69 У. 96. Зем. вр. Чухлома, Костр. 
Рейнсонъ Эрн.-Оттонъ-Готгильфъ Конст. 47 1. 16 к. с. Сел. вр. М. Креславль, Двин., Витеб. 
Рейнфельль Яковъ Адам. 76 ./. 902. Зем. вр. М. Дмитровка, Алекс., Херсон. 
Рейнъ Георг. Ермол. 54 Д. 14. (Акуш.) д. с. с. Проф. В.-Мед. Ак. СПБ. 

Рейнъ Фрид.-Кархь Ал-др. 66 Д. 90. (Хир.) к. с. Проз. унив. Москва. 
Рейнольекйй Ал-дръ Фед. 34 Д. 59 д. с. с. Врач. Инсп. Гродна. 

Рейпольск!й Вас. Фед. 39 СД. 64 д. с. с. Врач. Инсп. и вр.-конс. инет. Полтава. 
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Рейро Мечнсл. Вас. 72 Л. 97. (Гл.). Пом. дир. леч. Мед. Об. н ас. част. гл. леч. Двинскъ, Витеб. 
Рейро Собесл.-Тос. Вас. 66 Л. 91 н. с. Сел. вр. м.Ушоль, Лепельск., Витебск. 
Рейсеръ Самунлъ Семен. 64 Л. 90. Вр. евр. ботад. Елисаветградъ, Херсон. 

Рейслеръ Венам. Петр. 64 ДЛ. 88 к. с. Зем. вр. С. Тейково, Шуйск., Владимр. 
Рейенеръ Георг. Роберт. 66 Л. 91, впр. Лемзаль, Вольхар., Лифл. 

Рейснеръ (фонъ) Артуръ Карл. 62 Л. 90. Вр. гор. лепрозори. Рига. 

Рейсь Игнат. Фелик. 57 Л. 87, впр. Варшава. ° 

Рейтборге Мих. Осип. 18 4. 903. Мл. вр. 153 иЪх. и. Александрополь, Эриван. 
Рейтеръ Мак.-Авг.-Конс. Венц. 65 Д. 91 к. с. Ст. орд. воен. госп. Брестъ-Литовекъ, Гродн. 
Рейтлингеръ (фонъ) Людв. Рудол. 37 Л. 66 тайн. с., впр. Варшава. 

Рейтиъ Густ. Владим. 70 Л. 99. Св. орд. бол. Ник. Чуд. СПБ. 

Рейфъ Рутманъ Лаз. 68 Л. 89, впр. Могилевъ, Подол. 

Рейхардтъ Андр. Андр. 67.Л. 92. Зем. вр. С. Шубино, Брон., Москов. 

Рейхардтъ Ник. Людв. 52 Л. 81 н. с. Гор. вр. Верро, Лифл. | 

Рейхель Гос. Франц. 46 Л. 76 (Вн.) н. с., впр. Харьковъ. 

Рейхманъ Ник. Эдуард. 51 Л. 13. (Вн.) к. а., вар. Варшава. 

Рейхемутъ (фонъ) Владисл. Ал-др. 76 ‘. 908. Зем. вр. сл: Каменка, Купенск. Харьк. 
Рейхефельдь Гершъ Меер. 59 Л. 85. Фабр. вр. Ростовъ, Донск. 

Рейхштейнъ Илья Лейзер. 58 Л. 82. (Хир. и ортопед.), впр. Варшава. 

Рейхъ Мих. Ив. 45 Д. 68 тайн. с. Непрем. Чл. В.-Мед. Уч. Ком. СПБ. 

Рекаловъ Андр. Григ. 51 Л. 84 к. а. Зем. вр. С Елисаветградка, Александр., Херсон. 
Рекашевь Онис. Григ. 59 Л. 8+ к. с. Гор. вр. Люцинъ, Витеб: 

Рекшинемй Ник. Гавр. 65 Л. 93 н. с. Зем. вр. С. Боръ. Семеновск., Нижегор. 
Религ!они Ант.-Людв. Ант. 66 Д. 91 н. с. Мл. вр. 79 пбх. пол. Кутаисъ. 

Рельманъ Эдуардъ Петр. 48 Д. (Галльск. ун.) 71 д. с. с. Заграницей. 
Рембелинсвьйй Стан. Густ. 61 Л. 87. (Вн.), впр. Д. Наленчовь, Новоалександр., Любл. 
Ремезовь Алекс. Ив. 49 Д. 85 с. с. Див. вр. 8 Кав. див. Кишиневъ. | 
Ремезовъ Вас. Яков. 58 Л. 84 к. с. Ст. вр. 3 Турк. стр. бат. Ташкенть. 

Ремезовъ Евген. Ив. 62 Д. 88. (Кож. и вн.) к. с. Вр. градек. богад. СПЪ. 
Ремезовъ Фед. Ник. 67 Л.`91. Проз. Басм. бол. черн. и деж. вр. при Дир. Им. театр. Москва. 
Реми Ал-дръ Ал-др. 60 Л. 85 с. с. Вр. вдовьяго дома пи Упр. Ген.-Губер. Москва. 
Ремидовеклй Влад. Игнат. 54 ДЛ. 82 н. с.. вир. Витебекъ. 

Ремязовъь Мих. Ал-др. 55 Л. 18 с. с. Полиц. вр. Москва. 

Ренардъ Ольгердъь Август. 49 Л. 16. (Вн.) к. с. вир. Ташкентъ. ? 
Ренардъ Эдуардъ Госиф. 34 Л. 98 к. а. Мл. вр. 100 пфх. пол. Двинекъ, Витеб. Д. В. 
Реневъ Дмит. Ив. 58 Д. 84 к. с. Ст. вр. 192 пЪх. пол. Плоцкъ. 

Ренигеръ Авитъ-Сатурнинъ Мамерт. 58 Д. 717 к. с. Ст. вр. 3 сап. бат. Вильна. 
Ренигерь Людв. Людв. 60 Л. 87. (Акуш. и жен.), впр. Вильна. 

Ренненкамифъ (фонъ) Карлъ Густ. 70 Л. 97, впр. СПБ. 

Ренненкампифъ (фонъ) Эрнестъ-Карл. 63 Д. 91. (ДФт. и кож.), вир. Ревель. 
Реннертъ Эдмундъ-Людв. Фед. 62 Д. 871 к. с. Гор. вр. Лида, Вилен. 

Рено Владим. Карл. 74 Л. 97. Зем. вр. С. Козлово, Клин., Моск. 

Рено Пав. Павл. 77 4. 902. Зем. вр. м. Смфгы, Роменск., Полгазв. 

Рентельнъ (фонъ) Гарль-Отто Влад. 53`Д. 81. Сверхшт. вр. родовси. зав. СПЪ. 
*Ренчицый Степ. Ал-др. 17 Л. 41 к. с. Харьковъ. 

Реперъь Адольфъ Адольф. 72 Л. ? У. вр. Рфчицы, Минск. 

Реперъ Гоаннъ-Авг.-Отто Тоан. 69 Л. 97. (Хир.) к. а. Мл. вр. 8 гренад. пол. Москва. ' 
Репмань Альбер. Хриспан. 34 ДЛ. 58 с. с. Фадр. вр. и коне. леч. Долгорукова. Москва, 
Репревь Ал-дръ Вас. 53 Д. 76. (Акуш. и жен.) с. с. Проф. ун. Харьковъ. 

Репьевь Пав. Иван. 73 Л. 96 к. а. Зем. вр. С. Пустовалово, Бузулук., Самарск. 
Реренъ Ал-дръ Ив. 54 Л. 79 к. с. Зем. вр. п вр. техн. учил. Кунгуръ, Перм. 
Рерихъ Венед.-Георг.-Оск. Фридр. 68 Л. 95 к. а. Сел. вр. М. ?, Дисн., Вилен. 
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Рерле Фрид. Яков. 58 Л. 85. (Вн. и дфт.) к. с. Мл. вр. Восп. Д. Москва. 

Ресееръ Ал-дръ Самуил. 65 Л. 89, вир. Москва. 

Ресеерь Мих. Матв. 68 Л. 89 н. с. Ст. вр. бол. Бахрушиныхъ. Москва. | 

Ретивовъ Митроф. Ив. 68 (Л. 93 ин. с. Зем. сан. у. вр. Бахмуть Екатериносл. 

Ретивцевъ Ал-дръ Ник. 45 Д. 70 с. с. Ст. вр. кад. корп. Тифлисъ. ^ 

Ретинемй Серг. Григ. 72 Л. 98. Надзир. фельдш. шк. Орелъ. 

Реутовь Григ. Фед. 59 Л. 87. Жел-дор. вр. Ст. БЪлая Калитва, Дон. 

Реутевый Ив. Тосиф. 54 ДЛ. 81 к. а., вир. С. Среднй Ягорлыкъ, Медвфж., Ставрон. 

Реутть Феликсъь Нарцис. 38 (Л. 59 с. с., впр. Новгородъ. 

Реутгь дома @9ом. 60 Л. 87. (Акуш. и жен.) н. с. Сверхшт. орд. Праг. бол. Варшава. 

Реферовекй Артуръ-Гос. Михайл. 75 Л. 900. (Вн. и нервн.) к. а. Вр. для ком. Окр. В. 
Мед. Упр. Хабаровск, Примор.. 

Реформатекий Ник. Ник. 55 Д. 81 с. с. Ст. вр. бол. Никол. Чудотв. СПБ. 

Рехбергь Казим. 9ад. 75 Л. 900. (Вн.), впр. КАевъ. 

Рехесь Сруль Тегош. 62 Л. 89. Вр. частн. лечеб. М. Кривой Рогъ, Херсоя. 

Рехлевичъ Болесл. Ал-др. 74 Л. 99. Сел. вр. С. Прели, Двинсх., Витеб. 

Рехневеюй Стеф. Максимил. 16 Л. 900, впр. М. Домброва, Бенд., Петрок. 

Рехн1овск!й Тадеушь Викт. 75 Л. 903, Вр. бол. Св. Петра и Навла. Сувалки. „|. В. 

Рехтзамерь Сем. Ал-др. 67 Л. 91 н. с. Амб. вр. Обух. 0. и вр. Мин. 3. и Г. И. СПБ. 

Рехтланъ Шулимь Тосиф. 62 Л. 90, впр. М. Дережия, Летичев:, Подол. 

Рехъ Карль Влад. 64 ЛД. 92. Зем. вр. С. Дуровка, Сердобск., Сарах. 

Решель Есель Абр. 74 Л. 901, впр. Варшава. . 

Решифуь Авг.-Ив. Мих. 38 Л. 70 к. с. Вр. бол. Св. Геормя. Радинтъ, СЗдлец. 

Решт Генр. Юлев. 08 ДЛ. 94. Зем. вр. С. Изгарь, Чистоп., Казан. 

Ржавенй Мих. Павл. 34 Л. 56. вир. Д. Смыгаловка, Пронск., Рязан. 

Ржадковенй Мих. Валент. 36 .Т. 66. (Акуш.), впр. Пос. Прошовицы, М$хов., К$лец. 

Ржаксинеы!й Петръ Алекс. 62 Л. 89 к. с. Гор. вр. Пятигорскъ. Терск. 

Ржаницынъ Мих. Алекс. 58 .Т. 85. (Гомеоп.). вир. Тифлисъ. 

Ржевкинъ Ник. Фед. 54 Л. 83. Вр. гор. амб. Москва. 

Ржевек!й Конст. Понст. 67 Л. 98. (Хир.). Жел.-дор. вр. Ст. Дарьевка, Звенигор., гы 

Ржевскй Пегръ Ив. 25 (. 50 к. с., впр. Пос. Азовъ, Ростов., Донск. 

Ржевуцк!й Филинит, Андр. 64 Л. 95 к. а. Сел. вр. М. Смотричь, Каменец., Подол. 

Ржентконекй Каз. Стан. 70 Л. 95, вир. Варшава (за границей). 

Рженко Янъ Владисл. 78 Л. 901. (Хир.). впр. Варшава. Д. В. 

Ржечковек1й Генр.-Ксав. Ив. 50 Л. 13 к. с. Сел. вр. М. Кринки, Гродиен. 

Рэжечневекий Левъ-Госафатъ Львов. 50 Л. 1+. (Нерв.), впр. Варшава. 

Ржешотарсый Ант.-Терон. Ант. 62 ДЛ. 88 к. с. Вр. приюта старц. и ув$ч. Пос. Гора 
Кальвадля, Гроец., Вадик. 

Ржондъ Анг. Март. 65 Л. 93, впр. Лодзь, Петрок. 

Ривкинъ Абр. Зальман. 69 Л. 05 к. а Вр. духовн. уч. Орша, Могил. 

Ривкинъ Мих. Абр. 12 Л. 97, вир. М. Позно, Орш., Могил. 

Ривонгь Дав. Берков. 01 Д. 91, впр. Варшава. 

Ривошгь Еземиль Евалев. 72 Л. 98. (Акуш. и гин.), впр. Витобото. 

Рига Ханимъ-Лейба Берк. 59 4. 88. впр. Москва. 

Ригана Ант. Ник. 50 Л. 716 с. с. Ст. вр. карант. Одесса. 

Ридель Ник. Эдуард. 65 Л. 90 к. с. Ст. вр. 6 Куб. пласт. баг. Хунзаст, Дагест. Д. В. 

Ридеръь (фонъ) Влад. Бернгард. (Вольдем. Бурхардов.). 53 Д. 18 с. с., вир. Рига. 

Ридникъ Солом. Акив. 14 Л. 99. (Глаз.). впр. СПБ. Д. В. 

Ризень Леонидь Ричард. 77 4. 902. Мл. вр. 1 Хопер. пол. №уб. каз. войска. Кутансъ. 

Риккертсеенъ Вас. Емельян. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. Собств. Его Вклич. Конвоя. СПБ. 

“Риккъ Афан. Фед. 25 Л. 54 к. с. С. Борколобово, Быхов., Могилев. 

Рикь Илья-Зах. 51 Л. 17. (Вн.) ©. с. Див. вр. 5 ифх. див. Житомръ. 
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Римша (фонъ) Роберть Мих. 04 Д. 91, впр. Рига. Д. В. 

Римшнейдерь Густ. Авг. 19 Д. 14. (Уши.), впр. Рига. 

. Ричшнейдеръ Ив. Карл. 61 Л. 88, впр. Им. Рингенъ, Юрьев., Лнфл. 
Ринбергь Мих. Герш. 73 Л. 97. (Сиф. н накож.), впр. Николаевъ, Херсон. _ 
Ринекь Ал-дръ Христан. 87 Д. 64 д. с. с., впр. СПБ. 

Ринне Пав. Павл. 52 Л. 79. Жел.-дор. и зав. т Нарва, Ямбург., СПБ. 

Ринне Роб. Густав. 72 Л. 98, вир. СПБ. Д. В 

Ринне Яковъ `Эдуард. 16 Л. 99. Ма. орд. воен. госи. Двинскъ, Витеб. 

Риике Влад. Альберт. 62 Л. 89. (Гомеон.), впр. СПБ. 

Риике Христлибъ-Тимоф. Ник. 47 Л. 77. (Амстердамь). 

Риекинъ Яковъ Арон. 11 Л. 95. впр. Тула. 

Рисеъ Леонъ Госиф. +41 Д. 64 к. с., вир. Кишиневъ. 

Ристеръ Руд. Венделин. 77 Л. 901. Экст. гор. бол. Одесса. 

Ритеръ Генр. Янсов. 72 Л. 99, впр. М. Сиссегаль, Рижск., Лифхяндек. 
Риттербергь Вульфъ Азр!ел. 58 Л. 81. (Вн. и дфт.), впр. СПБ. 

Риттербергь Исаакъ Ал-др. 51 ДЛ. 70 н. с. Ст. вр. евр. бол. Ростов, Донск. 
“Риттерь Григ. Карл. 37 Л. 60 с. с. Харьковъ. 

Рилтерь Самунль-Вольд. Георг. 48 Т. 81. (Вн. и дфт.), впр. Хабаровекъ. 

Ритъ Влад. Ник. 63 Л. 88. Жел.-дор. вр. Вилейка; Вилен. 

Рихтерь Стан. Владис. 72 Д. 97. (Вн.), впр. Варшава. 

Рихтерь Фед.-Дагоберть Филин. 67 Л. 93 н. с. Вр. имВн. С. Городокъ, Ровен., Волын, 
’ Ричвяковъ Ал-дръ Ив. 80 Д. 67 д. с. с. Зем. вр. С. Масына, Кинешем., Костр. 
РклицЕей Леонтй Ив. 38 Д. 62 с. с. Вр. при Дворц. Упр. Варшава. 

Робакъ Ал-дръ Ант. 49 Л. 13 с. с. У. вр. Тимь, Курск. 

Робакь Сигизм. Ант. 57 ДЛ. 85 н. с. Орд. тор. дфт. бол. Харьковъ. 

Роберъ Ник. Ал-др. 59 Ф. 33. Св. вр. жен. уч. Чел. Общ. Москва. 

Робинсонъ Георг. Ал-др. 59 .Л. 85, впр. Екатеринодар. 

Робитовъ Конст. дом. 74 ./. 908. Завд. праемн. пок. С. Анага, Сигнахск., Тифя. 
Робушь Ал-дрь Петр. 82 Д. 54. (Вн.) д. с. с. Почет. Чл. Сов. 7 д. прют. СПБ. 
Ровинекй Игнат. Игнат. 33 Л. 55 к. с., впр. М. Хочень, Бобруйск., Минск. 
Ровинев1й Исаакъ Абрам. 72 Л. 97, впр. Ромны, Полтавск. 

Ровинсый Максим. Ив. 17 4. 903. Мл. вр. 192 пфх. рез. пол. Яблонна, Варшав. 
Ровицый Францъь Клемент. +47 д. г Гор. вр. Старый Крымъ, 9еодос., 'Гаврич. 
„Рогалевичъь Гос. Ант. 36 4. 68 ‚ впр. Варшава. 

Роталевъ Ник. Вас. 11 ДЛ. 98. В, Е ат П. М. С. С. Горн. Зерентуй, Забайк. 
Рогалло (фонъ) Алекс. Андр. +5 Л. 15 к. с., впр. ЦП. Артуръ. 

Рогальсклй Абр. Самуил. 68 /. 87 к. а. Зем. вр. С. Золотое, Камьининск., Сараг. 
Рогачевекй Ант. Нивит. 10 Л. 95 т. с., впр. Гайсинъ, Подол. 

« Рогелеръ Дав. Яковл. 68 Л. 901, впр. Смоленску. 

Рогинеюй Валер. маи 80 Л. 904, впр. 1. Раково, Кольн. о, 

Рогинсь!й Вешам. Ельев. 70 Л. 96. Зем. вр. С. Пестяки, Горохов., Влад. 
Рогинсый Гершу Лейвик. 68 Л. 96, вир. Москва. 

Рогинсвй Тосафать Юрьев. 39 Л. 69. (Хнр.) к. с., вир. Карабутакъ, Тург. 
Рогинскйй Симонъ Айзик. 67 Д. 93. Частн. сл. М. Тимковичи, Слуц., Минск. 
Роговинъ Госифъ Ильичъ 75 Д. 900. Завод. вр. Кутимейй зав., Черлын., Перм. 
Роговичь Ниь. Афат. 55 Д. 80. (Хир.) с. с. Проф. ун. Томекъ. 

Роговичь Ник. Ив. 59 (1. 85 н. с. Зем. вр. Стародубъ, Черниг. 

Роговеклй Ал-дръ Андр. 15 Л. 900. Вр.-инт. губ. зем. бол. Екатеринославуь. 
Роговекй Ив. Давид. 76 ./. 900. Мл. вр. 208 пфх. нол. Курскъ. 

Роговскй Казим. Андр. 63 С. 89. (Ак. и вн.). Сел. вр. М. Березино, Игумен., Минск. 
Роговь Исаакь Цонст. 42 Д. 69. (Акуш. и жен.) к. с., впр. Вильна. 
Рогозинскй Идла-Цинх. Каср. 12 Л. 98, вар. Варшава. ‚|. В. 
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Рогозннеый  10с. Стан. 52 Л. 77. (Жен.) н. с. Сверхшт. гор. акуш. Варшава. 

Рогозинекй Казим. Ив. 68 Л. 92, впр. Варшава. 

Роде Ив.-Сераф. Богумил. 49 Л. 70 н.с. Вр. бол. Св. Станисл. Томашовъ, Брез., Петрок. 

Родендорфъ Ал. Ал-др. 71 Д. 93 н. с. Мл. вр. 1 Фин. стр. нол. Гельсингфорсъ. Я. В. 

Ролзаевск!й Вас. Вас. 78 Л. 900, впр. Бфлостокъ, Гродн. 

Родзаевсый Дмитр. Анан. 78 Д. 904. впр. Сквира, Кев. 

Родзевичъ Адамъ Анан. 60 ДЛ. 871 к. с. Мл. вр. 224 пх. рез. пол. Царицынъ. 

Родзевичь Адамь Ант. 25 ДЛ. 54 к. с. У. вр.. Тирасполь, Херсон. 

Родзевичь Ант.-Мар!анъ 10сиф. 58 Д. 83. (Вн.) н. с. Пом. Вр. Инсп. Самара. 

Родзевичъ Болес.-Ричардъ Адам. 57 Д. 80 к. с. Мл. вр. мёстнаго арсенала. СПБ. 

Родзевичъ Влад. Мих. 61 ДЛ. 86, впр. Пос. Белхаловъ, Четроковск. 

Родлзевичь Владис. Викент. 53 1. 81. (Вн. и глазн.) н. с. Зем. вр. Самара. 

Родзевичъ Владис. Владисл. 75 Л. 904, впр. Юевъ. 

Родзевичь Генр.-Бодес. Гос. 49 Л. 74 к. с., впр. Нижн!Й-Новгоролъ. 

Родзевичь Мих. 90м. 27 Л. 51. Жел.-дор. вр. Вильна. 

Родзевичь Оттонъ Адам. 54 Л. 18 к. ©. Зем. вр. С. Сорочинскоё, Бузулук., Самарск. 

Родзевичь Пазв.-Эмм. Конст. 67 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Кутансъ. 

Родзинсый (Каганъ) Идель Абр. 70 Л. 95. (Ви. и дЬт.), впр. и оби. развинъ 

М. Валегоцулово, Анан., Херс. 

Ролзяновекй Влад. Ив. 71 ОД. 96.. (Вн. и жен.) к. а. Вр. рез. воен. Мед. Исп. д. В. 

Родинъ Влад. Петр. 78 7. 904, впр. См$ла, Юевск. 

Род1оновъ Алекс. Алекс. 62 Л. 88 к. с. Гл. вр. мор. вр.-набл. станщи. Бан. 

Род1оновь Викг. Ал-др. 62 Д. 89 к. с. Ст. вр. 13 В. С. стр. нол. Иманъ, Иримор. 

Род1оновъ Влад. Ал-др. 69 С. 97. Зем. вр. С. Мокрая Ольховка, Камыш., Сарал. 

Родоновъ Гавр. Петр. 52 Д. 76. (Вн. и дЬт.) с. с. Бр. вр. 6 сам. бриг. Москва, 

Род1оновъ Евг. Мих. 59 Д. 85 к. а., впр. Омскъ. 

Родоновь Ефремь Тимоф. 48 ДЛ. 16 к. с., вир. С. Ворсино, Подол., Моск. 

Род1оновъ Ник. Иннок. 711 ДЛ. 97 т. с. Жел. -дор. вр. Ст. Мысовая, Забайк. 

Роллоновь Пав. Фед. 56 ДЛ. 83 с. с. У. вр. Борзна, Чернигов. 

Род1оновъ Сергй Ив. 72 Д. 98. Мл. вр. 34 фл. эк. Севастополь. 

Родкевичъ Андр. Никит. 57 ДЛ. 88 к. с., впр. М. Хм%льникъ, Брацл., Подол. 

Ролкевичь Вас. Вас. 09 7. 98. впр. Винница, Подольск. 

Родысь Владис. Яков. 68 Л. 38. (Вн. и дЪтг.), впр. Варшава. 

Роецкйй Тос.-Ант. Петр. 51 Д. 76. (Вн.) к. с. Ст. вр. 144 пёх. пол. Брянскъ, Орлов. 

Рожалинъ Серг. Григ. 68 Л. 93 н. с. Мл. вр. Волынск. бриг. погр. стр. 3. 

Рожановскй Вас. Ал-др. 14 Л. 902. У. вр. Верхнеднфпровскъ, Екалерин. 

Рожансекй Вас. Мих. 58 Д. 83. (Вн.) с. с. впр. Самара. 

Рожанекй Снгиз. Франц. Мих. 61 ДЛ. 93. (Хир., кож. н вен.), (За границей). 

Рожанск!й Тимоф. Мих. 50 Л. 16 к. с. и орд. губ. зем. бол. НижнШ- Е 

Рождественекй Ал-дрь Ал-др. 59 Л. 82 к. с. У. вр. Орскъ, Оренбург. 

Рождественевйй Ал-дръ Алекс. 56 Л. 81, и С. Мылянка, Епифан., Тульск. 

Рождественсый Ал-дръ Григ. 68 Л. 98 к. а. Жел.-дор. вр. Хабаровск, Примор. 

Рождествевекай Алекс. Ив. ? Л. 904. Уч. сел. вр. Скидельскъ, Гродн. ° 

РождеетвенскАй Алекс. Итнат. 70 Л. 94 т. с. Зем. вр. С. Лаитево, Тул. Д. В. 

Рождественсьйй Вас. Мих. 80 4. 904. Мл. вр. 159 ифх. пол. Рогалевъ. Могилев. 1. В. 

Ро:кдественекй Вячесл. Ив. 73 Л. 901. Зем. вр. С. Башино, Кашир., Тульск. 

Рождественск!й Григ. Вас. 60 Л. 85 н. с., вир. Варшава. 

Рождественскйй Григ. Ив. 62 Д. 91. Орд. клин. ун. Юевъ. 

Рождественсктй Ив. Алекс. 44 Л. 86 к. а. Зем. вр. Сл. Новоглуховъ, Бупянск., Харьк. 

Рождественекй Ив. Ив. 58 Д. 82. (Псих. и нерв.), вир. Тюмень, Тобольск. 

Розждественевый Ив. Степ. 66 Л. 88. (Хир.) н. с. Пом. проз. унив. Казань. 

Рождественскй Мих. Азар. 68 Л. 94 н. с. Мл. вр. Тур. кон.-горн. бат. Омь, Фефрган. 
20 
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Рождественсвый Мих. Вас. 53 Л. 15, впр. Казань. 

Рождественеклй Мих. Сем. 55 Л. 82 с. с. Жел-пор. вр. С. СрЪтенскъ, Нерчин., Забайк. 
Рождеетвенск1й Пав. Тосиф. 56 Д. 84 с. с. Ст. вр. кад. кори. Симбирскъ. 
Рождеетвенскй Сем. Вас. 57 Л. 8+ к. с. Ст. вр. 212 пВх. рез. пол. Херсонъ. 
Рожицей Карль Юман. 33 (Л. 56. (Жен. и дфт.), впр. Житомръ. 

Рожицей Чеславъ Карл. 63 Л. 90. Зем. вр С. Коса, Чордын., Перм. 

Рожновсый Стан. Госиф. 62 Л. 90 в. а., впр. СПБ. 

Рожновеклй Стеф. Людомир. 74 Л. 901, впр. Пыздры, Калишск. 

Роза Юмй Франи. 48 Л. 83, впр. М. Крейпбурсъ, Лвинск., Витебск. 

Розакутти Ник. Поми. 71 ХЛ. 96. Фабр. вр. Шуя, Владим. 

Розановъ Алекс. Павл. 59 Л. 86, впр. Д. Александровка, Уфим. 

Розановъ Викт. Викт. 62 Д. 87. (ДЪт.). Зем. вр. Дмитровъ, Моск. . 

Розановъ Влад: Никол. 72 Л. 96. (Хир.). Сверхшт. орд. и препод. фельди. школы при 

Ст.-Екалерин. больн. Москва. 

Розановъ Евг. Евг. 15 Л. 900. Вр. леч. Руковиши. и бол. гр. Толя: С. Рождествено, Царс., СПВ. 
Розановъ Ив. Алекс. 53 Д. 11 с. с. Бриг. вр. Финл. стр. бриг. Гельсингфорсъ. 
Розановъ Ив. Ив. 61 ДЛ. 86 н. с. впр. Москва. 

Розановъ Конст. Павл. 45 Л. 12 к. с., вир. Джаркентъ, Семир$чен. 

‚ Розановъ Ник. Ив. 65 Д. 93. Фабр. вр. Д. Дороденки, Серпух., Москов. 

Розановъ Ник. Ник. 85 Л.59 с.с. Мл. ор. Ст. Екаг. 6. чернор. и вр. для бд. Москва. 
Розановъ Ник. Петр. 36 Д. 57 д. с. с. Мед. Инсп. бол. и ст. вр. Ал-др. бол. Куп. Общ. Москва. 
Розановъ Ник. Петр. 38 Л. 61 к. с., впр. Кузнецкъ, Томск. 

_ Розановъ Ник. Серг. 710 ДЛ. 99. (Вн., вир. Царицынъ, Саралт. 

Розановъ Ник. Яков. 60 Д. 86 к. с. Мл. вр. кад. корп. Одесса. 

Розановъ Пав. Григ. 58 Д. 79 к. с. Сверхшт. вр. бол. Павла Г. Москва. 

Розановъ Пав. Петр. 58 Л. 83 к. с. Гор. сан. вр. Ялта, Таврич. 

Розановъ Петръ Андр. 72 ДЛ. 98. (Акуш.), впр. Житомръ. Д. В. 

Розановъ Петръ Петров. 77 Л. 903. Мл. вр. 6 пфх. пол. Бфла, СФдлец. 

Розановъ Святосл. Ал-др. 58 Д. 83. (Гиг.) с. с. Жел.-дор. вр. СПБ. 

Розановь Серг. Никанор. 53 Д. 78 с. с. Вр. Инси. Новоросойскь, Черноморск. 

Розановъ Серг. Ник. 77 1. 994. Мл. вр. 163 пьх. пол. Витебскь. Д. В 

Розановъ Серг. Петр. 69 .1. 901. Зем. вр. С. Середа, Волокол., Моск. 

Розе Франць-ЮлЙ-Конст. Фридр. 73 Л. 96. Вр.-препод. Общ сест. Вр. Кр. Харьковъ. 

Розенбаумъ Аронъ Борух. 50 Л. 76. Вр. евр. бол. Могилевъ, Подол. 

Розенбаумъ Левъ Аарон. 77 Л. 904. Вр. евр. бол. Полтава. 

Розенбаумь Леонъ Пейсах. 65 Л. 902, впр. Брестъ, тре 

Розенбаумъь Морицъ Исидор. 74 Л. 99, (Вн.), Мл. вр. 5 Закасп. стр. бат. Серахсъ. 

Розенбаумъ Фрид.-Ферд. Густ. 51 Д. 80. (Хир.) с. с. Ст. ор. 1 Мира бол. и ж.-д. вр. Тифлисъ. 

Розенбахъ Пав. Яков. 58 Д. 81. (Псих. и нерв.) с. с. Прив.-доп. Военн.-Мед. Акад. и 

завфд. отд. душ.-бол. Никол. военн. госи. СПБ. 

Розенбергь Ал-дръ-Авг. Мартын. 57 Д. 83 к. с., впр. Одесса. 

Розенбергь Вульфъ Монс. 75 Л. ?, впр. СПБ. 

Розенбергь Германъ Людв. 59 ДЛ. 87. (Жен. и нерв.). Деж. вр. Имп. За СПБ. 

Розенбергъ Дав. Владим. 72 Л. 97, вир. Одесса. Д. В 

Розенбергь Дав. Гесел. 68 Л. 89. (Вн. и дЬт.) Зав. вр. С. Мезеновка, Ахт. Харьк. Д. В. 

Розенбергь Изр. Моис. 72 Л. 97. (Акуш. и дфт.), впр. Пенза. 

Розенбергь Тоакимъ-Ив. Тосиф. 62 Л. 87, вир. М. Жирардовъ, Блон., Варш. 

Розенбергъь Левъ Ал-др. 57 Л. 85 к. с. Зем. вр. Холмъ, Псков. 

Розенбергь Ник. Конст. 76 Д. 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Тирасполь, Херс. 

Розенбергь Ром. Викт. 72 Л. 900, впр. Смоленскъ. 

Розенбергь Сигизм. Гиршов. 71 Л. 98, впр. Рига, 

Розенбергь Хаимъ Айзик. 49 Л. 81, впр. М. Томалшюль, ах, ‚ Подол. 
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Розенбергъь Яковъ-Гавр. Беров. 67 Л. 94. Зем. вр. Д. Кузлекими, Царевококи., Казан. 
Розенбергь Янк.-Габрель Шаев. 69 Л. 94. (Вен. и кож.), впр. Варшава. 

Розенблать Влад. Влад. 64 Д. 89 к. с. Мл. вр. кад. корп. Воронежь. Д. В.. 
Розенблать Густ.-Влал. Карл. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. кри. арт. бр. Владивостокъ. 
Розенблать Левъ Насон. 48 Л. 66 н. с., впр. Юевъ. 

Розенблать Максь (Мозесъ) Тосичф. ? Л. 904, впр. Кевъ; 

Розенблать Солом. Осип. 69 Л. 95. (Акуш. и жен.), впр. Чалуга. Д. В. 

Роз‘нблать Яковъ Моис. 69 Л. 95, впр. Одесса. 2 

Розенблить Як. Гудов. 67 ДЛ. 97. Вр. евр. уч. Слонимъ, Гродн. 

Розенблюжъ Ал-дръ Серг. 68 Л. 88 т. с. Жел.-дор. вр. Луга, СПБ. 

Розенблюжь Григор. Ив. 54 Л. 79 к. с. У. вр. Новосиль, Тульск. 

Розенблюмь Ефраимь Хаим. 70 Л. 95. (Акуш. и жен.), впр. Москва. 

Розенблюмь Мих. Абр. 53 Л. 19 н. с. Мл. вр. 60 пфх. пол. Одесса. Д. В. 
Розенблюмь Мих. Алекс. 66 Л. 93. Зем. вр. Чистополь, Казанек. 

Розенблюмь Моис. Самуил. 65 Л. 92, впр. Варшава. 

Розенблюжъ Ник. Серг. 59 Л. 89, вир. 9еодося, Таврич. 

Розенблюмь Раф. Юдел. 50 Л. 17 к. с. Ст. вр. 2 Сибир. каз. пол. Джаркентъ, Семирфчен. 
Розенблюмъ Самуил. Моис. 52 Л. 80. (Акуш.). Окр. надз. Воси. Д. Бфлый, Смолен. 
Розенблюмъ Товй-Симха Мошк. 57 Л. 85 к. с. Гор. иевр. бол. вр. Межирфчье, Рад., Сдл. 
Розенблюмъ Эфроимъ Хаим. 70 Л. 95. (Акуш. и жен.), впр. СПБ. 

Розеиблюмъ Яяк.-Эмаиъ Рувел. 66 Л. 90 и. с. Гор. вр. Островъ, Пеков. 

Розенблять Гера Беров. 71 (Л. 97, впр. Лодзь, Петрок. 

Розенблять Яковъ-Лейба Тос. 67 Д. 91. (Жен. и акуш.). Вр. евр. учил. Житомь. 
Розенбоймъ Пинхусъ Ихил. 68 ДЛ. 95. Уч. вр. М. Вичиневецъ, Кремен., Волын. 
Розенгарть Вешам. Меер. 64 Л. 91, впр. Оханскъ, Пермск. 

Розенгарть 10с. Меер. 74 Л. 900. (Вн. и дЬт.). Вр. благ. общ. Екатеринославъ. 
Розенгаузь Цодокъ Танхум. 68 Л. 5 к. а. Гор. вр. Мензелинскъ, Уфим. 

Розендорфь Ал-дръ-Зитфр. Оттон. 9 Л. 97 к. а. впр.. Орро, Везенб., Эстл. 

Розенель Альфр. Герман. 52 Л. 86 (Дфт.) к. с. Орд. губ. зем. бол. Черниговъ. 
Розенквисть Андр. Ив. 61 Д. 88 н. .с. Сверх. орд. Мясниц. отд. бол. чернор. Москва... 
Розенкранць Дав. Абр. 54 Л. 82, впр. Вильна. 

Розенсанъ Лейбь Мордух. 63 Л. 87. Америка. 


Розенталь Альберть Шмуил. 57 Л. 79. (Псих.) к. с. Орд. бол. Св. Тоанна Божия. Варшава. 
Розенталь Абр. Зельман. 75 Л. 98, впр. Смоленскъ. 

Розенталь Владим. Ал-др. 75 ДЛ. 901. (Глазн.), впр. СПБ. 

Розенталь Генр. Готгард. 46 Л. 71 с. с. Зав$д. м. час. порта и сг. вр. фл. полуэк. Ревель. 


Розенталь 
Розенталь 
Розенталь 
Розенталь 
Розенталь 
Розенталь 
Розенталь 
Розеихаль 
Розенталь 
Розенталь 
Розенталь 
Розенталь 


Розенфельдль 


Дидр. Максимил. 73 Л. 900. Мл. вр. 2 Турк. рез. бат. Мервъ, Зажаси. 
Казим. Дав. 46 Л. 70. (Вн.) с. с. Бриг. вр. 47 пфх. рез. бриг. СЗдлецъ. 
Леонгардъ Герм. (Лазар.) 75 Л. 900. (Жен. и дЪт.), впр. Митава. 
Лейзеръ-Мейл. Зельман. 79 Л. 98 впр. Москва. 

Максим. Иван. 73 ./. 910. Общ. вр. Им. Кабиленъ, Тальсен., Курл. 
Марк. Солом. 50 Л. 74 к. а., впр. Москва. 

Пинх. Исаак. 72 Л. 98. (Гл., горл., нос. и уш.), вир. Бфлостокъ, Гродн. 
Содом. Исаак. 70 Л. 95. (Хир.), вир. Варшава. 

Фрид. Петр. 70 Л. 9+. Св. орд. Петропавл. бол. СПБ. 

Хаимъ Григ. 70 Л. 96, впр. Лодзь, Петрок. 

Эмимй Ив. 55 Л. 83 к. с. Ст. вр. 8 арт. бриг. Пултускъ, Варшаз. 
Яков. Дав. 44 Л. 69 с. с. Стар. орд. и пом. старш. докт. евр. бол. 


Варшава. 
10е. Овсфев. 63 Л. 90, впр. М. Тульчинъ, Брацл., Подол. 


Розенфельдъ Карл. Генр. 72 Л. 95, вир. Ченстоховъ, Петрок. 


Розенфельдь 
Розенфельдуь 


Лаз. Моис. 
Левъ Вульф. 


12 Л. 95. (Вн., гор., и уш.). Амб. вр. евр. бол. А 
33. 51. (Хир.) к. с., впр. Житомъ. 
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Розенфельдъ Левъ Монс. 66 Л. 95. (Глаз.), впр. Одесса. 

Розенфельдъ Хацк. Ицков. 78 Л. 902, вир. Смоленскъ. 
Розенфельдь Яков. Авраам. 70 Л. 95. (Вн. и дфт.), впр. ЖитомИу. = 
Розенцвейгь Владим. Алекс. 58 Л. 85. Гор. амб. вр. Москва. 

Розенцвейгь Солом. Роман. 76 Л. 900, впр. СПБ. 

Розенштадть Юзефъ Мавр. 70 Л. 97. (Вн.). Орд. клин. ун. Варшава. 
Розенштейнъ Абр. Дав. 66 Л. 91. (Вн. и дфт.), впр. Одесса. 

Розенштейнъ Владим. Якозд. 66 Л. 901. Зем. вр. Симферополь. 

Розенштейнъ Вольдем. Густ. 65 1. 97. Въ. сел. общ. С. Кронау, Херс. 
Розенштейнъ Евген. Львов. 50 Л. 77. (Вн. и дЪт.), впр. СПБ. 

Розенштейнъ Изр. Абр. 50 Л. 14 т. с. Вр. евр. бол.. Мелитополь, Таврнч. 
Розенштейнъ Исаакъ Дав. 50 Л. 18. (Вн. и нерв.) т. с. Св. орд. гор. дфг. бол. Одесса. 
Розенштейнъ Маркъ Давид. 73 Л. 901, вир. Одесса. 

Розенштейнъ Пав. Людв. 12 .Т. 69 д. с. с. впр. М. Барановичи, Новогр., Минск. 
Розенъ Анат. Павл. 13 Д. 98, вир. СПБ. 

Розенъ (онъ же Ройзенъ) Ар Тонл. 60 Л. 39, вир. Симферополь. 

Розенъ Вас. Григ. 64 Л. 89 к. с. Сверхшт. орд. евр. бол. Одесса. 

Розенъ (баронъ) фонъ Герм. р 58 Д. 36. Рудн. вр. М. Кедабекь, Елисаветнол. 
Розенъ, Григ. Евген. 39 Л. 62 д. с. с., вир. Одесса. 

Розенъ Сигизм. Мейлех. 71 Л. 96. (Жен.), впр. Варшава. Л. В. 

Розенъ Солом. Исаак. 47 Л. 13 к. а., впр. Кременчугь, Полгав. 

Розинъ Ал-дръ Ник. 54 Ф. 81. (Вн.) к. с. Ст. вр. кри. пзх. бат. и вр. р. уч. Либава, Кура. 
Розинъ Ив. Алекс. 80 Д. 904. а вр. 159 ифх. пол. Рогачевъ, Мюгилев. 1. В. 
Розинъ Пав.. Ник. 65 Д. 90 к. с. Ст. вр. 110 пфх. пол. Ковна. 

Розинъ Серг. Валентин. 71 ДЛ. 96 у. а., впр. Ярославль. 

Розить Эрн. Фридр. 54 Л. 85, впр. Д. Залисбургь, Вольмар., Дифл. 
Розманнекй Афан. Георг. 55 Т. 12 к. с. Ст. вр. 261 их, рез. пол. Елисаветполь. 
Рознатовекай Дм. Ник. 70 ДЛ. 93, впр. Москва. 

Розовекй. Ура Шаев. 71 Л. 99. Общ. вр. М. Лукникн, Шевел.. Ковен. 

Розовъ Ал-дръ Евг. 73 .Т. 901. Сел. вр. М. Плунгяны. Телыш., Ковен. 

Розовъ Вас. Ал-др. 59 Д. 85. (Хир. и акуш.) к. с. Ст. орд. Уязд. госи. Варшава. 
Розовъ Вас. Андр. 55 (Л. 82 К. с. Ст. вр. Борис. рез. баг. Самара. 

Розовь Влад. Ершев. 45 Л. 12 к. с. Вр. реал. и дух. учил. Елабуга, Вятск. 
Розовъ Влад. Петр. 42 Л. 6 к. с., впр. Муромъ, Влад. 

Розовъ „Геон. Ник. 78 [. 908. Зем. вр. С. Чаилынка, Днфир., Гавр. [. В. 
Розовъ Никол. Иван. но ХЛ. 903, впр. Еевъ. 

Розовъ Петръь Алекс. 59 Л. 84 с. с. Вр. спец. Общ. Св. Геормя. СИ. Я. В. 
Розовъ Серг. Вас. 63 Д. 88. (Ак. и жен.) к. а. Конс. окр. леч. и жел.-дор. вр. Винница, Подол. 
Ройзманъ Хаимъ-Зелигь Гери. 57 1. 88, впр. Винница, Подол. 

Ройтманъ Самуиль Адр. 52 ДЛ. 80 н. с. Мл. вр. 54 пфх. пол. Кишинев. 
Рокитянск!й Фед. Ал-др. 61 Д. 85 к. с. Ст. вр. юнк. уч. Елисаветграль, Херсон. 
Рокицк Ал-дръь Мих. 66 Д. 91 к. с. Ст. вр. 8 фл. эк. СИБ. д. В. 

Рокицейй Владисл. Мих. 70 Л. 94. Св. орд. Петропавл. бол. СПБ. Я. В. 
Рокицый Фадл. Маран. 60 Л. 87, вир. С. Балуты, Лодзин., Петрок. 
Рокоесовеклй Ант. Войцфх. 32 ДЛ. 59 к. а., вир. Велюнь, алии. 

Роллерь Ив. Фед. 69 7. 97, впр. Новочеркасскт. 

Ролоффеь Альберть Ив. 28 "Л. 50, впр. Д. Грамздень, Газенпот., Курл. 
Рольникь [0с. Зелих. 39 Л. 67 к. с., впр. Минскъ. 

Рольеенъь Фед. Ив. 62 Д. 90. (Гомеоп.). вир. Рига. 

Ромадинъ Ив. Мих. 15 Д. 903. Мл. вр. 9 ифх. сиб. нол. 'Тобольскъ. я. В. 
Романенко Алекс. Ив. 55 Л. 85 н. с. Гор. вр. Короча, Курск. 

Романенко Ив. Григ, 78 1. 900, вир. М. Чернухи, Гохвик., Подгав. 
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Романенко Петрь Ив. 55 Л. 84 к. с. Ст. вр. 4 кри. их. пол. Варшава. 
Романинъ 10с. Ант. 69 ДЛ. 94 и. с. Зем. вр. Орловъ, Вятек. 
Романкевичъ Яковъ Ив. 59 ДЛ. 87 к. с., вир. Красный, Смолен. 
Романовичь Фед. Тихон. 01 Л. 88 т. с. Жел.-дор. вр. Харьковъ. . 


Романовекй 


Альфонсъ Стан. 15 Л. +46 к. с., вир. Пос. Ходечъ, Влоцлав., Варшав. 


Романовекй Дмитр. Леонид. 61 Д. 80. (Вн.) ©. с. Асс. кл. инст. Ел. Павл. СПБ. 
Романовекй Мефод. Викт. 68 Д. 94 к. а. Сел. вр. М. Бершадь, Ольгоп., Подол. 


Романовсвй 
Рохановсюй 


Никол. Митроф. 74 Л. 901, впр. С. Семеновка, Павл., Воронеж. 
Ник. Наум. 65 Л. 98 и. с., вир. КАевъ. 


Романовекй Фед. Яков. 68 Л. 89 к. а. Зем: вр. Д. Медвфдки, Зубцов., Твер. Д. В. 
Романовскй-Романько Евг. Ал-др. 72 Л. 900. Мл. орд. пол. госп. Портъ-Артуръ, 


Романовь 
Романов 
Романовь 
Романовь 
Романовы 
Романовь 
Романовъ 
Романовъ 
Романоз»ь 


Роханойь 
Романовъ 
Романоль 
Романовь 
Романовь 


Ал-дръ Ал-др. 59 Л. 87 т. с. Зем. вр. Саратов. 

Ал-дръ Ант. 61 Л. 86 к. а. Завфд. зем. дфт. пр. Воронежъ. 

Алеко. Вас. 71 Л. 98. (Вн. л дЬт.). Вр. обш. Кр. Кр. и участк. вр. Томскъ. 

Алекс. Егор. 55 Л. 19. (1$т.) к. с, вир. Саратовъ. 

Конст. Никол. 78 Л. 98 т. с. (Хир.). Вр. Иверск. Общ. Кр. Кр. Москва. 

Консг. Феофил. 77 Д. 901. Мл. вр. 71 пфх. п. Ахалцихъ, Тифя. 

Мих. Ал-ар. 19 4. 901. Мл. вр. кри. арт. Ивангородъ, Любл. 

Мих. Вас. 54 .Т. 81 н. с. Зем. н учил. вр. Суджа, Курск. 

Мих. Мирон. 65 Л. 93 н. с. Вр. бол. чернор. и поч. чл. попеч. дЪт. прот. 
Иван.-Вознесенскъ, Шуйск., Владим. 

Мих. Ник. 77 ЛД. 904. Мл. вр. 131 ифх. пол. Вевь. 

Мих. Петр. 71 Л. 93. (Нервн.). Сверхшг. орд. клин. унив. Казань. 

Ник. Ал-др. 57 Л. 81 к. а. Жел.-дор. вр. СПБ. 

Петръ Стен. 62 „Л. 88 в. а. Зем. вр. Шуя, Владим. 

Фед. Ив. 5+4 Д. 80 с. с. Проф. ун. Томскъ. 


Романский Владим. Нетр. 74 Л. 900. Мл. вр. 5 фл. экиш. Кронштадтъ. 


Ромазневь Иипол. Вас. 68 .Т. 90 к. с. Ст. вр. 2 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 
Ролашинск!й Вильг. Франц. 28 Д. 59 к. а., вар. С. Юрковщина, Новоградвол., Волын. 
Ромашкевичь Ал-лрь Митроф. 73 .Т. 96. Орд. дол. Вр. Кр. и вр. дух. уч. Одесса. 
Ромбро Маркусь Ноах. 44 Л. 12 н. с. Орд. богоугод. зав. Татанрогъ, Донск. 
Ромейковъ Ал-дръ Васил. 72 Л. 98. (Дфт. и жен.). Завфд. гор. амб. и вр. для бЪдн. Ялта., Тавр. 
Ромеръ Понсг.-Оттонь Конст. 61 1. 87 к. а. Зав. вр. Ртутный зав., Бахмут., Екатериносл. 
Ромншевсвыйй Евген. Владисл. 68 .Т. 93 н. с. Мл. вр. 29 фл. эк. Севастополь. 

Роммь Ал-дрь Монес. 70 „7. 97. (Бакт.), впр. Вильна. 

Роммь Гершонь (Георг.) Дав. 55 Д. 81. (Хир.) к. с. Сверх. орд. евр. госп. Вильна. 
Роммь Григ. Яков. 61 Л. 89. (Глазн.), вир. Вильна. 

Роммь Илья Манес. 69 Д. 97. Орд Ив.-Махрен. дЗтек. бол. Иркутекъ. 

Роммь Мих. осел. 79 1. 908, впр. Кевъ. | 
Ромодановекй Ал-дръь Серг. 65 Л. 91 н. с. Сверх. вр. Покр. Общ. сест. мил. и деж. вр. 
. при Дир. Ими. Теагр. Москва. | 
Ромодановск!й Ардал. Васил. 75 .1.. 901. Уч. вр. М. Чудново, Житом., Волынск. 

Ромъ Азрель-Зелигь Данил. 69 Л. 95. (Вия. и нерв.), вир. Варшава. ` 


`Ронбинсвй Ал-дръ Ник. 31 Л. 57 с. с. (непракт.). Иркугскъ. 


Ронталеръ Стан.-Авг. Клом. 67 Д. 93. (Горл., носов. ин ушн.), вир. Варшава. 
Ронцевич Март. Феликс. 72 Л. 901. впр. М. Свислочь, Волков., Гродн. 
Рончевен!й Алекс. Лан. 55 Д. 82 с. с. Гл. докт. мор. госп. Владивостокъ. 
Роренъ Солом. Исаак. 47. 13 к. а., впр. Харьковъ. 

Росельеь Иде-Моше Львов. 78 Л. 900 вир. С. Тарушино, Аккерм., Бесс. 
Роеланевск!й Лкрвъ Павл. 16 Д. 37 с. с., впр. Вевъ. 

Роелань Стан. Ал-др. 69 Д. 93. Тюр. вр. Петроковъ. . 
Роеляковь Мих. Петр. 6т 7. 96. Зем. вр. С. Липецкое, Анан., Херсон. 
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Роеси Эмил. Карл. 39 Л. 62. (Вн.) тайн. с. СПБ. 

Росен-де Евг. Никол. 13 Л. 900, впр. Скерневицы, Варш. 

Росенневичъ Сем. Петр. 60 1. 81 н.с. Ст. ‘вр. бол. Прик. Общ. Пр., т. вр. Е 

общ. сест. мил. и вр. гимн. Ревель. 

Роесини Ал-дръ-Морицъ Ив. 66 ДЛ. 93. (Жен.), впр. Москва. 

Роеенни Март.-Феликсъ Ив. 64 Л. 90. впр. СПБ. 

Росеолимо Григ. Иван. 60 Д. 84. (Нерв. и душ.), вир. Москва. 

Россоловсый Ант. Фед. 27 Д. 54 к. с., впр. СПБ 

Росеъ Ал-дръ Мих. 41 Д. 67 н. с. Предс. уЁзл. зем. упр. Угличъ, Яросл. 

Ростиеславовъ Дмит. Ад-др. 53 Л. 719. (Хир.) н. с., впр. СПБ 

Роетковевый Ант. Викент. 47 Л. 70, впр. Пос. Клечево, Слупец., Калиш. 

Ростковевй Ант. Флоран. 70 Л. 98. (Кож. и вен.), впр. Варшава. 

Роетковевый Игнат.-Ал-пръ Карл. 59 Л. 87 к. с. Сел. вр. С. Любавичи, Орш., Могил. 

Ъоетковекй Конст. Павл. 72 Ф. 96 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Владивостокъ. 

Роетковев!й Чесл. Андр. 76 Л. 902. Мл. вр. 158 пфх. п. Александрополь, Эрив. 

Ростовцевь Григ. Ал-др. 58 ДЛ. 85, вир. СПБ. 

Ростовцевъ Григ. Ив. 67 ДЛ. 93. Зем. санит. вр. Дмитровъ, Московск. 

Ростовцевъ Мих. Ив. 65 Д. 93. ой ун. Юрьевъ. 

Роетошинекй Мих. Ростисл. 16 .4. 902. Зем. вр. С. Дегтянка, Козл., Тамб. 

Роетошинекй Рос. Пет. 52 Л. . (Хир.) Е. с. Ж.д. вр. Манчжурмя. (Упр. Гл. Вр. И 

Ротбергь Ал-дръ Ив. 59 Л. 86. Жел.-дор. вр. Курганъ, Тобол. 

Ротбергь Эдуар.-Оск. Густ. 69 Л. 94 к. а. Частн. сл. Юрьевъ, Лифл. 

Ротвандь Стеф. Домин. Юльев. 77 Л. 902. (Вн.) впр. Варшава. Д. В. 

Ротенбергь Емазаръ Алшир. 79 Л. 904. вир. Ташкентъ. 

Ротенбергь Гершь Фроим. 72 Л. 900. Вр. евр. богад. Хмфльникъ, Литин., Подол. 

Ротенбергь Самуилъ Симен. 76 Л. 901. Зем. вр. Д. Мартыново, Касим.. Рязан. 

Ротенбергъь Цви-Гершъ Ефрем. 70 Л. 95. Зем. вр. М. Ивановка, Славяносерб., Екатериносл. 

Ротенбергь Шмуль-Лейба-Сам. Леон. 72 Л. 97. (Вн.). Вр. Ольг. пр. для бд. СПБ. 

Ротенко Ив. Ефим. 55 Д. 80 к: с. Фабр. вр. СПБ. 

Ротерозень Мошка Янкел. 57 Л. 82 к. с. Зем. вр. Новая Ладога, СПБ. 

Ротертъ Карль Адольф. 76 Л. 99. (Глаз.). Ас. офт. инст. кн. Любомир. Варшава. 

Роткель Карлъ Карл. 58 ДЛ. 83, впр. Красникъ, Янов., Люблин. 

Ротлеви Гершъ Исаак. 62 Л. 91, впр: Д. Млоцины, Варна. 

Ротманъ Евсей Арон. 69 Л. 98, впр. Харьковъ. 

*Ротрофи Ал-дръ Эдуард. 20 Л. 41 н. с. Д. Жураничи, Брянск., Орлов. 

Роттермундь Стеф. Юльян. 78 4. 904 (Вн. и жен. впр. Эривань. 

Роттлибъ Мееръ Копелев. 65 Л. 93, впр. Варшава. Д. В. 

Ротть Владисл. Леопольд. 33 я 57. (Жен.), впр. Сташевъ, Сандом!р., Радом. 

Ротшиаиъ Готлибъ [осиф. 68 Л. 90. (Вя.), впр. Лодзь, ПЦетроковек. 

Ротштейнъ (Чанинсый) Мих. Ник. 65 Л. 89. (Хир. и зуб.), впр. СПБ. 

Ротитейнъ Хаимъ-Лейбъ Тос. 59 Л. 86. (Глаз.), вир. Одесса. у 

Роть Влад. Карл. 48 Д. 71. (Нерв. и псих.) д. с. с. Проф. унив. и вр.-конс. завед. вЪд- 
° учр. Ими. Мари и Александр. бол. Москва. 

Роутенитейнъ Исаакъ Изр. 58 Л. 82 н. с. Вр. евр. учил. Гродна. 

Рохель Ант. Ант. 35 Л. 62 д. с. с., впр. СПБ. 

Рохлииъ Ал-дръ Яков. 58 Л. 83 н. с. Вр. гор. учил. Екатеринодаръ. 

Рохлинъ Лаз. Лейвик. 73 Л. 96. впр. Харьковъ. 

Рохлинь Моис. Кальм. 72 Л. 98. (Дфт.), вир. Симферополь. 

Рохлинъ Ханмъ ? 71. 96, впр. Екатеринодаръ. 

Рошковевый Маранъ-Ант. Павл. 70 Л. 96, впр. Варшава. 

Роштейнъ Владис.-Леон. Ник. 68 ДЛ. 90. Жел. -дор. вр. Сл. Повонавая, Новоуз., Самар. 

Рошъ-Балаховекй 67 Л. 900. (Вн. и жен.), впр. Екатеринославъ. 
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Рощевекй Станисл. Петр. 69 Л. 96, (тлаз.) Жел.-дор. вр. Саратовъ. 
*Рощицкй ') Влад. Евстаф. 65 Л. 95. Еевъ. 

Ртищевъ Мих. Павл. 59 Л. 87 н. с. Зем. вр. Пос. Пучежъ, Юрьевец., Костром. 
Ртищевъ Ник. Павл. 69 Л. 98 к. а. Зем. вр. Лухь, Юрьевецк., Костромск. 
Рубажевичъ Евген. Алекс. 65 Л. 92, впр. Имфн. Рубажайцы, Тельш., Ковен. 
Рубановичъ Ааронъ Лазар. 75 Л. 901. Сел. вр. М. Чудиново, Челяб., Оренб. 
Рубановичъ-Рабиновичъ Лейба Изр. 69 Л. 95. (Вн. и дёт.), вир.. СПБ. д. В. 
Рубашевъь Макс. Львов. 74 Л. 2, впр. Царев. Астрах. 

Рубаликинъ Влад. Яков. 76 Л. 900. Вр. кл. воен. госп. СПБ. 

Рубель Аркад. Ник. 67 Л. 91. (Вн. и дёт.) к. а. Саннт. вр. СПБ. 

Рубель Мих. Ник. 66 ДЛ. 91. (Вн. и дфт.) н. с. Санит. вр. иридвот. взд. Галчина, СПБ. 
Рубель Никол. Никол. 71 Л. 89. Сан. вр. губ. земства. СПБ 

Руберть Иванъ Юльев. г Д. 99. (Глаз.). впр. Митава. 

Рубецый Петръ Петр. 73 Л. 901. Участ. вр. С. Усть-Удинское, Балаг., И 
Рубець Ал-дръь Савв. ат у 59 тайн. с., впр. Новочеркасскъ. 

Рубиновичъ Сав. Матв. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Александровка, Изюм., Харьк. 
Рубиновъ Шавель Мордхел. 72 Л. 97. Зем. вр. БорисоглЪбскъ, Тамбовск. 
Рубинокъ Исаакъ Григ. 61 Д. 85. (Акуш., жен. и ушн.), впр. СПБ. : 
Рубинроть Солом. Герм. 75 Л. 901. Посад. вр. П. Юзефовъ, Ново-Алек., Любл. 
Рубинсвй Вас. Андр. 43 Л. 73 к. с. Вр. дух. учил. Харьковъ. . 

Рубинсый Мих. Мих. 58 Л. 81 к. с., Зем. и зав. вр. Дер. Лемболово, СПБ. 
Рубинчикъ Мих. Федор. 73 Л. 99 к. а. Мл. вр. 133 пфх. п. Екатеринославъ. 
Рубинштейнъ Гиршъ (Герм.) Рафаил. 71 Д. 96. (Вн.) к. а., впр. №Мевъ. 
Рубинштейнь Изр. Исид. 64 ЛД. 92, впр. Лодзь, Цетрок.. 

Рубинштейнъ Исаакъ Самуил. 68 Л. 92. (Накож. и венер.), впр. СПБ. 
Рубииштейнъ (Лвентонъ) 1ось-Абр. Берк. 67 Л. 98, вир. БФлостокъ, Гродненск. 
Рубинштейнъ Липманъ Елев. 68 ДЛ. 93 н. с. Гор. вр. Каинекъ, Томск. 
Рубинштейнъ Нисонъ Гецел. 76 Л. 900. Вр. евр. 00. Ст. Городея, Новогр., Мин. Д. В. 
Рубинштейнъ Осиць Давид. 74 Л. 99. (Вн., кож. и венер.), впр. Одесса. ` 
Рубинштейнъ Рефуель-Гершь Монс. 66 Л. 93. (Нерв.), вар. Одесса. 
Рубинштейн Зельм. Пейс. (Солом. Аб.) 69 Л. 93. (Вн. и дЬт.), впр. Митава. 
Рубинштейнъ Шовель-Сауль Самуил. 58 Л. 83. (3уб.), впр. Симферополь. ^ 
Рубинштейнь Яковъ-Хаимь Исаак. 64 Л. 89 к. а. Зем. ву. С. Тонкино, Варнавин., Костр. 
` Рубинштейнь Янкель, 106. Бировъ 78 Л. 904, впр. Бердичевъ, Кев. 
Рубинштейнъ Янкель Елев. 61 Д. 86 к. а., впр. Минскъ. 

Рубинъ Конст. Ник. 67 Л. 91 н. с. Зем. вр. М. Сребное, Прилук., Полтав. 
Рубинъ Хиль-Вольф. Солом. 73 Л. 97, впр. Варшава. Д. В. 

Рубисовъ Алекс. Конот. 70 Л. 94.Зав.-экон. вр. Гутянсый зав., Богодух., Харьк. 
Рубиесовъ Ник. Конст. 66 1. 94. Жел.-дор. вр. Ст. Конотопъ, Черниг. 

Руб1о Алекс. Ал-др. 68 Л. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Укр. Шатой, Гроз., Тер. 
Рублевь Сухиръ Яков. 68 Л. 91, впр. Одесса. 

Рубцовъ Ал-дръ Павл. 66 Д. 95. Зем. вр. Кирилловъ, Новгор. 

Рубцовь Вас. Вас. 08 Д. 93 к. с. Дфлопр. Окр. В. М. Упр. Хабаровскъ. - 

Рубцовъ Ив. Ив. 68 Л. 93. Зем. вр. Миргородъ, Полу. 

Руга Ив. Петр. 71 Л. 901. Уч. вр. С. Кульское. Верхнеудин., Заб. 

Ругись Тосифъ Яцент. 58 Л. 85, впр. М. Швекшни, Росбен., Ковен. 

Рудаковъь Ал-дръ Степ. 52 Л. 19 к. с. Зем. вр. Стан. Митякинская, Донец., Донск. 
Рудаковъ Вас. Ал-др. 70`Л. 98. Участк. вр. С. Покровское, Ачинск., Енисейск. 
Рудаковъ Влад. Ник. 78 4. 903 Зем. вр. С. р Медвин., Калуж. 
и Ив. о 63 Л. 88 к. с., впр. СПБ. Д. В 


', пуск лекарствъ по рецентамъ этого врача воспрещается. 
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Рудаковъ Ник. Павл. 58 Л. 84. (Жен.) к. с. Вр. реал. учил. и. Екалер. шк. Рига. 
Руденко Венедикт. Кирил. 67 4. 904. Мл. вр. 158 пЪх. пол. Бобруйскъ. Д. В. 
Руденко Илья Тимоф. 70 Л. 98. Зем. вр. Сл. Никитовка, Валуйск., Ворон. 
Руденко Мих. Панкрат. 67 Л. 95. Зем. вр. С. Понасное, Новомосков., Екалериносл. ° 
Руденко Петръ Демьян. 52 С. 80 н. с. Вр. гор. учил. Пос. Клинцы, Сураж., Черниг. 
Руденко Тих. Из. 55 Д. 82. (Вн.) с. с. Консульт. воен. госп. Тифлисъ. 
Руденковъ Ив. Ив. 53 Л. 15 к. с., впр. С. Стар. Осота, Чигирин., Кевск. 
Рудзевичь Леонъ Матв. 60 Л. 88 к. а., впр. Свенцяны, Вилен. 

Рудзинек/й Валент Я-Пав. Владисл. 68 Л. 93, впр. Опочно, Радом. 
Рудзиневй Влад. Ив. 53 Л. 76, впр. Кролевецъ, Чернигов. 
Рудзинек! Цезар. Казимир. 73 Л. 900, впр. М. Ованта, Вилькомир., Ковен. 
Рудзьий Станисл. Иван. 71 Л. 98. Зем. вр. Д. Савиновка, Землянск., Воронежск. Д. В. 
Рудзь!й` Стеф.-Петръ Иван. 75 ДЛ. 98. (Вн.). Св. орд. бол. св. Викент. Люблинъ. 
Рудзевый Викт. Ал-др. 78 Ф. 90. (Сиф., кож. и мочепол.), впр. СПБ. 
Рудинемй Ник. Дмитр. 58 Л. 82 н. с. Зем. вр. С. Милославщина, Скопин., Рязан. Д. В. 
Рудиневй Никол. Ипполит. 55 Л. 82 к. а. (Гомеоп.), впр. Одесса. 
Рудинсвый Яковъ Мих. 52 Л. 79 к. с. Зем. вр. и вр. прогимн. Ахтырка, Харьков. 
Рудииъ Вас. Вас. 49 Л. 72 вир. Д. Сковородино, Кинешем., Костр. 
Рудинъ Всевол. Вас. 49 Д. 72. (Глаз.) н. с. Зем. вр. Тула. 
Рудинъ Мендель (Михаилъ)-Ошеръ Госиф. 71 Л. 900. Зем. вр. С. Верхоифнье, Обоян., Курс. 
Рудковъ Мих. Ник. 48 Д. 15 д. с. с. Кори. вр. 15 арм. кори. Варшава. 
`Рудневъ Алекс. Капит. 68 Л. 96. Зем. вр. С. Ивановка, Воронеж. 
Рудневъ Анат. Ив. 58 ДЛ. 86 к. с. Ст. орд. воен. госп. Москва. 
Рудневъ Вас. Дмитр. 48 Д. 74 с. с: Врач. Инси. Орель. | 

Рудневъ Вас. Степ. 49 Л. 77. с. с. Пом. Иксп. студ. И. Т. училища, Москва. 
` Рудневъ Влад. Иван. 70 Л. 95. (Нерв. и душ.). Орд. псих. леч. Одесса. 
Рудневъ Мих. Федор. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. крфи. арт. Либава, Гробин., Кур. 
Рудневъ Ник. Алекс. 53 Л. 16 к. с., впр. Шлиссельбургъ, СПБ. 
Рудневъ Ник. Андр. 62 Л. 87. Зем. начал. Новосиль, Тульск. 
Рудневъ Ник. Квинтил. 62 Д. 88 к. с. Ст. вр. 2 зам. кавал. пол. Острогожекъ, Воронеж. 
Рудневъ Нилъь Мих. 77 Ф. 904. (Хир.) Орд. клин. ун. Томскъ. 
Рудневъ Серг. Мих. 66 Д. 91. (Хир.) н. с. Сверх. асс. клин. унив. Москва. 
Руднеръ Анат. Ник. 60 Л. 81 к. с. Жел.-дор. вр. Рига. 
Рудникъ Евсев. Пннхус. 62. 88. (Вн.), впр. Клевъ. 
Рудницыш Георгъ-Леон. Эдуард. 75 Л. 904, впр. Клевъ. 
Рудницк!й Илар!й @ом. 67 Д. 91 к. а. Жел.-дор. вр. Ряжскъ, Рязан. . р 
Рудницк!й-Сипайло Ник. Гав. 71 Л. 96 н. с. Мл. вр. 7 ст. пол. Ченстоховъ, Пет. Д. В. 
Рудовевлй Тосифъ Ламберт. 63 Л. 90. Окр. вр. П. Александровск, О. Сахалинъ. 
Рудольсый Андр. Андр. 36 Л. 58. (Вн.) с. с. У. вр. Вятка. 
Рудольемй Леоп. Вас. 59 Д. 83. (Акуш.) н. с., впр. СПБ. 
Рудольфь Стан. Госиф. 64 Л. 89 в. с. Гор. вр. Сосновицы, Бендин., Петроковек. 
Рудольфь Фридр. Мориц. 66 Л. 93, вир. Вольмаръ, Лифл. 
Рудомина Конст. Франц. 61 Л. 89. Част. служ. М. Глубокое, Ковен. 
Рудевый Ал-дръ Петр. 58 Д. 83 с. с. (Ви.). Пом. Врач. Инел. Архангельскъ. 
Рудявсь!й Алекс. Иван. 76 Л. 902. Зем. вр. С. Кикнуръ, Яранск., Вятск. 
Руженцевь Вас. Ив. 60 ДЛ. 84 к. с. Ст. вр. 18 пфх. пол. Новоградъ, Волынск. 
Руженцевъ Ник. Леон. 71 Л. 96 к. а. Орд. Мар. бол. и деж. вр. при дир. Им. Теат. Москва. 
Ружицюкй Ев. Леоп. 64 /Л. 88 к. с. Жел.-дор. вр. Моск.-Винд. ж. д., Велимя Луки ИШеков. 
Ружицьй Конст. Адамов. 69 Л. 901, вир. М. Любаръ, Новогр. Волын. 
Рукавишниковъ Вяч. Фед. 71. 97. (Вн. и жен.), вир. Москва. 
Рукавишниковь Серг. Никанор. 70 Л. 95. (Кож. и вен.) н. с., впр. Казань. 
Рукинъ Мих. Мих. 64 Л. 91 Е. а. Зем. вр. Сл. Петропавловка, Богучар., Ворон. 


о — 313 — 


Рукинъ Ник. Гр. 65 4. 904 впр. Яга. 

Руковичъ 10с.-Ив. Клемент. 58 Л. 85, с. с. Мл. ревиз. Д-та воен. и мор. отчетн. СПБ. 

Рулле Ив. Ив. 40 Д. 67. (Жен.) к. с., вир. Рига. 

Рулле Фридр. Фридр. 72 Л. 97 впр. Им. Сенкуль, Е ы 

Румбовичь Брон.-Авремй Феликс. 52 Л. 16 к. с., впр. Вильна. 

Румие Петрь Индрак. 68 Л. 903, впр. Им. Стаблитенъ, Фридрихшт., Курил. 

Румшевичъ Кондр. - Ник. Тосиф. 50 Д. 74. (Окул.) к. с. Попеч. Алекс. дфтс. приюта. и 
вр.-конс. жен. гимн. Вевъ. 

*Румянцевъ Вас. Вас. 56 Л. 80 к. с. Бресть-Литовекъ, Гродн. 

Румянцевь Всев. Тимоф. 62 Л. 85 н. с. Орд. губ. зем. бол. Курекъ. 

Румянцевъ Ив. Мих. 48 Л. 15 к. с., вир. СПБ. 

Румянцевъь Мих. Касьян. 62 Л. 87 т. с. Вр. леч. благотв. общ. Мевъ. 

Румянцевь Ник. Ал-др. 74 ДЛ. 99. (Вн.), вир. Москва. 

Румянцевъ Троф. Ив. 52 Л. 80 к. с. Ст. вр. кри иъх. пол. Карсъ. 

Рундо Гермамъ Дав. 52 Л. 76, вир. Лодзь, Петроковск. 

Руничь Петрь Ал-др. 75 Л. 900. Мл. вр. 84 пфх. л. Хасавъ-Юрть, `Терок. 

Рункевичъ Мих. Порф. 65 Л. 96 н. с. Мл. вр. Осетин. кон. дивиз. Владикавказъ. 

Руновевй Ив. Вас. 54 Л. 81 к. с., вир. С. Воскресенское, Нижегород. 

Руновекй Казим. Филип. 72 Л. 99. Сел. вр. С. Никольское, Енотаев., Астрах. 

Руновъ Ник. Вас. 53 Ф. 78 к. с. Гор. вр. Ейскъ, Кубан. 

Рунскй Ал-дръ Ник. 39 Л. 61 с. с. У. вр. Юювъ. 

Рунцисъ-Рутенбергь Фрицъ Андр. 68 Л. 94, вир. Митава, р 

Руппертъ Генр. Людв. 58 Д. 80. Вр. бол. Св. даддея. Пос. Пфхоцинъ, Варшав. 

Русаковъ Ив. Васил. 77 Л. ? Ас. бол. Св. Ольги. Москва. 

Руеаковь Ицко Абр. 68 Л. 9+, вир. Сфвскъ, Орлов. 

Руевановъ Андр. Гавр. 74 Л. 98. Зем. вр. С. Сиксагань, Верхнеднфир., Ежатерин. 

Рувановъ Конст. Иннок. 67. 91 к. с. Орд. Нузнец. больи. Иркутскъ. 

Русановь Ник. Ник. 54 Л. 19 с. с. впр., Новохоперехь, Воронеж. 

Русановь Петръ Петр. 67 Л. 96 н. с. Мл. вр. сиб. фл: эк. Владивостоку. 

Русейкинъ Петръ Назар. 63 .Т. 91. У. вр. Покровъ, Влад. 

Руенновъ Серг. Ник. 62 ДЛ. 88 нм. с. Гор. вр. Угличь, Ярославск. 

Руеннъ Мих. Ив. 50 Л. 13 к. с., вр. Порчева, Твер. 

Руска Карлъ Павл. 74 Л. 98. (Вн.), впр. Москва. 

Русловъ Влад. Алехс. 58 Л. 85. (Вн.), вир. Москва. 

Русловъ Ив. Алекс. 55 Л, 81. (Вн., жен. и ауи.), впр. Елецщь, Орлов. 

Руссевуь Вас. Стел. 74 Л. 99. Мл. вр. 11 стр. пол. М. Б. Жмеринка, Вини., Подол. Д. В. 

Руееенъ Леонъ Август. 70 Л. 97. (Вн.). Мл. вр. карантина. 9еодофя, Тазвр. 

Руссинковск1й (Рувенякъ) Домин. Владнсл. 69 7. 96. т. с; Зем. вр. П. Богоявленскъ, Херс. 

Руссинъ Ник. Макар. 33 Л. 62 с. с., вир. Проскуровъ, Подол. 

Руескихъ Пав. Андр. 57 Л. 79 к. с. Зем. вр. н вр. мен. гимн. Екатериноургъ, Перм. 

Русео Бронисл. Иван. 70 Л. 95 н. с. Гор. и тюр. вр. а 

Руссо Мих. Георг. 75 Ч. 902. Вр. бол. Общ. утлепр. Дотжанская, Таганрог. Донск. 

Руесвовь Адол.-Ал-дрь Андр. 46 Д. ЕС. [Втск. д. с. С. в. "Екат. инст., конс. уч. восп. зав. 
И. М. и ст. вр. бол. Пр. Ольд. СПБ. 

РеоБь Карлъ-Эриес. Эдмунд. 69 Л. 95. Св. асс. клин. ун. Юрьевъ, Лифл. Д..3. 

Рустицкй Тосифъ Ал-др. 89 Д. 61. (Хир.) с. с. Кевт. 

Рута Ив. Филип. 71 4. 908. Зем. вр. для ком. при губернсь. Управ®. Мевъ. 

Рутенбергь Гдаль Зельман. 06 Л. 938. (Вен.). Вр. больн. нефтепром. Грозный, Терск. 

Рутенбергь Менд. Липов. 66 Л. 94 т. с. Сам. вр. губ. зем. С. Орловское, Николаев., Самар` 

Руткевичь Конст. -Тосифъ Антон. 06 Л. 90 к. а., впр. Тиф лисъ. 

Руткевичь Мамерть Ал-др. 64 Д. 91. (Лфт.). Гор. сан. вр. Двинскъ, Витеб. 

Руткевичъ Пав. Тосиф. 28 ДЛ. 56 с. с., внр. Радомысль, Бввск. 
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Рутковек Ал-дръ Вас. 66 ДЛ. 89 с. с. Вр. канц. Военн. Мин. СПБ. 

Рутковомй Ив. Ив. 14 7. 908. Мл. вр. 113 пЪх. п. Шавмь Ковен. 

Рутковеклй Леонъ Казим. 62 Л. 86, впр. Плонскъ, Варш. 

Рутковекй Люд. Владим. 74 Л. 901. Жел.-дор. вр. Нов. Маргеланъ, и 

Рутковеюй Ник. Григ. 68 Л. 93. Фабр. инсп. Гродна. 

Рутковекй Павелъ Конст. 78 Л. 900, впр. Симферополь. 

Рутковеый Петръ Конст. 69 Л. 96. (Вн. и нерв.). Орд. губ. бол. Харьковъ. 

Рутковекй Ромуальдъ Эдуард. 6+ Л. 87 к. с. У. вр. Красный, Смоленск. 

Рутковемй Эдуардь Мих. 33 Л. 60 с. с. У. вр. Смоленскъ. 

*Рутландъ Арчибальдъ Вас. 33 Л. 54 д. с. с. Минскъ. 

Рутштейнъ Дав. Моис. 68 Л. 96. Зем. вр. С. Новогривки, Балалиов., Сарат. 

Руть Вильг. Вильг. 78 ДЛ. 98. Асс: гор. бол. Рига. 

Руцель Карлъь Иван. 70 Л. 900, впр. Болдераа, Рижск., Тифл. 

Ручинскйй Бруно-Ант. Петров. 75 Л. 99 т. с. (Вн.). СВ. вр. бол. Евг. Общ, СПБ. д. В. 

Рущиковекй Брон. Ющан. 40 Л. 68. (Вн.), впр. Петроковъ. 

Рущнцъ Оадд. Гугон. 61 С. 87. (Вн. н нерв.), впр. Юевъ. 

Рыбаковеюй Ал-дръ Ал-др. 70 Д. 96 н. с. Мл. орд. воен. госп. Владикавказъ. 

*Рыбаковенй Ал-дръ Венед. 31 Л. 61 к. с. Москва. 

Рыбаковъ Пав. Вас. 72 Л. 97. (Псих. и нерв.). Орд. гор. Преображ. бол. Москва. 

Рыбаковъ Сем. Соломон. 74 Л. 902, впр. Кевъ. 

Рыбаковъ Фед. Георг. 68 Д. 93. (Псих. и нов н. с. Св. ас. клин. ун. Москва. 

Рыбакъ Ал-дръ Митроф. 18 47. 902. Мл. вр. 2 В.-С. стр. пол: 1. В. 

Рыбалкинъ Яковъ Вас. 54 Д. 18 с. с. Прив.- -доц. В.-М. Акад., вр.-конс. зав. в$д. Учр. 
Имп. Марли, ст. вр. Марин. бол. и св. конс. леч. Герц. Сакс.-Коб.-Гот. СПБ. 

Рыбальекй Митр. Фед. 53 Л. 81 с. с. Ст. вр. порох. зав. М. Шостка, Глухов., Черниг. 

Рыбальек!й-Бутевичъ Геор. Ив. 58 Л. 86 к. с. Гор. амбул. вр. Москва, 

Рыбальченко Леонтй Вас. 67 Л. 94+ к. а. У. вр. Петергофъ, СПБ. 

Рыбацкй Францъ Госиф. 74 Л. 98, вир. Юевъ. 

Рыбинек!й Игнат.-Витол. Тосиф. 45 Л. 74 н. с. Гор. и зем. вр. Веливше Луки, Пеков.. 

Рыбинск!й Конст. Клемент. 44 Л. 75 к. с. впр. Ревель. 

Рыбинскйй Степ. Ив. 60 ДЛ. 87, впр. Пос. Адамовъ. Луков., Сфдлец. 

Рыбицклй Анат. Альберт. 18 Д. 62. М. Городокъ, Вилейск., Вилен. 

Рыбицый Стан. Феофил. 43 Л. 66 к. с. Вр. Управл. княжества Ловичекаго Скерне- 
вицы, Варшавск. 

Рыбка Викент.-Ричардъ Никод. 66 ДЛ. 93. У. вр. Кольно, Домж. 

Рыбниковъ Ив. Андр. 74 ./. 904. Уч. вр. С. Рогачевка, Воронеж. 

Рыбниковъ Ник. Ник. 65 Л. 91 к. а. Совфтн. Правл. унив. Москва. 

Рыбчинекй Игнат.-Юланъ Викент. 62 Л. 93, впр. СПБ. Д. В 

Рыдзевеклй Густ. Вильг. 78 Л. 900, впр. Варшава. 

Рыдзевекй Ив. Брон. 61 Л. 87, впр. Гродна. 

Рыдзыковекй Вацл. Франциш. 72 Л. 98, впр. Варшава. 

Рыдникъ Нусимъ Абов. 74 Л. 97. (Глазн. горл., уш.), впр. СПБ. 

Рыжаковъ Евтих. Вас. 62 Л. 88, впр. Чистополь, Казан. 

Рыжакъ Сенд. Яков. 65 Л. 89. (Жен. и вен.), впр. Ив.-Вознесенскъ, Шуйс., Влад. 1. В. 

Рыжихъ Нухимъ Янкел. 64 Л. 90, впр. Самара. 

Рыжковъ Мих. Матв. 38 Л. 68 к. с., впр. Казань. 

Рыковь Ив. Ив. 67 Л. 95. Жех.-дор. вр. Дер. Грибачево, Никол., Вологод. 

Рыкуновъ Дмит. Серг. 56 Л. 81 к. а., впр. Одесса. 

*Рыккь Афан. Фед. 25 ДЛ. 54 к. с. Имфн. Сотганово, и Минск. 

Рыкьъ Афан. 9ом. 53 ДЛ. 80 к. с. Ст. вр. 6 сан. бат. Юевъ. Д. В. 

Рылко Маранъ Ив. 71 Л. 94, вир. Варшава. 9 

Рыллевичъ Оттонъ Аполл. 59 Л. 87, впр. М. Ановичи, Лепел., Витеб. 
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`Рылло Ант. Ив. 41 Д. 66 к. с. Вр. гимн. Ростовъ, Донск. 

Рыловъ Ник. Ник. 61 Д. 90 к. с. Лфлопр. изъ врачей Окр. Мед. Упр. СПБ. 
Рымашевек!й Владисл. Фердин. 78 Л. 902. Зем. вр. Прилуки, Полтав. | 
Рынашевен!й Марьянъ-Степ. Мих. 64 (Л. 89 н. с. Вр. дух. учил. М. Клевань, Ровен., Волын. 
Рымвидъ-Мицкевичъ Юст. Ал-др. 45 Д. 72 д. с. с. Конс. зав. вфд. Учр. Имп. Мар. Москва. 
Рымкевичь Левъ Фортун. 32 Л. 58 д. с. с., вир. Севастополь. 

Рымкевичь Маранъ Маран. 64 Д. 91 н. в. бт. вр. 4 фл. эк. ТН: 
Риымовичь Феликсь Малв. 29 Л. 57 д. с. с., вр. Варигава. 

Рымовичь Феликсъ Феликс. 70 Д. 93. (Глазн.) н. с., впр. Варшава. 

Рынша Адамъ Ромузльд. 60 Д. 89. (Акуп. и жен.), пр. Вильна. 

Рыиша Ант. Георг. 48 Л. 14 к. &. Зем. вр. Д. Ички, Оеодос., Таврич. 

Рымша Вацл. Ромуальд. 62 Д. 93. (Глазн.), впр. Минск. 

*Рымша Феликсъ Игнат. 80 Л. 54 с. с. Астрахань. 

Рындзюнъ Илья Галил. 48 Л. 78 т. с., впр. Ростовъ, Донск. 

Рындинъ Вас. Ник. 62 (Л. 89 к. с. Ст. вр. крфп. арт. Либава, Гроб., Курл. 
Риындовеклй Ал-дръ Григ. 42 ДЛ. 63 к. с. Чл. Совфта Инст., завфд. хоз. част. Харьковъ. 
Рындовекй Дмнт. Фед. 46 ДЛ. 70 с. с., впр. Харьковъ. : 
Рындовев1й Фед. Фед. 53 Л. 78. (Вн.) к. с., впр. Юевъ. , 

Рынейськ!й Конст. Конст. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. 172 ифх. пол. Лида, Вилен. 
Рыпинекй Ник. Франц. 36 Л. 64. (Вн.) к. с., впр. Имфн. Проселковичи, Диснен., Вилен. 
Риекинъ Берка Вен1ам. 69 Л. 94, впр. М. Ляды, Горец., Могил. 

Рыттель Ант. Брон. 68 Л. 95. впр. КЗльцы. 

Рыттенбергь Самуиль Яков. 28 (Л. 88. Фабр. вр. Варшава. 

Рыхлинек!й Бронисл. Марц. 74 .7. 2. Гор. вр. Орелъ. 

Рихлинеми Карль Владисл. 64 Л. 90 к. а. Мл. орд. бол. Св. Тоанна Бояйя. Варшава. 
Рыхлиневй Эдм. Леолол. 67 Л. 97, впр. Саратовъ. 
Рышковекй Серг. Фед. 56 Д. 81 ин. с. У. вр. Ташкенть. 
Рышковъ Павель Георг. 72 Л. 99. Зем. вр. Ст. Джанкой, Перекоп., Тавр. д. В. 
Рдкинъ Ив. Алекс. 48 Л. 17 к. с. Гор. вр. Ростовъ, Ярославск. 

Рфдинковъ Пав. Яков. 71 Л. 96. Зем. вр. С. Княжово, БЪжец., Твер. 

Рёлдькинъ Мих. Пегр. 64 Д. 90. Зем. вр. Пог. Кенозерскй. Пудож., Олон. 

Р+зановъ Мих. Мих. 75 Л. 900, вир. Ст. Прохладная, Моздок., Терек. 

Руфзановь Никол. Серг. 74 Л. 901. Сел. вр. Сл. Черная, Тобольск. 

Рфзвовъ Вас. Филип. 42 Л. 61 (Нерв, и патол.) с. с. впр. Т.-Х.-Шура. Дагест. 
Р4звяковъ Пет. Ал-др. 67 Л. 93 к. а. (Хир. и вн.) Мл. вр. бол. 06. Ут. моя печ. Москва. 
Рфзниковь Абр. Берк. 68 Л. 89. Гор. вр. Алешки, Днфпр., Тавр. Д. В. 

РЁфзниковъ Дмит. Мих. 59 Л. 88. Зем. вр. М. Баклани, Мтлин. ‚ Черниг. 

Рузниковь Нусонъ Азр/эл. 61 Л. 87т. с. Вр. Ел. об. Вр. Кр. Елисаветгр.,. Хере. Д. В. 
Рузниковъ Ник. Симон. 67 СЛ. 91 н. с., впр. Козловъ, 'Тамб. 

Р4+зниковь Петръ Берк. 61. 89. (Вн. и дЬг.), впр. Одесса. 

Рузниковь Хаимъ Михел. 56 Л. 82. (Неръ.) н. с. Зем. вр. Константиноградъ, Полтав. 
РАзникъ Моше Ицк. 59 Л. 85. (3уб.) н. с. Гор. вр. Александрополь, Эрив. 

Рёзниченко Мих. Георг. 65. 91 к. с. Зем. вр. С. Лиицы. Харьх. 

Рузняковъ Ааронъ Беръ Абрам. 76 Л. 900. (Вя.), впр. Ростовъ, Донек. 

Рузцовъ Пазв. Варлам. 42 Л. 61 к. с., впр. Житомфъ. 

РЪпниковь Ник. Вас. 76 Л. 904. Мл. вр. 5 Кубанск. каз. бат. Канакиры. 
РЕшетилло Дон. Фед. 45 Д. 15. (Акуш.) с. с., впр. Москва. 

Рушеткинъ Мих. Ив. 60 Л. 98 н. с. Рор. вр. Кащииъ, Твер. 

Рушетннковъ Анат. Плат. 57 Л. 81 к. с. Уч. п приск. вр. Аюла, Забайк. 
Рьшетниковъ Илодоръ Плат. 58 Л. 17. (Сиф.) с. с. Полик. вр. и вр. орд. Ал-др. бол. СИБ. 
Рушетовъ Алекс. Михайл. 74 Л. 901. Фабр. вр. С. ?, Серпух., Моск. 

Рушетовь Ник. Алеко. 50 Л. 77 с. с. Див. вр. 21 ифх. див. Новгородъ. Д. В. 
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Ршитько Вас. Мих. 60 Л. 90 м. с. Сел. вр. М. Пиково, Винниц., Подол. 

Рэдеръ Карль-Георг.-Эмил. Карл. 43 Д. 68 д. с. с. Пом. Окр. Мед. Инсп. Омскъ. 

Рэдеръ Юмй Карл. 39 Д. 68 к. с. Вр. для б$дн. Рига. 

Рюбенбергъ Эрнес. Андр. 66 Л. 94, впр. Ревель. 

Рюккеръ Густ.-Генр. Густ. 53 Д. 81 к. с. Вр. частн. бол. С. Александрово, Порхов., Псков. 

Рюминъ Никол. Никол. 67 Д. 90 н. с. Мл. вр. Л.-Гвар. Финлянд. полка ни вр. спен. 
Покровек. общ. СПБ. 

Рюриковъ Ал-дръ Вас. 67 Л. 96. Зем. вр. С. Шапки, Шлиссельб., СПБ. 

Рюриковь Христоф. Ал-др. 58 Л. 82 к. с. Зем. вр. Д. Понедфльное, Балахн., Нижегорол. 

Рябининъ Ал-дръ Ник. 49 Л. 72 д. с. с. Кори. вр. 3 Сиб. арм. корп. Д. В. 

Рябининъ Вас. Григ. 29 Д. 52 с. с., впр. Харьковъ. 

Рябининъ Серг. Ал-др. 56 Л. 84 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. Пфтушки, Покров., Влад. 

Рябинкинъ Владим. Никол. 77 Л. 901. Св. вр. Владычно-Покр. 06. Москва. 

Рябьовъ Ал-дръ Вас. 61 Л. 85 к. с. У. вр. Кирилловъ, Новгот. Д. В. 

Рябовъ Ив. Ив. 73 Л. 97. Зем. вр. С.? Петровск., Сарат. 

Рябовъ Ив. Лук. 60 Л. 86, впр. Акъ-Тюбе, Тург. 

Рябченко Никол. Спирид. 72 Л. 96 к. а. У. вр. Дубно, Волын. 

- Рябчицей Артем. Ив. 52 Д. 76. (Вн.) с. с. Ст. вр. кадет. корп. НижнШ-Новгородъ. 

Рязановъ Ал-дръ Алекс. 79 Л. 604. Мл. вр. 29 пфх. пол. Забалк. штабъ. Варшава. 

Рязановъ Ал-дръ Вас. 67 Л. 94. Гор. вр. Барнаулъ, Томск. 

Рязановъ Андр. Як. 70 ДД. 98. Мл. орд. 06. Кр. Кр. Воронежъ. ь 

Рязаневый Ал-дръ-Израиль Аарон. 73 Л. 98, впр. Геормевскъ, Терек. 

Рязансый Левъ Аарон. 62 (Л. 87, впр. М. Чернобыль, Радомысл., КАевск. 

Рязанский Маркъ Аарон. 65 Л. 88. Общ. вр. Свенцяны, Вилен. 

*Рязанцевъ Мих. Ив. 34 ДЛ. 59 с. с. Сарапуль, Вятск. 

Рязанцевъ Ниль Стеи. 55 Л. 83 к. с. У. вр. Телыши, Ковен. 

Рясенцевъь Ал-дръ Марк. 56 С. 82 к. с. Ст. вр. 3 Куб. пласт. бат. Укр. Ведено ?. 

Рясенцевъ Алекс. Осип. 73 Л. 97. Думсь. вр. Казань. 

Рясенцевъ' Веньям. Абрам. 74 Л. 99. (Гин. и ак.). впр. Москва. | 

Рявенцевъ Гос. Марк. 52 Д. 76. (Гин. и ак.) с. с. Вр. учит. семин. Петрозаводскъ. 

Ряенянсый Мих. Григ. 71 ДЛ. 98. (Нервн.). Асс. клин. унив. Харьковъ. 


Саатеазовъ (Саатеазянць) Иванъ (Ованесъ) дом. 73 „7. 902. Св. орд. 1 Мих. бол. Тифлиеь 

Сабанфевь Ив. Фед. 56 Д. 82 с. с. Ст. вр. гор. бол. Одесса. 

Сабашниковъ Ал-дрь Инвокент. 67 Л. 96. (Хир.), вир. Москва. 

Сабашниковъ Ив. Мих. 55-Д. 77 с. с. Ст. докт. бол. Св. Тоанна Бояия. Варшава. 

Сабииинъ Акал. ео. 5 Л. 15 с. с. Помощ. инси. политехн. инст. СПБ. 

Сабинекй Земовитьъ Юлан. 36 Д. 65 д. с. с. Прич. къ Сб. Е. И. В. Канц. и 
консульт. при учеб. воспитал. завед. по учр. Ими. Марш. СПБ. 

Сабсовичъ Влад. Яков. 60 Л. 86, вир. Харьковъ. 

Сабеовичь Дав. Тосиф. 57 Л. 87, впр. Ростовъ на Дону. 

Сабеовичь Исаакъ Тосиф. 58 С. 87. (3уб., горл. и нос.), впр. Таганрогъ, Донск. 

Сабеовичъ Моис. Леонт. 55 Л. 81 ны. с., вир. Ростовъ, Донсх. 

Сабеовичъ Рафаель Лаз. 57 Л. 84. (Ушн. и сиф.). впр. Ростовъ, Донск. 

Сабуровъ Вас. Андр. 66 Л. 93, вир. Астрахань. 

Сабуровъ Георг. Ник. 52 Л. 82 к. с. Ст. вр. воен. лаз. и П. М. С. Волывань, Томск. 

Саваневеклй Владисл.-Адамъ м 59 Л. 81. (Хир. и жен.) н. с.. впр. Москва. 

Саваровеклй Нарцисъ Павл. 34 ЛД. 59. (Жен.) к. с., впр. СПБ. 

Саватфевъ Ив. Стел. 55 Л. 85 к. с. У. вр. Мозырь, Минск. 

Савваитовъ Ал-дръ Серг. 76 Л. 900. Мл. вр. 58 их. п. Николаевъ, Херс. Л. В. 

Саввинъ Викт. Никол. 74 Л. 98, вир. Москва. 

Саввинъ МалвЪй Вас. 78 Л. 99. У. вр. Сапожокъ, Рязан. 
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Саввонъ Ив. Наум. 74 Л. 97. Зем. вр. С. Михайловка, Мелит. Тавр. 
Савей-Могилевичъ Фед. Андр. +1 Д. 77 н. с. Дир. нерв. и псих. леч. Москва. 
Савельевь Ал-дръ Павл. 75 Д. 98 к. а. Мл. орд. воен. тоси. Иркутскъ. 

Савельевь Влад. Петр. 71 Л. 98, вир. Владимръ. (туб.) 

Савельевъ Дмит. Тимоф. 58 (7. 85. к. с. Зем. бол. вр. Малоярославець, Калуж. 
Савельевъ Конст.. Ив. 79 4. 903. Мл. вр. 157 пфх. п. Д, В. 

Савельевь Ник. Ал-др. 60 Д. 85. (Вн.) с. с. Проф. ун. Юрьевь, Лифа. 

Савельевъ Пав. Конст. 73 Л. 901, вир. С. Чеплфевка, Кролевец., Черниг. 

Савельевнь Серг. Вас.`7+4 Л. 98 к. а. Мл. вр. 222 изх. пол. Калуга. 

Савельеву Серг. Тимоф. 68 Ф. 94 н. с. Ст. вр. 1 Уманск. каз. пол. Карсъ. д. В. 
Завининт, Анатол. Христоф. 50 4. 15. (Вн., сиф. и кож.), впр. СПБ. 

Савиничь Ник. Ив. 58 Л. 81 к. ‚с. Гор. вр. Р№ёчица, Минск. 

Савиничь Пав. Ив. 51 Л. 16 с. 6. У. вр. Бъжециъ, Твер. . 

Савиничъь Серг. Фед. 59 Л. 85 к. с. У. вр. и вр. дух. уч. Мотиславль, Могил. 
Савиновъ 106. Дмитр. 68 Л. 98. Сел. вр. Деражнянскаго уч. Летичевск., Подол. 
Савиновъ Ник. Ник. 63 Д. 87. (Акуш. и жен.) н. с. Гор. сан. вр. Москва. 

Савинов Яковъ Андр. 68 ДЛ. 88 к. с. Ст. вр. пЪх. юнк. уч. Чугуевь, Змев., Харьк. 
Савинекй Алехс. Ив. 57 Л. 80 к. с. Зем. вр. и вр. учит. сем. Подольскъ, Москов. 
Савинекй Вас. Афан. 54 Л. 18 с. с. Гор., зем. и тюр. вр. и вр. У%зд. учил. Тимъ, Курск. 
Савинсый Ник. Макс. 61 ЛХ. 90 н. с. Сел. вр. М. Струга, Ушинк., Подол. ° 
Савинекй Пав. Ник. 72 Л. 97 х. а. Мл. вр. летуч. парка. Волковыскъ, Гродн: Д. В. 
Савинъ Витольдь Адольф. 56 Л. 82. (Глазн.) к. а., вир. Смоленскъ. 

Савинъ Ив. Ник. 75 Л. 99. впр. С. Кузомель, Алекс. Архангельск. 

Савинъ Мих. Михайл. 63 Д. 86. к. с. Завд. окр. бол. и земск. амбулатор. Стан. Нлжне- 

Чирская, Донск. 

Савинъ Фед. Ал-др. 53 Л. 79. (Акуш.) с. с. Вр. рукодфл. шк. благотвор. общ. Юевъ. 
Савинъ Фед. Ал-др. 68 Л. 94 т, с., вир. Цивильскь, Казанск. 

Савицкй Ал-дръ [осиф. 67 Д. 95. Зав. вр. Д. Нов. Дуниновъ, Гостын., Варнг.” 
Савицк!й Ал-дрь Львов. 74 Ч. 901. Гор. вр. Росаевы, Ковенск. 

Савицый Анаст.-@ома Ант. 47 Л. 71 к. с. Гор. и тюр. вр. СЗдлецъ. 

Савицк!й Брон.-Вильг. Ант. 60 /. 83. Мл. орд. бол. Младенца Тисусаи преп. флиеВо 

школы. Варщава. 

Савиць!й Влад. Лосиф. 50 Д. 16 с. с. Ст. вр. кад. кори. Ярославль. 

Савицкйй Владис. Тосиф. 65 Л. 89, вир. Варшава. 

Савицк!й Георг. Вас. 06 Л. 92 н. с. Мл. вр. 87 пфх. пол. Аракч. казармы, Новг. 1. В. 
Савицыйй Евстаф.-Мих. Викент. 63 Л. 90 н. с. Гор. вр. Бфагорай, Людбл. 

Савицый Ив.-Валент. Осип. 70 Л. 971, впр. Пос. Кошицы, Пиячов., КФлец. 

Савицкй Ив.-Маркеллъ Викент. 47 ЛД. 14 к. с., впр. Н.-Новгородъ. 

Савицый Ив.-Стан. т 33 Л. 60. (Вн.) к. с., впр. Луцкъ, Волын. 

Савице!й 10с. Тос. 18 Л. 99. (Хир.). Зем. вр. С. Лозовая-Павловка, Славяное. Екатер. 
Савицьй Лука Ив. 34 Л. 60. (Вн.). Вр. реал. и дух. учил. Самара. 

Савицк!й Марц.-Теоф. Леон. 67 Л. 95. (Кож. и венер.), впр. Сосновещь, Бенд., Петрок. 
Савицьйй Ник.-Игнат. Игнат. 19 Л. 75. Жел.-дор. вр. Ровно, Волын. ^ 

Савицкй Ник. Петр. 85 Л. 91 к. с. Сверхшт. вр. полищи. Москва. 

Савицкй Пав.-Ант. Тосиф. 51 Л. 75 т. с., впр. Вильна. 

Савицкй Сем. Львов. 50 Д. Т5 д. с. с. Нач. отд. Гл. Воен. Мед. Упр. СНБ. 
Савицкй Софрон! й Яков. 59 Л. 85 е. с. У. вр. Троки, Вилен. 
‚”Савиць!й Стан.-Ив. Оадд. 33 Л. 60. М. Чернобы: 1ь, Радом., ев. 

Савицкий р. Ал-лр. 71 4. 99, вир. Радомъ. 

Савичь Ал-дръ Ал-др. 75 Л. 904. 

Савичь Витольдь Адольф. 55 Л. 83 к. с. Ст. орд. воен. госи. Москва. 

Савичь Евотаф. Клемент. 55 Л. 81 к. с. Орд. госн. Св. Такова. Вильна. 
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Савойсый Афан. Данил. 28 Л. 52 к. с., впр. Владивостокъ. 

Савостьяновъ Ал-дръ Вас. ? Л. 96. Орд. клиники. ун. Москва. . 

Савостьяновъ Ал-дръ Ив. 68... 88 н. с. Вр. для бФдн. Москва. р 

Савостьяновъ ЕвтихШ Плат. 71 Л. 901. Зем. вр. С. Синодское, Вольск.. Сарат. 

Савченко Влад. Ник. 58 Д. 32 с. с. Губ. Медиц. Инсн. Радомъ. р 

Савченко Ив. Григ. 62 Д. 88 с. в. Проф. унив. Казань. 

Савченко Илья Ал-др. 70_Л. 98 к. а. Мл. вр. крЪп. пъх. бат. Брестъ-Литовскъ, Грод. 

Савченко Ник. Степ. 38 Л. 63 к. с... пр. ПЕ Витеб. 

Савченко Пав. Степ. 69 Л. 98. Зем. вр. С. Клекотки, Епифан., Тульск. 

Савченко Фед. Госиф. 60 Л. 81. (Акуш. и жен.), впр. Ялта, Тавр. 

Савченко-БЪльек1й Григ. Ал-др. 72 ХЛ. 97. Зем. вр. С. ИТаповаловка, Борз., Черниг. 

Савченко-Маценко `Варлаамъ Силычъ 56 (Л. 88 к. с. Ст. вр. кр. баг. Осовецъ, БФлост., Гродн. 

Сагайдачный Фед. Тимоф. 53 Д. 80 к. с. Ст. вр. 260 рез. п. Делижанъ, Елисавети. 

Сагаловичъь Тосифъ Копелев. 70 Л. 98. (Акуш., жен. и вен.), впр. Минскъ. Д. В. 

Сагаловъь Моис. Лейбов. 74 Л. 99. (Вн. и дт.). Св. орд. дЪтек. клин. СПБ. 

Сагатовек!й Андр.-Стан. Стан. 70 С. 95 н. с. Мл. вр. 4 Андижан. рез. бат. Мартеланъ. 

Садиковъ Ив. Ал-др. 58 (Л. 85 к. с. У. вр. Тальсенъ, Курл. 

Садиковъ Пав. Петр. 56 Д. 81. (Хир. и акуш.) к. с. Ст. вр. 40 пфх. пол. Варшава. 

Садковекй Генр. Сильв. 72 Л. 98. Лабор. унив. Варшава. | 

Садковеклй Чесл. Маран. 65 Л. 91, впр. Варшава. 

Садовень Алекс. Аидр. 59 Д. 82 (Физ. хим.) с. с. Проф. ун. Кевъ. 

Садовневъ Вас.- Семен. 53 Л. 82 к. с. Ст. вр. отдфла, Ейскъ, Кубан. 

Садовниковъ Ал-дръ Никол. 76 Л. о Гор. вр. Лебедянь, Тамб. 

Садовеклй Ал-дръ Тосиф. 39 Л. 62 к. с., впр. Саратовт. 

Садовеклй Алдръ Яков. 61 ДЛ. 87. н. с. Мл. вр. гор. бол. и вр. дЪт. пр. Н.-Новгородъ. 

Садовевй Ант. Госиф 65 Л. 38 к. с. Воен. вр. въ Перси. 

Садовек1й Илья Яковл. 55 Д. 80. (Вн. и жен.) к. с. Мл. вр. воен. лаз. Нижн Й-Новгородъ. 

Садовеьйй Тосифъ-Гавр. Ив. 38 Л. 60 с. с. Вр. прогимн. Бахмуть, Екатериносл. 

Садовек!й Конст. Мартын. 48 Л. 73 с. с. Бриг. вр. 3 турк. стр. бриг. Мафргеланъ. 

Садовсый Мих. Андр. 58 Д. 84. (Вн.) н. с. Ст. вр. Вольс. бол. Варшава. 

Садовскй Петръ Тим. 67 Д. 89. (Акуш. и гин.) н.с. Пр.-доц. Акад., орд. ж. Обух. бол., 

амб. леч. поп. ком. и коне. бол. Общ. Св. Евг. СПБ. 

Садовеклй Станисл. Каэтан: 74 Л. 99. Зем. вр. С. Нардва, Соликамск., Перм. 

Садовек1й Телесф. Тосиф. 67 Л. 93, впр. Бахмуть, Екатериносл. 

Садоковъ Алекс. Платон. 74 Л. 99 к. а. Мл. орд. Ник. мор. госп. Кронштадтъ. 

Садоковъ Ник. Павл. 70 Д. 97. впр. Вологда. 

Садомцевъ Апол. Аполлон. 73 Л. 98 т. с: Уч. вр. В.-Кит. жел. дор. Д. В. 

Саенко Пав. Леонт. 56 Л. 86, впр. БЪжецкъ, Тверек. 

Саетъь Габр.-Хаимъ Зельман. 72 Л. 97, впр. Мозырь, Минск. Д. В. 

Саетъ Самунлъ Хаим. Зельм. 71 Л. 96, впр. Гродна. 

Сажинъ Вас. Вас. 64 Л. 90 к. с. Ст. вр. 23 п%х. пол. Островъ, Вар. 

Сажинъ Ив. Вас. 68 Д. 98. (Вн. и дфт.) н. с. Мл. вр. воен. лаз. Варшава. 

Сажумянцъ Солом. Семен. 45 Л. 77. (Вн.) с. с., впр. Эривань. 

Сазановъ Терофей Павл. 73 Л. 99. (Хир.). Завд. зем. бол. Переславль-Залфсвй, Владим. 

Сазоновъ Влад. Павл. 65 Л. 89 к. с: У. вр. Шемаха, Бакин. 

Сазоновь Ив. Тимоф. 66 ДЛ. 93. Зем. вр. Слоб. Голодаевка, Таганр., Донск. 

Сазоновъ Ник. Аполлон. 52 Д. 19 к. с. Ст. вр. 2 арт. бриг. Бфла, СФдлец. 

Сайкевичъ Ант. Тосиф. 3+4 ДЛ. 56 с. с.. впр. СПБ. 

Саканцевъ Серг. Андр. 59 ДЛ. 90 к. с. Зем. вр. С. Домшино, Вологд. 

Сакель Ант. Эдуард. 57 Л. 86. Частн. сл. Им. Полезюоры, Тельш.. Ков. 

Саковичь Каз. Март. 34 Л. 62. Вр. имн. и номош. попеч. дФтек. пр. М. Блая Церковь, 
Васильковск., КЛевск. 
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Саковичъь Дмит. Мих. 51 Д. 75 к. с., впр. Вильна. р 

Саковичъ Фед. Семен. 66 Л. 93. Вр. работн. дома. деж. вр. при Дир. Ими. театр. и 
базарн. вр.-смотр. Москва. , 

Саковичъ Феликсъ (Романъ) Стан. 71 Л. 95. Зем. вр. Полтава. 

Саковеклй Карль Карл. 53 Л. 19. (Вн. и дфт.) к. с. Мл. орл. бол. Св. Мари Магл. и 
част. гимн. СПБ. | | 

Сакеагансый Дав.-Лейба-Абрамъ Бер. 76 Л. 900. Зем. вр. -С. Палехъ, Вязник.. Владим, 

Саксагансклй Моис. Льв. 67 ДЛ. 94. (Хир.). Св. орд. Кирил. бог. зав. Кевъ. 

Сакеь Генр. Морд. 58 -/. т. с. Вр. бол. Св. Павла. Турекъ, Калиш. 

Сакеъ Гос. Маркус. 70 Л. 93, впр. Лодзь, Петрок. 

Сакеь Эдуардъ Эдм. 68 Л. 95. (Нож. и венер.), впр. Варшава. Д. В. 

Сакунъ Вас. Павл. 34 Л. 59 к. с., Зем. вр. Бобруйскъ, Минск. 

Сакунъ Евг. Ник. 71 (. 96 н. с. Мл. вр. Кавк. грен. арт. бриг. Тифлисъ. 

Салазкинъ Серг. Серг. 62 Д. 90 к. а. Проф. жен. мед. Инст. СПБ. 

Силинъ Альфр. Юрьев. 75 Л 902 Мл. вр. 93 В.-Сиб. стр. п. Никольскъ-Уссур., Прим. 

Салищевъ Ник. Гавр. 68 Л. 98 н. с. Зем. вр. и вр. жен. прогимн. Курмышь, Симбир. 

Салль Георг. Виктор. 71 Л. 95. Св. вр. родовсп. зав. и вр. фел. шк. Москва. 

Салмановь Ник. Ант. 50 Л. 74. (Акуш. и жен.) с. с. Вр.-спец. Ал-дров. общ. сест. мил. СПБ. 

Салмановь Цетръ Петр. 65 Д.92 н. с. Завфд. мед. част. П. Александровсый, Сахалинъ. 

Саловъ Никол. Ал-др. 75 Л. 99. Зем. вр. С. Ивановка, Балали., Сарах. 

Саломонъ Адольфъ Ив. 3+4 ДЛ. 61. (Вн.) к. с., впр. Вильна. 

Салтыковск1й Вас. Ив. 78 Л. 903. впр. Ялта. 

Салтыковь Андр. Ив. 59 Д. 88 т. с., впр. Нахичевань, Донск. 

Салтыковъ Вас. Ив. 78 .Т. 903. | 

Салтыковь Владим. Алекс-др. 73 Л. 99. Жел.-дор. вр. С. Куатукъ, Иркутск. 

Салтыковь Дмитр. Фед. 74 Л. 98. Зем. вр. С. Бондари, Тамбовск. 

Салтыков Конст. Ник. 55 /. 85 с. с. Вр. Усамев.-Черняв. жен. учил. Москва. 

Салтыковь Ник. Ник. 52 Д. 81 с. с. Конс. воен. -гсп. Владикавказъ, Терск. Д. В. 

Салуновъь Евг. Львов. 75 7. 902. вр. зем. бол. Алексинъ, Тульск. 

Салунскй Ив. Петр. 74 Т. 99 к. а. Мл. вр. 76 нЪх. пол. Тульчинъ, Брацл., Подол. 

Сальбергь Эдуардь Максимил. 57 4. 16 к. а., вир. Варшава. 

Сальковъ Ал-дръ Григ. 69 ДЛ. 97, впр. Воротынскъ, Перемышг., Калуж. 

Сальмоновичъ Дав. Левин. 68 Л. 93, впр. Москва. 

Сальмоновичь 106.-Игн.-Петръ Петр. 66 7. 91 к. а. Жел.-дор. вр. Псковъ. 

Сальмоновичъ Солом. Львов. 59 Д. 85. (Дфт.). Вр. евр. общ. призр. больн. Рига. 

Сальниковъ Конст. Конст. 72 Л. 99 к. а. Мл. вр. арт. склада. Двинскъ, Витебск. 

Самаринъ Андр. Петр. 74 Л. 900, впр. Москва. 

Самаринъ Петръ Павл. 79 Л. 904. Мл. вр. 86 иЪх. пол. Старая Русса, Новг. Д. В. 

Самбикинъ Ант. Павя. 55 Л. 81 к. с., впр. Бобровъ, Воронеж. 

Самборевий Фелиц.-Людв. Ив. 49 ЛД. 72 т. с. Тюр. вр. Сандомръ, Радом. 

Самбургъ Мих. ? Л. > Зем. вр., Изюмъ, Харьковск. 

Самгинъ Влад. Андр. 59 Л. 83 с. с. Ст. вр. Старо-Екат. бол. и ковс. леч. Кн. Долгор. Москва. 

Самсоновъ Вас. Макар. &. Зем. вр. ? Александр., Екатерин. 

Саметь Мовша-Зельм. Янкел. 66 Л. 94, впр. Варшава. Д. В. 

Самецклй Ив. Никол. 73 Л. 901. Участь. вр. Сред.-Азат. Жел. Дор. 

Самеций Капит. Ив. 56 Л. 87 к. с. Зем. вр. С. Смоленское, СПБ. 

Самоглядовъь Афан. Вас. 62 Л. 86. (Хир.) к. а. Тюр. вр: Вятка. 

Самойленко Дмит. Тих. 59 Л. 88 к. с. Сел. вр. Р$Фчица, Минск. 

Самойленко Мих. Ал-др. 74 ФД. 900. (Хир.), впр. Полтава. (Швейцария). 

Самойленко Мих. Тих. 58 ДЛ. 86, вир. СПБ. | 

Самойленко Петръ Федор. 56 Л. 84 к. с., впр. Павлоградъ. Екатеринося. 

Самойловичь Ив. Никит. 42 Л. 56 к. а. Вр. инст. и жен. гимн. Нфжинъ, Чернигов. 
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Самойловичь Ицхокъ Израил. 72 Л. 98, вир. Ростовъ, Дон. 

Самойловъ Ал-дръ Влад. 65 Д. 90, вир. СПБ. 

Самойловъ Ал-дръ Григ. 16 Л. 99 к. а. Мл., орд. воен. госн. Двинскъ, Витоб. 
Самойловъ Ал-дръ Петр. “2 Л. 98, вир. Ростовъ, Донск. 

Самойловъ Ал-дръ Филии. 65 Д. 90 к. с. Проф. ун. Казань. 

Самойловь Серг. Андр. 61 ДЛ. 86 к. а. Жел.-дор. вр. Луганекь, Екатериносл. 

Самоль Исаакъ Гери. 62 Д. 91, впр. Москва. 

Самосеклй Евг. Ив. 55 Л. 81 к. с. Зем. и учил. вр. п дир. дфт. ирют. Семеновъ, Нижегор. 
Самосекй Ник. Ив.-19 Л. 15 к. а. Орд. Басм. отд. бол. чернор. и жел.-дор. вр. Москва. 
Самотычъ Франц. Ал-др. 66 Л. 93. Орд. Алекс. бол. Мевт. 

Самохинъ Фил. Яковл. 11 Л. 98, впр. Таганрогъ, Дон. 

Самохоцк ий Конст. Олими. 65 Л. 951. Жел.- р вр. Пинскь, Минск. 

Самохоцкйй Свят. Олимп. 58 Л. 86. (Хир.) к. с. Орд. г. бол. и вр. гимн. Николаевъ, Херс. 
Самеовь 1[ос. Дав. 71 4. 901 впр. и Херес. 

Самеовъ Левъ Дав. 74 Л. 98. Зем. вр. Чухлома, Костр. 

Самеоновичь Фабй Лаз. 55 Л. 8+. (Вн.), впр. Вильна. 

Самеоновь Васил. Махаров. 75 Д. 99. Зем. вр. С. Гуляй Поле, Алексаидр., Екатерин. 
Самсоновъ Влад. Алекс. 67 Л. 95 н. с. Вр. амб. леч. общ. сест. мил. Смоленскъ. 
Самсоновъ Мих. Ник. 06. 93 н. с. Гор. вр. Каменецъ-Подольскъ. 

Самеоновь Петрь Павл. 12 ФД. 96 к. а. Ма. вр. Эрив. бриг. погр. стр.? 
Самеонъ-Гиммельтитерна (фонъ) Клав.-Герм. Клазд. 59 Д. 90. ст. вр. гор. зем. бол. Кир- 

сановъ, Тамбовек. 

*Самеонъ-Гиммельштерна (фонъ) Яковъ-Эдуарду, Влад. 54 Д. 82. Юрьевъ, Лифл. 
Самуильсонъ Викт. Давид. 783 Д. 99, впр. Армавиръ, Куб. 

Самуильсонъ Григ. Ал-др. 69 ДД. 94 н. с. Мл. вр. 64 пЪх. пол. Бфлостокъ, Гродн. 
Самуильсонъ Левъ Давид. 70 Л. 900. Асс. гор. бол. Екатеринодаръ. 

Самуильсонъ Самуиль Влад. 30 Д. 55 с. с., впр. Феодоя, Таврич. 

Самуйлло Карль Апт. 38 Л. 02 к. с., вар. Енисейскъ. 

Самуйлло Францискъ Онуфр. 62 Л. 88 н. с. Зем. вр. М. Ковалевка, З$ньков., Полтав. 
Самуйловъ Влад. Влад. 58 1. 85 к. с. Ст. вр. 10 турк. стр. бат. Ошь, Ферган. 
Самуйловь Евтен. Влад. 60 Д. 85. (Глаз.) с. с. Окружн. окул. Одесса. 

Самуцевичъ Евг. 106. 56 ДЛ. 883 с. с. Св. орд. Ал-др. бол. и дир. школы Патр. общ. СПБ. 
Самчукь Юланъ Тосиф. 68 ДЛ. 90 к. с. Ст. вр. Жандарм. Упр. Шлиссельбург, СПБ. 
Сангуреклй „Солом. Марк. 74 Л. 971, вир. Ростовъ, Донск. 

Сандомирекуй Берко (Борисъ) Изр. 60 Л. 85. (Вен. и кож.), впр. ГКевъ. 
Сандрыгайловъ Вас. Лков. 50 Л. 82 к. с. Ст. вр. 107 пфх. пол. Вильна. 

Санецкй Гос.-Киракъ Владисл. 65 Л. 98, впр. КФльцы. 

.Саницей Болесл. Петр. 47 Л. 11 с. с. Див. вр. 42 пЪх. див. Кевъ. 

Санкевичь Ал-дръ 9ом. 59 ДЛ. 84 к. а., впр. С. Бакиново, Минск. 

Сановичъ Савел. Мопс. 78 ЛД. 908, впр. Хары:овъ. 

СаноцекйЙй Ант. Степ. 61 Д. 83 с. с. Проф. инст. сел. хоз. и лЪсов. Новоалександрыя, Людбл. 
Саноцкай Тимоф. Фед. 60 Л. 85 н. с., впр. Юевъ. 

Сапальевклй Тосифъ-Болесл. Налол. 49 Л. 16. (Жен.) к. а. Гор. вр. Варка, Гроец., Вари. 
‘эпачъ-Сапочннскй Ад. Домин. 62 Л. 903. (Вн., дфт. и нерв.), впр. СПБ. 
Саперштейнь Дав.-Хаимъ Тосел. 78 Л. 98. (Вн.), впр. евъ. 

Сапира Лав. Исаев. 66 Л. 94, впр. Вилькомйуь, Ковен. 

Сапиръ Тос. Бор. 69 Л. 96, впр. Одесса. 

Сапожковъ Конст. Петр. 14 4. 98. (Хир.). Пом. проз. унив.. Варшава. 
Сапожниковь' Давидъ-Герпть Меер. 73 Л. 900, впр. Симферополь. 

Сапожниковъ Левъ Мирон. 75 .Т. 902. Зем. вр. С. Поповка, Пирят., Подт. 
Сапожниковъ Ник. Ник. 56 Л. 82. (Акуш. и жен.) с. с. Гор. вр. Самаркандъ. 
Сапожниковь Серг. Хрисанф. 58 .Т. 87. (Вн. и дЬт.) т. с. Гор. вр. Саратовъ. 
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Сацожниковъ Степ. Ант. 69 Л. 94 н. с. Ма. вр. Гордк. бр. погр. стр. с. Ал-дровское, Ковен. 
Сапоцько Петръ Ал-др. 31 ДЛ. 62 к. с., впр. М. Раковъ, Минск. 

Саприновевй Левь Львов. 64 Л. 88. Зем. вр. Бфлый, Смоленек. 

Сапрыкинъ Тих. Вас. 63 Л. 93 к. а. Орд. Александр. бол. Москва. 

Сапуновъ Евг. Львов. 74 Л. 902. вир. Скопинъ, Рязан. 

Сапфэжьо Кирилль Мих. 60 Д. 8+. (Хир.) с. с. Проф. унив. Одесса. 

Саратовеый Ив. Ив. 75 /. 98 к. а. Мл. вр. 161 лфх. пол. Могилевъ. Д. В. 
Сарачевь Гавр. Сем. 61 Д. 91 н. с., впр. СПБ. 

Сардановек1й Ник. Ник. 72 ДЛ. 98. Зем. вр. Пос. Верховажемй, Вельск., Вологол. 
Саркиеовь Ал-дръ Саркис. (Сергфев.) 59 Л. 91 н. с. У. вр. Ахалкалаки, Тифл. 
Саркиеовъ Арутюнъ Герас. 58 Л. 79 с. с. Сел. и тюр. вр. С. Казахъ, Елизаветпол. 
Саркиеовъ Карап. Давыд. 69 Л. 95. (Вн. и дфт.), вир. Баку. 

Саркисянць Ник. Егор. 59 Л. 95 к. а., впр. Сигнахъ, Тифл. 

Сармакешевъ Яковъ Кеворк. 69 Л. 96. впр. Нахичевань, Ростов., Донск. 

Сармо Георг. Генр. 69.Л. 95 г. а. У. вр. Осташковъ, Тверек. 

Сарнецк!й Адамъ Янов. 73 Л. 901, вар. Радомъ. 

Сарнецк!й Венед.-Брон. Карл. 69 Л. 98. Зав. вр. Ст. Харцызсяь, Таганр., Дон. 
Сарнецк!й Ив. Викент. 51 Л. 30. (Вн.) к. с.`У. вр. Пинчовъ, КФлецк. 

*СаросВкъ Ант. Ант. 24 ДЛ. 52 к. с. С. Кадышево, Мокшан., Пензен. 

Сарторлуеь Вильг. Христан. 56 Л. 719 к. с. Ст. вр. 1 фл. эк. Либава, Гроб., Кури. 
Сарцевичь Генр.-Ал-дръ Леопольд. 05 Л. 93. (Вн., нерв. и лфт.), впр. Юевъ. 
Сарычевъ Тона Дмит. 52 Д. 75. (Хир.) д. с. с. Гл. докт. Ст.-Екатер. отд. бол. чернор. Москва. 
Сарычевъ Мих. Дмитр. 80 ./. 903. Мл. вр. 125 иъфх. п. Ровно, Волын. 
Савпновек!й Феликсъ Ив. 7+4 Л. 98. (Кож. и вен.), впр. Ковна. 

Саекй Владис.-Юманъ Тосиф. 41 Л. 18. (Вн.) и. с., впр. Варшава. 

Сассапарель Влад. Алекс. 31 (. 59 с. с., впр. СПБ. 

Саесапарель Тосифъ Влад. 68 4. 92 н. с. Мл. вр. 148 пфх. пол. Кронштадтъ. Д. В. 
Сассапарель Левъ Влад. 61 Л. 91 к. с. Ст. вр. 160 пъх. п. Д. В. 

Савыкижъь Конст. Ив. 69 Л. 95 к. с. Сел. вр. С. Битновское, Бараул., Томск. 
Салкевичъ Ал-дръ Адам. 30 Л. 61 с. с., впр. Кронштадтъ. 

Сатовъ Бор. Григ. 70 Л. 96. Зем. вр. Александровскъ, Екалер. Д. В. 
Сатрапинсый Ал-дръ Ник. 55 Л. 81. Вр. губ. зем. бол. Самара. 
Сатурновъ Андр. Андр. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. кри. арт. Кронштадтъ. 
Сатурновь Ник. Мих. 72 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. 41 пфх. н. Дубно, Волын. 
Слуль Петръ Павл. 68 Л. 95. Прих. вр. Прих. Кузаль, Ревел. 
Сафаревичь Ал-дръ Ал-др. 76 Л. 903. Сел. вр. С. Оболь, Полоцк. Витебск. Д. В. ' 
Сафтевъ Гусеинъ Кулибекъ 77 Л. 904. Сан. вр. С. Башнорашенъ, Шарурск., Эриванск. 
Сахансвй Ник. Ник. 76 ДЛ. 99 к. а. Мл. орд. Никол. воен. госп. СПБ. Д.. В. 
*Сахарниковъ ') Влад. Петр. 62 ДЛ. 88 т. с. Москва. 

Сахаровь Ал-дръ Ник. 57 Л. 82, впр. Нижн-Новгородъ. 

Сахаровъ Аркал. Ник. 51 Д. 76 д. ‚с. с. Нач. отд. Гл. В.-М. Упр. СПБ. 
Сахаровъ Аркад. Ник. 65 Л. 89. (Хир.) к. с. Орд. гор. бол. Саратовъ. 

Сахаровъ Берко Абр. 68 Л. 94, Уч. вр. Рыпинъ, Плоцк. . 

Сахаровъ Дмитр. Никит. 53 Л. 16 к. с. Ст. вр. 63 пЪх. пол. Соколка, Гродн. Д. В. 
Сахаровь Ив. Матв. 55 Л. 78. (Хир., жен. и дфт.). Сверх. орд. губ. зем. бол. Симбирскъ.. 
Сахаровъ Ив. Серг. 66 Л. 93. (Вн. и дфт.), впр. Москва. 

Сахаровъ Левъ Вас. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. 15 стр. пол. Одесса. Д. В. 

Сахаровъ Ник. Алекс. 52 Л. 78 к. с. Жел.-дор. вр. Тифлисъ. 

Сахаровъ Ник. Ив. 55 ДЛ. 80. (Вн.) н. с. Гор. сан. вр. Москва. 

Сахаровъ Никол. Мих. 75 Л. 901. Мх. вр. 10 драг. п. П. Граево, Щуч., Ломж. 


1) Отпускь лекарствъ по рецептамъ этого врача, запрещается. 
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Сахаровъ Ниль Ив. 51 ДД. 76 к. с. Жел.-дор. вр. Тула. 

Сахаровъ Серг. Алекс. 60 Д. 87 к. с. ДФлопр. Окр. В.-М. Упр. Одесса. 

Сахаровъ Хаимъ Моис. 69 ДЛ. 93, впр. Мариуполь, Екатер. 

Сахнинъ Моис. Дав. 67 Л. 91, впр. Харьковъ. 

Сахновеый Алодръ Нетр. 46 Л. 70. (Глазн.) к. с. Орд. губ. зем. бол. Полтава. 

Сахновсклй Влад. Никит. 55 Д. 78 д. с. с., впр. ЮЖевъ. 

Сахновек1й Ицхокъ Абрам. 68 Л. 97. (Вн. п дфт.), впр.. Одесса. 

Сахновсый Конст. Порф. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Чемеръ, Козелец., Черниг. 

Саченко-Сакунъ Мих. Вас. 63 ДЛ. 89 н. с. Гор. вр. Бобруйскъ, Минск. 

Обоевъ Ник. Мих. 70 ДЛ. 94 к. а., Жех.-дор. вр. Ст. Мелитополь, Тавр. 

Свавицый Ал-дръ Аристарх. 57 С. 82 к. с. Ст. вр. 12 саперн. бат. Одесса. Д. В. 

Свавипьый Петръ Алекс. 46 ДЛ. 73 с. с. Див. вр. 45 пЪх. див. Рига. 

Свенсонъ Ал-дръ Ал-др. 61 ДЛ. 88 н. с. Жел.-дор. вр. Одесса. 

Свенеонъ Евг.-Эрн.-Пав. Феоф. 66 Л. 93, впр.Харьковъ. 

Свенторжецк1й Болес.-Алекс.-Степ. Ал-др. 52 Л. 19 к. с., впр. С. Холмищи, Жиздр., Калуж 

Свентоховсый Игнат.-Маранъ Фадд. 67 Л; 94, впр. Брестъ-Литовскъ. 

Свентоховевый Юмй-Адамъ Онуфр. 34 27. 62 к. а., впр. Гомель, Могилев. 

Свенцицк!й Болесл. Болесл. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Тастуба, Златоуст., Уфим. 

Свенциций Викент.-Итнат. Ант. 68 Л. 95 к. а. Пом. Врам. Инсп. Петрозаводскъ. 

Свенцицый Викт. Андр. 69 Д. 95 н. с. Мл. вр. 228 пёх. рез. Хвалынек. п. Саратовъ. 

Свенцицвй Сигизм. Карл. 36 Д. 61. (Хир.: д. с. с., вир. Минскъ. 

Свенцк!й Адамъ Норберт. 15 ./. 901 впр. Варшава. 

Свердловъ Бор. Берк. 64 .1. 91. Общ. вр. Дер. Романовка, Бендер., Бессар. 

Свердловъ Исаакъ Шлюм. 67 ./. 97, впр. Хороль, Полтав. Д. В. 

Свердловъ Овсей Шлемов. 65 .7. 91, вир. Полтава. 

Свержевевый Людв.-Ричар. 10сиф. 67 Д. 93. (Гор., уш. и нос.) т. с. Св. вр. Троицк. 
бол. Москва. | 

Свержевемй Францъ Госиф. 63 .7. 91 к. а. Зем. вр. М. Веприкъ, Гадяч., Полт. 

Сверловъ Ал-дръ Павл. 66 .7. 94 и. с. Мл. пом. дЪлопр. Упр. Гл. Вр. Иноп. и св. орд. 
Крестовоздв. общ. СПБ. 

Сверчинекй Чесл. Ромуальд. 61 ./. 87. (Жен.). а лор. вр. Дер. Бзинъ, Конск., Радом. 

Свида Ив. Флоран. 35 Д. 59. (вы н. с., вар. СП 

Свида Игналт.-Евстаф. Петр. 58 ... 88 к. а. Вр. ы. н бол. вр. Минскъ. 

Свида Степ. Флоран. 61. .Г. 86, вп. П. Лелевъ, Влощов., К$лец. 

Свидвинеюй Адольфъ Ив. 66 *. 91, впр. Лодзь, Цетрок. 

Свидерек Пав. Фед. 59 Д. 86 ст. е. Пом. области. вр. Темиръ-Ханъ-Шура. 

Свидерекй Сем. Онуф. 50 Д. 78. (Сиф. и кож.) с.с. Ж.-дор. вр. и преп. ж. гим. Вильна. 

Свидеръ Самуилъь Мих. 64 ... 89 (Акуш. и жен.), впр. Варшава. 

Свинаревй Тос. Антон. 71 .7. 902, впр. Кевъ. 

Свиридовъ Вячесл. Ал-др. 69 ./. 98, впр. Иркутскъ. 

Свиринъ Ник. Ник. 41. 7. 64 с. с., вир. Казань. › 

Свиревй Георг. Петр. 53 „. 80 к. с. Асс. фарм. инст. при ун. Юрьевъ, Лифл. 

Свиревй Григ.-Викен. Альб. 51 ./. 75 н. с. Вр. инвалидн. ж.-дор. колон. Влодава, СФдл. 

Свирекй Филин. Викент. 60 .7Т. 87. Гор. и фабр. вр. и дир. дфт. пр. Муромъ, Владим. 

Свиреюй Эмман. Петр. 64 .7. 93, впр. Им. Каменка, Ольгопол., Подол. 

Свиртунъ Стан. Оскар. 62 .7. 88 т. с. Фабр. вр. С. Добрущъь, Гомел., Могилев. 

Свирфлинъ Ник. Влад. 59 Д. 83 н. с., впр. Тверь. 

Свирблинъ Серг. Мих. 77 ./. 900. Мл. вр. 25 В. С. стр. пол. д. В. 

Свиетуновъ-Свисловскй Вас. Григ. 37 ./. 69 с. с. Ст. вр. губ. зем. бол. ВЯгка. 

Свищевъ Алекс. Дмит. 56 ./. 81. (Вн., жен. и дфт.). Гор. и гим. вр. Коломна, Москов. 

Свонтецк й Владис.-Сатур.-Ив.-Конст. 57 ./. 88. ое Вр. приют. Св. Д. и вы Мари. 
Варшава. 
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Свтонтецюй Ив. Тосиф. 65 Л. 90. (Хир. и мочепол.). Жел. дор. вр. Вильна. 

СПонтецый Каз. Конст. 67 .1 94, впр. Кевъ. 

Свяжениновъ Григ. Алекс. 56 Д. 80. (Хир.) с. с. Мл. вр. Марин. бол., сверх. вр. Св. 
Троицк. Общ. сест. мил. н вр. коне. зав. взд. Учр. Имп. Млыи. СПБ. 

Свяжекй Ив. Вас. 36 ./. 61 тайн. с., впр. Рига. 

Свободинъ Влад. Павл. 76 -/. 900. Мл. вр. кр$и. арт. Севастополь. 

Своехотовь Ал-дръ Серг. 67 4. 93 к. а., впр. Юевъ. . 

Съъжинскй 10с. Владисл. 68 „7. 92, впр. Радомъ. 

Свфнцицюй Викт. Андр. 69.7. 95 н. с. Мл. вр. 228 Хвалын. рез. бат. Саратовъ. 

Свържинектй Флор.-Фелик. Раймунд. 70 ./. 93, впр. Вильна. 

СвЪтаевъ Ал-дръ Ал-др. 77 Л. 901, впр. СПБ. 

СвЪтлиневый Стан. Львов. 59 4. 88, впр. Новоросеййскъ. | 

Свётловъ Ник. Ив. 49 ./. 74 с. с. Инсп. клас. воен. -фельди. школы. Тифлисъ. 

*СвЪтлосоновъ Анат. Амфюн. 55 Л. 79 к. а. Тифлисъ. 

Свфтухинъ Мих. Ив. 58 Д. 82. (Вн. и нерв.) т. с. Прив.-доц. унив. Харьковъ. 

Снфтухинъ Серг. Ник. 60 .Т. 84. (Вн.\, впр. Витебскъ. 

Свъца Гершъ Яков. 54 ./. 76 (Акуш. ин дфт.), впр. Варшава. 

Св цяновекй Андр.-Мих. Мих. 45 Л. 77 к. а Гор. вр. Скерневицы, Варш. 

Св чниковь Андр. Степ. 52 .7 77. Зем. вр. С. Михайловка, Александр., Екатериносл. 

Свъчниковъ Тосифъ Ник. 72 Д. 96 н. с. Ст. вр. 18 фл. эк. `Либава: 

ОвЪчниковъ Мих. Вас. 62 .1. 86. (Глаз.) к. с’ Зем. вр. и вр.-спец. Общ. Кр. Кр. 
Д. Карачево, Калужск. Д. В. р 

СвЪшниковъ Викт. Ал-др. 57 ./. 88. Част. служ. Казань. 

Свфшниковъ Влад. Ал др. 56 .Г. 85 к. с. Орд. гор. Алексан. бол. И, 

Свфшниковъ Дмит. Фед. 58 4. 87 к. а У. вр. Малмыжь, Вятск. 

СвЪшниковъ Ник. Алекс. 62 .7. 89. Зав. вр. Ярославль. 

Свфшниковъ Петръ Ал-др. 75 ./. 904. Мл. вр. 157 пЪх. пол. Бобруйскъ. Д. В. 

Спятловекжй Евген. Влад. 58 Д.15 с. с., впр. СПБ. 

Святненко Фед. Серг. 73 4. 96 н. с. Мл. вр. 86 пфх. пол. Псковъ. Д. В. 

Святобливъ-Коробкинъ Мих. Павл. 41 4. 72. (Хир.), впр. Полтава. 

Святогоръ-Штепинъ Ал-дръ Ал-др. 56 ./. 82 к. с. Ст. вр. Лебед. рез бат. Харьковъ. 

Святухинъ Петръ Васил. 74 4. 900. Гор. вр. ЮрьБевъ, Владимрск. 

Себякинъ Влад. Конст. 77 4. 904. Мл. вр. 149 пфх. пол. Кобринъ, Гродн. 

*Севастьяновъ Ал-дръ Ник. 32 (7. 54 к. с. СПБ. 

(евастьяновь Ал-дръ Тимоф. 58 Д. 83 с. с. Дивиз. вр. 40 пЪх. дивиз. Бобруйск. Д. В. 

Севастьяновъ Влад. Ант. 69 ./. 98 т. с Зем. вр. Даниловъ, Яросл. 

Севаетьяновъ Лм. Вас. 71. 99 к. а. Мл. вр. 10 арт. _бр. Лодзь, Петроков. Д. В. 

Севастьяновь Ив. Никол. 73 > 99. Св орд. губ. зем. бол. Орловъ. 

"Севастьяновъ Петръ Ив. 11 ./. 34 тайн. с. СПБ. 

Севвовъ Торд Торд 59 .Г. 18. а вр. Сороки, Бессар. 

Северинъ Викт.-Эмман. и 42 Д. ЧА (ДФт. и хир.) д. с. с. Ст. вр. Ник. дфт. бол. СПБ. 

Северинъ Внкт. Яков. 63 ./. 89 н. с. Гл. вр рус. бол. Терусалимъ. 

Северниъ Гавр. Конст. 70 | 97 т. с. ‹Д$т.). впр. Варшава. 

Севру къ. Антолъ Антон. 72 ./. 901. Зем вр. С. Раздоры, Павлоград., `Екатерин. 

Севрюговъ Ник. Ив. 70 4. 93. Сел. вр. С. Прасковея, Новогрихг., Ставр. 

Севъ Гиршь Сендер. 67 ./. 93. (Хир.), впр. Одесса. 

Сегаловь Ефимь Юрьев. 72 .7. 96, впр. Москва 

Сегаль Мееръ-Янк. Вульф. 63 7, 89. (Хир. ин ак.) н. с., впр. Ровно, Волын. 

Сегаль Шая Лейб. 74 .Г. 902. (Сиф), впр. 9еодомя, Тавр 

Сегаль Абель Конон 52 Л. 87, вир. Черниговъ. 

Сегаль Беръ (Борисъ) Ураш. 62 Д 88. (Вн. и нерв.), впр. Ковна. Д. В. 

Сегаль Гавр. Бендет. 74 .Г. 900. Зем. вр. С. Степная Шентала, Самар. ^ 





‚Сегаль Карпель Лейб. 70 .Г. 95. (Сиф., кож. и вен.), впр. Ростовъ, Дон. 

Сегаль Маркусъ Лейб. 59 .7. 85. (Хир.) к. с Гор. вр. Кутаисъ. 

Сегаль Мих Лейб 71 ДЛ. 97. Зем. вр. С. Левково, Дмитр., Моск, | 

Сегаль Шабшай Леон 56 Д. 88 (Акуш. и хир.) н. с. Вр. окруж. учил. Новочеркасскъ. 

_ Сетель Адольфъ-Авг. Солом. 70 .7. 97 к а Пом. прозект. унив. Казань. 

Сегель Коппель (Картъ) Лейб 70 Л. 95, впр. Ст. Коренновская. Казвк., Куб. 

Сегень Адамъ Феофил. 63 ./. 87. (Вн. и акуш.) к. с У. вр. Ядринъ, Казан. 

` Седдингъ Адольфъ Гансов. 56 ./ 85 к. с. Гор. и училищ. вр. Газенпоть, Курл 

Сеземанъ Эмиля -Герм. Егор. 40 Д. 69 с с. Коне. Максим. леч. и жел.-дор. вр. СПБ. 

Сезеневекй Влад Дмитр. 69 .Г. 98 к. с Ст. вр. 32 В. С. стр. пох. Д. В. 

Секержъ-Зеньковичъ Ив. Яков. 60 ./. 84 к с Сверхшт. асс. клин. Москва 

Секретаревъ Вас Фед 061 '. 89 н с, впр. Калуга. Д. В. 

Секретевъ Петръ Вас. 73 ./ 99 к. а Мл. вр. 53 пфх. пол. Д. В. . 

Секретьевь Вас Ник. 71 ./. 98. Зем вр. С. Новоспасовка, Маруп., Екатер. 

Секторовъ Раф Петр. 70 ./. 94 т. с Сверх. орд 2 гор. бол., вр Иверск. Общ Красн. 
Кр. и Братолюбив Общ Москва. 

Селаври Викг Ив 73 .[ 99. Св вр. Восп. Д. СПБ 

Селезневъ Алекс. Никон. 65 „1. 91 к.с Ст. вр 2 Уссур. ж.-дор.-бат. Никольскь-Усс ‚ Прим. 

Селезневь Мих. Тимоф. 38 ./. бад с. с., впр Бронницы, Моск. 

Селезневъ Серг. Плат 65 Л. 91 к. впр. Чебоксары, Казан. 

Селенкинъ Ваад. Ал-др. 70 ДЛ. 94. Зе, вр. С. Нартасъ, Уржум., Вятск. 

Селиховъ Ал-дръ Гавр. 73 Л. 99 к. а. (Акуш. и гин.). Мл. вр. 9 п%х. пол. Д. В. 

Селецый Владим. Васил. 68 Д. 98. (Псих. и нерв.) н. с. Орд. Кир. бог. зав. Клевъ. 

Селецклй Ник. Вас. 63 Ф. 86 н. с. Сел. вр. М. Кривое Озеро, Балт., Подол. 

Селивановенй Мих. Ермол. 52 Л. 78 н. с. Вр. резерва полев. мед. Инси. Д. В. 

Селивановъ Ал-дръ Модест. 60 .Д. 87 н. с. Св. вр. упр. ночт.-тел. окр. Казань. 

Селивановъ Андр. Венам. 63 Л. 93 к. а. Зем. вр. Камышловъ, Пермск. 

Селивановъ Ив. Петр. 54 .Д. 82. (Вн.) к. с. Вр. уч. семин. Воронежъ. 

Селиванов Конст. Мих. 42 Л. 64 д. с. с. Вр. прогимн. и благотв. общ. Серпуховъ, Моск. 

Селивановъ Мих. Мих. 62 ДЛ. 94 н. с. Сверх. орд. губ. зем. бол. Калуга. 

Селиновъ Ал-дръ Георг. 60 Л. 85 н. с. Пом. завфд. патолог. отд. инст. экспер. мед. СПБ. 

Селиховеый Ник. Ник. 66 ХТ. 90 к. а. Зем. вр. Лебединъ, Харьк. 

Селиховъ Митроф:. Ив. 68 . 94 к. а. Гл. вр. Общ. сест. Кр. Кр. Харьковъ. 

Селихъ Григ. (Герш.)-Эрн. Абр. 61 . 85, вир. и частн. пов$р. СПБ. Д. В. 

Селицейй Аполлин. Ив. 47 Д. 15. (Хир.) с. с. Ст. вр. воен. лаз. Смоленскъ. : 

*Селицейй Феликоь Франц. 27 .!. 56 с. с. Петрозаводскъ. 

Селицый Юланъ-Ал-дръ Алоиз. 64 Л. 93 к. а. Зем. вр. М. Острошицй городокъ, Минск. 

Сельменсьй Сем. Мих. 15 ДЛ. 98 к. а.. впр. Ново-Александруя, Любл. 

Селфтовъ Мих. Аг-др. 42 ДЛ. 68 к. с., впр. Иркутскъ. 

(Селюгинъ Анат. Мих. 67 Л. 93. Зем, вр. Пермь. 

Селюгинъ Ник. Мих. 68 ./. 93. Зем. вр. С. о Боръ, о. Вятск. 

Селютгинъ Сер. Ал-др. 70 (. н. с. Мл. вр. 2 др. С.-Петоерб. пол. Ржевъ, Твер. Д. В. 

Селюкъ Ив. Яков. 68 Л. 871 к. а. Поч. Ч. — Попеч. дЪт. прют. Черниговъ. . 

‘Семакинъ Ив. Конст. 61 Д. 87 н. с. (Вн., кож. и дфт.), вир. Мензелинскъ, Уфимск. 

Семалико Мих. Валерман. 52 Л. 12. (Вн.) н. с.. вир. Егорьевскъ, Рязан. 

Семашко Никол. Ал-др. 74 Л. 901, впр. Ниж.-Новгородъ. 

Семека Дмит. Влад. 71 Л. 94 н. с. Вр. дома призр. душ.-бол. Ст. Удфльная, СПБ. 

Семеновичъ Влад. Иван. 75 Л. 99. Зем. вр. Красный Ходлмь, Весьег., Твер. 

Семеновск!й Алдръ Петр. 76 Л. 902. Зем. вр. С. Даниловка, Петров, Сарат. 

Семеновъ Ал-дръ Ив. 55 Д. 81, (Хир.) с. с. Губ. вр. Баку. 

Семеновъ Ал-дръ Ник. 64 ДЛ. 90 н. с. Мл. вр. 145 пЪх. пол. СПБ. Д. В. 

Семеновь Ал-дръ Петр. 56 ДЛ. 81. Вр. при почт.-тел. конт. Саратовъ. 
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Семеновъ Ал-дръ Фед. 28 Д. 61 д. с. с., впр. Сухумъ-Кале, Кутаис. 

Семеновь Андр. Ал-др. 70 Л. 96 впр. Гомель. 

Семеновъ Вас. Никандр. 61 ДЛ. 86 к. с. Зем. вр. С. Писцово, Нерехт., Костр. 

Семеновъ Викт. Петр. 66 Л. 993 н. с. Гор. вр. Анапа, Куб. т 

Семеновъ Матв. Сем. 61 Д. 88 н. с. Гор. вр. Вилькомиръ, Ковен. 

Семеновъ Мих. Сем. 62 ДЛ. 87 н. с. Зем. вр. М. ЕремЪевка, Золотон.. Полтав. 

Семеновъ Мих. Степ. 71 Л. 900. Мл. вр. 103 пЪх. пол. Гродна. 

Семеновъ (онъ же Семененко) Никаноръ Арк. 70 ХЛ. 90+. Мл. вр. 67 пЪхот. полк. 
Красноставъ, Любл. 

Семеновъ Ник. Ал-др. 77 Л. 900. Мл. вр. 33 В С. стр. пол. Д. В. 

Семеновъ Ник. Вас. 61 (Л. 87 к. с. Ст. вр. 5 зап. кав. пол. С. Ново-Серпуховъ. Змев”. Хар. 

Семеновъ Ник. Ив. 69 Л. 9+ н. с. Мл. вр. воен. лаз. Свеаборгт. 

Семеновъ Петръ Ив. 61 ДЛ. 87 к. с. Зем. вр. Ковровъ, Влад 

Семеновъ Петр. Петр. 74 ДЛ. 97 к. а. Мл. вр. 143 пфх. пол. Брянскъ, Орлов. Д. В. 

Семеновъ Пет. Фед. 53 Л. 78 к. а. Пом. столонам. Д-га Окладн. Сбор.. СПБ. 

Семеновъ Сер. Соерг. 79 ./. 904. 

Семеновъ Фед. Вас. 41 ./. 90. (Кожн.), впр. Юевъ. 

Семеневй Ив. Франц. 51 Д. 76 к. с., впр. Александя. Хере. 

Семенсый Мечис.-Андр. Франц. 56 ./. 81 к. с. Вр- Закавк. дФвич. инст. Тифлисъ. 

Сементовскйй Пав. Петр. 65 ./. 98 н. с. Гор. вр. Камышинъ, Саралт. : 

Семибратовъ Влад. Вас. 75 .Т. 99 к. а. Мл. вр. 25 В. С. стр. пол. Д. В. 

Семидаловъ Венам. Ив. 63 . 88. (Нерв. 1 т. с. Вр. псих. бол. на Канатч. дачф. Москва. 

Семичовъ Ал-дръ Влад. 75 ./. ? впр. СПБ. Д. В. : 

Семковек1й Тосифъ Ант. 45 ./. 10 к. с.. впр. Могилевъ (губ.). 

Семперовичъ Фед. Фед. 66 Л. 93. (Мочев.. венер. и кожн.). Орд. К.-Кирил. бог. зав. Юевъ. 

Семченко Дмит Григ. 45 Л. 76. (Дфт.). Зем. вр. Казань. | 

Семянниковт Ал-дръ Ал-др. 62 ./. 87. (Жен.), н. с. Жел. дор. вр. и вр. родовспом. 

зав. Саратовт. 

Семяновекй Ник. Степ. 57 ./. 80 к. с., впр. Мевз. 

Сенаторск!й Вас. Анлр. 44 7. 70 с с. Бр. вр. 59 рез. бриг Казань. 

Сенгалевичь Фед. Никол. 85 ./ 901. Зем. вр. Вознесенскъ. Елизаветгр., Херс. 

Сендерихинъ Тосифъ Ал-др. 66 .Т. 94. Зем. вр С. Медекесь, Ставроп.. Самар. д. В. 

Сендзякъ Ив Ант. 61 .’. 87 (Горл.. ушн. и нос.), впр. Варшава. 

Сеницый Евг. Мих. 74 .7 900 к. а. Мл. вр. 22 В. С. стр. ноя. Д. В. 

Сенковевюй Владис.-Ант. Валент. 52 ./. 82. Общ. вр. Г. Томашовъ, Брезин.. Цетрок. 

Сенькевичъ-Корчакъ Ив. Петр. 49 '. 72. (Ак. и гин.) к. с., впр. Одесса. 

Сенюнаеъ Викент Ант. 64 /. 89 Зем. вр. Повфнецъ, Олонец. 

Сепиъ Евг. Конст. 78 Л. 904. Мл вр. 115 пЪФх. пол. Рига. 

Серапинъ Конст. Петр. 66 Д. 90 н. с. Асс. Мих. кл. бол бар. Вилье, СПБ. 

Серафимовъ Вячесл. Фед. 73 ./. 98. Зем. вр. С. Петровка. 9еодос., Тавр. 

Серафимъ Ник. Эрнес. 38 .7. 67 к. с., впр. Рига. 

Сербиновекй Викт. Васил. 77 .7. 901, вир. Юевъ 

Сербиновь Мих. Петр 78 .Т. 900, впр. Ст. Каменская, Донец., Дон. р 

Сербинъ Аркадй Германов. 62 .1. 87 к. с Зем вр С. Штевиць, Щигров., Курек. 

Сербинъ Левь Бор. 66 ./ 97, вир. С Литвиновка, Калев. 

Сербовъ Конст. Ив 81 ./. 904. Мл вр. 9 стр. пол. Жмеринка, Подол. Д. В. 

Сербевый Ал-др Матв. 49 /. 16 к. с. Мл. вр. Восп. До Москва 

(Сербеый Влад Петр. 58 Д 83. (Псих. и нерв.) с с. Проф увив Москва. з 

Сербекй Серг. Петр. 68 ./. 89 н. с. Жет. дор. вр. С. Спасъ-Деменское, Мосальс., Калуж. 

Сервинек!й Юлманъ Войцфх. 60 4. 85 к. а. У. вр. Сохачевъ, Варшав. 

Сервирогь Ал-дръ Ал-дров. 78 ./. 99: Мл. орд. бол. Общ. Св. Геормя. СПБ. | 

Сервиротт, Ал-дрт Павл 69... 94 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. Егерск. пол. СПБ. д. В. 
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Сервирогъь Петръ Павл. 77 /. 904. Мл. вр. 23 пфх пол. Островъ, Варш. 

Сертевск й Ал-дръ Семен. 71 ./. 900. Зем. вр. С. Богоявленка, Моршан., Тамб. 

Серчевскй Дмит. Алекс. 49 ./. 72. (Вн.} с с Вр. Коммерч учил. Москва. 

Сермевекй Мих. Львов. 72 .7. 900. Зем. вр Ст. Любань Никол. ж. д. 

Сермевеюй Петр. Ал-др. 74 .7. 902. впр. Харьковъ. 

Сермевеюй Серг. Сем. 72 ./. 98, вир Воронежъ. 

Сермевъ Вас. Степ. 56 Д. 81. (Глазн.) с. с. Пом. главн. вр. клин. воен госи. и конс. 
учеб. зав. вфд. Имп. Марш СПБ. 

Сермй Ант. Викт. 68 ./. 95, впр. Макарьевъ, Костр. 

Серй Мартинъ Викт. 60 .]. 88 т. с Орд. Алексан. гор бол. и вр ком. уч. Кевъ. 

Сертфевекй Никандръ Дмит. 51 .(. 81 с. с Бр. вр. 1 Сиб. рез. бр . Чита. Д. В. 

СергФевъ `Ал-дръ Петр. 72 .Т. 99. Сел. вр. М. Кривое Озеро, Балт., Подол. 

Сергфевъ Лмит. Павл. 61 ./. 86 н. с. Зем. вр. Елець, Орлов. ` 

Сергфевъ Евг. Феодос. 57 .1. 83 к. с. Ст. вр. 58 ифх. пол, Николаевъ, Херсон. Д. В. 

Сергфевъ Зах. Георг. 57 ./. 86 с. с. От. вр. 114 ифх. пол. Либазва. 

Сергфевъ Ив. Вас. 69 .7. 903 Зем. вр. С. Мантурово, Тимск.. Курск. 

Сергфевъ Ив. Ив. 51 Д. 75 с. с. Нам. и инсп. воен. фел. шк. Новочеркасскъ. 

Сергфевъ Конст. Михайл. 74 .7. 900. Мл. вр. 160 пёх. пол. Д. В. ь 

Сергфевъ Леон. Атгеев. 69 .Т. 94 н. с. Мл. орд. окр. леч. и св. пом. ироз унив. Казань. 

Сергфевъ Леон. Ив. 52 Д. 78 с. с. Ст. вр. воен. лазар. Бобруйскъ, Минск. 

Серг$евъь Мих. Порф. 45 Д 87 д. с. с. Проф. ун. Казань. 

Сергвевъ Ник. Ал-др. 76 ./. 900. Зем. вр. Д Михнево Верхотур., Перм. Д. В. 

Сертевъ. Ник. Алекс. 71 Л. 94 ин. с. Мл. вр. 53 пъх пол. Кишиневъ. Д. В. 

Сертфевъ Ник. Ник. 73. 905. Мл. вр. Кавалерг. п. СПБ. 

Сергфевъ Ник. Сем. 59 .. 85. (Сиф. и кож.) н. с. Вр. при упр. почт.-телетр. окр. К1евъ. 

Сергфевь Пав. Ив. 37 /. 64 к.с Вр. 4 гимн. Варшава. 

Сертфевъ Серг. Тихон. 61 ./. 86 к. с. Орд. тюр. бол. Москва. 

Сергфевъ Яковъ Ив. 1. 79 к. с., впр. Москва. 

Сергфенко Ник. Степ. 52 Д. 15. (Хир.) д. с. с. Губ. вр. Кутаисъ. 

Сердечный Яковъ Ант. 38 Д. 62. (Вн.) д. ©. с. Вр. Гл. Управ. Удфловъ. СПБ. 

Сердобовъ Ал-дръ Павх. 78 Л. 900. Сел. вр. С. Исаево, Оренб. 

Сердобовъ Ник. Помпеев. 66 ДЛ. 93 н. с. (Ви. и вен.). Ма. вр. 140 п. п. Скоп., Рязан. Д. В.. 

Сердцевъ Кириллъ Тосиф. 50 Д. 76 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Ярославль. Д. В. 

Сердюковъ Ал-дръ Степ. 57 Д. 84. (Сиф. и кож.) и. с. Св. орд. Калинк. 6. и вр. сиек. 
бол. Покров. Общ. Кр. Кр. СПБ. 

Сердюковъ Георг. Захар. 74 Л. 900. Уч. вр. М. Грицевъ, Засл., Вол. 

Сердюковъ Конст. Иван. 80 Л. 903. Мл. вр. 171 пЬх. п. Гродна. 

Серебренниковъ Андр. Ник. 66 ДЛ. 93. (Вн.) к. а. Сверхшт. асс. клин. унив. Москва. . 

Серебренниковъ Влад. Ив. 52 Д. 82. (Хир.) к. а. Жел.-дор. вр. Севастополь. 

Серебренниковъ Ник. Ник. 73 ДЛ. 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Хабаровскъ. 

Серебренниковъ Пав. Ник. 49 Д. 76. (Вн.) к. с. Вр. дух. семин. и учил. Пермь. 

Серебренниковъ Сер. Ал-др. 67 Л. 94 н. с. Мл. вр. 2 кр. пъх. п. М. Згержъ, Лодз., Петроков. 

‚ Серебренниковъ Серг. Павл. 63 Л. 89. впр. Феодочя, Таврич. 

Серебрениикъ Тосиф. Берелев. 62 ./. 93 впр. С. Б. Знаменка, Мелитоп. Тавр. 

Серебровскай Из. Малв. 61 Л. 85. (Хир.) н. с. Мл. орд. Марин. бол. Москва. 

Серебряковь Анат. Андр. 42 ДЛ. 68 е. с. У. и зем. вр. Котельничъ, Вятск. 

Серебряковъ Дм. Мих. 68 Л. 98 т. с. Зем. вр. Калуга. 

Серебряниковъ Петр. Вас. 16 ./. 903. Зем. вр. С. Любегощи, Весьегонок. Тверск. 

Серебрянникъ Ефронмъ Беров. 61 Л. 88, вир. Одесса. 

Серебрянникъ Элй-Беншанъ Зах. 50 Л. 714, впр. СПБ. 

Середа Вас. Клемент. 64 Л. 90 н. с. Санит. вр. Симферополь. 

Середенко Алекс. Иван. 76 Л. 901. Мл. ву. 6 В.-С. стр. пол. Д. В. 
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Середенко Никаноръ Кирил. 54 ДЛ. 82 к. с. У. вр. Бфлгородъ, Курск. 

Серединекй Иппол. Конст. 66 Л. 94 к. а. Вр. окр. лечеб. Ц. Александровскъ, 0. Сахалинъ. 

*Середницк1й Владис. Владис. 51 Л. 15 с. с. Варшава. 

Сережниковъ Григ. Петр. 57 Д. 83 с. с. Ст. вр. кл. повив. инст. СПБ. 

Сережниковъ Мих. Вас. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 154 пфх. пол. Кагызманъ, Карск. 

Сержновек1й Викт. Тосиф. 51 Л. 18 к. с. Зем. вр. С. Мостище, Остров., Псков. 

Сержновевй Ив. Тосиф. 59 Л. 86. (Сиф. и кож.). Св. гор. вр. Вр. Упр. Варшава. 

Серичевь Леонидъ Ив. 52 Д. 79 н. с., впр. Симферополь. 

Серковск!й Станисл. Иван. 71 Л. 98. (гит. и бакт.), впр. Лодзь, Петрок. 

Серкь Юлшй Петр. 49 Д. 74 с. с. Вр. амб. бол. Пр. Ольд. и дир. шк. Палр. Общ. СПБ. 

Серманъ Самуиль Гирш. 70 Л. 97. (Кож. и мочепол.), впр. Саратовъ. 

Серпинекй Конст.-Вацл. Феликс. 52 Л. 16. (Вн.) к. а., впр. Варшава. 

Серповсый `Конст. Григ. 70 Л. 96, Жел.-дор. вр. уч. Балт. и Псков.-Рижск. ж. д. . 

Сеелавинемй Алтдръ Пет. 73 Л. Зем. вр. С. Максимовка, Констант, Полтав. 

Сеславинъ Мих. Пав. 56 Д. 82. (Хир.) к. с. впр. Керчь, Тавр. 

Сеферовъ Серопь Исаак. 65 Л. 94, впр.и Поч. Мир. Судья. С. Армавиръ, Лабин., Кубан, 

Сефферъ Генр. Викент. 30 Л. 62 к. с. У. вр. Оргфевъ, Бессар. 

Сиббуль Адальб. Георг. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Бфлое, Порхов.. Пеков. Д. В. 

Сибилевь Ник. Ник. 61 Л. 89. Пом. инсп. студ. ун. Харьковъ. 

Сибиреюмй Ал-дръ Вас. 63 Д. 91 мн. с. Мл. вр. 1 Лейбъ-др. Моск. п. Тверь. 

*Сибирцевъ Мих. Алекс. 51 Л. 715 н. с. Харьковъ. 

Сибирцевь Онис. Прохор. 68 С. 93 к. а. Зем. вр. М. Бфлоцерковка, Хорольск., Полтав: 

Сибиряковь Никол. Никол. 69 Л. 97. Фабр. вр. Сл. Даниловская, Москов. 

Сибровичъ Гос. Герш. 58 ДЛ. 82 н. с. Мл. вр. 264 пъх. рез. пол. Ур. Лагодехи, Сигн., Тиф. 

Сиверцевъ Дмит. Ив. 40 Л. 64 к. с., впр. Стан. Керсновская, Кавказ., Кубан. 

‘Сиверцевъ Дмит. Ив. 67 ДЛ. 93 и. с. Мл. вр. 132 пфх. пол. Кевъ. 

Сивицк!й Ник. Павл. „7. Вр. гор. бол. Енисейскъ. 

Сивицк!й Степ. Фелиц. 27 Л. 51 с. с., впр. Ставрополь (губ.). 

Сивицьй Францъ Яков. 32 /. 54 с. с., впр. Сараловъ. 

Сивицк!й Янъ-Петръ Моисеев. 66 Л. 93 к. а., впр. Екалеринославт. 

Сиволожеюй Илья Фед. 59 ДЛ. 86 к. а. Мл. вр. Черном. бриг. погр. стр. Новороссйскъ. 

Сивохинъ Ив. Ив. 74 ДЛ. 97 к. а., Вр.-ас. бол. Пр. Петра ИО СПБ. 

Сивре Ал-дръ Венам. 75 Л. 98, Вр. отдфльн. корп. погр. стр. 

Сигалъь Ицекъ-Беръ Израил. 72 Л. 99, впр. Одесса. 

Сигаль Яковъ Ушеров. 70 Л. 96, впр. Одесса. 

Сигриетъ Викт.-Кар.-Петр. Ферд. 56 Д. 81 с. с. Прив.-доц. В.-М. Акад. и конс. при уч.-восп. 
завед. вфд. Им. Мар. СПБ. 

Сидоренко Андр. Серг. 63 Л. 87. Жел.-дор. вр. Ст. Старо-Осколъ, Курск. Ю.-В. ж. д. 

Сидоренко Андр. Тимоф. 73 С. 900. Мл. вр. уч. арт. отр. Балт. фл. Кронштадтъ. 

Сидоренко Григ. Ареф. 67 ДЛ. 94. Ст. вр. томеопалич. лечеб. СПБ. 

Сидоренко Пантелейм. Ив. 75 Л. 901, впр. СПБ. 

Сидоровъ Ал. Ив. 78 Л. 903. Фабр. вр. Богородск. уфзд. Московск. 

Сидоровь Викт. Алекс. 71 Л. 95 н. с. Мл. орд. пол. госп. Д. В. 

Сидоровъ Ефимъ Ефим. 65 Л. 93 к. с. Ст. вр. 18 фл. эк. Либава, Гроб., Курл. 

Сидоровъ Петръ Алекс. 75 Л. 98 к. а. Мл. вр. 100 пЪх. пол. Двинскъ, Витебск. д. В. 

Сидоровъь Федорь Михайл. 75 Л. 901, впр. СПБ. 

Сидорский Петръ Кирил. 75 Л. 902. 'Зем. вр. С. Поздняково, Козельск., Калуж. 

Сиземекй Вик. Всевол. 66 Л. 900. Зем. вр. и окр. надз. В. Д. Любань, Новгоф. Д. В. 

Сикачинск!й Ал-дръ Ник. 34 ДЛ. 91 н. с. Гор. вр. и орд. окруж. леч. Гродна, 

Сикора-Сикорекй Ив. Ант. 75 Л 902. Мл. вр. 21 В.-С. стр. п. Никольскъ-Уссур., Прим 

Сикорекй Алекс. Степ. 73 Л. 98, впр. Екатеринославъ. 

Сикорск!й Андр’ей Григ. 69 Л. 96. (Нефв.). Орд. Кирил. 6. зав. и св. орд. клин. ун. Кевъ. 
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Сикореый Ант. Григ. 58 Л. 78 н. с. Вр. общ. бол. М. Городище, Черкас., Калев. 

Сикорекй Ант Ив. 33 Д. 64. (Дт.). Гл. вр. дфт. бол. Варшава. 

Сикорсый Григ. Григор. 71 Л. 97. (Вн.). Св. орд. К1лево-Кирил. бог. зав. ЮМевъ. 

Сикорскй Ив. Алекс. 45 Д. 70. (Псих. и нерв.) д. с. с. Проф. ун. Юевъ. 

Сикорскй Тос. Франц. 37 Л. 65 к. с. Вр. гор. уч. Черниговъ. 

Сикорсвый Казим. Степ. 60 Л. 87, впр. Ростовъ, Донск. 

Сикореый Леонъ Мих. 28 Л. 57, впр. Лодзь, Цетрок. | 

Сикоревй Стан.-Костка Феофил. 66 Л. 94, впр. Пос. Сомпольно, Кольск., Кали. 

Сикоревй Чеславъ Петр. 50 ДЛ. 78 к. с. Ст. вр. Ейс. п. Куб. каз. в. Кагызманъ, Карск. 

Сикульск1й Моис. Абр. 65 С. 90, впр. С. Геническъ, Мелитоп., Тавр. 

Сила-Новицый ЮлЯ-Викт. 61 Л. 86 к. с. Св. орд. дётск. бол. Св. Ольги Масква. 

Силдаровъ Георг. Никол. 74 Л. 900, впр. Кевъ. (Болгария). 

‚ Силецый Андр. Яков. 58 ДЛ. 86 к. с. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Курскъ. 

Силинъ Алекс. Алекс. 56 .Л. 81 н. с. Зем. начал. Сл. Сеньковская, Купян., Харьков. 

Силин Григ. Алекс. 63 Л. 87 к. с. Вр. реал. уч. Воронежъ. 

Силуяновъ Вас. Андр. 41 Д. 63. (Вн.) с. с., вр. Одесса. 

Сильванск!й Андр. Мих. 59 С. 83. (Акуш. и жен.) с. с. Св. гор. и тюремн. вр. Харьковъ. 

Сильвестровичъ Феликсъ Стан. 68 Л. 92. (Вн.) и. с. Гор. вр. Минскъ. 

Сильвестровъ Григ. Корнил. 6 Д. 33 к. с., впр. Ровно, Волын. 

Сильвинсый Дмитр. Ал-др. 69 С. 95 н. с. Уч. вр. Нерчинсый зав., Забайк. 

Сильниковь Евг. Ив. 78 ЛД. 901, впр. Бфлостокъ, Гродн. 

Сильницю Ал-дръ Вас. 78 Л. 903. Мл. вр. 23 В.-С. стр. п. Никольскъ-Уссур., Прим. 

Сильницей Ив. Вас. 69 Л. 94 н. с. Мл. вр. 5 Турк. стр. бат. Самаркандъ. 

Сильчевеклй Валеранъ Ив. 68 Л. 95 т. с. Зем. вр. С. Хорошево, Новомоск., ИЕ 

Симаковь Ал-дръ Егор. 66 ДЛ. 93 н. с. Гор. саж. вр. Самара: 

Симановсый Ник. Петр. 54 Д. 16. (Вн., гор. и нос.) д. с. с. Проф. В.-Мед. Акад., Поч. 
Лейбъ-оталтръ и сов. чл. Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Симановичъ Ник. Павл. 75 ДЛ. 99 в. а. Мл. вр. 2 флот. эк. Кронштадтъ. 

Симанск!й Алдръ Ал-др. 66 ДЛ. 91 и. с. Мл. вр. воен. лаз. и вр. жен. гимн. К®льцы. 

Семеонянць Ал-дръ Ив. 58 Д. 87 т. с. Дир. гор. леч. Эривань. 

Сиизенъ Мих. Мих. 56 ДТ. 81 к. с. Зем. вр. С. Свищевка, Чембар., Пензен. 

Симилейск Ант. Петров. 72 Л. 902. Зем. вр. С. Архангельское, Борисогл., Тамб. 

Симоновичъ Влад. Флав. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. 95 иъх. пол. Юрьевъ, Лифл. 4. В. 

Симоновичь Ив. Яков. 58 Д. 88 с. с. Вр. гор. бол. Елизаветградъ, Херсон. 

Симоновичъ Михель Фавел. 48 Л. 15. (Вн. и нерв.). Орд. гор. бол. Одесса. 

Симоновичъ Натанъ Хаим. 61 Л. 88. Мл. орд. Каспер. Общ. сест. мил. Одесса. 

Симоновичъ Серг. Флав. 73 Л. 97 к. а. Мл. вр. воен. лазар. Астрахань. 

Симоновъ Влад. Ив. 66 Л. 93, впр. Богодуховъ, Харьковск. 

Симонсонъ Гершь Макс. 54 Л. 84, впр. Рига. 

Симонъ Ал-дръ Герм. 70 Л. 94, впр. Варшава (за границею). 

*Симеонъ [0с. Авг. 24 Л. 50 с. с. Вильна. 

Симъ Пазв. Ив. 58 Д. 84 н. с. Мл. орд. бол. Мар. Магд. и дир. дёт. пр. СПБ. 

Синадино Пантелейм. Виктор. 75 Л. ?, т. с. вир. и поч. чл. Попеч. дфт. пр. Кишиневъ- 

Синайскй Дав. Санев. 62 Л. 87. Св. вр. губ. зем. бол. Екатеринославъ. 

Синакевичъ Никол. Ал-др. 76 Л. 901. (Хир.). Св. орд. кл. ун. Казань. 

Синани Берахь Бабак. (Борисъ Наумов.) 51 Л. 77. (Исих.) н. с., впр. СПБ. 

Синдоровекй Георг. Фед. 64 Л. 95, впр. СПБ. | 

Синевъь Мих. Ив. 58 ДЛ. 83 к. с. Орд. губ. зем. бол. и вр. гор. учил. Владимъ (губ.). 

Синегубкинъ Владим. Яков. 78 Л. 901. Зем. вр. С. Реткино, Ряз. 

Синегубъ Ник. Силычь 40 Л. 72 с. с. Вир. Влоцлавскъ, Варшав. 

Синельниковь Ал-дръ Дмит. 64 Л. 93. Уч. вр. фабр.-зав. бол. Кр. Кр. Одесса. 

Синельниковь Дмит. Ив. 54 Л. 81 к. с. Зем. вр. Павлоградъ, Екатериносл. 
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Синельниковъ Изр. Моис. 70 Л. 96. (Вн. и нерв.), вир. Сквира, Клевск. 
Синельниковъ Ник. Ал-др. 61 Л. 88 к. с. Жел.-дор. вр. Ст. Починокъ, Смолев. 
СиницеЙ Петръ Михеев. 50 Л. 76 к. с. Зем. начальн. С. Покровка, Берлян., 'Таврич. 
Синицынъ Ал-дръ Ал-др. 61 Д. 89 н. с. Зем. вр. Кинешма, Костр. . , 
Синицыиъ Дм. Анд. Л. 905. Св. орд. клин. ун. Казамь. 

Синицынъ Фед. Иван. 37 Д. 65. (Хир.) д. с. с. Проф. унив. Москва. 

Синоленцеый Роб.-Владс-Як. Яков. 71 Л. 96. (Горл.). Асс. бол. Св. Духа. Варшава. 
Синькевичъ Ив. Никол. 73 Л. 902. Палат. вр. Никол. бол. Каевъ. 

Синюшинъ Ник. Васил. 73 Л. 97. (Хир.). Св. орд. клин. унив. Москва. 

Синяверъ Шлема Аарон. 65 Л. 901, впр. Одесса. 

Сипневеклй Влад. Ив. 37 ДЛ. 60. (Акуш. и жен.), впр. Варшава. 

Сиротинияъ Алекс. Ник. 68 Л. 94 н. с. Ст. вр. 19 фл. эк. Кронштадтъ. 
Сиротннинъ Вас. Ник. 55 Д. 80. (Вн.) д. с. с. Прод. В.-Мед. Акад. и сов. чл. Мед. Сов. СПБ. 
Сироткинъ Влад. Гавр. 57 /Л. 81. Зем. вр. Пос. Мелекесъ, Ставроп., Самар. 

° Сироткинъ Мих. Вас. 54 Д. 81. (Акуш.) к. с. Город. вр. "Новочеркасск. 

Ситкевичъ Ал-дръ Викт. 61 Д. 89 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Якутскъ. 

Ситкинъ Серг. Павл. 75 Л. 99. впр. С. Чаганъ, Астрах. 

Ситковевый Бронисл.-Фил. Ал др. 75 . 901, впр. М. Мельница, Ковел., Волын. Д. В.. 
Ситковск1й Стан. Ал-др. 66 Л. 93, впр. Пос. Чемерники, Любарт., Любл. 

Ситниковъ Мих. Яков. 70 Л. 94. Орд..Никол. больн. Харьковъ. 

СицинсЕк!й Анаст. Ал-др. 62 Д. 87. (Ак. игин.) с. с. Вр.-ас. клин. пов. инст. СПБ 
Сицинсый Леонъ Егор. 54 ДЛ. 80 к. с. Ст. вр. губ. зем. бол. Кишиневъ. 
Скабичевекай Вас. Ив. 56 Д. 82 д. с. с. Инси. Столичн. Врач. Управления. СИБ. 
Скабовекй Мих. Ник. 58 ДЛ. 82 к. с. впр. Зарайск, Рязан. 

Скавинекй Альберть (Войцфхъ) Игнат. 34 Л. 55, впр. Варшава. 

Скавиневый Юланъ Ал-др. 27 Д/. 59 к. с. Гор. вр. Майкопъ, Кубан. 

Скалеповъ Георг. Алекс. 71 Л. 96. Зем. вр. С. Лажь, Уржум., Вятск. 

Скаловь Юрй Акинфев. 73 Л. 97. Жел. дор. вр. Козловъ, Тамб. 

Скалозубовъ Ал-дръ Дмитр. 75 Л. 901. (Псих.). Св. орд. _окр. леч. Казань. 
Скалозубовъь Ефимь Мих. 57 ДЛ. 81 к. с. Ст. вр. войск. бол. Ст. Апшеронская, Кубан. 
Скальев!й Станисл. Теофил. 71 Л. 99, вир. Пос. Тушинъ, Лодз., Петрок. 

Скарга Болес. Феликс. 39 Л. 61 с. с., впр. СПБ. 

Скарятинъ Ник. Вас. 50 ДЛ. 80. (Вн.), впр. Симферополь. 

Скаткинъ Них. Ив. 67 Л. 91. Зем. вр. Руза, Москов. 

Сквора Владисл. Томаш. 78 Л. 99, впр. Пос. Бондзановъ, Опатов., Радом. 

Сквара Петръ Тосиф. 61 Л. 90. (ДЪт.), впр. Островець, Опалов., Радом. 

Сквареклй Григ. Казим. 49 Л. 76. (Вн.) с. с. Дивиз. вр. Оренбург. казач. дивиз. Д. В. 
Скварсый Мих. Сем. 34 Л. 61 к. с. У. вр. Фатежь, Курск. 

Скварченко Гавр. Онуфр. 68 Д. 93 н. с. Вр. для ком. 2 Турк. ар. корп. Асхабадъ. 
Скворкинъ Петръ Ив. 67 ДЛ. 91 н. с. Вр. имн. Принц. Ольденб. С. Рамонь, Воронеж. 
Скворцовъ Ал-дръ Ал-др. 62 Л. 89 н. с., впр. Казань. 

Скворцовъ Алекс. Никандр. 42 Д. 65 д. с. с., впр. Тифлистъ. 

Скворцовъ Алекс. Павл. 50 Л. 76 к. с. Св. орд. Губ. Зем. бол. Ниж. Новгородъ. 
Скворцовъ Влад. Ал-др. 75 Л. 99, впр. СПБ. 

Скворцовъ Владисл. Иринарх. 79 Л. 902. Мл. вр. „.-Гв. Кексгольмск. пол. Варшава. 
Скворцщовъ Ив. Андр. 61 (. 88. (Псих. и нерв.) к. с. Орд. губ. зем. псих. леч. Тамбовъ. 
Скворцовъ Иринархъ Полихрон. 47 Д. 71 (Гиг.) д. с. с. Проф. ун. Харьковъ. 
Скворцов Консг. Конст. 71 Л. 99. (Хир.). Зем. вр. Красный Холмъ, Твер. 
Скворцовъ Конст. Ник. 48 Л. 74. (Псих. и вн.) ©. се. Орд. бол. Св. Пантелеймона. СИБ. 
Скворцовъ Левь Петр. 55 Д. 83 к. с. Зем. вр. и вр. Ипатьев. леч. Кострома. 
Скворцовъ Мих. Ал-др. 76 Л. 99, впр. Москва. 

Скворцовъ Мих. Дмит. 55 ДЛ. 81 н. с. Вр. гор. амбул. премн. пох. Астрахань. 
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Скворцовъ Мих. Ив. 67 ДЛ. 93 к. с. Ст. вр. 21 драг. пол. Владим. Волын. 

Скворцовъ Ник. Ал-др. 64 Д. 88 с. с. Гл. докт. бол. кн. Щерб. Москва. 

Скворцовъ Ник. Павл. 56 Л. 80 к. с. Орд. Яуз. отд. бол. чернор. и гор. сам. вр. Москва. 
Скворцовъ Ник. Сем. 57 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. С. Борки, Ливен., Орлов. 

Скворцовъ Петръ Ал-др. 50 Д. 74. (Глазн.) с. с. Бриг. вр. 58 пфх. рез. бриг. Екатер. 
Скворцовъ Серг. Васил. 76 Л. 900. впр. М. Аннополь, Острож., Волынск. 

Скворцовъ Серг. Григ. 59 ДЛ. к. с. Ст. вр. 30 пЪх. пол. Праснышъ, Плоцк. 
Скворцовъ Филишть Макс. 54 ФЛ. 16 к. с., впр. С. Архангельское, Херсон. 

Скетеръ Адамъ Адам. 59 Л. 84, впр. Пековъ. | 
Скибинск1й Ричар.-Стан. Ив. 68 Л. 93. (Акуш.), впр. Петроковъ. 

`Скибинсый Янъ-Маранъ 9еоф. 76 ./. 903. Зав. вр. С. Корбино, Верхнедн. Елатеринос. 
Скибневекй Ал-дръ Ив. 50 Л. 15. Сан. вр. губ. зем. Богородскъ, Москов. . 
Скибневевй Брон. Ант. 65 Л. 93. (Акуш.), впр. Пос. Красновище, Варшав. 
Скибневекй Ник. Ал-др. 68 Л. 93 к. а. Пом: Окр. акцизн. надз. Верхне-Удин., Забайк. Д. В. 
Скиданъ Вас. Вас. 60 Л. 89 н. с., впр. Стан. Баталиалинская, Кубан. 

Скипекй Серг. Егор. 73 Л. 900. Мл. вр. 184 рез. пфх. пол. Варшава. 

Склевицый Ив. Ив. 66 Л. 93 н. с. Жел.-дор. вр. Харьковъ. 

Склифосовевй Пав. Тимоф. 54 Д. 18 с. с. Конс. Ник. воен. госп. СПБ. Д. В. 
Скловевклй Герить Лейб. 69 Л. 91. Св. орд. Юево-Кир. бог. зав. Клевъ. 

Склодовевй Тос. Владисл. 63 Л. 86. (Вн.). Сверхшт. орд. бол. млад. Тисуса. Варшава. 
Скляровъ Вас. Игнат. 65 Л. 93 к. а. Зем. вр. и вр кол. малол. преступ. Уфа. 

Скобе Леопольдь Христоф. 72 Л. 99. Зем. вр. Луга, Петерб. 

Скобниковъ Серг. Алекс. 58 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. Молога, Ярослав. 

Сковронсый Ром. Ант. 61 Л. 92, впр. Варшава. 

Скоковскй Игнат. Вигт. 59 ДЛ. 89 н. с. Мл. вр. 205 рез. бат. Одесса. 

Сколозубовъ Ал-дръ Петр. 40 ДЛ. 70 к. с.-Сверхшт. орд. окр. леч. Казань. 

‚ Скоморовеклй Шлома-Геригь Арон. 58 Л. 84. (Вн. и дфт.), впр. Житомръ. 

Скопинъ Конст. Павл. 29 Л. 53. (Вн.) с. с. Чл. губ. зем. упр. Калуга. 

Сконникъ Валенсъ Фридр. 37 ДЛ. 61 с. с. Жел.-дор. вр. Ржевъ, Твер. 

Скордели Фед. Конст. 44 Л. 69 н. с. Зем. вр. С. Шишканы, Кишинев. Боссар. 
Скориченко Григ. Григ. 59 ./ 83 с. с. Проф. и бибмотек. В.-Мед. Акад. СПБ. 
Скоробогатовъь Ал-дръ Кипуан. 67 7. 93 к. а. Зем. вр. Д. Егоркина Чистой. Казан. 
Скоробогатовъ Пав. Ив. 63 .7. 89 Глаз.» к. с. Ст. вр. 1 В. С. стр. пол Д. В. 
Скоробогачъ Евг. Порф 54. Д. 78. (Вн и накож.\ с. с.. впр СПБ. 

Скородумовъ Ив. Яков. 54 .7. 82 к с Ст. вр 17 стр. пол. Марамполь, Сувалк. Д. В. 
`Скородумовъ Ник. Алекс. ? .? Вр. для ком. Гродно. 

Скородумовъ Фед. Фед. 57 Д. 82 к.с Ст. вр. И -Гв. 2 арт. бр. СПБ. 

Скороходовъ Янкель Изр. 59 ./ 87, впр. Гомель, Могилев. 

Скорунеюй Корн.-Владис. Стан.52 /.18ъ. с. Ст. вр 22 В. С. стр п. Никольскъ-Усс.. Прим. 
Скорунекй Мечисл. Ник. 64 7. 91 к а Зем. вр. Каслинсый зав., Екатеринб., Перм. 
Скорупекй Никол. Ал-дръ 76 ./. 991. (Хир.) впр. Харьковъ. . 
Скорюховъ Ал-дръ Ал-др 67 ./. 98 н. с. Мл. вр. 51 иЪх пол. Симферополь. 
Скочко Ив. Дан. 72 Л. 97. Жел -дор. вр Ростовъ, Дон Д. В 

Скребицьй Ал-дрь Ильичъ 27 Д. 58. (Глазн.), вир СПБ. 

Скрживанъ Фадд Феликс. 67 .1. 91. вир Одесса. 

Скрипцовъ Дмитр. Ив. 65 °‘. 90 н. с. Сел вр М. Каменка, Ольгоп., Подол. 
Скробанскй Конст. Клем. 11 Д. 99 к.а. Вр для ком. клин. воен. госи. СПВ Д. В. 
Скробанек!й Леонъ Леон. 73 Л. 900. Зем. вр. С. Рувдевизя, Борзен., Черниг. 
Скрола-Скродевй Рувиуъ-Ив. Адам 53 .1. 79. (Глазн.) к.с, впр. Варшава. 
Скродзый Ив. Адам. 53 Д. 19 к.с (Глаз.), вир. Варшава. 

Скрыпть Моис. Линов. 60 ./. 88. (Вн. и дфт.), вир. Ростовъ, Донок. 

Скрябинъ Мих. Григ. 57 ./. 86 н. с. Чин. 060б пор. казени. пал Пенза. 
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Скрябинъ Митроф Мих. 73 .Г. ? Зем. вр. С. Рогачевка, Воронеж. Д. В. 

Скудовичъь Казим. Сем. 46 ./. 93 к с., впр Иргизь, Тург. 

Скуе Авдр Петр 66 .1. 94. Вр. начал. учил. Рига. 

Скульеый Мотель Абрам. 75 ./. 901, впр Александроскъ, Екатериносл. 

Скушевекй Стан. Ал-др. 52 Л. 718. (Акуш. и хир.). Жел.-дор вр. Пинскъ, Минск. 
Скуридинъ Конст. Ник. 57. -1. 81 к. с. Зем начал. Нижн -Новгородъ. 

Скуридинъ Пав. Сем. 60 ./. 84. (Псих.) с. с. Ст. орд. окруж. леч Казань. 
Скурховичъ Ал-дръ Иван. 75 ./. 900. Мл. вр. 137 пЪх. пол. Рязань Д. В. 
Скурховичъ Кусилъ Вульф. 48 .7. 76. (Вн. и вен.). Вр Тов Печ. дфла. Москва. 
Скутельникъ Стен. Ив. 60 ./. 89 н. с Зем. вр. С. Нанадово, Сорок, Бессар. 
Скутельевй Менд.-Шл. Хаим. 67 .7. 94 (Гор. и нос.) к. а Г. вр. Н.-Геормев., Алекс., Херс. 
Скутулъ Карлъь Яковл. 76 .Т. 901. вир. Одесса. 

Скюдерн Ив. Петр. 28 .1. 54 с. с., впр. Новая Деревня, СПБ. : 
Славатинсый Ал-дръ Ив. 49 Д. 712. (Жен и дфт.) с. с. Вр. Нерчин. окр. Забайк. 
Славинек!й Ник. Сильвестр. 50 ./. 75 Зав. вр. М. Куриловцы. Новоушиц., Подол. 
Славинск!й Пав. Фед. 41 .Г. 606 к. с., впр. Ст. Кударинская, Троиик., Забайк. 
Славинъ Дав. Берк. 37 . 62 к. с., впр. Двинскь, Витеб. 

Славинъ Осипъ Соломонов., 74 ./. 99. Зем. вр. С. Ертомье, Яренск., Вологодс. 
Славинъ Шлюома Берк 45 ДЛ. 73. (Глаз) к. с. впр. Вильна. : 

Славиньевй Здисл. Людв. 67 Л. 91, вир. Варшава. 

Славницкй Ив. Петр. 33 ./. 58 с. с., впр. СПБ. 

Славеюй Конст. Георг. 70 .7. 96. (Хир.). Ст. орд. бол. 06. Кр. Кр. Воронеж» 
Славутинсый Никол. Ив. 69 .Т. 900. Вр. резерва Приам. инсп. Д. В. 

Славутеый Кива-Шая Герш. 68 7. 94. впр. Саратовъ. 

Сладковъ Ал-дръ Андр. 63 .1, 91 н. с. Мл. вр. Упр. Окр. Ат. Ст. Устьмедвфдицкая, Дон. 
Слансый Вадимъ Вас. 73 .7. 98 к. а. Мл. орд. Уязд. госп. Варшава. : 
Слапчевекй Ник. Конст. 41 Д. 64 д. с. с, впр Брестъ-Литовскъ, Гродн. 
Слапчинсый Ив.-Валентй Яковъ 49 /. 75 к. с.. впр Пинчовъ, Кфлец. 

Слатинъ Ник. Ал-др. 58 (1. 85 к. а. Зем вр. Бфлгородъ, Курск. 

Слаута Ник. Иллар. 55 7. 79. (Сиф.) к. с. Ст. вр. воен. лаз. Сермополь, Семирфчен. 
Слежановекй Евг 10с. 45 Д. 69 с. с. Гя. вр воен. госп. Грозным. Терек. 

Слекась Каз. Петр. 68 .7. 93. Зем. вр. С. Моршанка, Новоуз., Самар. 

Слезинтеръ Эмезерь Янк. 71 Л. 98, вир. Одесса. 

Слетовь Ив. Павл. 63 Л. 87. впр. Касимовъ, Рязан.. 

Слетовь Ник. Викт. 68 Л. 88. (Вн.) к. а. Вр. част. ком. уч. и св. вр. Орлов. леч. Москва. 
Слетовь Ник. Павл. 66 Л. 39. Зем. вр. С. Мурашкино, Княгин., Нижегор. 

Слетовт, Пав. Павл. 64 Л. 87. Фабр. вр. Серпуховъ, Москов. 

Слетовъ Серг.: Викт. 65 Д. 89 к. с. Губ. Мед. Инсп. Полонкъ. 

Слефохть Фед. Ал-др. 57 Д. 83, впр. Д. Штокмансгорфъ, Рижек., Лифл. 

Сливакъ Терент. Ник. 65 Л. 91. (Хир.) т. с. Крестьянсый начальн. С. Тунко, Иркутск. 
Сливинекй Стеф. Артур. 79 Л. 96. Зав. вр. Дер. Выровъ, Гайсин., Подол. : 
Сливиневй Ив. Конст. 40 Л. 86 к. с. Гор., зем. и гор. учил. и прог. вр. Зевъ, Харьи. 
- Сливчанекй Анат. Моис. 61 Л. 86 к. с. Вр. для бЪдн. СПБ. : 
Слидюковъь Мих. Ив. 71 ДЛ. 96 н. с. Мл. вр. 125 ифх. пол. Ровно, Волын. 

Слизень Ив.-Фома Оттон. 60 Л. 89. Зав. вр. Пос. Домброва, Бендин., Петрок. 
Слинько Филиппъ Григ. 29 Л. 55 к. с. Гор. и тюр. вр. Лубны, Полтав. 
Слободзинек!й Фед. Тосиф. 44 Л. 10 к. с. От. вр. зем. больн. и вр. гимн. Елецъ, Орлов. 
Слободовъ Ал-дръ Иван. 71 ДЛ. 900. Мл. вр. 35 $. эк. Севастополь. 

Слободевй Рув. Изр. 74 Л. 98, впр. СПБ. . 

`Слободекой Ив. Никол. 17 Л. 901. Зем. вр. С. Синодское, Вольск., Сарат. 
Слободчиковь Андр. Яковл. 65 Л. 901 т. с. Зем. Нач. С. Сорочинское, Бузул.. Самар. 
Словиковек!й Влад. Юман. 67 Л. 91 н. с. Сверх. вр. леч. чел. Общ. Москва. 
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Словиковек1й Феликсъ-Клем. Ант. 71 Л. 97. (Вн.), впр. Пос. Островъ, Сфдлецк. 
Словеклй Конст. Георг. 70 Л. 96. Вр. горнозав. бол. С. Людиново, Жиздринск., Калуж. 
Словцовъ Андр. Ник. 59 Д. 87 к. с. Ст. вр. 2 Турк. стр. бат. Ташкентъ. 

Словцовъ Борисъ Ив. 74 Л. 97. (Физ. хим.) Вр. для ком. клин. воен. госи. СПБ. 
Слодковекй Болес. `Тосиф. 58 Л. 86, впр. Владимволынскъ, Волын. 

Слойчевсый Ал-дръ Вас. 68 .[. 94 т. с. Жел.-дор. вр. Либ.-Ром. х. д. 2. 

Слонимек1й ИКсав. Франц. 84 Л. 59 к. с. Жел.-дор. вр. Пос. М. Вишера, Крест., Новгор. 
Слонимев1й Матв. Франц. 53 Л. 76 к. с. У. вр. Пултускъ, Варш. 

Слонимевй Гершь Ошер. 64 Л. 92 к. а., впр. Юевъ. 

Слонимев1й Мовша-Лейба Ошер. 62 Л. 88, впр. С. Демшевка, Юев. 

Слонимек1й Саулъ Зелих. 53 Л. 78, впр. Варшава. 

Слонимъ Изр.-Иссеръ (Яковъ) Ааронов. 59 .Т. 88 н. с., впр. Орелъ. 

Слонимь Лазарь Вульф. 67 Л. 98, впр. Вильно. 

Слонимъ Мендель Вульф. 70 С. 98, впр. Вильно. 

Слонимъ Моисей Ильичъ 75 Л. 98. Орд. гор. бол. Ташкентъ. 

Слонимъ Зальманъ (Солом.) Аар. 66 ДЛ. 97. (Хир.). Вр.-экст. Крестов. 06. СПБ. 
Слонимъ Солом. Еляш. 78 Л. 903. Орд. гор. бол. Ташкентъ, Сыръ-Дарьинск. 
Слонницекй Ив. Лаврент. 59 „7. 88. Зем. вр. Буй, Костром. ` 

Слончевскй Фабанъ Ант. 29 /. 58 к. с., впр. Винница,Подол. 

Служалекь Юман. Юшан. 76 Л. 908. Асс. бол. Мл. ис. Ченстоховъ, Варшава. Д. В. 
Слупев!й Игнат. Куз. 48 Л. 77 с. с. Ст. вр. воен. шк. и вр. реал. учил. Вольскъ, Саратов. 
Слуцк (онъ же Слуцкинъ) Вульфъ Берк. 68 (Л. 96. (Гин. и ак.) к. а. впр. Херсонъ. 
Слуцекйй Лазарь Моис. 72 Д. 95. (Сиф. и кож.). Вр. лечеб. благ. общ. Юевъ 

Слуцей Моис. Борис. 51 ДЛ. 16 с. с. Ст. вр. евр. бол. Кишиневъ. 

Случевский Абрамъ Мордух. 74 Л. 98, впр. Одесса. 

Случевекй Афан. Ив. 55 Д. 82 к. с. Ст. вр. 109 пфх. пол. Ковна. 

Слфпухинъ Мих. Ник. 73 Л 97к.а. Мл. вр. 3 В. С. стр. п. Никольскъ-Уссур., Примор. 
Слфпушкинъ Ник. Серг. 32 Л. 64 с. с. Зем. вр., вр. приюта и конс. инстит. Орелъ. 
Слфпушкинъ Пав. Влад. 69 Л. ? к. а. Св. асс. клин. ун. Москва. 

Слфпянинъ Гершъ Вульф. 58 Л. 87 н.с. Мл. вр. 1 Уман. кон. пол. Кубан. каз. войска. Карсъ. 
Слфпянъ Липа Тосиф. 63 Л. 86, вир. Ковна. Д. В. , 

Слфнянъ Мовша Аарон. 65 Л. 91. (Акуш. и хир.), впр. Несвижъ, Слуцк., Минск. Д. В. 
СлЪеаревсьйй Ал-дръ Петр. 55 Л. 81 с. с. Вр.-сп. 06. сест. мил., гор. итюр. вр. Херсоиъ. 
Слюнинуъ Влад. Георг. 49 Д. 15 к. с. От. вр. воен. лаз. Маргеланъ. 

Слюнинъ Ник. Вас. 50 Л. 82 к. с. Чин. 0с. пор. УТ кл. Мин. Фин. Владивостокъ. 
Слюнинъ Петръ Георг. 57 Л. 82. Жел дор. сан. вр. Ст. Снфжная, Иркут. 

Слюсаревъ Сем. Никифор. 72 Л. 99. Зем. вр. С. Краснополье, Ахтырек., Харьков. 
Слюсаренко Георг. Тимоф. 59. 86 к. с. Зем. вр. М. Курисово-Покровское, Одес., Херс. 
Сляемй Юльянъ Игн. 73 Л. 98. т. с. (Вн.). Вр. при Упр. почт. тел. окр. Варшава. 
Смагинъ Виссар. Ал-др. 74 ДЛ. 98 к. а. Мл. вр. 11 фл. эк. Кронштадтъ. 

Смаковекй Ал-дръ Вас. 62 Л. 87. Зем. сан. вр. Ахтырка, Харьк. 

Смекаловъь Ив. Фед. 66 (. 93 н. с. Мл. вр. 3 кон. арт. бат. Сувалки. 

Смецкой Ал-дръ Ал-др. 50 Д. 16 с. с. Флаг. докт. Балийс. фл. Кронштадтъ. 
Смительск1й Адр/анъ-Аркад. Карл. 61 Л. 85, впр. Витебскъ. 

Смидовичъ Ант. Людвиг. 72 Л. 98. Зем. вр. М. Фераторово, Одесск., Херсон. 
*Смидовичь Викент. Викент. 67 Л. 94. (Литераторъ). Тула. 

Смильга Авг.-Генр. Мартын. 67 Л. 96. Вр. гор. уч. Венденъ, Лифл. 

Сиирениниъ Ардал. Иван. 72 Л. 901. Гор. вр. Вязники, Владим. 

Сипренномудреневй Ниг. Вас. 68 Л. 94 н. с. Сел. вр. С. Воронцово-Александ., Прас., Ставр.. 
Смирнитевлй Ник. Ал-др. 52 ДЛ. 78 с. с. Зем. вр. С. Маслова Прист. Бфагор., Курск. 
Смиринцк Борнсъ Васил. 74 .Т. 99. (Сиф. и кож.). Св. орл. В.-М. Ак. СПБ. 
Смирницый Ив. Алекс. 78 . 904. Мл. вр. 24 пфх. пол. Островъ, Варш. 
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Смирнице Ив. Фед. 70 Л. 97. Зем. вр. С. Стар. Рачейка, Сызран., Симбир. 
Смириовъ Абр. Тосиф. 70 Л. 99. (Уш., нос. и горл.), впр. Севастополь. 

Смирновъ Ал-дръ Андр. 69 Л. 93. (Вн., вен. и кож.) к. а. Ж.-д. вр. Никольскъ-Уссур. Примор. 
Смирновъ Ал-дръ Вас. 54 ДЛ. 81 н. с. Зем. вр. Владимфъ (губ.). 

Смирновъ Ал-дръ Вас. 79 Л. 908. Зем. вр. Золотоноша, Полтавск. 

Смирновъ Ал-дрь Евген. 59 ДЛ. 87 к. с. У. вр. Н. Маргеланъ. 

Смирновъ Ал-дръ Ив. 61 С. 90 н. с. Зем. вр. С. Бурынь, Путивл., Курск. 
Сиирновъ Ал-дръ Ив. 68 ДЛ. 97 к. а. Вр гор. бол. Барнаулъ, Томск. 

Сиирновъ Ал-дръ Мих. 42 ДЛ. 70 с. с., вир. Замостье, Любл. 

Смирновь Ал-дръ Петр. 56 Л. 80. Зем. вр. С. Богородское, Николаев., Самар. 
Смирновъ Ал-дръ Федор. 75 ДЛ. 901. Зем. и зав. вр. С. Фошня, Брян., Орл. 
Смирновъ Ал-дръ Як. 67 Л. 97. Зем. вр. С. Кувшинное, Курск. Д. В. 

Смирновъ Алекс. Алекс. 56 Д. 80. (Вн.) с. с. Ст. вр. Александр. кадет. корп. СПБ. 
Сиирновъ Алекс. Алекс. 72 Л. 97. (Л%т.). Вр.-ас. Соф!йск. дфт. бол. Москва. 
Смирновъ Валер. Петр. 18 Л. 904. Уч. гор. вр. Томскъ. 

Смирновъ Алекс. Ефим. 59 Д. 84 с. с. Проф. ун. Томекъ. 

Смирновъ Вас. Ал-др. 67 /. 97 к. а. У. вр. Ветлуга, Костром. 

Сиирновъ Вас. Вас. 61 Л. 87. Зем. вр. С. Бакалы, Белеб., Уфим. 

Смирновъ Вас. Иван. 73 ДЛ. 99. (Хир.). Зав. вр. С. Янновъ Рогь, Ахт., Харьк. Д. В. 
Сиирновь Вас. Иринарх. 29 Д. 53 д. с. с., впр. Кронштадтъ. 

Смирновъ Вас. Мих. 66 Л. 93, впр. Уфа. 

Смирновъ Влад. Павл. 64 Л. 90 к.а. Зем. вр. С. Новоградово, Темник., Тамбов. 
Смирновъ Влад. Павл. 67 Л. 93, впр. Витебекъ. 

Смирновъ Геннад Ал-др. 57 Д. 81. (ВН. к. с. Ст. вр. Петр. бол. и проф. ж. Мед. Инс. СПБ. 
Смирновъ Георг. Дмитр. 34 Д. 59. (Вн.) д. с. с., вир. Смоленскъ. 

Смирновъ Георг. Ив. 64 Л. 94 н. с. Мл. вр. 130 пфх. пол. КАевъ. 

Смирновъ Григ. Иван. 73 ДЛ. 98. (Вн. и дЬт.). Св. орд. бол. Имп. Павла 1. Москва. 
Смирновъ Дм. Вас. 79 .1. 904. Мл. вр. 2т пфх. нол. Конскъ, Радом. 

Смирновъ Дмит. Григ. 69 Л. ? (Сиф. и кож.). Св. вр. Орл. леч. для прих. Москва. 
Смирновъ Евг. Петр. 64 Л. 91. (Гин. иакуш. н. с. Жел. дор. вр. Владивостокъ. 
Смирновь Ив. Алекс. 49 Д. 72 с. с., впр. Сочи, Черноморск. 

Слирновъ Ив. Андр. 50 ДЛ. 76 к. с. Вр. окр. 604. Стан. Урюпинская, Хопер., Донск. 
Смирновь Ив. Вас. 49 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. и вр. дух. учил. Переяславъ, Полтав. 
Смирновь Ив. Ив. 66 Л. 91 с. с. Ст. вр. 5 фл. эк. Кронштадтъ. 

Смирновъ Ив. Ильичъ 52 Л. 76 с. с. вир. Велижъ; Витеб. 

Смирновь Ив. Петр. 52 ДЛ. 79 к. с. Гор. вр. Кашира, Тульск. 

Смирновъ Ив. Петр. 61 Л. 88. Зем. вр. Мосальскъ, Калуж. 

Смирновъ Ив. Яков. 56 Л. 83 к. с. Зем. вр. Слоб. Сулиновская, Черкас., Донск. 
Омирновь Илья Петр. 52 Л. 17 к. с. Орд. Кирил. богоуг. зав. Юевъ. 

Омирновъ Конст. Никол. 67 Л. 900. вир. Воронежъ. 

Смирновъ Леон. Вас. 56 Д. 84. (Ак., гин. и хир.) к. с. Гл. вр. гор. бол. Николаевъ, Херс. 
Смирновь Максимил. Андр. 68 Л. 97 т.с. Участ. вр. С. Узлурское, Ачинск., Енисейск. 
Смириовъ Матв. Вас. 54 ДЛ. 79, с. с. (Вн. и дфт.). Ст. вр. мор. инжен. уч. Кронштадтъ. 
Смирновъ Мих. Мих. 52 Л. 76 с. с., впр. Мценскъ, Орловск. 

Омирновь Мих. Мих. 72 ДЛ. 901. Мл. вр. 152 ифх. иол. Бр.-Литовскъ. 

Смирновъь Мих. Серг. 62 Л. 89 к. с. У. вр. Калязинъ, Твер. 

Смирновъ Ник. Ал-др. 60 ДЛ. 85 н. с. Зем. вр. Романовъ-Борисогл., Яросл. 
Смирновь Ник. Арсен. 54 Л. 81 к.с. Вр. гор. учил., мл. вр. и препод. родовсп. зав. Москва. 
Смирновь Ник. Влад. 61 СД. 86 н. с. Зем. вр. Изюмь, Харьк. 

Смирновь Ник. Ив. 58 ДЛ. 80 к. с. Мл. вр. Маршн. бол. и преп. фел. шк. Москва. 
Смирновь Ник. Ив. 71 Л. 95 н. с. Мл. орд. Никол. воен. госп. ‘СПБ. Д. В 
Смирнов Ник. Мих. 40 ДЛ. 62 к. а. Зем. и тюр. вр. и вр. прогимн. Борисоглбекъ, Тамб. 
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Смирновъ Ник. Ник. 60 ДЛ. 87. (Акуш.) н. с. Сверхшт. асс. клин. уннв. Харьковъ. 
Смирновъ Ник. Ник. 54 Л. 16 с. с. У. вр., вр. гим. и реал. уч. и фаб. вр. Н.-Новгородъ. 
Смирновъ Ник. Петр. 67 Л. 93. Зем. вр. С. Ольхи, ИШаиьк., Тамб. 

Смирновъ Ник. Серг. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Никольскъ-Уссур., Примор. 
Смирновъ Пав. Вас. 49 Д. 75 с. с. Див. вр. 1 пфх. див. Смоленсиъ. 

Смирновь Пав. Васил. 72 Л. 98, впр. Томскъ. 

Сиирновъ Пав. Ив. 60.Л. 87 н. с. Сверх. вр. Упр. калмыц. нар. С. Тундутово, Енот., Астрах. 
Смирновъ Пав. Ник. 47 ДЛ. 713 к. с. Ст. вр. склада крфп. арт. Одесса. 

Сиирновъ Петръ Вас. 57 ДЛ. 81 к. с. Окр. вр. и ЦП. М. С. Маринскъ, Томск. 
Смирновъ Петръ Вас. 54 Л. 78 к. с. Ст. вр. 43 др. пол. Ур. Царсые Колодцы, Сигнах., Тифл. 
Смирновъ Петръ Григ. 60 Л. 86. Зем. вр. Зубцовъ, Твер. 

Смирновъ Петръ Ив. 65 Л. 89 т. с. Жел.-дол. вр. и вр. гор. учил. Елецъ, Орлов. 
Смирновъ Петръ Петр. 57 Л. 83. (Вн.) н. с. Вр. у%зд. учил. Кашинъ, Твер. 
Смирновъь Петрь Петр. 68 Л. 92 н. с., впр. СПБ. Д. В. 

Смирновъ Руфъ Яков. 72 Л. 96. Зем. вр. С. Коренекъ, Корочанск., Курск. (За гранни.). 

*Смирновъ Сем. Алекс. 22 Д. 46 тайн. с. Пятигорскъ, Терск. 

Смирновъ Сем. Евдок. 53 Д. 80 к. с. У. вр. Ряжскъ, Рязан. 

Сиирновъ Серг. Дмит. 69 ДЛ. 94 к. а. Гор. вр. Ростовъ, Дон. 

Смирновъ Серг. Егор. 62 Д. 87 к. с. Ст. вр. 32 фл. эк. Севастополь. 

Слирновъ Серг. Прокоф. 70 ДЛ. 97. (ДФт.). к. а. Мл. вр. 37 эк. Николаевъ, Херс. 
Смирновъ Фед. Вас. 55 Л. 79 с. с. Лабор. хим. лаб. Мин. Фин. СПБ. 

Смирновъ Яковъ Андреев. 75 Л. 99, впр. Москва. 

Смирягинъ Мих. Георг. 70 Л. 96 т. е. Асс. клин. унив. Харьковъ. 

Симитъ Казим.-[ос.-Донатъ Тосиф. 42 Л. 10. (Вн. и дЪт.) с. с. Фабр. вр. Москва. 
Смитъ Сем. Тимоф. 57 Л. 85, впр. Одесса. : 

Смицьй Ив. Гавр. 64 ДЛ. 90 н. с. Уч. вр. М. Жашковъ, Таралщ., Клев. 

Смолевеклй Владисл. Юзефат. 75 Л. 900. (Вн.). Св. орд. клин. ун. Варшава. 
СмоленскАй Алекс. Петр. 60 Л. 85. (Вн. и сиф.) к. с. Зем. вр. Тверь. 

Смоленск й Андр. Юлан. 65 Л. 89. Зем. вр. С. Душеново, Богород., Москов. 
Сиоленсый Вад. Вас. 74 Л. 900. Сел. вр. М. Барановка, Новоградвол., Волын. Д. В. 
Смоленеый Ив. Фед. 37 ДЛ. 61. (Акуш.) с. с. Орд. родов. зав. и Ире. повив. шк. СПБ. 
Смоленсвый Илья Петр. 43 ДЛ. 69 с. с. У. вр. Вологда. 

Слоленекй Гос. Игнат. 74 Л. 901, впр. Варшава. 

Смоленсь!й Лейзеръ Тосиф. 61 Л. 87, вир. М. Шаргородъ, Могил., Подол. 

_ Смоленеымй Пинхусъ Тосиф. 54 Д. 78 н. с. Мл. вр. 94 пфх. пол. Псковъ. 

СмоленевАй Яковъ Абр. 50 Л. 15 н. с. Зем. и зав. вр. Бахмуть, Екалериносл. 
Сиоликь Леон. Феликс. 72 Л. 99 к. а. Мл. вр. 26 арт. бриг. Гродна. Д. В. 
Смолинъ Ник. Ал-др. 56 Д. 84 к. с., впр. Джизакъ, Самарканд. 

Смоличевъ Пав. Фил. 53 Л. 80 к. с. Ст. вр. войск. бол. Ст. Устьлабинская, Кубан 
Сиоличъ Митроф. Никанор. 55 Л. 85 к. а. Вр. Богоуг. зав. мыш. общ. СПБ. 
Смоличъ Пав. деод. 75 Л. 902, впр. Минскъ. 

СмольскАй Ив. Ив. 49 Д. 71 с. с. Вр. при Дирекц. Ими. театр. СПБ. 
Смольяниковь Петръ Яков. 54 ДЛ. 87 к. с. Зем. вр. С. ТерлВнье, Мелитоп., Таврич. 
Смольяниновъ Вас. Ал-др. 61 Л. 86. Жел.-дор. вр. Воронежъ. 

Смоляниновъ Георг. Павл. 74 Л. 99. Общ. вр. Приморско-Ахтарской ст. Куб. обл. 
Сжольяниновъ Конст. Ив. 69 Л. 95. Зем. вр. С. Алешки, БорисоглЪб., Тамб. 
Смольянинов, Леонидъь Иван. 76 Л. 900. Зем. вр. Пронскь, Разан. 

Сиолянеый Ник. Ник. 53 Л. 18 н. с., впр. М. Бережница, Луцк., Волынск. 
Смородинцевъ Ал-дрь Аристарх. 67 Л. 93 н. с. Зем. вр. С. Аскинъ, Бирск., Уфим. 
Смородинцевъь Ал-дръ Ив. 55 Л. 81. Зем. вр. С. Багарякъ, Екатеринбург., Перм. 
Сиородекй Петръ Тосиф. 49 Л. 15. Зем. вр. С. Брусовое. Фатеж., Курск. 
Сирчекъ Леопольдъ Леопольд. 73 Л. 901, вир. Мщенскъ. Орлов. 
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Смысловъ Вик. Викт. 67 /. 91 н. с. Зем. вр. Золотоноша, Полт. 

Смульевй Тос.-Вацл. Вацл. 67 Л. 93, впр. Нос. Руда-Гузовская, Блонск., Вары 

Омфловь Ник. Яков. 60 Д. 87. (Исих.) к. с. Гл. вр. бол. Св. Пантелеймона. СПБ. 

Сифтанииъ Ал-дръ Дмитр. 58 С. 84 к. с. У. вр. Мервъ, Закасп. 

Сифховев1И Ант. Владис. 67 Д. 92. (Хир.). Св. орд. восп. дома Мл. Тисуса. ` Варшава. 

Сифховек!й Владис. Ант. 35 ДЛ. 62 к. с. Вр. Вр.-Молиц. Ком. Варшава. 

*Снарекй Альфонсъ Игнат. 41 Л. 66 к. с. Харьговъ. 

Снарсый Ант. Теофил. 66 Л. 94. Вр. дома призр. душ.-бол. Им. Ал. Ш. Ст. Удфльная, СПБ. 

Снарскай Леопольдъ Ант. 52 Л. 76 н. с. Зем. вр. С. Пусто-Рождественно, Переяслав., Влад. 

Снегиревь Влад. Фед. 47 Д. 70 д. с. с. Проф и коне. Басм., Яузск. и Старо-Екалер. отд. бол. 
чернор. и вр.-конс. леч. кн. Долгорук. Москва. 

Снегиревь Конст. Влад. 71 Д. 95. (Вн. и глаз.) н.с. Консульт. леч. кн. Долгорук. Моск. 

Снегиревъ Ник. Конст. 64 (Л. 88 н. с. ДФлопр. Вр. Отд. и и вр. гор. уч. Оренбургъ. 

Снигиревъ Григор. Роман. 76 Л. 900. Мл. вр. 3 В. С. лет. парк. Д. В. 

Снигиревъ Евсей Кирил. 75 „Л. 900. Вр. Николаев. уч., Томск. 

Сникерь Петрь Март. 75 Л. 901. Мл. вр. 179 пфх. пол. Рига. 

Снисаревекй Ал-дръ Дмит. 34 Л. 58 д. с. с., впр. Харьковъ. 

Снитовек1й Тоак. Госиф. 53 Л. 78 н. с. Вр. реал. учил. С. Комратъ, Бендер., Бессар. 

Снитовеклй Тос. Каэт. 12 ДЛ. 40 к. с., впр. Болградъ, Измаил., Бессар. 

Снфгуревй Серг. Ив. 52 ДЛ. 82 н. с., впр. Каменецъ-Подольскъ. 

СнЪжко Иппол. Адам. 37 ХЛ. 62 н. с., впр., Калуга. ^ 

СнЪжковъ Ник. Фед. 49 Д.`74. (Ви. "Дт. и горя). с. с. Вр. учил. правовфл. СПБ. 

СнЪжницей Ив. Павл. 55 ДЛ. 80 к. с., впр. Карсунъ, Симбирс. 

СнЪеаревскй Пав. Яковл. 75 Л. 901. Мл. вр. 120 пфх. п. Минскъ. Д. В. 

СнЪеаревь Пав. Евген. 76 Л. 902. Св. орд. бол. Св. Ник. Чуд. СПБ. 

Снфеаревь Мих. Ник. 74 Л. 901. (Вн.), впр. Одесса. 

Снятковъ Авениръь Алекс. 55 Л. 77 к. с. Вр. реал. и гор. учил. Вологда. 

Собанежй Оома Мих. 62 Л. 84, впр. Петроковъ. 

Соболевек1й Ал-дръ Ив. 51 Л. 13. (Вн.) к..с. Сверхшт. гор. вр. Варшава. 

Соболевсвыйй Ал-дръ Влад. 70 ДЛ. 98 н. с. Мл. ор. воен. гос. Омскъ. 

Соболевеый Вяч. Дмит. 54 Д. 85 к. с. Ст. вр. Кавалерг. пол. СПБ. 

Соболевекй Ив. Алекс. 47 ДЛ. 76 к. с., впр. ? Юевек. Д. В. 

Соболевекай Герон. Ив. 34 Л. 58 с. с. впр. и поч. мир. судья. Вфрный. 

Соболевекй Эдм.-Викт. Ал-др. 60 Л. 89 (Вн. и нерв.), впр. Симферополь. 

Соболевъь Ал-дръ Ив. 24 Л. 49 тайн. с., впр. Юевъ. 

Соболевь Аполлосъ Евграф. 66 Л. 91 к. а. Фабр. вр. Ярославль. 

Соболевъ Вас. Григ. 69 Л. 93 т. с. Зем. вр. С. Штеповка, Лебед., Харьк. Д. В. 

Соболевъ Вас. Никол. 80 Л. 903. Мл. вр. 72 пфх. п. Ново-Александря, Любл. 

Соболевъь Венам. Андр. 57 ДЛ. 89 к. с. Ст. вр. Батали. отд. Куб. Обл. 

Соболевъ Лмитр. Вас. 78 /. 904. Фабр. вр. С. Щелково, Богородск., Моск. 

Соболевъ Ив. Петр. 39 Д. 64, впр. Москва. 

Соболевъ Ив. Петр. 49 Д. 73. (Жен. и акуш.) к. с. впр. ыы Донск. 

Соболевъь Изм. Ильичъ 77 Л. 903 Зем, вр. Данковъ, Рязанск. 

Соболевъ Иннок. Ал-др. 76 Л. 99, впр. Чита. 

Соболевъ Конст. Вас. 67 Л. 94. (Вн.) т. с. впр. Москва. 

Соболевь Конст. Мих. 65 Д. 88 к. а., впр. Москва. 

Соболевь Леонидъ Вас. 76 Д. 98. Мл, вр. 135 пфх. п. Павлоградъ. Д. В. 

Соболевь Мих. Алекс. 34 Л. 58 к. с. У. вр. Любимъ, Яросл. 

Соболевь Мих. Дмит. 65 Л. 90 к. с. Сверх. вр. Марин. бол. СПБ. 

Соболевъь Ник. Ал-пр. 56 Л. 81 к. с. Зем. вр. С. Корабиха, Ярослав. 

Соболевь Ник. Викт. =. Д. 87 к. с. Ст. вр. пзх. пол. Тобольскъ. Д. В. 

Соболевь Ник. Ник. Л. 89 к. с. У. вр. Веневъ, Тульскг 
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Соболь Калм.-Менд. Герш. 65 Л. 96. Вр. евр. бол. Николаевъ, Херсон. 
Собольщиковъ Ник. Петр. 38 Л. 62. (Вн.) с. с., впр. Тифлисъ. 

Соборницый Влад. Ив. 55 Л. 82 к. с. Жел-дор.. вр. Полоцкъ, Витебск. 

Соборовъ Ив. Конст. 57 Д. 82 н. с. Фабр. вр. С. Орфхово-Зуево, Богород. Москов. 
Собоцинскй Феликсъ Андр. 74 Л. ?, вир. Варшава. 

СобЪрансьй Ив. Тосиф. 63 Л. 91, вир. Варшава. 


Собфет1анск!й Викт.-Эдм.-Рафель Мих. 


Совачевъ Васил. Яковл. 76 Л. 902. Мл. вр. 10 пфх. пол. 


Совенко Ив. 


Совиневй Зеиславъ-Ант. Владисл. 


Совоетьянов 


67 Л. 93 в. с. (Гим. и акуш.). Препод. - Ольг. 
Пов. Инст. и Театр. вр. Тифлисъ. 

д. В. 

к. с. Окр. сел. вр. Нижнеудинскъ, Иркут. ` 

12 Д. 9Т к. а. впр. СПБ. 

71 Л. 901. 


Федос. 52 Л. 86. 


ъ Евт. Плал. 


СовЪтовь Степ. Ник. 56 Д. 81. (Псих. и нерв.) с. с. Врач. Инсп., Харьковъ. 


Соголовеый 


Оаддей Ив. 61 Л. 3+ впр. Новорадомскъ. 


Содманъ Гавр. Иппох. 67 Л. 94 т. с. Чия. Вр. Сам. части Упр. ж. д. М. П. С. СПБ. 


Содманъ Ми 
Созоновичъ 
Сокальсый 

Сокальсый 

Сокальсвый 

Сокальеый 

Сокальсий 

Сокановеый 
Соковъ Геор 
Соколовсый 
Соколовевй 
Соколовекй 
Соколовеюмй 
Соколовеюй 
Соколовевдй 
Соколовеый 
Соколовеюмй 
Соколовскй 
Соколовевшй 
Соколовеый 
Соколовевй 
Соколовешй 
Соколовеюмй 
Соколовек1й 
° Соколовемй 
Соколовеми 
Соколовеый 
Соколовский 
Соколовекй 
Соколовей 
Соколовекй 
Соколовевй 


Соколовъ Ал-дръ Вас. 


х. Мих. в Л. 93 н. с. Зем. вр. С. Домнино, 'Вологод. 

Тос. Ник. ? Л. ? Гор. вр. Метиславъ, Могил. 

Григ. Григ. 58 Л. 78 в. с. Зем. вр. и вр. прогимн. В Херсон. 
Ив. Алекс. 73 Л. 900. Зем. вр. Краснокутскъ, Богодух., Харьк. 

Ив. Яков. 53 ДЛ. 81 к. с. Сел. вр. М. Ладыжинь, Гайсин., Подол. 

Конст. Ник. 58 С. 87 н. с. Зем. вр. Д. Булгаковка, Дмитрев., Курск. 
Ник. Алекс. 62 Д. 89 н. с. Гл. вр. псих. зем. бол. Уфа. 

Петръ Мих. 57 Д. 83 к. с. СТ. вр. 238 рез. бал. Н. Новгородь. 

г. Петр. 75 Л. 99 к. а. Мл. орд. Ник. воен. госи. СПБ. 

Ант. Тосиф. 48 Л. 18. Зав. вр. С. Бужанка, Звенигор., Клев. 

Аркад. Франц. 58 Л. 16 к. с. Зем. вр. М. Носовка, Ньх. 1н., Черниг. 
Болес.-Ромуал.-Авт. Ферд. 48 Л. 74 к. с. Вр. Вр. Полин, Ком. СПБ. 
Викт.-Петръ Франц. 55 Л. 84. Гор. сан. вр. Кевъ. 

Влад. Петр. 37 Л. 62, впр. Житомръ. 

Владисл. Владисл. 74 Л. 900. Мл. вр. 20 пъх. п. ЖитомШъ. 

ТГиршъ Абр. 71 Л. 97. Зем. вр. Звениговсый затонъ, Чебокс., Казан. 
Григ. Григ. 68 Д. 88 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Шемаха, Бажин. Д. В. 
Лазв.-Беръ Ар!ев. 68 Л. 96. (Гин. и ажуш.), впр. БФлостокь, Гродн. 

Дмит. Влад. 52 Л. 15. (Акуш.) и. ©., впр. Москва. 
Евг. Карл. 75 Л. 900, Мл. вр. Уч. Минн. Отр. Балт. фл. Кроншт. Д. В. 
Ив: Ник. 59 Д. 88. (Хир.) с. с. Обл. вр. Батумъ, Кутаис. 

Илья Андр. 77 .. 903. Вир. Юевъ. 

Казим. [осиф. 74 Л. 902. (Вн. и верв.). Ас. Праг. бол. Варшава. 
Конст.-[ос. Кон. 10 ДЛ. 96. Зем. ву. С. Панчево, Елисаветгр., Херес. 

Леонидъ Конст. 77 Л. 901. Уч. вр. С. Потеницы, Канев., Юев. 

Людв. Игнат. 37 Л. 61 с. с. Конс. Крестовоздв. общ. сест. мил. СПБ. 
Март.-Альфр. Карль-Герон. 49 Д. 73 к. с. Св. орд. бол. Св. Духа. Варшава. 
Марцел.-Петръ Онуфр. 49 Л. 715. (Хир. и вн.) н. с. Жел.-дор. вр. Харьковъ. 
Марьянъ-Рич. Иван. 75 Л. 900. Зем. вр. Новый Ронскъ, Новозыбк., Черниг. 
Ник. Ильичь 77 Л. 902. Мл. вр. 158 пЪх. п. Александрополь, Эрив. 
Памфиль Евстаф. 52 ДЛ. 18 к. ©. Окр. вр. Владикавказъ. 

Эрнестъ Эмил. 64 Л. 91. (Псих.), вир. Рига. 

75 Л. 904. Мл. вр. 117 пЪх. пол. Слонимъ, Минск. Д. В. 


Соколовъь Ал-дръ Вас. 57 ДЛ. 84 с. с. Ст. вр. зем. бол., вр. дух. уч. и Общ. Кр. Вр. Уфа. 
Соколовъ Ал-дръ Ив. 63 ДЛ. 86 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Делижанъ, Елисаветпол. 


Соколовъ Ал-дръ Мих. 
Соколовъ Ал-дръ Мих. 


52 Д. 18. (Ви. и ушн.) с. с. Бриг. вр. 2 сап. бриг. Вильна. Д. В. 
59 Л. 84 к. а., впр. Симбирекъ. 


Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовь 
Соколовь 
Соколовь 
Соколовъ 


Соко ловъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
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Ал-дръ Ник. 60 о 86. (ДЪт.) т. с. Вр. при Дирекц. Им. Театр. Москва. 


Ал-дръ Ник. 56 (7. 81 к. с. Ст. вр. 12 дон. каз. п. М. Радзивиловъ, Крем., Вол. 

Ал-дръ Ник. 65 р. 95 и. с. Мл. вр. 8 трен. пфх. пол. Тверь. Д. В. 

Аял-дрь Петр. 61 Л. 94 н. с., впр. СПБ. 

Алекс. Ал-др. 56 Л. 80%. с. Ст. вр. бол. Св. Влад. и вр. фел. шк. Москва. 

Алекс. Ал-др. 48 Д. 08. (Хир.) к. с., впр. Москва 2 

Алене. Пав. 54 Д.Т 9 с. с. Вр. Покр. Общ., конс. бол. Ими. Александра Ш. 
И оч. чл. поп. о 0$д. Москва. 

Алекс. Ник. 62 Д. 92, впр. СПБ. 

Андр. Анисим. 36 Л. 68 к. с. Вр. реал. учил. Новочеркасскъ. 

Андр. Дм. 61 Л. 98. Лабор. гор. санит. станщи и фабр. вр. Москва. 


*Соколовъ Андр. Ник. 38 Л. 06 к. с. Москва. 


Соколовъ 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 


Соколовь 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколов 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколов 
Соколовь 
Соколовь 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовь 


Андр. Прокоф. 52 Л. 81 к. с. Гор. вр. БФаевъ, Тульск. 

Арс. Ив. 49 Л. 18. (Вн.) к. с. Вр. дух. семин. Ставрополь (губ.). 

Борисъ Алекс. 12 Л. 97. Фабр. вр. С. Ярцево, Духовщ., Смоленск. 

Бор. Викт. 10 Л. 96. Мл. вр. Заамурск. бр. погр. стр. ?. 

Валер. Ив. 62 Д. 81 к. а. Орд. бол. Св. Ольги. СПБ. 

Васил. Арсен. 16 Л. 902. Зем. вр. Пос. Геормевсмй, Судогод., Владим. 

Вас. Вас. 77 Л. 901. Мл. вр. 108 иЪх. п. Вильна. 

Вас. Дмитр. 73 Л. 901. Асе. Обух. бол. СИБ.Д. В. 

Вас. Иван. 74 Л. 901, впр. Вевъ. 

Вас. Яков. 58 Л. 84. Жел.-дор. вр. Ставрополь (губ.). 

Венед. Семен. 17 Л. 902. Мл. вр. 12 пфх. пол. Д. В. 

Викт. Ал-др. 74 .Т. 901, впр. Одесса. 

Викт. Никанор. 62 Д. 87 к. с. (1. вр. 178 их. пол. Либава, Гроб., Кура. 

Влад. Ал-др. 61. Л. т (Акуш., жен. и вн.), впр. Саратовъ. 

Владим. Арсен. 77 ./. 908. Мл. вр. 130 пфх. пол. Еевъ. 

Влад. Вас. 43 Л. Е н. с., впр. С. Курофдово, Бугурусл., Самар. 

Влад. Евгр. 60 ДЛ. 88 к. с. Ст. вр. 226 резервн. пол. Царицынъ. 

Влад. Георг. 12 Л. 9т. Зем. вр. С. Осаргино, Бугур., Самар. 

Влад. Егор. 68 Л. 93. Сверх. вр. Орлов. лечеб. Челов. Общ. Москва. 

Влад. Иван. 13 Л. 98. Вр. дома призр. неизлеч. бол. Москва. 

Влал. Павл. 58 Д. 85 с. с. Окр. вр. придвор. вфд. Царское Село, СПБ. 

Георг. Лмит. 66 Л. 89. (ЛЪг.) с. с. Сверх. вр. прпота грудн. дЪт. и вр. амбул. 
леч. Попеч. Ком. Кр. Кр. СПБ. д. В. 

Георг. Мих. 73 Л. 904. Зем. вр. Симсый зав. Уфимск. 

Григ. Егор. 69 (Л. 998. к. а. Мл. вр. Амудар. бриг. погр. стр. Ур. Термезъ, Закаси. 

Григ. Иван. 11 Л. 902. Зем. вр. Д. Войновка, Полтав. 

Дмитр. Ал-др. 61 Д. 85 к. с. Проф. жен. мед. инет. и вр. Ларин. гимн. СПБ. 

Имитр. Петр. 58 ДЛ. 86 т. с., впр. Самара. 

Ямитр. Стен. 71 7. 97, Зем. вр. Малоархангельскь, Орлов. Д. В. 

Дмитр. Фед. 67 Л. 93 н. с. Мл. орд. Ник. воен. госй. СПБ. Д. В. 

Евг. Фед. 14 Л. 98 в.а. Мал. вр. 2 воен. отд. Уральск. каз. в. Калмыковъ, Урал. 

Ив. Ал-дров. 71 СД. 98. “Во зем. бол. и род. зав. Кострома. `Д. В. 

Ив. Вас. 50 .Т. 85 к. с. Мл. вр. 182 пфх. пол. Вевъ. Д. В. 

Ив. Кирил. 39 Л. 68 к. с. Вр. духовн. акад. и семин. Москва. 

Ив. Лук. 27 Л. 54 к. с., вир. Ковна. 

Ив. Ник. 64. 89 н. с., впр. Москва. 

Ив. Пер. 05 р 89. аа вр. С. Гребнево, Богорол., Москов. 

Ив. Серг. 66 .Т. $39 в. с. Ст. вр. 222 пъфх. пол. Калуга. 

Конст. Алекс. 57 Л. 56, Сверхшт. орд. 1 гор. бол. Москва. 

Конет. Григ. 48 Д. ТЕ д. с. с., вир. Кевъ. 
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Соколовъ Конст. Конст. 59 Д. 82 н. с., впр. Москва. 
Соколовъ КорнилШ Андр. 50 Д. 75. (Хир.) с. с. Ст. вр. Никол. кавал. учил., препод. 


воен. фел. ии. и ст. орд. общ. Св. Геормя. СПБ. 


Соколовъь Ксанф Вас. 42 ДЛ. 65 с. с., вир. Казань. 


Соколовъ Мих. 
Соколовъ Мих. 
Соколовъ Мих. 
Соколовь Мих. 
Соколовъ Мих. 


Соколовъ Мих.` 


Соколовъ Ник. 


Соколовь Ник. 


Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ. Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 
Соколовъ Ник. 


Вас. 49 Л. 715 к. а. Зем. вр. С. Рождество, Валд., Новгор. 
Вас. 68 ДЛ. 93 н. с. Вр. гор. Ал-др. леч. Н.-Новгородъ. 

Дмит. 68 Д. 93 к. с. Вр. резерв. Приам. инсп. Д. В. 

Ив. 54 Л. 19 н. с. Вр. имфн. С. Пады,' Балашов., Саратов. 
Ник. 54 Л. 78. (Вн.) к. с., впр. Бр.-Литовекъ, Гродн. 

Петр. 67 Л. 93. Жел.-дор. вр. Екатеринбургъ, Пермск. 

Ал-др. 54 1. 83 н. с. Гор. вр. Мышкинъ, Яросл. 

Андр. 55 Д. 78. (Хир.) н. с. Сверх. орд. Яуз. отд. бол. черн. Москва. 
Вас. 11 Д. 67 тайн. с., впр. СПБ. 

Вас. 72 Л. 900, впр. Томскъ. 

Дмитр. 48 Л. 74 к. с. Сан. вр. губ. зем. Москва. 

Дмитр. 79 „7. 903. Мл. вр. 7 пЪх. пол. Красноярскъ. Д. В. 
Евдок. 60 Л. 88 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. Знаменка, Алекс., Херсон. 
Ефим. 66 Л. 90. Зем. вр. С. ? Кром., Орлов. 

Ив. 58 ДЛ. 82 в. с. Св. орд. губ. зем. бол. Рязань. 

Илариев. 51 Л. 79 к. с. Гор. и тюр. вр. Саранскь, Пензен. 
Мих. 50 Л. 171. (Вн. и жен.) с. с. Ст. вр. воен. лав. КФльны. 
Ник. +8 Д. 15 к. с. У. вр. Юрьевець, Костром. 

Ник. 5+4 Д. 80 к. с. Ст. вр. грен. сапер. бат. Москва. 

Ник. 71 А. 96. Зем. вр. М. Перекладово, Подольск., Москонск. 
Ник. 77 4. 903. Зем. запасн. вр. Борисоглбскъ, Тамбов. 

Сем. 29 Л. 57 с. с., Гор. вр. Темрюкъ, Кубан. 

Сем. 80 Л. 908. (Вн. и глаз.) впр. Екатеринодаръ. 


Соколовъ Ниль Степ. 53 Л. 79 к. с. Вр. дух. сем. и почт.-телегр. конт. Астрахань. 


Соколовь' Пав. 
Соколовъ Пав. 
Сохоловъ Пав. 
Соколовь Пав. 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовь 
Соколовъ 
Соколовъ 
Соколовъ 


Ал-др. 53 Л. 83 н. с. Вр. двор. пан., дух. сем. и уч. и кав. вин. скл. Уфа. 
Амит. 59 1. 85 к. с. Гор. и зем. вр. Тотьма, Вологод. 

Меркур. 35 Д. 63 с. с., впр. Петрозаводскъ. . 

Петр. 55 Д. 86. Проф. унив. Харьковъ. 


Петръ Вас. +2 Л. 66 н. с. Зем. вр. С. Ильинское, Углич., Яросл. 
Петръ Ив. +7 Д. ТЕ д. с.с. Вир. Новогеормевскъ, Плонск., Варш. 
Петръ Конст. 51 Л. 78 к. с. У. вр. Уфа. 

Петрь Мих. 74 ДЛ. 900. Мл. вр. 2 бриг. Заамурск. окр. погр. стр. 
Петръь Никол. 68 Л. 93. Гор. сан. вр. Саратовъ. 

Сем. Сем. 18 Л. 902. Мл. вр. 10 пъх. пол. Омск. Д. В. 

Серг. 
Серг. 
Серт. 
Серг. 
Серг. 
Серг. 
Тих. Навл. 62 Л. 86 к. с. Сверхшг. орд. Ст. Екатер. отд. бол. чернор. Москва. 
Фед. Ив. 63 Л. 91 к. а. Гор. вр. Анапа, Черномор. 

Яковь Ник. 54 Д. 81 к. с. Зем. вр. Белебей, Уфим. 

Яковъ Ник. 76 Л. 900. (Кож. и вен.). Частн. сл. Москва. 

Эеодоръ Ал-лр. 77 Л. 903. Ма. вр. 95 нфх. пол. Юрьевъ, Лифл. 


Ал-лр. 68 Д. 96. Жел.-дор. вр. Церовскъ, Сыр.-Дар. Обл. 

Алекс. 57 Л. 83 н. с. У. вр. и вр. жен. прогимн. Козловь, Тамбов. 
Ив. 65 Л. 93. (Дфт.). впр. Москва. 

Михай. 77 Л. 902. Вр. Ивер. Общ. Вр. Кр. Москва. 

Павл. 59 Л. 82 к. с. У. вр. н вр. жен. прогим. Александровъ, Влад. 
Петр. 70 Л. 93 н. с. Ма. вр. 116 иъх. пол. Рига. Д. В. 


Соколовь Оеодосй Анисим. 70 Л. 97. (Акуш. и гин.). Орд. части. лечеб. Кевь. 


Сокологорскй 


Пав. Ив. 57 Л. 84. Зем. вр. С. Хорониш, Кобеляк., Полтав. 


Сокольъ Бецал. Янкел. 75 Л. 99. Зем. вр. С. Хоции, Переясл., Полт. 


иво 


`Соколъ Тосифъ Гавр. 52 Л. 81 к. с. Зем. вр. Боровичи, Новгород. 
Сокольниковъ Прокоп. Нестор. ? Л. 98. Уч. вр. Ур. Чурапча, Якут. 
Сокольсый Григ. Федор. 74 Л. 901. Зем. вр.С. Таможниково, Нижетор. 
Сокольсвйй Евген. Конст. 39 Л. 68 н. с., вир. Велюнь, Калиш. 
Сокольевй Ник. Ал-др. 54 Л. 18 к. с., впр. Клевъ. , 
Соколюкъ Исзаакъ Венедик. 67 Л. 92. вр. Новоросойскъ. Черном. 
Соларевъ Ник. Дмитр. ? Л. 908 (Глаз.) Св. орд. клин. ун. Казань. 


Солдатовъ 


Серг. Ив. 70 Л. 96 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Бендеры, Бессар. Д. В. 


Соллогубъ Тосафатъ Ив. 55 Л. 82. (Вн. и акуш.), вир. М. Ружинъ, Сквир., Клев. 
Солнцевъ Вас. Афан. 48 Д. 74 д. с. с. Кори. вр. 7 арм. корп. Симферополь. 
Солнцевь Конст. Ив. 56 Д. 85 к. с. Гор. вр. Вязьма, Смолен. 

Солнцевь Ник. Петр. 65 ДЛ. 93 н. с. бел. вр. С. Усть-Цильма, Мезен., Арханг. 


Соловейчикъ 
Соловейчикъ 
Сболовейчикъ 
Соловейчикъ 
Соловейчикъ 
Соловейчикь 
Соловейчикь 
Соловейчикь 
Соловейчикъ 
Соловейчик 
Соловейчикь 


Ант. Ив. 15 Л. 98 к. а. Мл. вр. лет. парк. Несвижъ, Слуц., Минск. Д. В. 
Аркад. Моис. 72 Л. 97. (Вн. и дфт.), вир. Лодзь, НПетрок. 

Борисъ Изр. 64 Л. 87. (Вн.), впр. Кременчугъ, Полтав. 

Ицка Лейб. +8 Л. 77 к. с. Ст. вр. сан. бат. Ташкентъ. 

Янк.-Лаз. Льв. 04 Л. 92, впр. Межирфчье, Радин., СФдлец. 

Лейба Абел. 54 Л. 84. (Кож., венер. и мочен.), вир. Одесса. 

Лейзеръ Львов. 64 Л. 91, впр. Пос. Граево, Щучин., Ломж. 

Орко-Хаимь Тосиф. 65 Д. 92. (Хир.) и. с. Св.. орд. евр. бол. Варшава. 
Фабанъ Лейб. 39 Д. 65 к. с., вир. Кременчугъ, Полт. 

Шлема, Тахел. 55 Л. 84. (Хир.,) впр. СПБ. 


Юдель Фаб!ан. 58 Л. 83, впр. Томатовъ, Брезин., Петроков. 


Соловкинъ Серг. Серг. 70 Л. 96. (Жен.} т. с. Сверхшт. орд. клин. ун. и поч. чл. сов. 


дфток. прют. Москва. 


Солововъ Петръ Дмитр. 75 Л. 98. Зем. вр. С. Саксагонь. Верхнеднфир. Екатерин. 
Соловцовъ Ник. Ник. 72 Д. 95 к. а. Прозект. Восп. Д. Москва. 


Соловьевь 
Соловьевъ 
Соловьевъ 
Соловьевъ 
Соловъевь 
Соловъевъь 
Соловьев 
Соловьевъ 
Соловьев 
Соловьевъ 
Соловьев 
Соховьевь 
Соловьев'ь 
Соловьевъ 
Соловьевъ 
Соловьевь 
Соловьевь 
Соловьев 
Соловьевъ 
Соловьевъ 
Соловьевнь 
Соловьевъ 
Соловьевъ 
Соловьевъ 
Соловьевъ 


Ал-дръ Ал-др 581. 85. (Вн.) к. с. Ст. вр. 174 пфх. пол. Черкасы, Рев. 
Ал-дръ Вас. 69 Л. 95 т. с.. вир. Шуя, Владим. 

Ал-дръ Ив. 64 Д. 91 к. с., впр. СПБ. 

Ал-дръ Мих. 63 Л. 90 н. с. Зем. вр. С. Тупичево, Городнян., Чернигов. 
Ал-дуъ Ник. 45 Д. 10. (Ак. и гин.) с. с., вир. Одесса. 

Ал-дръь Ник. 53 Л. 82 с. с. Вр. спец. Общ. Св. Геормя. СПБ. 

Ал-дръ Петр. 74 Л. 97. Зем. вр. С. Голицыно, Сердоб., Сарат. Д. В. ` 
Алекс. Фед. 65 Л. 95, вр. Майкопъ, Кубан. 

Аркад. Ник. 52 Л. 17 с. се. Дивиз. вр. 2 грен. дивизш Москва. 
Афан. Сем. 61 Д. 86 к. с. Ст. вр. лаз. инструм. зав. СПБ. 
Вас. Вас. 57 ДЛ. 86 к. с. Чин. 0606. пор. Гос. Контр. и ст. вр. гом. леч. СПБ. 
Вас. Иринарх. 66 ЛД. 94. Зем. вр. С. Максимовка, Конст., Полтав. 

Вас. Фед. 63 Л. 91 к. а. Вр. гор. учил. Майкопъ, Кубан. 

Влад. Евграф. 47 Л. 73 к. с. У. вр. Вельскъ, Вологод. 

Георг. Андр. 56 Л. 82. (Акуш.) к. с. Асс. кянн. унив. Москва. 

Дмитр. Алекс. 58 Д. 80 с. с. Ст. вр. Перм. пу. зав. Зав. Мотовилиха, Церм. 
Дмитр. Андр. 72 Л. 99. Зем. вр. С. Лапотково, Крацив., Тульск. . 
Ив. Петр. 59 Д. 85. (Вн. и жен.) к. с. Ст. вр. крЪи. арт. Ивангородъ, Любл. 
Консг. Григ. 66 Л. 89. (Хир.) к. э. Св. абс. клин. и фабр. вр. Москва. 
Леонидъ Конст. 79 ./. 904, Мл. в8. 6 грен. пол. Москва. 
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Мих. Вас. 86 Л. 92, вир. СПБ.. 

Ник. Ал-др. 14 Л. 99, вир. Одесса. 

Ник. Ал-др. 68 Л. 93 к. а. Зем. вр. Макарьевъ, Костром. 
Ник. Вас. 66 Л. 93. (Вн. и нерв.). Влад. лечебн. Москва. 
Ник. Капит. 02 Л. 87, впр. Уфа. | 


° Соловьяновь Ник. Ник. 66 Л. 91 к. с. Мл. вр. кадет. корп. Хабаровекъ. 


Вы 


Соловьевь Ник. Мих. 47 Д. 14 с. с., впр. СПБ. 

Соловьевъ Ник. Семен. 72 ДЛ. 901. Св. орд. кл. ун. и ма. вр. бол. Прик. 06. Призр. Томскт. 
Соловьевъ Пазв. Ал-др. 67 Л. 91 н. с. Зем. вр. С. Есиплево, Кинешем., Костр. 
Соловьевъ Пав. Вас. 48 ДЛ. 12 с. с. Гл. вр. гомеопат. бол. въ пам. Имп. Ал. П. СПБ. 
Сол овьевъ Пав. Ив. 69 Л. 94. Жел -дор. вр. Москва. 

Соловьевъ Пав. Ив. 12 Л. 99 т. с. Зем. вр. С. Ромоданово, Прон., Рязан. 
Соловьевъ Пав. Петр. 72 ХЛ. 99. Мл. вр. бр. иогр. стр. Эривань. 

Соловьевь Плат. Алекс. 31 Л. 56 к. с., впр. Кишиневъ. 

Соловьевъ Серг. Вас. 57 /. 81 н. с., впр. Москва. 

Соловьень Серг. Петр. 59 Д. 85 к. с. Ст. вр. 2 крфи. и. баг. Бр.-Литовекъ, Гродн. 
Солодихинь Илод. Ив. +8 Л. 15 к. с. Орд. губ. зем. бол. и вр. уфзд. учил. Тамбовъ. 
Солодовниковъ Ал-дръ Павл. 55 Л. 79 к. с. Вр. Политехн. Инет. СПБ. 
Солодовниковъ Вас. Георг. 49 Л. 19 к. с. Ст. вр. 24 пфх. пол. Островъ, Ломж. 
Солодовниковъ Влад. Ив. 65 ДЛ. 89 н. с. Гор. вр. Ахтырка, Харьк. 

Солодовниковь Мих. Лавр. 75 ... 903, впр. Бударинсый пос. Уральск. обл. 
Соломахо Ник. Алекс. 56 Д. 97 к. а. Зем. вр. С. Каменка, Кобел., Нолт. 

Соломинъ Анал. Абр. 63 /. 91 и. с., впр. Нерчинскъ, Забайк. 

Соломинъ Вас. Яковл. 16 Л. 901. Мл. вр. Уссур. каз. див. Хабаровскъ. 

Соломинъ Петръ Андр. 52 Д. 83 к. с. Ст. орд. воен. госи. Омскъ. 

Соломка Конст. Мих. 35 ДЛ. 59.`(Вн.) д. с. с., впр. Москва. 

Соломка Митроф. Мих. 33 Л. 59. (Вн.) д. с. с., впр. Москва. 

Соломоновь Маркь Ал-др. 42 Л. 15 н. с., впр. Тверь. 

Соломоновъ 0с. Содом. 75 Л. 901, впр. Ямполь, Подол. Д. В. 

Солоновичъ Генр. Абрам. 75 Л. 98, впр. Вильна. 

Солоновъ Ал-дрь Петр. 57 Л. 82 к. с. Вр. В. Кит. жел. д. ? 


`Солонцевъ Влад. Митр. 63 .Т. 88 к. с. Гор. вр. и вр. Никол. бог. чел. об. Рыбинсет, Яросл. 


Солонцевь Конст. Митроф. 66 ХЛ. 90 н. с. Мл. вр. Алекс. женск. больн. СПБ. 
Солтан Бронисл. Сильван. 70 /. ?, впр. М. Казатинъ, Бердич., Кев. 

Солтыневй Григ. Вас. 66 .Т. 94, впр. Ростовъ, Донск. 

Солуха Тос. Петр. 63 Д. 87 к. с. Мл. орд. воен. лаз. Владикавказъ. 

Солуха Конст. Григ. 61 Л..86 к. с. Орд. бол. Пр. Общ. Призр. Каменецъ-Подольскъ. 
Солуха Ник. Петр. 67 ДЛ. 98 н. с. Ст. вр. 18 эк. СПБ. 

Сольманъ Игнал.-дома дом. 59 Л. 83. (Хир.). Орд. бол. Св. Духа. Варшава. 

Сольгь Петръ Петр. 59 Д. 90. впр. Имфн. Нитау, Рижек., Лифл. 

Сольцъ Борнсъ Андр. 48 Л. 18 н. с. Мл. вр. бриг. пог. стр. М. Таурогень, Росфен., Ковен. 
Сольщь Ось. Самуил. 65 Д. 91 к. а. Дфйств. Чл. Дома Анат. Демидова. СПБ. 

Солюеь Пав. Авг. 56 . 80 к. с. Зем. и фадр. вр. С. нара-@оминское, Верейск., Москов. 
Солярек!й Владим. Вас. 69 .Г. 95 к. а. Крест. начал С. Камень-Рыболовъ, Примор. 


` Сомовъ Ал-дрь Ал-дров. 74 Л. 97 к.а. Мл. вр. крфи. пфх. пол. Свеаборгъ. 


Сомовъ Тос. Ив. 69 Л. 94. (Хир. и вервн.) т. с., впр. Алушта, Илт., Тавр. 

Сонгайлло (Графь) Карлъ Казим. 40 Л. 6+ к. с. Вр. руди. бол. Голубовемй руд.. Сла- 
вяносерб., Екалернносл. 

Сонещь Эдуардъ Янов. 73 Л. 99. Вр. лепроз. Ненналь. Пос. Черный, Юрьев., Дифл. Берлинъ 

Сонинъ Ннк. Алекс. 11 Д. 96 н. с. Мх. вр. 6 зап. кав. пол. Борисогл$бскъ, Тамб. Д. В. 

Сонииъ Петрь Алекс. 70 Л. 94 н. с. Вр.-экст. род. зав. и жен. Обух. бол. СПБ. 

Сонинъ Як. Ив. 40 Л. 66. Зем. вр. С. Бдльшая Норья, Саралух., Вят. 

Сонненбликъ Т0с. Ал-дръ Карл. 68 Л. 96. Жел.-дор. вр. Полоцкъ, Витебск. 

СонЪгинь Вас. Сем. 56 Л. 82 с. с. Дум. вр. СПБ. 

Соркинъ Борисъ Тосиф. 57 С. 81 к. с. У. вр. Укр. Темирское, Уральск. 

Сорневь Арсеый Борис. 38 Л. 61. (Вн.) с. с. У. вр. Вязьма, Смолен. 

Сорогожекй Леонидь Вас. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 241 рез. бат. Оренбургъ. 
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3эрокинъ Ал-дръ Канит. 51 Д. 84 к. с. Ст. вр. Л.-Драг. пол. Тверь. 

Сорокинъ Ал-дрь Петр. 54 /. 78 к. с. Ст. вр. Сальян. рез. ифх. пол. Баку. 

Сорокинъ Вас. Порф. 44 ДЛ. 69 с. с. Жел.-дор. вр. Орелъ. 

Сорокин» Витал. Ник. 68 С. 87 н. ©., вир. Москва. 

*Сорокинъ Влад. Вас. 30 Л. 54 к. с. СПБ. 

Сорикинъ Гвг. Анд. 80 Л. 904. Асс. бол. Св. Марг Магдал. СПБ. 

*Сорокинъ Ив. Макс. 38 Д. 56 тайн. с. СПБ. 

Сорокинъ Ник. Ал-др. 74 Л. 903. Мл. вр. 38 нЪфх. и. Скерневицы, Варш. 

Сорокинъ Михаиль Андр. 69 ДЛ. 97. Фабр. вр. Д.Гелково, Богород., Моск. 

*Сорокинъ ') Серг. Ник. 58 Л. 81. СПБ. 

Сороковиковъ Гавр. Вас. 10 Л. 95 к. а. Млад. орл. окр. леч. Казань. 

Сорочинсый Пав. Плат. 71 Л. 94 н с. Мл. вр. Баикадыкл. рез. бат. Эривань. 

Сорочинеый Юланъ Казим. 59 Л. 88, впр. М Антополь, Кобрив., Гроднен. 

Сосаръь Тенисъ Адам. 68 Л. 97. Вр. гор. учил. Феллинъ, Лифл. 

Соекинъ Гершгь Мовш. 68 Л. 96, впр. Ревель. 

Соенинъ Вас. Ник. 55 Л. 79 к. с. Вр. женск. гимн. Рыбинскь, Яросл. 

Соснинъ Мих. Фед. 60 Л. 35. Сан. вр. губ. зем. Серпуховъ, Москов. 

Сосницыйй Влад. Аркад. 71 Л. 96 к. а. Мл. орд. двори. госи. Петергофъ, СПБ. 

Сосиковекй Фалд. Тосиф. 61 ДЛ. 86 к. а. Вр. бол. Св. Духа. Сандомръ, Радом. 

*Сосновек!й Вас. Тосиф. 36 Л. 58 тайн. с. Чл. Сов. Мин. Вн. Д. СПБ. 

Сосуновъ Вас. Петр. 68 Л. 95 к. а. Сел. вр. С. Утяцкое, Курган., Тобол. 

Соефеновь, Андр. Ник. 64 Л. 90 н. с. Жел.-дор. вр. м. Барановичи, Новогрудск.., Минск. 

боедовь Ник. Георг. 50 Л. 75 н. с. Жел-дор. вр. Балатовъ, Саратов: коей 

Сотниковъ Ив. Вас. 63 Л. 98, вир. Моршанскъ, Тамб. 

Сотничевскй Романъ Амфилох. 40 Д. 62. (Вн.) д. с. с., вир. Херсонъ. 

Софотеровъ Леонидъ Вас. 57 Л. 83. (Хир.). Преп. зем. фельдиг. шк. Казань. 

Софроновъ Ал-дръ Фед. 65 ДЛ. 89 к. с. Мл. вр. 2 кад. корп. Оренбургъ. 

Софроновь Илья Вас. 61 Л. 88 н. с. Сверх. орд. Обух. бол. и вр. амбул. СИБ. 

Софроновъ Фед. Вас. 59 ДЛ. 33 ни. с. Зем. вр. С. Дросково, Малоарханг., Орлов. 

Софьинъ Владим. Ал-др. 78 Л. 902. Мл. вр. 194 пзх. пол. Ковель, Волын. 

Сохацьй Авг. Мих. 55 ЛД. 80, вир. Пос. Ирена, Новоалександр., Люблин. 

Сохацый Владисл. Генрих. 75 Л. 900, впр. С. Колюшки, Брез., Петрок. 

Сохацкий Игн. Викт. 74 Л. 97. (Вн.). Сверхшт. орд. клин. ун. Кевъ. 

Сохацк!й Сем. Карл. 55 Л. 19 с. с., впр. СПБ. 

Соцковь Госифъ Мих. 70 Л. 95 н. с. Ма. вр. 26 В.-Сиб. етр. и. а Л. В. 

Сочава Андр. Афан. 42 ДЛ. 70 к. с. Зем. вр. Д. 2-е Парголово, СПБ 

Сочава Влад. Ив. 53 ДЛ. 18 к. с. у вр. Липовецъ, К ев. 

Сочава Ник. Афан. 43 Л. 64. (Акуш., жен. и дфт.), впр. Харьковъ. 

Сочевановъ Гермогень Мих. 57 Л. 81, впр. Симферополь. 

Сочинскй Петръ Мих. 55 Л. 78 к. с. У. вр. и дир. Алек. дфт. пр. Новомосковскъ, Екатер. 

Сочоловекй Фадд.-Ив. Ив. 61 ДЛ. 84 н. с., впр. Петроковъ. 

‘ошкииъ Левь Михайл. 71 Л. 95. Гор. вр. и св. вр. почтово-телегр. конт. Екатеринославъ. 

Сощинъ Фишель Тосиф +41 ДЛ. 72 к. с. У. вр. и вр. гор. учил. Староконстантиновъ, Волын. 

Спадони Натале-Райм.-Ник. Тосиф. 68 Л. 94 т. с. Зав. вр. С. Лебяжье, Зшевек., Харьк. 

Спальвингъ Ив.-Пет.-Ал.-дръ Ант. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. 119 пфх. пол. Д. В. | 

Спановскй Лемьянъ Вас. 66 Л. 90. Зем. вр. С. Суходолъ, Глухов., Черниг. 

Спасокукоцый Ив. Вас. 37 ДЛ. 60 с. с., вир. СПБ. 

Спасокукоцый Пик. Степ. 55 Л. 80 в. с. Сверхшт. вр. попеч. о бФдн. комит., поч. чл. 
совЪт. дЪтек. прпот. и Елизав. инст. Москва. 

Снасекй Ал-дрь Михайлов. 72 Л. 98. Зем. вр. Екалеринбургь, Пермск. 


°) Отпускъ лекаретвъ по рецептамъ этого врача воспрещается. 


ВЕ 


Спассый Ал-дръ Цавл. 69 „7. 94. Зем. вр. Мензелинскъ, Уфим. 
Спаесый Арсен. Ив. 36 1. 66 с. с., впр. Кострома. ^ 
Спасский Валентинъ Ник. 50 Л. 1+ о с. Пом. гл. докт. Голицын. бол. Москва. 
Спасеый Влад. НиЕ. 51 4. 719 к. с. Тор. вр. и вр. гор. учил. Юрьевецъ, Костром. 
Спассый Дмит. Ив. 38 4. 60 к. с. У. вр. Кирсановъ, Тамбов. 
Спасевый Иракмй Ал-др. 50 Д. 14 с. с. Ст. вр. горн. гост. ВоткинсийЙ зав., Сарап., Вятск. 
Спассый Ник. Серг. 67 Л. 94 к. а. Проз. унив. Томскъ. 
Скассвый Пав. Ал-др. 59 4. 82 к. с. Зем. вр. Уржумъ, Вятск. 
Спаесый Петръ Петр. 78 Л. 904. Мл. вр. 4+1 драг. пол. Пинчовь, Кфлецк. 
Сиасекй Серг. Ив. 60 Д. 8+4 н. с. У. вр. Одоевъ, Тульск. 
Спассый Серг. Серг. 79 Л. 901. Ма. вр. 7 В. С. стр. п. Ур. Новощевское, Прим. 
Спекторъ Хаимъ Мошк. 64 Л. 91 ы. с. У. вр. С. Игдыръ, Сурмал., Эрив. 
Спельманъ Оттонъ Фридр. 63 Д. 91, впр. Якобштадть, Фридрихшт., Курл. 
Спенглеръ (баронъ) Ал-дръ Эдуард. 55 Д. 80 к. с. Ст. вр. Комендант. Упр. СПБ. 
Сперансый Ал-дръ Ал-др. 538 ДЛ. 16 к. с. Ст. вр. 4 арт. бр. Репнин. штабъ 7. 
Сперанеый Ал-дръ Ив. 57 Ф. 80. Зем. вр. С. Шурма, Уржум., Вятск. 
Сперанск Ал-дръ Конст. 14 Л. 901. Зем. вр. С. Хотимль, Ковров., Владим. 
Сперанский Алекс. Ал-др. 67 Л. 95 к. а. Гор. вр. и вр. муж. гим. и кирг. уч. Вфрный. 
Сиерансьй Алекс. Вас. 56 Л. 19 н. с. У. и зем. вр. и вр. дух. учил. Старица. Твер. 
Сперансый Вас. Филип. 45 Д. 10 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Гельсингфорсъ. 
Сперансьйй Георг. Нестер. 73 Д. 98. (ДЪт.), впр. Москва. 
Сперансый Ив. Вас. 49 Л. 14 н. с., впр. Д. Ненарокомовка, Сарат. 
Сперанск! Изв. Ив. 64 Л. 89, впр. Москва. 
Сперанекй Ив. Мих. +1 Л. 72. (ДЪт.) с. с., впр. СПБ. 
“Сперанскй Конст. Вас. 19 Л. 14. к. с. Смоленснъ. 
Сперансый Леонидъ Вас. 53 Л. 81 к. с., впр. Омскъ. 
*Сиеранемй Несторъ Мих. 27 ДЛ. 50 с. с. Москва. 
Сперансвай Ник. Вас. 57 Л. 82 к. с. Фабр. вр. С. Южа, Вязник., Влад. 

Сперансый Ник. Вас. 40 Д. 64 тайн. с. Лейбъ-Медикъ. Главн. Воен. Мед. Инсп. СПБ. 
° Сперанеюй Ник. Ив. 73 .Т. 908. (Хир.) Больн. вр. Иваново-Вознес., Шуйс., Влад. Д. В. 
Сперанский Ник. Серг. 57 Д. 84. (Кох. и вен.) к. с. Ас. кл. ун. и вр.-кон. Мар. 6. Москва. 
Сперанскй Фед. Вас. 54 Л. 81 с. с. Вр. приюта. С. Елиз., орд. зем. бол. и кон. инет. Тамбовъ. 
Синваковевый Нисонъ-Онисимь Исаев. 58 Л. 35 н.с. Ст. вр. евр. бол. Екатеринославъ. 
Спивакъ Венам. Григ. 68 Л. 91. Частн. служ. Кол. Ново-Полтавка, Херсон. 
Сиивакъ Шмуль Зейлих. 18 Л. 14 к. а., впр. Хереонъ. 
Спижарный Ив. Кон. .57 Д. 84. (Хир.) д. с. с. Проф. ун. и гл. вр. бол. Ал-др. Общ. Москва. 
Сииндлеръ Эдмундъ Ник. 68 Л. 93, впр. Москва. 
Спира Франць Тосиф. 46 Л. 12. (Акуш. и жен.) к. а., впр. Одесса. 
Спиридоновь Вл. Гр. 72 (1. ? Вр. Вост.-кит. ж. д. ? | 
Спиридоновтъ Ив. Сав. 71 Л. 97 к. а. Вр. для ком. 0. В.-М. Уп. и ор. Уяз. гос. Вар. Д. В. 
Спирндоновъ Мих. Мих. 56 Л. 81 к.а Вр. имФн. Слоб. Михайловка, Устьмедв., Донск. 
Синрнидоновъ Серг. Серг. 68 Л. 938. (Дфт.) т. с. Поч. чл. сов. дЪт. пр. Москва. 
Спирингъ Ив. Ник. 59 Д. 83 к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Етерск. пол. СПБ. 
Спиринъ (Симилевь) Ив. Капит. 70 Л. 95 н. с. Мл. вр. т драг. полов. Ковна. Д. В. 
Синиро Борисъ (Берманъ) Яков. 51 Л. 15. Св. орд. евр. бол. и вр. сир. дома. Одесса. 
Спиртовъ Илья Ник. 63 СФ. 87 н. с. Мл. вр. 18 стр. пол. Сувалки. Д. В 
Спиртовъ Ник. Ник. 77 Л. 902. Мл. вр. 68 п5х. п. Соколка, Гродн. 
Спитковекй Исаръ 10осиф. 18 7. 904. (Хир.) Бол. вр. Слоб. Романовка, Одесса. 
силендоринсвый Пав. Петр. 51 Л. 80 к. с. Ст. орд. морск. госп. Крониигалть. 
Силить Рудольфъ Вас. 58 Л. 85, впр. Рига. 
Спонаровевй Ник. Пет. 58 Л. 83. (Вн.) с. с. Прич. къ Кани. учр. И. М. има. вр. Мар. 6. СПБ. 
Спорлили Дмитр. Эмман. 70 2. 900. вир. СПБ. Д. В. 


Ве 


Споровь Пав. Лукичъ 59 Л. 94 к. а. Фабр. вр. С. Михнево, Бронн. Московск. 
Спренжинъ ПКорнил. Аким. 52 Д. 76. (Вн. и хир.) с. с. Врач. Инсп. Орелъ. 
Спримонъ Вас. Феликс. 38 Д. 68 с. с. Конс. 1 и 2 гор. бол. Москва. 

Спримонъ Влад. Фел. 55 Л. 78. (Вн.и гл.) к. с. Пом. Вр. Ин. и дир. сов. д. пр. Воронежъ. 
Спруде Ив. Ив. 64 Л. 94. Части. служ. М. Кандава, Тальсен., Курл. 

Спудулись Ив. Ив. 60 Л. 85 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Катта-Курганъ, Самарк. 
Спульеск1й Влад. Анис. 58 Д. 18. (Ви. и жен.) к. с. Гор. и тюр. вр. Житом рт. 
Сифвачевекй Конст. Ник. 62 Л. 89 н. с. Зем. вр. Тираеполь, Херсон. 

Сребрный Симха Герман. 60 СЛ. 85. (Горл., уши. и нос.), впр. Варшава. 
*Сребрянный Шлема Мих. 27 Л. 52 к. с. Екатеринославъ. 


Срединъ Леонидъ Валент. 


59 Л. 83. (Хир.), впр. Ялта, Таврич. 


Срезневск!й Вячесл. Вячесл. 80 4. 908. Вр. для усоверш. клин. воен. госи. СПБ. 


Сретеновичъ Мих. Конст. 


18 Л. 902. Жел.-дор. вр. Д. Ефимово, Устюж., Новгор. 


Стабровеый Ив. Сем. 54 Д. 81. (Вн. и нерв.) с. с. вир., СПБ. 
Ставенгагенъ Ив. Арнольд. 42 Д 68 к. а., впр. Рига. | 

Ставено дома-Изв. Густ. 65 Л. 93. (Вн. и дЬт.). Жел. дор. вр. Лодзь, Петрок. 
Ставецьй Тосифъ-Карль Андр. 60 ДЛ. 87. н. с. У. вр. Щучинъ, Ломжин. 


Ставинсый Исид. Виктор. 
Ставинск!й Марьянъ Ив. 
Ставраки Владим. Емел. 
Ставраки Стиманасъ Емельян. 


55 Л. 82, впр. М. Тепловъ, Гайсин., Подол. 
11 Л. 971. (Акуш. и жен.), впр. Проскуровъ, Подольск. 
17 Л. 908, впр. Кевъ. 


16 Л. 301, вар. Мевъ. 


Ставровек!й Вас. Фед. 56 Л 82 к. с., впр. Москва. 
Ставровск1й Ив. Андр. 63 Л. 87 к. а. Жел.-дор. вр. Минекъ. 


Ставекй Ант. 


Ставевый Беняминъ Вульф. 


Львов. 60’. 87 м. с. Мл. вр. 50 их. пол. Севастополь. 
11 Л. 98. Зем. вр. С. Зарфчное Любовниково, Елатом., Тамб. 


Ставсый Влад. Конст. 77 Л. 904. Вр. для ком. УП разр. воен. мед. Упр. Ташкенть. 
Ставеый Ив. Юстин. 51 Л. 78 т. с. От. орд. гор. бол. Ростовъ, Донск. 

Ставемй Мих.-Каз. Рафаил. 57 Д. 83 к. с. От. вр. 1 их. пол. Рославль, Смолен. 
Стадницк!й Влад. Григ. 50 Д. 77 с. с., впр. Тульчинъ, Брацл., Подол. 

Стадниций 1ос.-Викт.-Напол. Григ. 68 Л. 91. Гор. вр. Хенцины, ЕЪлец. 
Стадницк!й Мих. Георг. 59 Д. 84. (Хир. и мочеп.) к. с. Ст. вр. воен. лаз. Ярославль. 
Стаднице!й Ник. Григ. 69 Д. 99, впр.. Одесса. 

Стадницк! й-Колендо Мих. Каз. 69 С. 94 к. а. Зем. нач. Им. Добрина, Орш., Могил. 
Стадницк!й-Колендо Мих. Мечисл. 78 Л. 904. Мл. орд. воен. госи. Рига. 
Стакманъ Фридр. Хрисман. 22 Д. +49 тайн. с. Вр. учит. инет. Вильна. 

Стальбергь Карль Готфрид. 66 Л. 99. (Глазн.), впр. СПБ. 


Стаматьевъ Дм. Стамат. 


71 Л.`95. (Акуш.), впр. СПБ. 


Стаментковичъ Стоянъ Итычъ ? 4. ? Мл. вр. воен. лаз. Люблинъ. 
Стамеровъ АстафШ Вас. 61 Д. 91 к. с. Ст. вр. 196 рез. пол. Межирфчье, ОФдл. 


Стамировск!й Стеф. Тосиф. 


70 Л. 98, впр. Варшава. 


Стандерошельдль Карлъ-Бруно Густ. 51 Л. 15. (ДЪт.) к. с., Кронеборгъ, Выборг. 


Станевичъ Оскаръ Казим. 


50 Л. 13 к. с. У. вр. НЧенза. 


Станевичьь Степ. Мих. 67 ДЛ. 95 к. а. Орд. зем. бол. Курекъ. 


Станевичъ Цезарь Карл. 


39 Д. 61 д. с. с. Прич. къ Мин. Нар. Просв. и Вр. 5 гими. СПБ. 


*Станелли Рудольфь Андр. 24 Д. (Берл. ун.) 47. Москва. 


Станиловек!й Левъ Мих. 


Станиелавекй 
Станиславеый 
Станиелавеый 
Станиелавеы!й 


Станиелавскй 


73 Л. 98, впр. Москва. Д. В. 


Влалис. Игн. 69 .Т. 96. Орд. гор. бол. Одесса. 


Григ. Ант. 
Лмит. Вас. 


76 Л. 904 вир. Юевъ. 
60 .Т. 97, впр. Смоленскъ. 


Леонидъ Петр. 63 Л. 89 к. с. Вр. больн. имфёя Герцоговъ Меклено.- 
Стрел..и Принц. Саксенъ-Альтенб. М. Карловка, Константиногр., Полт. 


Стан. 


Влалиел. 


71 Л. 96. (Хир.). Вр. бол. св. Фадлфя, Ловичъ, Варшав. 


а 


Станишевсь!й Анд. Бад. 66 Л. 93 н. с. Мл. въ. Л.-Гв. Ви. Е. В. и. Цар. Село, СПБ. Д.В. 

Станишевев1й Вас. Семен. 67 Л. 90. (Вн.) н. с. Гор. вр. Елисаветполь. 

Станищевек!й Викт. Карл. 48 Л. 71. (Акуш.), вир. Бреестъ-Литовекъ, Гроднем. 

Станишевекй Владисл. Карл. 65 Л. 90. (Акуш. и жен.), впр. Варшава. , 

Станишевевнй Мар!анъ-Ал-дръ-Гауд. Влад. 58 Л. 85 к. с. Св. орд. 6. Св. Викентя. Люблинъ. 

СОтанкевичъ Ал-дръ Ник. 61 Л. 92. (Вн.) т. с. Сверх. орд. гор. бол. и уч. вр. Одесса. 

Станкевичъ Брон. Ник. 56 ХХ. 84, впр. Рига. | 

Станкевичъ Витольдъ Ив. 59 Л. 88 н. с., вир. С. Ивановское, Амур. 

Станкевичъ Владисл. Тосиф. 37 Л. 62. (Хир.) с. с. Ст. вр. еванг. бол.. Вадмнава. 

Станкевичъ Каз. Франц. 10 Л. 95. Зем. вр. С. Медвфдка, Объян., Курс. 

Станкевичъ Леонардъ Петр. 73 Л. 900. Мл. вр. 1 Забайк. каз. бат. Д. В. 

Отанкевичъ Станисл. Никол. 72 Л. 900, впр. Кевъ. 

Станкевичь Чеславь Флоран. 66 Л. 900. (Акуш. и жен.), впр. Варшава. 

Станковевый Стан. Игнат. 51 Л. 78 к. с. Вир. Подольскъ, Моск. 

СОтанковъ Влад. Мих. 75 Л. 903 (вн.) Мх. вр. 5 В.-0. стр. арт. бриг. Д. В. 

Станковт Конст. Ник. 76 ./. 908 Зем. вр. С. Водолаги Валкск. Харьковск. 

Станкунъ Сигизм. Каликст. 72 Л. 99. Зем. вр. С. Ландау, Одесск., Херс. 

Станкфевъ Ал-дръ Алекс. 60 ДЛ. 86 к. с. Вр. гор. бол. и П. М. С. Енисейскт. 

Стано Генр. Игнат. 39 Л. 62 к. а. Жел.-дор. вр. Межирфчье, Радин., СФдлец. 

Стано 9ома Генр. 73 1. 98. Ассиет. больн. Св. Духа. Варшава. 

Становъ Илья Ив. 51 /. 83 с. с. Участ. сел. вр. Семилалалинскъ. 

Старкевичт, Никол. Иван. 76 Л. 901 (Вн. и дЬт.), впр. Варшава. Д. В. 

Станхёнъ Леопольдь Франц. 67 Л. 95. Общ. вр. С. Боровка, Иллук., Курл. 

Старковъ Ал-дръ Вас. 67 Л. 94. Зем. вр. С. Карцово, Солигалич., Костр. | 

Старковъ Арсенй Виктор. 74 Д. 97 к. а. Пом. проз. ун. и ас.-инт. Голиц. 6. Москва. 

Старковъ Ив. Петр. 37 Д. 62 д. с. с., впр. СПБ. 

*Старогродзкйй Гос. Ксавер. 32 ДЛ. 62 к. с. Ачинскъ, Евис. 

Стародубовъ Пав. Мих. 61 Л. 87 к. с. Фабр. вр. С. Реутово, Московек. 

Отарокадомекй Леон. Мих. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 12 фл. эк. Кронштадтъ. 

Старокотлицый Ник. Ив. 75 Л. 908. Орд. псих., губ. зем. бол. Тула. 

Старостинъ Анал. Петр. 75 Л. 900. Мл. вр. 43 пфх. п. Луцеъ, Волын. 

Старцевъ Алекс. Алекс. 74 Л. 99 т. с. Зем. вр: Верхотурье, Перм. 

Старцевь Лм. Петр. 75 .7. 901. (Нерв.), впр. Саратовъ. 

Старцевъь Ник. Григ. 51 Л. 85. Гор. вр. Соликаменъ, Перм. 

Старченко Сер. Ник. 77 .. 904 впр. Саратовъ. 

Стасевичъ Васил. Никол. 76 Д. 900. Мл. вр. воен. лазар. Тирасполь. Д. В. 

Стасенковъ Влад. Конст. 73 /. 98 к. а. Мл. орд. воен. госи. Казань. 

Статкевичъ Пав. Григ. 70 Л. 94 т. с. Ассист. сельско-хозяйств. инст. Москва. 

Отаугайтнеь (Сталгайтыеъ) Ив. Викен. 68 Л. 98, впр. М. Шаки, Владис., Сувал. Д. В. 

Стахановъ Пав. Вас. 68 Л. 93 т. с. Вр. зем. бол. и рем. уч. Сапожокь, Рязан. 

Стахевичь Серг. Мих. 62 Л. 86 к. с. Чл. убзди. зем. упр. Вурекъ. 

Стаховевйй Петрь Аполлон. 58 Л. 86 к. с. Вр. прогимн. Умань, Юев. 

Отахурек!й Тос.-Стан. Ив. 73 ДЛ. 97, вир. Пос. Куровъ, Новоалекс., Люблинек. 

СОтахфевъ Алекс. Влад. 79 :. 904 Зем. вр. Костенфево, Елаб., Вятск. 

Стацкевичъ Конст. Павл. 54 Д. 80 с. с., вир. Нерчинсый зав., Забайк. 

Стацкевича. Петръ Павл. 62 Л. 94 к. а. Вр. Нерчин. окр. Нерчинскь, Забайк. 

Сташенко Фед. Ник. 60 Л. 85. (Гин. ин хир.) к. с. Вр. арест. испр. отл. и поч. чл. 
попет. лЬт. пр. Орелъ. 

Отебаковъ Петр Яковл. 75 Л. 99, впр. Юевъ. 

Стебельек1й Влад. Максимил. 60 Л. 85 (Тин. и хнр.) к. с. Зем. вр. Бахмуть. Екатериносл. 

*Стебельекай Максимил. Тосиф. 23 Л. +9 к. с. Луганекъ, Славяносерб., Екатеринося. 

Стеблинъ-Каменекй Пав. Стен. 86 Л. 58 с. с.. вр. Житомръ. 


Стебловъ Анат. Павх. 18 Л. 901. — вр. 1 фл. эк. Либава, Гроб., Курл. Д. В. 
Стебловь Пав. Павл. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 17 фл. эк. Кронштадт. 

Стевенеонъ ДАртуръ Ив. 69 Л. 95. а, вр. М. Андрушевка, ЯЖитозр., Волын. 
Стеженскй Валеранъ Анг. 51.Д. 76 к. с. Орд. Басман. отд. бол. чернор. Москва. 
`Стеженевлй Евген. Ант. 38 СД. 60 д..с. с., впр. Нижнй-Нозгородъ. 

Отежинскй Ант. Иван. 69 Л. 96 к. а. Вр. Вост.-Кит. ж. д. 

Стекловъ Ал-дръ Ив. 57 ДЛ. 80 ни. с. Ст. орд. Общ. Кр. Кр. Пенза. 

Стекловь Ив. Ив. 56 ДЛ. 80 к. с. Орд. губ. зем. бол. Симбирскъ. 

Стекольниковъ Самуиль Лейб. 62 Л. 88. (Горх. и ушн.), впр. Тула. 

Стекольниковь Самуиль Мар1ус. 73 Л. 99. Санит. вр. Ташкенть. 

Стеллецый Ив. Ив. 69 Л. 94. Зем. вр. Пенза. 

Стеллингь Карль Вас. 48 Д. 67. (Глазн.) к. с. Орд. губ. зем. бол. Орелъ. 
Стельмаховичъ Ни:. Матв. 58 Д. 82 с. с. Вр. Упр. Ген.-Инси. Кавал. СПБ. 
Стельмаховичъ Филиипъ Григ. +45 ДЛ. 69 к. а., вир. Елабуга, Вятск. 

Стежбо Лейз. Шлюом. 51. 79. (Вн., нерв. и исих.) н. с. Вр. 1 евр. учил. Вильна. 
Стемпковекй Викт. Ив. 59 ДЛ. 83. (фт) н. с. Зем. начал. Задонскъ, Воронеж. 
Стенипковеюй Степ. Франц. 57 д. 85, впр. Пос. Пржитыкъ, Радом. 

Стеминиик1й Фед. Ал-др. 50 /. 72. (Ак.). Жел. д. вр. Пос, Вышковъ, Пултуск.. Варш. 
Стенцель Бецал. Симон.. 78 Л. 900, впр. СПБ. 

Степаненко Ник. Лороф. 76 Л. 900. Зем. вр. Сернуховъ, Моск. . 

Степановь Ал-дръ Алекс. 70 Л. 9+ к. а. У. вр. Солигаличъ, Костр. 

Степановъ Ал-дръ. Анемподисг. 64 Л. 98 н. с. Зем. вр. Мензелинскь, Уфим. 
Степановь Ал-дръ Дмит. 46 Д. 71. (Сиф. и кож.) с. с. Сг. орд. Калин. бол. СПБ. 
Степановъ Ал-дръ Ник. 72 Д.97. (Вн.), вир. Москва. 

Степановь Алекс. Лаврен. 65 Л. 89 к. с. Младш. вр. Мадйнн. бол. СПБ. 

Степановъ Вячесл. Мих. 68 Д. 94 к. а., взр. Псковъ. 

Степановъ Герас. Никит. 56 Л. 86. Гор. сан. вр. Тифлись. 

СОтепановъ Дм. Ал-др. 70 Л. 96 к. а. Зем. вр. Ефремовъ, Тульск. 

Степановъ Дмит. Дмит. 68 Л. 91, вар. Пенза. 

Степановъ Евг. Мих. 55 Д. 18 к. с. (Гор., уш. и нос.). Пр.-доц: ун. и орд. Екат. бол. Москва. 
Стенановь Ив. Егор. 62 Л. 85. Зем. вр. М. Каховка. ДнФпр., Таврич. 

Степановь Ив. Ив. 48 Д. 15 с. с. Врач. Инсп. Петрозаводскъ. Олонець. 

Степановъ Конст. Яков. т Д. 96 к. а. р вр. воен. лазар. Гродна. 

Стелановь Ник. Ив. 69 Л. 96. (Хир.) н. с., впр. СПБ. Д. В. . 
Степановъ Нигол. Иван. 71 ЛД. 97 т. с. - вр. Цивильскъ, Казанск. 

Степановъ Пав. Ник. 18 Л. 904. Мл. вр. 51 пЪх. пол. Симферополь. 

Стенановъ Петрь Степан. 72 1. 900. У. вр. Сургуть,. Тобол. 

Степановь Серг. Ив. 69 Л. 95 н. с. Мл. вр. 60 пфх. пол. Одесса. Д. В. 

Степановь Яковь Иван. 71 Л. 98, впр. Ново-Александря, Люблинск. 

Степниць!й Мих. Григ. 51 Л. 76 с. с. Уфзд. чл. Окружн. Суда. Опочка, и 
Степукъ Станиел. Фед. 56 Л. 86. впр. Москва. 

Стержеменсвк!й Григ. Ив. 70 Л. 94 н. с. Мл. вр. воен. лаз. С. Сурамъ, Горск., Тифл. 
Стер1опуло Никол. Серг. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Юрьевка, Павлоградск. Екатериносл. 
Отерлиговь Ал-дрь Никол. 70 Л. 96. Мл. вр. Сирот. инст. Им. Ник. 1. Москва. 
Стерлингъ Владисл. Леон. 76 Л. 99. (Нервн.) впр. Варшава. 

Стерлингь Вацл. Яков. 70 Л. 96. (Вн.), впр. Варшава. Д. В: 

Стерлингь Северинтъ Яков. 68 „7. 90, впр. Лодзь, Петрок. 

Стерчинек! Адамь-Бол. Ив. 58 Л. 84 к. с. Вр. горн. зав. Д. Домброво, Бенд.. Цетрок. 
Стефанидись Филониминъ Геор. 741 4. 902 (Ви. дфт. и жен.) Екатеринодаръ, Кубан. 
Стефаннет, Франиъ-Викт.-Гуго Адольф. 65 Д 93 к. а. Проф. унив. Мевъ. 
Стефанович Ал-дръ- -Феликсь Ив. 67 Л. 92. Руди. вр. Кальзусский руд., Таганр., Дон. 
Стефановичь Альбер.-Сихьвес. Флориан. 46 Д. 13 н. е., впр. Имън. Слобода, Шавел., Ковен. 
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Стефановичь 10. Ник. 52 ЛД. 19 к. с. Мл. вр. карант. Одесса. 

Стефановичь Конст. Кон. 71 Л. 96 в. с. Мл. вр. лет. арт. парк. М. Пелла, Шлисе., СПБ. 

Стефановичь Миланъ Ив. 56 ДЛ. 83. (Хир.) к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Литов. пол. Вартава. 

Стефановичь Мих. Вас. 57 Л. 86 к. с. впр. Зарайскъ, Рязанск. 

Схефановичь Паз. Леонт. 40 Д. 64 т. с. Ном. Нач. Гл. В.-М. Упр. СПБ. 

Стефановичъ Сигизм. Михайл. 75 Л. 903. Уч. вр. С. Богучанское, Енисейск. 

Стефановичъ-Севаетьяновичъ Мих. Мих. 37 Д. 59 д. с. с., вир. Харьковъ. 

Стефановек!й Георг. Андр. 59 Д. 87 к. с. Ст. вр. крфп. пфх. нол. Ивангородъ, „.Поб. 

Стефановсый Евг. Алекс. 74 Л. 902. Мл. вр. 48 пъх. п. М. Межибужье, Летич., Под. 

Стефановскй Ник. Степ. 79 Л. 908. Мл. орд. Уязд. воен. госп. Варшава. 

Стефановсый Фадд.-Конст. Конст. 61 Д. 86 к. с. Ст. вр. 280 рез. изх. бат. Казань. 

Стефановекай Фед. Ник. 53 Л. 73. (Вн.) к. с. Ст. вр. 210 рез. бат. Екатеринославъ. 

Стефановъ Ник. Петр. 70 Л. 96. Зем. вр. М. Маячка, Кобеляк., Похгав. 

Стефановъ Ник. Тимоф. 62 Л. 88 к. а. Гор. вр. Екатерннодаръ. 

Стефанскай Вячесл. Карл. 67 Л. 98 к. а. Св. орд. г. бол. и пом. зав. бакт. стан. Одесса. 

Стефовъ Конст. Триф. 72 Л. ? внр. Каевъ. 

Стеффенъ Густ.-Эдуардъ Адольф. 76 Л. 900. Св. орд. леч. для душ. бол. Варшава. 

Стеценко Петръ Назар. 51 Д. 18 д. с. с. Сг. вр. полии. СПБ. 

Стецкевичъ Влад. Мих. 66 1. 93 н. с. Зем. вр. С. Крепичеватое, Екатериносл. 

Стецкевичъь Март.-[ос. Ив. 61 ДЛ. 90 и. с. Мл. вр. 9 грен. Сиб. под. Владимуь. „|. В. 

Стодолкевичь Маркелль Ив. 50 ДЛ. 87 н. с. У. и Брезинъ, Петрок. 

Стоеросовъ Алекс. Афиноген. 59 Л. 86. Зем. вр. С. Нарусово, Ядрин., Казан. 

Стоковеюмй Леонъ Тосиф. 73 .Т. 901, впр. Юевъ. 

Столбошинсвй Петръ а. 10 Л. 95. Жел. -дор. вр. Ст. Оредежь, Луж., СИЪБ. 

Столкиндь Евфимъ Як. 06 ДЛ. 94. (Вн. и дфг.). Зав. дфт. приютомъ. Москва. 

Столичевскй Алекс. Карнфев. 58 ДЛ. 87. (Вн. и дфт.), впр. Юевъ. 

Столынинек1й Всевол. Ал-др. 60 Д. 85. (Акуш.) и. с. Пом. Дир. Надежд. род. зав. и св. 
вр. амб. Св. Троиц. 06. Кр. Кр. СПБ. 

*Стомма Адольфъ Конст. 30 Л. 54 с. с. Вильна. 

Стомма Феликсъ Казим. 64 Д. 89 к. с. Мл. вр. Марин. 60л. СПБ. 

Стоннеь Пегрь Ив. 56 Л. 84 к. с. Зем. вр. М. Мостовое, Анан., Херсон. 

Стонкусъ Ив.-Иппол. Клем. 70 Л. 95. Краковъ. 

Стонницьй Север. Осип. 65 Д. 91 н.с. Пом. проз. унив. и препод. зубоврам. шк. Москва. 

Сторожевь Геннадй Рувим. 45 Д. 67 н. с. (Вн.). Прив.-доц. унив., дир. водолеч. завед. 
п вр.-конс. зав. вфд. учр. Ими. Млрши. Москва. 

Стороженко Вас. Алекс. 71. 95. (Хир.). Мл. орд. полик. В. К. Ол. Ник., св. орд. 2 гор. боя. 
и вр. при ясляхъ Елиз. Общ. Москва. 

Стоша Эдуар. Цавл. 58 1. 85 к.с., впр. Москва. 

Стояновекй Солом. Зелик. 77 Л. 902. Зем. вр. Сл. Евсугь, Старобфал.. Харье. 

Стояновъ Ал-дръ Вас. 45 ДЛ. 66 с. с., вир. Москва. 

Стояновъ Ал-дръ Ник. 67 Л. 96 н. с. Мл. вр. 207 рез. пол. Вишиневъ. 

Стояновъ Андрей Иван. 73 Л. 99, Бол. вр. Мадиуполь, Екатерин. (1. В. 

Стравинсьйй Анат. Мечисл. 74 Л. 96 н. с. Мл. вр. пфх. рез. нол. Иркутекъ. Д. В. 

Стравинек!й Терон.-Вацлавъ Ник. 58 4. 83 к. с., впр. Курскъ. 

Стравнисый Марань Каз. 68 Л. 93. Сел. вр. С. Тмилы, Оренб. 

Стравиневй Ник. Ив. 46 Д. 69. (Акуш. и жен.) д. с. с. Орд. родовси. зав. СИВ. 

Страдомек!й Вас. Яков. 53 Д. 61 с. с., впр Воронежъ. 

Страдомекй Ник. Фед. 67 С. 93. (Вн.). Сверх. орд. клин. унив. Кевъ. 

Стражевек!й Мих. Иъ. 58 Л. 83 н. с. Жел. дор. вр. Ст. Батраки, Сызр., Симбир. 

*"Страпковскй Ив. Григ. 31 1. 59 к. с. Иргизъ, Тург. 

Стратановичъ Дмит Афан. 47 Д. 19 д. с. с. Кори. вр. 2 Кавк. арм. кори. 'Гифлиеъ. 

Стратановичь Ник..Дмит. 65 1. 90 к. а. Мл. вр. погран. стражи. Ченстоховъ. Петрок. 
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Стратилатовъ Ник. Ив. 71 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. 5 В.-С. стр. пол. Д. В. 

Страмевеь!й Леонъ Тосиф. 65 Д. 88. (Хир. и моченп.) н. с. Вр. евр. бол. Житомъ. 

Стратонитекй Серг. Андр. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Троица-Нерль, Калязин., Твер. 

Страуме Отто Ив. 65 Д. 91 н. с. Орд. гор. боя. Либава Курляндск. 

Страуеь Роберть Мартын. 36 Л. 60. (Электротер.) с. с., вир. Вильна. 

Страутеель Тоан.-Пав. Густ. 64 Л. 93 н. с. Вр. почт.-тел. кон. Митава. 

Страховичь Влад. Влад. 65 Л. 94 н. с. Мл. орд. воен. гост. Новогеорг., Плонск., Варш Д. В. 

Страховичъ Гоак. Влад. 68 ДЛ. 94 н. с. Ст. орд. Никол. морск. госп. Кронштадтъ. 

Страховь Влад. Петр. 42 Л. 72 (ДЪт.) к. с. Орд. гл. леч. и вр. Иверск. Общ. Москва. 

Страховъ Ив. Вас. 49 Л. 18 к. с. Орд. бол. Пр..Об. Пр. и вр.-сп. Ирин. общ. Ер. Кр. Астрахань. 

Страховъ Ник. Ал-др. 47 Л. 73; впр. Москва. 

Стаховь Ник. Петр. 29 Л. 51 д. с. с. Орд. Преобрахж. 6. Москва. 

Страшинсый Ив.-Ромуал. Ал.-др. 39 Л. 65 н. с. Зав. вр. М. Троянець, Брацлав., Подол. 

Страшный Лейзеръ-Авр. Моисеевичъ 75 Л. 904 вир. Бфлгородъ, Курск. 

Страшкевичъ Ал-дрь Егор. 37 Л. 62 с. с., впр. Юевъ. 

*Страшкевичь 10с. Мих. 27 Л. 51 к. с. Холмъ, Люблин. 

Страшгунеюй Калманъ Зальман. 72 ДЛ. 900. (Ортоп. и гим.). Фабр. вр. Ростовъ, Дон. 

Страшунскй Синдляръ Аким. 61 Л. 88, впр. Москва, 

Стржалко Домин. Викент. 72 Л. 95 к. а., впр. Рязань. ? 

Стржалковскй Ал-дръ Мих. 39 Д. 64 с. с., впр. Стерлитамакъ, Уфим. 

Стржельбицюый Ив.-Каз.-Маранъ Казим. 63 С. 81 к. а. Орд. леч. Общ. вр. Тула. 

Стржемескй Казим. Ад. 73 Л. 99, впр. К1евъ. 

Стржеминскй Игн.-Вас. Игнал. 57 Л. 83. (Гл.) к. а . Св. орд. госп. Св. Якова. Вильна. 

Отржешевскай Тосифъ Франц. 60 Л. 33. (Вн.). Сверхшт. орд. клин. унив. Варшава. 

Стржига Хаимъ Яков. 64 Л. 93, вир. Плоцкъ. 

Стржижевекй Мих. Ант. 48 ЛД. 15 к. с. Ст. вр. 153 пфх. п. Александрополь, Эрив. 

Стржижовекй Ант. Стан. 34 ДЛ. 58 н. с. Чл. Губ. Сов. Общ. Призр., попеч. благотв. 
зав. и жел.-дор. вр. Петроковъ. 

Стрижевскй Мих. Иван. 58 Д. 83 н. с. Жел. дор. вр. Сг. Батраки, Сызр., Симбир. 

Стрижевъ Влад. Макс. 18 ЛД. 903. Мл. орд. Ник. морск. госи. Кронштадть. 

Стрикозовъь Ал-дръ Ник. 78 Л. 98. Зем. вр. Д. Бордаковка, СЪвск., Орлов. - 

Стрикъ (фонъ) Ник. Вильг. 55 Д. 81. (Жен.), впр. Рига. 

Стротановъ Алекс. Алекс. 45 Л. 13. (Вн. и нерв.) с. с. Сг. вр. дворц. госп. и вр. 

гран. фабр. Петергофъ, СПБ. 

Строгановь Вас. Вас. 57 Д. 82 с. с. Поч. ироф. н конс. кл. ин. Ел. Павл. и кл. пов. ин. СПБ. 

Строгановъ Вас. Егор. 58 ДЛ. к. с. Зем. вр. и вр. гимн. Бфлозерскъ, Новгор. 

Стройновсьй Франць-Налол. Сигизм. 59. Л. 88 т. с. У. вр. Славяносербекъ, Екатернин. 

Стройновсый Казим. Карл. 74 Л. 98, впр. М. Ляховичи, Слуцк., Мин. Д. В. 

Отрокинъ Валер. Ал-дров. 72 Л. 97. (Гин. и акуш.) Св. орд. клин. унив. Москва. 

Строкинъ Вас. Порфир. 44 . 69 с. с. Жел.-дор. вр. Самара. 

Строифельдь Ал-дрь Карл. 40 Л. 68. (Вн.) к. с. Вр. Вр.-Полиц. Ком. Варшава. ` 

Стронгинъ Яковъ Лейб. 72 Л. 99. (Акуш. и гин.), впр. С. Хортица, Екатериносл. 

Струве (ле) Эрнестъ-Густ. Георгь Павл. 79 4. 904. . 

Струевь Никол. Ал-др. 71 ДЛ. 971. (Вн. и нерв.). Вр. сел. хоз. инст., сверхшт. асс. унив. 

: и деж. вр. при Дир. Импер. Театр. Москва. 

Стружевекй Конст.-Мих. Игнат. 66 Л. 92, впр. Варшава. 

Струженеюкй Ал-дръ Ив. 61 Д. 85 с. с. Пом. Врач. Инсп. Ковно. 

Струковь Влад. Гавр. 71 Л. 96 т. с. (Гин. и акуш.). Зем. вр. Ваадай, Новгородек. 

Струковь Ив. Петр. 73 Л. 901. Мл. вр. 46 пфх. п. Проскуровъ, Подол. 

Струковъ Ник. Ал-др. 70 Л. 97 к. а. Мл. вр. оруж. зав. Тула. 

Струковъь Ник. Петров. 75 4. 902. Зем. вр. С. Нов. Гривка, Балали., Сарат. 

Струменекй Ал-дрь Евг. 57 1. 82 н. с. Зем. и зав. вр. С. Квишковцы, Хотин., Бессар. 
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*Струмило Домин. Ромуальд. 42 Л. 710 н. с. Д. Кара-Юятъ, Симфероп., Тавр. 

Струнниковъ Ник. Алекс. 39 Л. 65 к. с. Гор. и зем. вр. Темниковъ, Тамбов. 

Струнниковъ Ал. дръ Ник. 79 Л. 904 (Массаж. и гимн.) вир. Харьковъ. 

Струповь Ал-дръ Алекс. 78 Л. 97, впр. Москва. 

Струцинеый Ник. Дмит. 58 Д. 84. (Глаз., гор. п ушн.) к. ©. Ст. вр. 11 стр. пол. М. 
Бол. Жмеринка, Подольск. | В. 

Струянеый Озеръ-Эль Авр. 64 Л. 93, впр. М. Златоноль, Чигир., КАев. 

Стрфлковь Ал-дръ Георг. 79 Л. 902. Мл. вр. воен. лаз. СФдлецъ. 

Стрлковъ Георг. Влад. 71 Л. 96, впр. Владимро-Александровскъ, Примор. 

ОтрЁлковъ Илья Ал-лр. 66 д. 98 к. с. Мл. вр. кад. корп. Сиубирскъ. 

Стрёлковъ Петр. Ал. ? СД. ? Св. орл. кл. ун. Казаяь. 

Стр5ёльниковъ Ник. Дмит. 63 у 87 ст. с. Губ. вр. Елисаветполь. 

ОтрЕльцовъ Алдръ Наум. 55 . 81. (Сиф.) с. с. Див. вр. 13 кав. див. Варшава. 

Стрвльцовъ Гавр. Евген. 63 Л. 89: Зав. вр. Макфевеюй рудн., Таганрог., Донск. 

Струёльцовъ 9еод. Вас. 17 Д. 904. Зем, вр. с. Гольяис., Саражульск., Вятен. 

Стубчинекй Ив. Бронисл. 74 Л. 900, вир. К1евъ. 

Студенецкй Алекс. Макс. 56 Л. 83. (Внк.) к. с. Ст. вр. юнкер. учил. Одесса. 

Стуленецьй Алекс. Павл. 60 Л. 86 к. с. Ст. вр. 8 зап. кав. п. Новогеормевекъ., Херсон. 

Отуденнкинъ Левъ Виссар. 61 Л. 89, вир. Ст. Каменская, Донск. 

СОтудленцовъ Ник. Павл. 73 4. 902. Мл. вр. 101 ифх. и. Гродна. 

Стуккей Генр. Егор. 89 Л. 66. (Вн. и дфт.) д. с. с. Чл. Сов. приюта Нрин. Ольдено. СПБ. 

Стуккей Левь Генр. 72 СЛ. 95. (Хир. и дфт.) н. с. Ас. Обух. 0. и вр.-си. Покр. 06. СПБ. 

Стуковенковь Ал-дръ Ник. 58 Л. 83 т. с., впр. Москва. 

Стуковь Ив. Андр. 69 7. 94. Вр. золот. писк. Прискъ Амгунсь, Примор. 

Отуцачевекй Ник. Григ. 51 Л. 13, вир. Харьковъ. 

Ступинсый Ив. Вас. 69 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. 5 грен. пол. Москва. Д. В. 

Ступняъ Серг. Серг. 71 Л. 9+. Орд. ПА больн. на Канатчлк. дачЪ. Москва. 

Ступниковъ Ал-дръ Терент. 53 Л. 77 к. с. У. вр. Каневъ, Юев. 

Стулницый Нлк. Ив. 56 Л. 81 к. с. У. вр. о Перу. 

Стурцель Богусл. Вильг: Георг. 14 /. 98. Асс. бол. бр. Бахрушиныхъ. Москва. 

Стыпинекй Тосифъ-Фран. Франц. 50 Л. 15 к. а. Гор. вр. ЦП. Мщоновъ, Блонск., Варш. 

Стыриковичъ Ал-дръ Григ. 44 .Т. 70 н. с., впр. Демянскъ, Новгор. 

Субботинъ Ал-дрь Ив. 10 Л. 97 к. а. Вр. ‘обоз. роты. Никольскъ-Усеур., Примор. 

Субботинъ Алекс. Серг. 42 Л. 74 к. с., впр. Ковно. 

Субботинъ Борисъ Алекс. 74 Л. 900. Фабр. вр. КлимовсыйЙ зав., Подол., Моск. 

Субботинъ Влад. Яков. 55 Л. 80 с. с. У. вр. и Совфш. Чл. Врач. отд. Саратовъ. 

Субботинъ Гавр. Ник. 10 Л. 94 к. а. Мл. вр. 87 п%х. пол. Аракч. каз., Новгор. Д. В. 

Субботинъ Иннок. Мих. 55 Д. 82 к. с., впр. Москва. 

Субботииъ 10с. Яков. 52 Л. 82 к. с. Ст. вр. Упр. Окр. Атам. Стан. Урюпинская, Хопер.. Донс. 

Субботинъ Махс. Сем. +8 Д. 74. (Хир.) д. с. с. Проф. и коне. Максим. леч. СПБ. 

Субботинъ Ник. Як. 45 Л. 73 д. с. с. Бр. вр. 1 вос.-сиб. стр. бр. Никольскъ-Уссур!ск., Прим. 

Субботикь Пав. Ник. 72 Л. 99. (Вн., сып. и мочепол.), впр. Ярославль. 

Субботинъ Петръ Ал-др. 57 Л. 82. Зем. вр. Рязань. 

Субботииь Петръ Степ. 61 Л. 90 к. а., впр. Орелъ. 

Сувальск!й Элькъ Зиндел. 69 Л. 95. (Вн.), вир. Кевъ. 

Суворовъ Георг. Алекс. 80 4. 904. Мл. вр. 101 ифх. пол. Гродна. 

Суворовъ Евламп. Ив. 71 4. 97 к. а. Мл. вр. 55 иЪх. п. Бендеры, Бессар. Д. В. 

*Суворовъ Ив. Петр. 39 Д. 5+4 д. тайн. с. Ташкентт. 

Суворовъ Конст. Мих. ? Л? Вр. губ. зем. бол. Полтава. 

Суворовъ Мих. Васил. 68 Л. 93 т. с. Гор. вр. Ростовъ, Дон. 

Судаковъ Ал-дръ Ив. 51 Д. 15. (Гиг.) д. с. с. Проф. унив. Томекъ. 

Судаковъ Влад. Ал-др. 69 Л. 92 н. с. Мл. вр. 141 п6х. пол. Орелъ. 
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Судаковь Ив. Андр. 68 Л. 88 к. с. Гор. вр. Св. орд. бол. Еево-Кир. бог. зав. ЕКевъ. 

Судаковъ Ив. Вас. 67 Д. 93 н. с. Мл. вр. 37 арг. бр. Селищ. каз., Новгор. 

Судаковъ Серг. Георг. 75 Л. 901. Экет. кл. нервн. 6. Москва. 

Судаковъь Яковь Влад. 53 Д. 81 с. с. Иней. типогр. и литогр. и кн. торг. Вильна. 

Сударкннъ ЕвстафФИ Федор. 75 Л. 99. Вр. амб. Кр. Кр. и тюр. Новочеркасскъ. 

Судейкинъ Ник Петр. 57 Д. 19т. с. Вр.-спец. Общ. Кр. Кр. Харьковъ. 

Судзпловенй Евг. Ив. 16 Л. 902. Мл. вр. 105 ифх. пол. Вильна. 

Судковеый Иппол. Степ. 75 Л. 904. Мл. вр. дисциил. бат. Бобруйскъ. 

Судыльковевнй Влад. Степ. 42 Л. 69 д. с. с. Дир. дома Анат. Демидова. СПБ. 

Суетиновь Ал-дръ Яков. 69 Л. 94 н. с. Впр. Ялта. 

Суетинъ Ник. Мих. 40 Л. 62 с. с., впр. Калуга. 

буегинъ Пазв. Евг. 03 Л. 89 к. с. Крестьян. начал. Туринскъ, Тобол. 

Суздальсый Ал-дръ Дмитр. 64 Л. 94 (Кожн. и сиф.) н. с. Мл. вр. воен. лаз. Уфа. 

Сукачевъ Григ. Сем. 58 Л. 18 к. с. Ст. вр. 51 пфх. пол. Симферополь. 

Сукачевъь Ник. Степ. 55 Л. 83 к. с. Ст. вр. 16 пфх. пол. Тульчинъ, Подол. 

Сукачевъ Полик. Яков. 46 Л. 15 т. с., впр. Кевъ. 

Сукенниковт, Влад. Ал-др. 78 Л. 904, впр. Одесса. 

Суковъ Ник. Всезол. 62 Д. 88 к. с. Ст. орд. Уязд. воен. госи. Варшава. 

Сулаковь Афан. Ив. 11 4. 98 к. а. Мл. вр. 258 рез. пол. Сухумъ, Нутапс. 

Суликовек!й Франць Игнал. 70 Л. 9+. впр. Сфрадзъ. Калиш. 

Сулима Ксеноф. Плат. 56 Д. 80 д. с. с. Врам. Инсп. Юевъ. Д. В. 

Сулила-Самойло Андр. дом. 74 Л. 98 к. а., вир. СПБ. Д. В. 

Сулима-Самуйло Ант.-Казим. Стан. 39 .Т. 67 н. с., впр. СПБ. 

Сулимерекй Ант. Ферд. 59 СЛ. 89 к. а. Вр. бол. Св. Николая. Пос. Бускъ, Стопниц., КФлец. 

Сулимовь Евг. Ильичь 13 .Т. 98. Зем. вр. С. Кузлово, Вышневол., Тверск. 

Сулицый Стан.-Ив. Мих. +49 /. 13 к. с. Ст. вр. Ковельскаго ифх. пол. Ковель, Волын. 

*Сулицк!й Яковъ Бальгаз. 25 Л. 41 н. с. Пинчовъ, Кфлец. 

Сулковекй Ал-дръ Ник. 74 7. 97 к. а. Мл. орд. морск. госп. Общ. сес. Вр. Кр. Севастополь. 

Султановъ Бей-Магомедь Мурзаев. 76.7. 901. Окр. вр. С. Касумъ-Кентъ, Кюр., Дагест. 

Сульдинъ Никол. Тосиф. 75 1. 900. Зем. вр. С. Барановка, Хвал., Сарат. 

Сульжиневй Мараннъ Фадд. 40 Д. 06 н. с. Владфл. санатори. Геленджикъ, Черном. 

Сульменевъь Ниь. Дм. 58 Д. 51 с. с. Вр. Инси. и вр. дух. у. Черниговъ. 

Сумароковь Георг. Влад. 68 1. 88. (Вн.), впр. Москва. 

Сумароковтъ, Конст. Ал-др. 71 „1. 901. Зем. вр. Никольскъ, Вологод. 

Суменковь Ив. Вас. 53 .Т. 88 ц. с. Ст. вр. 7 турк. стр. бат. Самарканду. 

Сумморокъ Юлмй Ив. 68 Л. 95 к. а., вир. Вильна. 

Сумцовь Мих. Пав. 69 Л. 95, вир. СИБ. Д. В. 

Сундерляндь Яковь Фелиц. 60 Л. 84, впр. Варшава. р 

Сундуканць Никита Гавр. 73 . 97. Гор. училитин. вр. и ночетн. чл. попечительства, 
дЪтек. иршот. Тифлисъ. 

Сунинекй Напол.-Генр. Тосиф. 45 ХЛ. 70. (Вн. и нерв.) к. а., вар. Кременчугъ, Полтав. 

Супруненко Мих. Тосиф. 55 .Т. 79. (Акуш. и жен.) к. с. У. вр. Кременчугъ, Полтав. 

Супруненко Петрь Ив. +8 Д. 68 с. с.. впр. СПБ. 

*Сурвилло Адамь Тосиф. 18 „Г. 49 с. с. въ. 

Сурвилло Петрь Петр. 59. 85 к. с. Ст. вр. 1 Сунженск. и. Терск. войска. Д. В. 

Сурвилло Сигиз. Тос. 42 Д. 67 с. с. Гл. вр. воен. госи. Самаркандъ. 

Суреньянць Сурень Яков. 52 Л. 80 к. с., вир. Москва. 

Суриновъ Никол. Никифор. 73 Л. 902. Зем. вр. Высокиничи, Тарус., Калуж. 

Сурниъ Пав. Вас. 5Е О. 73 к. с. Зем. вр. С. Новыя Горки, Чернск., Тул. 

Суришь Тосиф. Моис. 71 Л. 96, впр. Керчь. 

Суриинекй Вас. Андр. 57 Л. 34 к. с., впр. Саратовъ. | 

Суровцевъ Зосима. Георг. 66 `Д. 90 н. с. Мл. вр. Т.-Гв. Егер. нол. СПБ. 
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Суровцевъ Пав. Ал-др. 17 ЛД. 900. Мл. вр. 7 пЪх. п. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 

Суровцовъ Андр. Львов. 38 Л. 63. (Вн,) к. с., впр. Стан. Урюпинская, Хопер., Дон. 

Суровцовъ Вас. Георг. 58 Д. 82 к. с. Ст. вр. 77 пфх. пол. Ахалцыхъ, Тифл. 

Суровцевъ Георг. Георг. 61 Л. 88 к. с. Ст. вр. 35 эк. Севастополь. ^ 

Суровъ Ал-дръ Влад. 69 Л. 95. Сел. вр. С. Благодарное, Новогр., Ставроп., 

Суровъь Григ. Ив. 71 Л. 95 н. с. Мл. вр воен. лаз. Саратовъ. Д. В. 

Сурукчи Степ. Гавр. 68 Л. 88 т. с. Зав. каб. но гор., уш. и нос. бол. при Алекс. бол. Харьковъ. 

Сусаниеь Георг. Христоф. 67 Л. 96. Грещя. 

Суслинъ Ник. Ник. 57 ДЛ. 82 с. с. Пом. Врач. Инси. Пермь. 

Сусловъ Конст. Ив. 67 Д. 93 (Хир.) н. с. Прозект. Имп. В. М. Акад. СПБ. 

Сусловъь Яковъ Яков. 53 Л. 77 с. с. Непр. Член. Врач. Упр. Москва. 

Сусеый Ник. Фридр. 42 ДЛ. 710 с. с. Гл. вр. воен. госп. Рига. 

Суткевичъ Генр.-Ал-дръ Домин. 56 (Л. 84. (Хир.) к. с. Сверхшг. вр. леч. Чел. Общ. Москва. 

Сутковсвй Терон. 9ом. 34 С. 60 к. с. Гор. вр. Карачевъ, Орлов. 

Суторихянъ Никол. Федор. 74 Л. 98. Зем. вр. С. Турвинсые рудн., Верхотур., Перм. 

Сутыринъ Андр. Яковл. 72 Л. 98. Зем. вр. Царицынъ, Саратовск. 

Суфчинекй Ромуальдъ Гиляр. 62 ДЛ. 88. (Хир.) У. вр. Опочно, Радом. 

Сухановъ Влад. Ал-др. 67 Л. 91 в. с. Мл. вр. зап. сиб. арт. дивиз. Джаркенть, Семир$ч. 

Сухановъ Мих. Алекс. 63 Л. 87 к. с. Окр. вр. Верхоленскъ. Иркут. 

Сухановъ Серг. Алекс. 67 Д. 91. (Нер. и душ.) н. с. Пр.-доц. ун., сверх. асс. клин. и вр. 
частн. леч. Москва. 

Сухаревь Алекс. Андр. 61 ДЛ. 85 к. с. Зем. вр. Казань. р 

` Сухенко Мих. Фед. 70 С. 95 к. а. Зем. вр. С. Пришибъ, _Кременчуг., Похг. 

Сухининъ Леонидъ Григ. 71 Л. 95. (Вн.) н. с. Вр. дт. бол. Св. Влад. Тула. 

Сухиновъ Яковъ Ник. 68 Л. 94 к. а. Жел. дор. вр. 

Суховъ Ал-дръ Дмит. 69 Л. 94. Зем. вр. С т. Раненб., Рязан. 

Суховь Андр. Андреев. 72 Л. 97. (Вн. и нервн.). Сверхшт. вр. Троицк. бол. Москва. 

Суховъ ДАфан. Ал-др. 57 Д. 83 к. с. Ст. орд. мор. госп. Кронштадть. 

Суховъ Ив. Андр. 64 Л. 89. Част. служ. Кол. Рыховъ, Изюм., Харьков. 

Суховъ Ив. Иван. 75 Л. 902. Орд. колон. для душ. бол. Бурашево, Твер. 

Суховъ Петръ Дмит. 70 Л. 95. Зем. вр. Константиноградъ, Полтавск. 

Суховъ Серг. Петр. 61-.. 87. (Псих.) н. с., впр. Москва. 

Суховъ Фед. Петр. 61 Л. 88. Зем. вр. Хороль, Полгав. 

Суходольек!й Казим.-Гуг. Валент. 71 Л. 97, впр. Гродна. 

Суходольев!й Леон. Аполлон. 54 . 86. (Жен. и акуш.) н. с. Эксп.-хим. тамож. и зав. 
вр. М. Волочискь. Староконет.. Волын. : 

Суходольекй Орест. Павл. 68 Л. 95 к. а. Зем. вр. С. Мал. ДФвица, Прилук., Полт. 

Суходбевъ Пав. Дмит. 53 Л. 79. впр. С. Кучукъ-Узень, Ялтин., Тавр. 

Сухомлниъ Фед. Доримедонт. 65 Л. 89 н. с. Зем. вр. Конотопъ, Черниг. 

Сухореый Ник. Викент. 48 Л. 16 н. с., впр. Вологда. 

Сухорекй Ник. Дан. 44 Д. 70 с. с. Ст. вр. Л.-Гв. Финл. и. и вр. 3 гимн. СПБ. 

Сухоручкинъ Серг. Ив. 58 ДЛ. 88. (Вн. и вен.). Вр. гор. учил. Кострома. 

Сухорфцюй Мих. Мих. 78 Л. 994. Мл. вр. 169 пфх. нол. Олита, Сувалк. 

Сухоставъ Тосифъ Карл. 72 Л. 96. Зем. вр. Новоузенскъ, Самар. 

Сухцицейй Феофиль Леонъ Феликсъ 74 Л. 902. (Вн. и нерв.), вир. Варшава. 

Сушицей Левъ-Фелии. Ант. 48 Л. 18 к. с., впр. Оренбургъ. 

Сушичнерь Эмй Берков. 69 Л. 95, впр. Одесса. 

Сушкевичь Ив. Андр. 59 Л. 88. (Вн. и дфг.) 6. с. Непр. чл. УЪз. Уп. Полоцкъ, Витеб. 

Сушкинъ Владим. Иван. 75 Л. 900. (Глаз.), Дир. глаз. бол. Уфа. 

Сушковъ Ливер. Лампад. 69 Л. 97 к. а. Жел. дор. вр. С. Юма, Котельнич. Вятск. 

Сунгновъ Ив. Отен. 48 Л. 13 к. с. Гор. вр. Одесса. 

Сущевъ Серг. Конст. 67 Л. 83 к. а. Сверх. орд. бол. Св. Пантелейм. СПБ. 
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Сущинеюй Вас. Фед. 63 Л. 89 к. а., вир. Владивостокъ. 

Сущинежмй Петръ Гавр. 69 Л. 93, впр. СПБ. 

Сущинеый Петръ Петр. 42 Д. 64 д. с. с. Совфш. Чл. Воен. Мед. Учен. Комит. СПБ. 
Сущжинекй Сем. Фед. 54 Л. 80 к. с. Ст. вр. 4 рез. бал. Верхнеудинскь, Забайк. Д. В. 
Сущинеюй Фед. Фед. 57 Л. 82 с. с. Окр. вр. С. Никольское, Южноуссур., Примор. 
Сцененеюй Вас. Яков. 57 /. 85 к. с. Ст. вр. крфи. пЪх. бат. Керчь. 
Сцепуржинекй Степ. Юлан. 58 ДЛ. 82 к. с. впр. М. Барановичи. Новогруд., Минск. 
ифпуржинекй Пав. оан. 72 Л. 98, Заячковск. уч. вр. Уманск., Влев. 
Счененовичь Вас. Вас. 53 ФД. 78. (Акуш.) с. с. Чл. Губ. Упр. по зем. хоз. Витебскъ. 
Сымоновичъ Эдуар. Эдуар. 58 Д. 90 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Керки, Бухара. 
Сынгаевекй Сем. Яковл. 75 Л. 900 т. с. Пом. Проз. унив. Одесса. 

Сыренемй Нлк. Вас. 49 Л. 13 с. с., впр. СПБ. 

Сыркинъ Ханмъ-Лейба Абов. 70 Л. 901. Зем. вр. С. Кудиверъ, Новорж., Поков. 
Сыркинъ Хаимъ-Янкель Лейз. 71 Л. 94, впр. Нижн!-Новгородъ. 
Сыркинъ-Шкловскй Симха Айзик. 66 Л. 94, впр. М. Кринки,. Гродн. 

Сырмакешевь Никита Артем. 62 Л. 87, вир. Екатеринодаръ. 

Сырневь Ив. Ив. 55 Л. 87. (Хир.) н. с. Ст. вр. 21, пфх. пол. Остроленка, Ломж. 
Сырокомекй Сигиз. Ив. 62 ДЛ. 90 к. с. Ст. вр. 3 бр. Заамур. окр. погр. стр. ? 
Сыромятниковь Ив. Мих. 49 Л. 76 к. с. Сверхшт. вр. леч. челов. Общ. Москва. 
Сыромятниковъ Ник. Ал-др. 68 Л. 93. (Вн. и гл.) к. с. Сел. вр. С. Ифгухово, Ишим., Тобольс. 
Сыромятниковь Петръ Яков. 03 Л. 88 н. с. Жел.-дор. вр. Пенза. | 
Сыромятниковь Раф. Раф. 65 Л. 91 ны. с. Вр. гор. бол. Рыбинскъ, Яросл. 

Сырцовъ Дан. Ник. 60 Д. 39 к. с. Ст. вр. 6 их. пол. Брестъ-Литовекъ, Гродн. 
Сыеинъ Петрь Ник. 61 (7. 88. (Хир.) н. с. Мл. вр. 21 их. п. н вр. Елиз. 06. Кр. Кр. Варшава. 
Сысоевъ Аналол. Иван. 74 Л. 901. Зем. вр. С. Бутурлино, Княгин., Нижегор. Д. В: 
Сысоевъ Ник. Фед. 63 Л. 89 н. с. Зем. вр. С. Теряево, Клин., Москов. 
Сысоев, Порф. Дмит. 87 ФД. 59 с. с., впр. Красноярскъ. 

Сысоевь Сем. Ив. 87 ДЛ. 59 к. с., впр. Нижн-Новгородт. 

Сысоевь Фед. Фед. 15 Л. 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Петергофъ, СПБ. 

Сытинъ Алдръ Аполлон. 42 Л. 66. (Дфт.) к. с. Окр. надз. Воси. Дома. Клинъ, Москов. 
Сычевь Аркад. Ив. 66 Д. 91. (Глазн.) к. с. Св. орд. зем. бол. Вятка. 

Сычевь Конст. Никиф. 62 .Т. 90 к. с., вир. Могилевъ (губ.). 

Сыченко Пав. Ал-др. 60 Л. 86. (Вн. и дфт.) к. а. Жел.-дор. вр. Пековъ. 

ОЪдлевек!й Маранъ-10с. Феофил. 60 Л. 88. Гор. и тюр. вр. Хенцины, Кфлен. 
СЪдыгинъ Викт. Мих. 55 Д. 79 к. с. Се. вр. 1 воен. отд. Троицкосавскъ, Забайкал. 
ОЪклюцк!й Брониел. Тосиф. 72 Л. 900. Мл. вр. 56 пфх. пол. Д. В. 

ОБневичъь Рувимь 10сиф. 31 Л. 58 с. с., вир. Вильна. 

СЪнькевичъ-Корчакь Ив. Цетр. 49 Л. 72 к. с. Вр. рудн. Калач ‚ ВерхнедиЪпр., Екатер. 
ОЪрага Владисл. Матв. 71 Л. 98, вир. Москва. . 
СЪраговскй Ив.-Пав. Франи. 48 Л. 73. (Сиф. и кож.). Орд. клин. унив. Варшава. 
ОВриковь Георг. Ал-др. 67. 94 н. с. Мл. вр. 2 крфи. пфх. пол. Ковна. Д. В. 
СЬриковь Ник. Федор. 68 Л. 94, впр. Москва. 

СЪрополко Георг. Анис. 69 1. 94 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Холмъ. Любл.. 

СЪрыхь Алекс. Конст. 73 Л. 98 к. а. Сел. вр. Д. Памятная, Ялутор., Тобол. 

О\ткинъ Ник. Алекс. 61 Л. 87. Св. орл. Г гор. бол. Москва. 

ОБцинскй Стеф. Генрих. 70 Л. 96, вир. М. Ляховцы, Острож., Волын. 

ОЪчкаревь Левъ Алекс. 58 Л. 84 к. с. Зем вр. С. Перешепино, Новомосков., Екатериносл. 
СЪчько Алекс. Ив. 73 Л. 97 к. а. Мл. орд. морск. госп. Севастополь. 

ОЪлновек!й Влалис, ВКсавер. 47 Л. 71 к. а. Зав. вр. Пос. Сосновицы, Бендин., Нетрок. 
Сюзевъ Ал-дръ Леонид. 75 Л. 901. (Вн.). Св. орд. Обух. бол. СПБ. 

Сявцилло Ив. Онуфр. 61 Д. 80 к. с. Проз. губ. зем. бол. Тамбовъ. 

Сявцилло Фолие. Онуф. 25 Л. 18 к. с. Ст. вр. бр. погр. стр. М. Таурогенъ, Росфен., Ков. 
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Сяно Исазхь Абрам. 11 Л. 96. (Акуш. и гин.), вир. Екатеринбургъ, Перм. 
Сяноженек Григ. Осип. 12 Л. 98. Вр.-инт. клин. повив. инст. СПБ. Д. В. 


Табаръь Рейм. Георг. 74 Л. 99, вир. Ст. Тансь, Вейсеваит., Эетл. 

Табачинек! Леонъ Ив. +0 ДЛ. 67. Вр. бр. погр. ст. П. Шотроковъь, Нешав., Вар. 

Таборнекй Як. Израил. 79 4. 903, впр. Жевъ. р 

Табуре Ник. Алдр. 38 Д. 62 д. с. с., впр. №евъ. 

Табучь Пав. Георг. 73 Л. 98 к. а. Мл. вр. летуч. арт. пар. Вининца, Подол. 

Тавантати СтамантШ Кузьм. 68 Л. 98, вир. Ростовъ, Донск. 

Тавилдаровъ Фед. Ник. 18 Д. 901. Мл. вр. 20 пфх. пол. Житомиръ. 

Тавонтуеь Эрихь Ал-др. 12 Л. 96. Зем. вр. С. Ново-Васильевка, Бердян., Таврич. 

Тагерь Берка Иссер. 62 .Т. 88. (Вн. и дфт.), впр. Москва. 

Тагеръ Гершъ Файвус. 67 Д. 92, вир. Москва. 

Тагерь Екусель Файвиш. 64 Л. 89, впр. СПБ. 

Тагеръ Зельм. Иссер. 57 Л. 83. (Лфт.), впр. Москва. 

Таировь Алекс. Ал-др. 57 Л. 33. Зем. вр. С. Свищево, Весьегон., Твер. 

Такаевь Тембуль Хасак. 71 Л. 98. Вр. шелкозавод. уч. Пятигорск, Терск, 

Талавриновъ Яковъ Ник. 53 . 19 с. с. У. вр. Невель, Витеб. 

Талаловек!й Менд. Гирш. 73 Х. 97. (Вн. и нерв.), впр. Варшава. 

Талановь Ал-дръ Ник. 65.1. 91. (Вн.) н. с. Вр. для бфдн. и поч. чл. попеч. Москва. 

Талантовь Ал-дръ Ал-др. 77 Л. 901. Мл. вр. крфи. иЪх. бат. Выборгъ. 

Талеръ (фонъ) Сам.-Ал-дръ Сам. 51.7. 81 т. с.. впр. С. Годый-Карамышъ, Камьишин., Сарат. 

Талисманъ Наланъ Герш. 61 .Т. 87. (Вн., дЪг. и нерв.), впр. Одесса. 

Тазевь Валери Ив. 72 1. 97, впр. 9еодос!я, Таврич. 

Тал1евъ Серг. Георг. 60 (7. 57 н. с. Жел.-дор. вр. Вологда. 

Талызинъь Ник. Андр. 56 Д. 84 к. с. Ст. вр. 1 финал. стр. пол. Гельсингфорсъ. 

Таллише Альфр. Эмимев. 718 ./. 902. Мл. орд. воен. госи. Балумъ, Кут. 

Тиллятъ-Келиигь Бронисл. Франц. 72 .Т. ?. Зем. вр. М. Ровное, Елизаветгр., Херс. 

Таль Евген.-Фридр. Содом. 70 Д. 96, вир. СПБ. 

Таль Морицъ-Мих. Солом. 65 Д. 88 к. а. Завод. вр. Царицынъ, Сарат. 

Тальгеймь (фонъ) Ал-дръ Карл. 73 Л. 98. (Вн. жен. и нерв.) впр. Гродна. 

Талько Влад. Тосиф. 68 .Т. 93. (Глаз.), впр. Д. Сосновище, Бендзинск, Петрок. 4. В. 

Талько Гос. Игнат. 38 Д. бЕ с. с., вар. Рязань. 

Талько-Грынцевичь Юланъ Домин. 50 Л. 16 к. с. Уч. вр. Тронцкосавскъ, Забайк. 

Тальковек1й Владисл. Феликс. 70 ДЛ. 97. Зем. вр. С. Криничка, Екатериносл. 

Тальновеый Пейсахъ-Меерь Авр. 73 Л. 901. впр, ? Подольск. 

Тальрозе Дав. Вен. 65 Л. 91. Рудн. вр. Ст. Марьевка, Славянос., Екатер. Д. В. 

Тальянцевь Ант. Ив. 58 Д. 52 с. с. Проф. ун. Москва. 

Тамамшевь Георг. Ив. 61 Л. 97, впр. Тифлисъ. 

Тамаринъ Аркад. Ив. 71 Л. 95 н. с. Мл. вр. 2 ифх. пол. Смоленскъ. 

Гамаринъ Израил. Орлик. 76 Л. 900, вир. Ст. Кореловская, Кубанск. 

'Гамаркинъ Дав. Изр. 57 Л. 83, впр. СПБ. Д. В. 

Тамбергъ Ал-дръ Эннов. 14 Л. 902. Мл. вр. 22 ифх. и. Нижегор. Штабъ, Ломж. 

Тамбовский Митроф. Пава. 73 4. 902. Зем. вр. С. Песчаное, Козл., 'Тамб. 

Тамбурерь Адольфь Ник. 41 Д. 68. (Акуш. и хир.) н. с., впр. Москва. 

Тамбуреръ Пав. Андр. 65 Л. 39 к. с., впр. Ядта, Тавр. 

Тандовь Никита Серг. 60 Л. 55. (Вн.) т. с. Почет. Чл. Сов. дфг. прот. Москва. 

Таненбаумь Левъ Монс. 57 Л. 82, впр. Варшава. 

Танилаеь Пав. Ганс. 16 Л. 902. Мл. вр. 15 В.-Сиб. стр. и. Д. В. 

Танинт Арк. Влад. 71 Л. 95. (Кож., вен. и мочепол.) т. с. Мл. вр. амб. леч. ком. нищ. 
и св. орд. Алаф. бол. СПБ. 

Таннебаумь Петръ Егор. 55 ДЛ. 85 н. с. Вр. гор. учил. Ревель. 





СЕЕЕВБВЬ ЕЕ 


Таней Максим. Марван. 52 ФД. 19 н. с., впр. Д. Мыстковице, Пултуек., Варш. 

Танек!й Мих. Владим. 69 Л. 99. (Гин. и акуш.) к. с., впр. Казань. 

Танфильевъ Пав. Ив. 67 Л. 93 н. с. Мл. вр. 121 цфх. п. Харьковъ. Д. В. 

Танцовъ Бор. Захар. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Перепечино, Красненск., Смол. 

Таицшерь Карль Георг. 70 Л. 98, впр. Аренсбургъ, Эзельск., Лифл. 

Танчукь Самулль Ал др. 75 Л. 901, впр. Валки, Харьг. 

ТанЪъвевкй 10с. Кирил. 65 Л. 91. (Гив. и акуш.) н.с. Орд. бог. завед. Могилевъ. (Губ.). 

Тапильск!й Влад. Ник. 58 Л. 84 к. с. Ст. вр. 15 турк. стр. бат. Термезъ, Закасн. 

Танузь (Тамозъ) Яковь Гецел. 56 Л. 85. (Вн. и Дт.) н. с., впр. Николаевъ, Хере. 

Тарабринь Георг. Яков. 53 Л. 80 к. а. Орд. гор. бол. и тюр. Таганрохъ, Донск. 

Таравиновт, Ник. Конст. 29 Л. 5+ с. с., впр. Конотопъ, Чернигов. 

Тарановь Мих. Мих. 00 ЛД. 38 к. с. Карант. вр. Суэцъ. 

Тарань Плат. Орест. 68 Л. 90 в. с. Вр. при Каз. Пал. Житом ру. 

Тарарумъ Георг. Максим. 68 Л. 90 к. с. У. вр. Сумы, Харьков. 

Тарарыковь Никол. Афан. 73 Л. 900. Зем. вр. С. Старая Еруша, Богучар., Ворон. 

Тарасевичь Григ. Кирил. 88 Д. 64. (Хир.) тайн. с., впр. Тапжентъ. 

Тарасевичъ Ив,-Фриц. Юман. 71 ДЛ. 97. (Псих. и нерв. впр. Москва. 

Тарасевич» Левь Ал-др. 68 Л. 98. Орд. клин. ун. Москва. 

Тарасенко Конст. Ив. 71 Л. 98. впр. Курскъ. 

Тарасовъ Алекс. Ив. 12 ЛД. 97..Мл. вр. 21 пфх. пол. Остроленка, Ломжин. Д. 

Тараеовъ Ник. Вас. 78 4. 903. Зем. вр. Скопинъ, Рязан. 

Тарасовь Пик. Петр. 72 Л. 98. Жел. дор. вр. Сызрань, Симб. 

Тарасовъь Петрь Алекс. +4 Г 76 к. с. Гор. вр. Нолинскъ, Вятск. 

*"Тарасовь Троф. Климент. 7 Д. 31 с. с. СИБ. 

Тарасовь Фед. Игнат. 69 ДЛ. 95 н. с. Жел. дор. вр. Константиноградъ, Полт. 

Тарасовь Яковь Евграф. 54 Л. 79. Жел. дор. вр. Двинскъ, Витеб. 

Тараткевичь Мих. Павл. 53 Д. 81 к. с. У., жел.-дор. и фадр. вр. Вышн -Волочекъ, Твер. 

Тарачковъ Андр. Стен. 30 Л. 54. (ДФт.) к. с., впр. Орель. 

Тараликевичь Эдмундь Ив. 61 . 89. Зав. вр. М. Фаставъ, Васильк., № ев. 

Тарговсый Ив.-Евстаф. Евстаф. 48 Л. 13. Зав. вр. М. Городокъ, Каменец., Подол. 

Тарговек!й Стан. Стан. 35 Л. 02. (Вн.) к. с. У. вр. Варшава. 

Таренецьый Ал-дръ Ив. 45 Д. 69 тайн. с. Нач. Имп. В. М. Акад. и Сов. Ча. Мед. 
Сов/`М. В. Д. СПБ. 

"Тарковсый Игнат. Викент. 58 Д. 82 к. с. Ст. орд. воен. госп. Тифлисъ. 

Тарнавичь Хрисанфь Никиф. 55 Л. 82 к. с. Ст. вр. 11 арт. бриг. Дубно, Волын. 

Тарнавенй Ант. Мих. 65 Л. 90, впр. М. Славута, Заеав., Волын. 

Тарнавск!й Евген. Ив. 59 Д. 85 к. с. Ст. орд. воен. госи. Гевъ. 

Тарновсый Венам. Мих. 39 Д. 59. (Сиф.) д. с. с. Совбщ. Чл. Мед. Сов. М. В. Д. СЪ. 

Тарновский Мих.-Маранъ Эдуард. 60 Л. 91. (Акуш.) т. е. Кор. вр. Очаковъ, Херсон. 

Тарнопольсьй Ааронь Абр. 64 Л. 90. (3%0.), впр. Полтава. 

Тарнопольскй Мафланъ Конст. 69 Л. 99. вир.. М. Крыжополь, Ольг., Подол. 

Тартаковекй Ефр. Михайл. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Закобякино Ллобл,, Яросл. 

Тартаковемй Марнусь Якова. 76 Л. 901. Част. сл. М. Костоноль, Ровен.. Волын. 

Тартаковек!й Янкель Лни. 68 Л. 88. (Горл., ушн. и нос.), впр. Одесса. 

Тарумовь Мих. Сем. 62 Л. 88. Гор. вр. Ленкорань, Бакинск. 

Тарутинъ Конст. И 10 Д. 95. (Глазн.) к. а. Ма. вр. Волочиск. бр. погр. стр. 

Тархановъ Герас. Авет. 54 Л. 80 к. а. Вр. гор. учил. Тифлисъ. 

Тарханъ-Моуравовь (князь) Ив. Роман. 46 Д. 69 д.с.с. Академикь Ими. Военно-Мох. 
Акад. СПБ. 

Тарховь Гавр. Вас. 67 Л. 95. —. зем. вр. Усмань, Тамбов. Д. В. 

Тарховь Ник. Вас. 50 Л. 715 к. с., впр. Дер. Михайловка, Кире., Тамбовск. 

Тарчевенй Пеогрь Вис. 56 Д. 83 к. с. Зем. вр. С. Болыи. Токмакъ. Бердян., Тавр. 
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Татариновъ Вен]ам. Валер. 67 Л. 900, впр. Москва. 
Татариновъ Влад. Сем. 60 ДЛ. 39 к. с., впр. Верхнеднфпровекь, Екалеринос. 
Татариновъ Ив. Павл. 52 Л. 79 н. с. Зем. вр. С. Солтановка, Трубчевск., Орлов. 
Татариновъ Серг. Тимое. 77 1. 908. Мл. вр. 36. В. С. стр. пол. Д. В. 
Татаркинъ Вас. Вас. 71 Л. 96 н. с. Мл. вр. 9 арт. бриг. Полтава. Л. В. 
Татаровъ Дмнт. Георг. 57 Д. 90 Сел. вр. М. Фастовъ, Васильк., К ев. 
Татаровь Юр (Георг) Юрьев. 74.1. 901. (Вн. и жен.). Мл. вр. 78 п. п. Ахалкал., Тифа. 
Тажарек!й Вульфъ Герш. 69 .Т. 96. (Вн., дфт. и акуш.), впр. СПБ. 
Татарекй Гершъ Германъ. 67 Л. 96, впр. М. Азаричи, Бобруйск. Минск. Д. В. 
Татевосовь Кеворкъ Амбард. 64 {. 88 н. с., впр. Кутаисъ. 
Татевосянъ Тигр. Матв. 68 Л. 93. (Ви. и дт.), вир. Тифлисъ. 
Татуръ Ал-дръ-Пав. Анг. 68 41. 93 к. а. Мл. вр. 3 отл. Сибир. каз. войск. Ст. ПрЪенов- 
ская, Петропавлов., Акмол. 
Таубе Вольд. Ал-др. 61 Д. 86. (Жен.), впр. и поч. мир. судья. Виндава, Курл. 
Таубе Генр. Ал-др. 56 Д. 82 к. с. Вр. Патрют. инст. и дир. приота Губонина. СПБ. 
Таубе Евген. Петр. 69 Л. 96 н. с. Мл. вр. 2 арт. бр. СПБ. Д. В. 
Таубе Юм Роман. 58 Л. 84. (Вн.), впр. Москва. 
Тауберъ Ал-дръ Сем. 47 Д. 74 д. с. с. Сов. чл. В. М. Уч. Ком. и ред. «Военно- 
Мед. журн.» СПБ. 

Тауберъ Шмуель-Яковъ Вульф. 62 Л. 90 н. с. Гор. вр. Благовфщенскъ. 
Таубкинъ Герш. Герш. 63 ДЛ. 87 к. а. Вр. евр. уч. Стародубъ. Черниг. 
Таубкинъ Мовша-Айзикъ Давид. 65 ДЛ. 93, вир. Минскъ. Д. В. 
Таубманъ Бор. Як. 68 Л. 96, впр. Саратовъ. 
Тауэръ Тоэль-Давидъ Шадресов. 69 Л. 98. (Вн. и дфт.), впр. Москва. 
Тацитовъ Вас. Ив. 50 ДЛ. 14 н. с. Зем. вр. Хутора Волгерзченсше, Кобел., Полтав. 
Тацевскй Петръ Никиф. 73 Л. 98. Уч. вр. Баргузинъ, Забайк. 
Тачановскй Брон. Леоп. 41 ДЛ. 05 с. с. Ст. орд. бол. Св. Тоанна Боня. Варшава. 
Тачановскай Ксав.-Франць Ник. 57 Л. 91. Гор. вр. Островъ, Ломж. 
Тануевъ Саркисъ Крикоров. 73 Д. 904. Мл. вр: 70 их. пол. Красникь, Любл. 
Тваровск!й Тос. Здисл. 71 Л. 91. (Вн. и дфт.), впр. Варшава. 
Тваровсый-Величко Пав. Онуф. 37 Л. 72 к. с. Вр. бол. П. Мацовицы, Гарвол., СФддл. 
Твердовевй Иванъ Андреев. 70 Л. 99. (Вн.), вир. Харьковъ. 
Твердовский Степ. Ив. 06 ДЛ. 90 н. с. Зем. вр. Кашинъ, Тверск. 
Твердохлфбовъ Валер. Павл. 42 Л. 68 с. с. Орд. зем. бол. и вр. реал. уч. Киштневъ. 
Твердый Мих. Доримед. 74 Л. 900. Мл. вр. 95 пЪх. п. Юрьевъ, Лифя. 
Тверитиновъ Ник. Вас. 52 Л. 78 н. с. Мл. орд. Екат. бол. и вр. Иван. монаст. Москва. 
Твирбуть Гиппол.-Фадя. Ант. 59 Л. 88 к. с. Мл. контрол. гос. двор. зем. банка. СПБ. 
Творковек1й Станисл. Иван. 71 Д. 97. (Вн. и нерв.), впр. Одесса. 
Тезяковъ Ник. Ив. 59 ДЛ. 84 к. с., впр. Саратовъ. 
Тейзингь Касфанъ Ал-др. 68 Л. 938, вир. Тула. 
Тейле Петръ Конст. 71 ДЛ. 96 н. с. Ст. вр. Квант. эк. П.-Артуръ. 
Текоцвй Ник. Ник. 71 Л. 97, впр. Москва. 
Чекутьевъ Фед. Степ. 53 Л. 80. (Сиф. и кож.) с. с. Гл. вр. воен. госп. Владикавказъ. 
*Тельнихинъ Аполлин. Федот. 43 ДЛ. 68 н. с. Житомръ. 
Тельтовть Марант-Ант. Франц. 53 Л. 82. (Акуш.) к. с. У. вр. Даниловъ, Яросл. ` 
Телятниковь Серг. Ив. Д. 902 Св. орд. клин. ун. Казань. 
Телятникъ Фед. Каллиник. 66 Д. 94 н. с. Мл. орд. воен. госп. Одесса. 

“Геляфусь Ив. Бонавент. 32 Л. 59 к. с. Тифлисъ. 
Темерсонъ Хаимъ-Менд. Рубин. 72 Л. 94, впр. Лнино, Плоцк. 
Темкинъ Гершонъ Гесел. 68 Л. 95, вир. Москва. 
Темуровь Мнадаканъ Абр. 33 Л. 56 с. с. впр. Елисаветноль. 
Тененбаумъ Гершь Монс. 74 Л. 2. Св. орд. евр. бол. Люблинъ. 
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Теновь Ник. Стен. 46 Л. 70. Жел.-дор. вр. Рига. 

Тенчинсвй Пав. Стан. 44 Л. 82 к. с. Ст. вр. гор. бол. и гор. вр. Владивостокъ. 

Теодоровскй Влад. Серг. 71 Л. 97. (Хир. и гин.). Св. орд. клин. ун. Москва. 

Теоль Герм.-Фед. Георг. 61 Л. 86, впр. Вилькомръ, Ковен. 

Теофиль Альфр. Алекс. 77 Л. 908. Мл. вр. 39 пфх. п. Ловичъ, Варш. 

Тепловь Влад. Ив. 58 ДЛ. 82 к. с., впр. Керенскъ, Пензен. 

Тенловъ Конот. Яковл. 77 Л. 904 Мл. вр. 160 пфх. пол. Гомель, Минск. 1. В. 

"Теиловь Порф. Яков. 63 Л. 89, впр. Казань. 

Тенлоуховъ Конст: Никол. 74 Л. 99 впр. Мл. вр. 200 рез. пфх. нол. МедвЪжШ станъ 

Тенлыхь Ал-дръ Ив. 58 Л. 88 к. а. Зем. вр. С. Слобода, Осталиков., Твер. 

Тенляшинъь Петр. Елис. 66 Д. 93 н. с. У. вр. Бирскъ, Уфим. 

Тенферъ Эдуард. Робер. 62 Л. 88 н. с. Ст. окр. надз. В. д. С. Родюновка, Можайск., Моск. 

Тераевичъ Станисл. Станисл. 75 Л. 901. Завфл. зем. бол. Вязьма, Смолен. 

Чераудь Вильг. Адам. 67 Л. 96. (Гин. и ак.), вар. Рига. 

Теребинскй Владим. Иппол. 78 Л. 903. Вр. для усов. при кл. военн. госп. СПБ. 

"Теребинек!й Наумъ Варл. 51 ДЛ. 76 к. с., впр. Оренбургъ. 

"Геремеце!й Дмитр. Петр. 62 Д. 89 к. с. Окр. вр. дворц. вфд. Галчина, Царскос., СПБ. 

Теремецьйй Конст. Андр. 77 Л. 901. Зем. вр. Сл. Юрьевка, Купян., Харьк. 

"Теренецк1й-Климовичь Фед.-Францъ Ант. 49 Л. 74 с. с., вр. Выши-Волочекъ, Твер. 

'Терентьевъ Ал-дръ Федор. 77 Л. 902. Мл. вр. воен. лаз. 157 ифх. п. Свеаборгъ. Д. В. 

Терентьевъ Конст. Ник. 76 .1. 904. Мл. вр. 8 зап. кавал. пол. Новогеормевскъ, Херсон. 

Терентьевь Ник. Ник. 71 Л. 97. Мл. вр. 4 крфп. пфх. п. Варшава. 

Гереховка Фед. Куз. 61 ДЛ. 87 н. с. Жел.-дор. вр. Гатчина, Царскос., СПБ. 

Тереховъ Фед. Мих. 73 Л. 99. Мл. вр. 157 пфх. пол. Д. В. 

"Герешенковь Ник. Мих. 66 . 98. (Хир.). Сверхшт. орд. клин. унив. Москва. 

Терешкевичь Евг. Степ. 51 Л. 82 в. с. Зем. вр. С. Гавриловка, Ромен., Полтав. 

Терешковичь Авр. Мирон. 71 Л. 97. (Глаз.), впр. Москва. 

'Терешковичь Аншель Меер. 67 Л. 91, впр. и каз. рав. Васильковъ, Клев. 

Терещенко Андр. Стен. 54 Л. 78 с. с. Вр.-конс. Покр. общ. с. мил. и гим. вр. СПБ. 

Терещенко Ник. Ал-др. 63 Л. 88 к. с. Ст. вр. 15 стр. пол. Одесса, Херсон. 

Терзи Павель Ильичь 77 Л. 901. Мл. вр. 37 ифх. п. Лодзь, Петрок. 

Теркъ Яковъ Тимоф. 52 Л. 81. Жел.-дор. вр. Либава, Гробин., Курл. 

Терлецьйй Игнат. Андр. 59 Л. 86 к. с. Мл. вр. отд. погран. стр. Керчь. 

Терлецый Ник. Ив. 53 ДЛ. 82 с. с. У. вр. М. Квирилы, Шаропан., Кутаис. 

'Терлецый Петръ Ник. 71 Л. 98. Св. орд. Юево-Кир. бог. зав. К1евъ. 

Терлецкй Эмнлй Андр. 62 . 86 к. с. Мл. вр. воен. лаз. Тула. 

Терликевичъ Аполл. Леонт. 46 Л. 74. Фабр. вр. Пос. Жарки, Бендин., Петрок. 

'Терне Серг. Мих. 63 Л. 88 с. с. Столонач. Гл. Воен. Мед. Упр. СПБ. 

Терне Христоф. Фед. 54 Д. 82 н. с. впр. ? Карач. Орловск. 

'Терновекий Алекс. Андр. 59 Л. 83 н. с. Гор. сан. вр. Саратовъ. 

Терновекй Ник. Вас. 58 ДЛ. 84. (Ак. и гин.) н. с. Асс. клин. пов. инст. СПБ. 

'Терпиловский Митроф. Вас. 35 Л. 62 с. с., вр. СПБ. 

Терренсонъ Эдгар. Густав. 72 Л. 98, впр. Юрьевъ, Лифляндск. 

Терсьй Петрь Митроф. 75 Л. 901, Гор. вр. Красный Яръ, Астраханск. 

'Тертерьянцль Серг. Егор. 61 Л. 87 с. с. У. вр. С. Цагеры, Лечхум., Кутаис. 

Тертичниковъ Ник. Вас. 75 ./. 902. Мл. вр. 81 пЪх. п. Пулгускъ, Варш. 

Терщань Лаврент. Адам. 57 Л. 85 к. ©. Ст. орд. 6 пол. госи. Д. В 

Теръ-Аветисовъ Арамь Назар. 66 Л. 91. (Вн. и женск.) к. а. Учил. вр. Эривань. 

Терь-Арутинянць Ал-дръь Артем. 51 Л. 74 с. с. Гл. вр. военн. госп. Ивангородъ, 
Люблин. р 

Теръ-Арутинянць Степ. Абрам. 66 Л. 92. (Хир. и сиф.), впр. Елисаветполь. 

"Теръ-Габруеловъ (Габруэльяниь) Ам. Абес. 67 Л. 95 к. а. Мл. вр. гор. бол. Шуша, Елисавети. 
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Теръ-Григорянцъ Арамъ Григ. 74 1. 900. Зем. вр. С. Мелехи, Лохвиц., Полт.. 

Теръ-Григорянцъ Вагарш. Григ. 75 Л. 900. (Вн. и вен.), впр. Баку. 

-Теръ-Григорянцъ Григ. Иван. 62 Л. 99, впр. Тифлистъ. 

Теръ-Григорьянць Григ. Каспар. 41 Д. 73. (Акуш., жен. и дЬт.), вир. Тифлисъ. 

Теръ-Григорьянцу Гр. Микир. 49 Д. 78. (Вн.) с. в. Пом. губ. вр. по сел. вр. ч. Елисаветполь. 

'Теръ-Давыдовъ 10с. Вас. 70 Л. 94. (Глаз.) к. а., вир. Тифаист. 

Теръ-Джанянць Яковъ Ив. 52 .Т. 78, впр. Тифлист. 

Теръ-Мартиросянць (Мартиросовь) Ал-дръ Солом. 71 Л. 98. Орд. гор. бол. Эривань. 

Теръ-Маруковъ Карапетъ Марук. 65 Л. 89 и. с. Сел. вр. С. Б. Караклиеъ, Аленсандр., Эрив- 

Теръ-Микаэлянць Гоаннесъ Багдас. 7Г Л. 98. Сел. вр. С. Прасковея, Новогр., Ставр. 

Теръ-Микаэлянць Мих. Андр!ас. 65 Л. 91. Жел.-дор. вр. Бакх. 

Теръ-Микаэлянць Степ. Вас. 59 Л. 88. (Акупг. и жен.), вир. Баку. 

Теръ-Микаэлянць Тиридатъ Вас. 55 Л. 80 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Красноводекъ. Закаси. 

Теръ-Микиртичьянць (Тэр!анъ) Григ. Мартиросов. 68 Л. 91, впр. Москва. 

Теръ-Минасовъ Зах. Ив. +49 Л. 713 с. с. У. вр. У. Джебраиль, Елисавети. 

Теръ-Нерсевовъ Гавр. Нерс. 76 Л. 901. Экст. Обух. больн. СПБ. 

Теръ-Никогоеовъ Гос. Григ. 68 Л. 97. Сел. вр. С. Кодало, Сигнах., Тифлисск. 

Теръ-Никогосовь Ник. Адам. 55 Л. 81 к. с. Гор. вр. Поти, Кутаисск. 

Теръ-Оганесъьянць Гавр. Яков. 38 Л. 64 с. с. У. вр Шемаха, Бакинек. 

Теръ-Оганянцъ (онъ же Поновъ) Алек. Галуст. 70. 97, впр. С. Кореновская, Кавк., Кубан. 

Теръ-Оганць Мих. Ив. 48 Д. 16 н. с., впр. Баку. 

Теръ-Осипьянцщь Зармайръь Микирт. 06 /Д. 93 н. с. У. вр. Нуха, Елиеав. 

Теръ-Сааковъь Ник. Самсон. 72 Л. 9тт. с. Уч. и м6щан. вр. Александрополь, Эриванек. 

Теръ-Стенановь Левъ Степ. 51 7. 79 с. с. Завд. мор. вр.-набл. стани. Поти, Бутанс. 

Теръ-Томасовь Ник. Яков. 69 Л. 96, вир. С. Хунзахъ, Авар., Дагест. 

Теръ-Хачатуровъ Каран. Хрис. 55.1. 87 (Вн.) н. с. Вр. д. ак. С. Вагаршападъ, Эчхад..Эрив. 

Теръ-Шмавонянъ Арамъ Барсог. 73 Л. 901. Мл. вр. 80 ифх. и. Алексаипдрополь, Эрив. 

Теряевъ Ал-дръ Ив. 53 Л. 11, впр. С. Клфтки, Стариц., Тверск. 

Теряевъ Серг. Ив. 76 Л. 99 к. а. Мл. вр. 18 стр. пол. Д. В. 

Тееля Сем. Троф. 61. Л. 88 к. с. Зем. санит. вр. Старобфаьскъ, Харьк. 

Тесеенъ Георг. Вас. 51 Л. 76. (Хир. и акуш.). Орд. губ. зем. бол. Черниговъ. 

Тетеревятниковъ Ив. Никанор. 71 Л. 96. (Горл., ушн. и нос.). Орд. ванн. ун., коне. 
Елиз. гимн. и св. вр. дома воси. сир. убит. воиновъ. Москва. 

Тетеревятниковь Ив. Яков. 58 ДЛ. 83 к. с. Отф. вр. Ст. Нижнечирекая, 2 Донск.. Донок. 

"Тетеринь Вас. Ив. 71 Л. 903. Зем. вр. Дмитр1евъ, Курек. 

Тетеро Ал-дръ Яков. 70 Л. 96, впр. Тамбовъ. 

Теградзе Авр. Никол. 72 Л. 99 к. а. Мл. вр. $8 пЪх. пол. Деилагарь, Датест. 

Тецъ Изр. Шмуил. 68 Л. 90, впр. Гомель, Могилев. 

Тешнеръ Гершъ-Лейбъ Гецел. 10 Л. 97, впр. Варшава. 

Тешь Пав. Павл. 42 Д. 64. (Вн.) т. с. Жел.-дор. вр. Москва. 

Тигерь Шевель-Зельм. Тосел. 65 Л. 90, впр. РЬжица, Витеб. 

Тигранянць Шеонъ Яков. 12 Л. 15. (Акуш. и жен.) н. с., впр. Эривань. 

Тигранянць Артем. Аветис. 15 Л. 904. Сан. вр. ГУ полии. уч. Нахич. Эризанск. 

Тигранъ-Теръ-Абрамовъ Тигр. Георг. 65 1. 93, к. а. Мл. вр. бр. погр. ст. Волковьиии, Сув. 

Тидеманъ Вильг. Вильг. 64 Д. 93 к. а. Фабр. вр. Рига. 

Тизенгаузень (баронъ) Гильдербергь Эдмунд. 60 Д. 85, вир. Рига. 

Тизенгаузенъ (баронъ) Карль Ал-др. 76 Л. 908. Ма. вр. 195 рез. пол. Сфллець. 

Тизенгаузень (баронъ) Павель Якова. 69 .Т. 94. Частн. сл. Им. Гегель, Ревельс., Эстл. 

Тнызенгольть Леопол. Ал-др. 66 Л. 93 к. с. Ст. вр. 18 В.-Сиб. стр. п. Хабаровекъ. Прим. 

Таканадзе Ив. Елишухов. 67 Д. 9+4 н. с. Мл. вр. 1 кави. бат. стр. Озургеты, Тифл. 

Тиктинъ Тосифъ Герман. 62 Л. 88. (Вн.), впр. Одесса. 

Тиктинъ Файвель 1осел. 38 Л. 59. вир. Ростовъ, Донск. 
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Тиле Владисл. Авг. 00 Д. 85. (Хир. )с. с. Ст. вр. Дворцов. госп., проф. женск. мед. инст. и 
Конс. Маке. леч. СПБ. 

Тилеманъ Ал-дръ Ив. 69 Л. 97, вир. М. Добленъ, Мит., Курл. 

Тилингь Пав. Вильг. 73 Л. 900, вир, СПБ. 

Тиллингь Густ. Ферд. 50 Д. 77. (Хир.) д. с. с. Дир. клин. инст. Ел. Павл. СПБ. 

Тиллингь Фед. Фердин. 42 Д. 67. (Псих.) с. с. Дир. леч. Ротенбергъ. Рига. ' 

Тиличеевнь Серг. Вас. 509 Д. 719. (Вн.) д. с. ©. Дир. минер. водъ. Старая Русса, Новгор. 

Тнло Оттонь Адольф. 48 Д. 77. (Ортопед.), впр. Рига. 

Тиль Тимотеуить-[ое. Конст. 60 Л. 85. (Глаз.) к. с. Уч. вр. Самаркандъ. 

Тимашевз, Петре Петр. 77 Л. 901. Мл. вр. 6 рез. арт. парк. Оренбургъ. Д. В. 

Тимашевь Серг. Мих. 66 Д.93 к. с. Проф. унив., вр.-спец. 0б. Кр. Кр. и вр. гимн. Томскъ. 

Тиме Апполин. Карл. 46 Л. 70. (Акуш. и жен.), впр. Варшава. 

Тименъ Пвс. Солом. 72 Д. 96. Сверх. орд. гор. бол. Николаевъ, Херсон. 

Тимеръ Пав. Генр. 66 Л. 9+. Зав. вр. Рига. 

Тимеръ Робер.-Джонъ Генр. 68 Д. 95, впр. Москва. 

Темиревь Петръ Серг. Д. 96 н. с. Мл. орд. морс. госп. СПВ. 

Тимме Ник. Ал-др. 01 Д. 83 к. с. Си. вр. 18 фл. эк. СПБ. 

Тиморевь Прох. Порфир. 65 .Т 93. Зем. вр. Велиюй-Устюгъ. Вологод. 

Тимофеевектй Илья Тнмоф. 5+4 Л. 82 к. с. Зав. вр. Сл. БЗловодскъ. Староб., Харьк. 

Тимофеевенй Конот. Ив. 39 С. 62 д. с. с. Гл. докт. мор. госп. Севастополь. 

Тимофвевекй Пав. Ильичь 78 Л. 903. Мл. вр. 33 пЪх. пол. Д. В. 

Тимофеевтъ Ал-дръ Анлдр. 56.7. 80 к. с. Зем. вр. и вр. вин. ска. и гор. учил. Шадринск, Перм. 

Тимофеев Ал-лръ Викг. 60 Д. 86 д. с. с. Дир. и чл. сов. дома призр. дупг. больн. и поч. 
лейбъ-мед. Ст. Удфльная, СПБ. 

Тимофеевь Ал-др Игнат. 81 Л. —. Зав. лазар. Кр. Кр. Оса, Перм. 

Тимофеевъ Вас. Мих. 58 ДЛ. 88 к. с. Участ. сел. вр. Ыйскь, Томск. 

Тимофеевь Дмит. Ал-др. 59 Д. 83. (Кир. к. с. Проф. унив. Казань. 

Тимофеевь Изв. Петр. 62 Д. 87. (ДЪт.) к. с. От. вр. бриг. погран. стр. Ченстоховъ, Радом. 

Тимофеевъь Леон. Андр. 07 Л. 93. Зем. вр. Кострома. 

Тимофеевь Пав. Вас. 62 Д. 88. (Глаз.) с. с. Конс. минер. водъ Абасъ-Туманъ, Тифл. 

Тимофеевь Серг. Фед. 59 Х. 56 к. с. впр. Тара, Тобол. 

ТимофЪевь Серг. Луман. 75 Л. 902. Мл. вр. 166 пЪх. п. Юовъ. 

Тимошенко Алекс. Ив. 64 Л. 93 н. с. Мл. вр. 138 пЪх. пол. Рязань. 

Тимошининъь Ив. Парфен. 74 „/. 900. Зем. вр. С. Кондратовка, Судж, Курск. 

Тимошокь Гавр. Родюн. 66 .Т. 91. Зем. вр. М. Ивангородъ, Борзн., Черниг. 

Тимошокь Петръ Родюн. 78 ХХ. 98 к. а. Мл. орд. воен. госп. Батумъ, Кутаис. 

Тимченко Витал. Влад. 62 Л. 39 к. Зем. вр. С. Томаковка, Ежатериноел. 

Тимшину Паз. Дан. 64 Л. 90, впр. В 

Тииикинъ Мих. Михайл. 74 Л. 98. Зем. вр. Серпуховъ, Московск. д. В.. 

Тиицовъ Митроф. Вас. 60 Л. 87. (Кож.) н. с. Св. асс. клин. унив. о 

Тирманъ Ив. Мих. 67 Д. 93. (Гор., нос., ушн.) н. с., впр. Ялга. Д. В 

Тирютинъ Дмигр. Андр. 74 Д. 98. Зем. вр. С. Черкутино, Владим. 

Титовь Ал-дуь Алекс. 68 Л. 46, вир. Ст. Нижне-Озерная, Оренб. 

Титовь Алене. Пик. 63 Л. 89 к. с. У. вр. Карачевъ, Орловск. 

Титовъ Алекс. Серг. 63 Л. 91. (Дт. и вн.). к. а. Мл. вр. Восп. Д., деж. вр. при Дир. 
Импер. театр. и базар. вр. гор. упр. Москва. 

Титовъ Алекс. Сорг. 74 ЛД. 900. (Хир. и гин.). Орд. зем. бол. и учил. вр. Елець, Орлов. 

Титовь Вас. Степ. 54 Л. 82 к. с. Сел. вр. М. Степани, Ровен., Волын. 

Титовь Ив. Серг. 82. 58. (Вн.) с. с. СПБ. 

Титовь Ив. Троф. 75 Л. 98 к. а. Мл. вр. 129 пфх. п. К ев. 

Титовь Мих. Гавр. 54 ДЛ. 82 к. с. Гор. вр. Славянскъ, Изюм., Харьковск. 

Титовь Ник. Дороф. 61 Л. 85 т. с. Ст. вр. бол. Бахрушиныхъ. Москва. 
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Титоренко Макс. Игнат. 57 Л. 86 вн. с. Жел.-лор. вр. Прилуки, Полтав. 

Тифъ Адол. Тосиф. (Август.) 64 Л. 95. (Гор., нос. и уш.), впр. Рига. 

Тихаеовъ Ал-дръ Ник. 41 ДЛ. 12 с. с. У. вр. Ардатовъ, Симбир. 

Тихановъ Мих. Терент. 62 Д. 88 с. с. Проф. ун. Варшава. 

Тихвинсвй Мих. Петр. 49 Д. 76 с. с. Жел.-дор. вр. Никополь, Екатер. 

Тиховъ Вас. Ив. 56 Л. 81 к. с., впр. Саратовъ. 

Тиховь Конст. Петр. 52 ДЛ. 178 к. с. Ст. вр. 17 фл. эк. Кронштадтъ. . 

Тиховь Пав. Мих. 56 Д. 81 к. с. Гор., зем. вр. и вр. дух. уч. и прог. Глазовъ, Вятек- 

Тиховъ Плат. Ив. 65 Д. 93. (Хир.). Проф. ун. Томскъ. 

Тихомировъ Ал-дръ Дмит. 68 Л. 91 к. с. Зем. вр. С. Поповка, Сарал. 

Тихомировъ Ал-дръ Ив. 50 С. 76. (Вн.) к. с., впр. Москва. ® 

Тихомировъ Ал-дръ Ив. 56 ДЛ. 81. (Вн. и дЪт.) д. с. с., впр. Полтава. 

Тихомировъ Ал-дръ Фед. 56 (Л. 81 (Ак. ип вн.) к. с. Фабр. вр. Д Ликино, Покров., Влад 

Тихомировъ Влад. Андр. 41 Д. 65. (Вн. и дфт.) д. с. с. Проф. ун. Москва. 

Тихомировъ Влад. Вас. 55 Д. 82. (Вн. и хнр.) с. с. Конс. воен. госп. Вильна. 

Тихомировъ Владим. Мих. 74 4. 901. Жел.-дор. вр. Юрьевъ-Полфосый, Владим. 

Тихомировъ Ив. Вас. 57 Л. 81. У. вр. Рогачевъ, Могилев. 

Тихомировъ Ив. Дмитр. 43 С. 68 с. с. Бриг. вр. кавк. сап. бриг. Тифлисъ. 

Тихомировъ Конст. Андр. 61 ДЛ. 91 н. с. Мл. вр. 247 рез. бат. Ярославль. Д. В. 

Тихомировь Конст. Ив. 60 Л. 83 к. с. Гор. и тюр. вр. Николаевекь, Самар. 

Тихомировъ Максимил. Петр. 55 Д. 82. (Вн. и нерв.) с. с. Конс. Уязд. в. гос. Варшава. 

Тихомировь Мартир Ив. 52 ДЛ. 81 к. с. Окр. вр. Туринекъ, Тобол. 

Тихомировь Ник. Арс. 69 ДЛ. 98 к. а. Гор. вр. Ялуторовскъ, Тобол. 

Тихомировъ Ник. Вячесл. 68 Л. 94 к. а Зем. вр. С. Несмаръ, Макар., Нижетор. Д. В. 

Тихомировъ Ник. Павл. 79 Л. 908. Вр. для усов. при кл. в. госи. СПБ. 

Тихомировъ Никол. Петр. 74 Л. 900. впр. Москва. 

Тихомировь Ник. Ив. 43 Д. 65. (Окухж) тайн. с. Лейбъ-Окул., конс. при инси. жел. дор., 
Чл. Воен.-Мед. Учен. Комит. и Мед. Сов. М. В. Д. СПВ. 

Тихомировъ Пав. Дмитр. 59 (. 84 к. с. Зем. вр. `С10б. Ольховка, Царицын., Саратов. 

Тихомировъ Рафаилъ Дмит. 42 1. 68 к. с. Вр. для команд. по сел. вр. час. Ставрополь (губ.} 

Тихомировъ Серг. Мих. 47 ДЛ. 72 к. с., впр. Талкентъ. 

Тихом1ровъ Влад. Ал-др. 64 ХЛ. 89. Св. орд. Максим. леч. СПБ. 

Тихом!ровъь Петръ Ив. 78 ДЛ. 900. Св. орд. зем. бол. Н.-Новгородъ. 

Тихоновичъ-Мищенко Петръ Степ. 35 (7. 60 с. с., впр. Стан. Каменская, Донеп., Донск. 

Тихоновъ Ал-дръ Никанор. 72 С. 98 к. а. Мл. вр. 51 драг. Черниг. пол. Орелъ. Д. В. 

Тихоновъ Влад. Ал-др. 59 Л. 84 к. с. Поч. Л.-мед. и ст. вр. губ. зем. бол. Рязань 

Тихоновъ Ив. Ник. 76 Л. 900. Мл. вр. Енис. рез. бат. и преи. в.-фел. шк. Иркут. Д. В. 

Тихоновъ Ник. Арсен. 69 Л. 93. (Псих.). Гор. вр. Пошехонье, Яросл. 

Тихоновъ Петръ Ив. 65 ОД. 98. (Глаз.) к. а. Мл. вр. Л.-Гв. Литов. пол. Варшава. 

Тихоновъ Самуиль Петр. 68 Л. 97. Зем. вр. Сл. Мостки, Староб., Харьк. 

Тихоновъ Серг. Ив. 68 ДЛ. 90 т. с. (Нерв.). Св. орд. губ. зем. бол. Симферополь. 

Тихонравовь Ал-дрь Ал-др. 71 С. 94 н. с. Ст. вр. 21 вост. сиб. стр. пол. Блатовзщенскъ. 

Тихонравовъ Владим. Михайл. 74 Л. 901. Зем. вр. С. Павлово, Ковров., Владим. 

Тихоце!й Серг. Георг. 73 Л. 900. Зем. вр. С. Новопавловка, Павлогр., Екатериносл. 

Тицнеръ Адольфъ Ал-др. 81 Д. 51. (Горл., ушн. и нос.) с. с., вир. СПБ: 

Тилиевевй Ник. Евг. 49 Л. 74. (Хир.) д. с. с. Кори. вр. 2 Кавк. кори. Тифлист. 

Тишковъ Вас. Петр. 55 Д. 81 с. с. Ст. орд. воен. госп. Тешкентъ. 

Тишковъ Илья Петр. 49 Д. 73 с. с. Проз. мор. госп. Кронштадтъ. 

Тишковъ Ник. Дмит. 68 Л. 93. Зем. вр. С. Копорье, Молог., Яросл. 

Тишуткинъ Ник. Павл. 68 Д. 91. Асс. В.-М. Акад. СПБ. 

Тищенко Влад. Евген. 67 Л. 93 к. с. Ст. вр. 9 вост. сиб. стр. бат. Л. В. 

Ткаченко Ал-дръ Георг. 67 Д. 91. (Вн.) н. с. Пом. Вр. Инси. Курскъ. 
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Ткаченко Евг. Степ. 64 Д. 88 ‘к. с. Ст. вр. крфи. бат. Гродна. Д. В. 

Ткаченко Мих. Прокоф. 74 Л. 98. Вр.-ас. бол. Всфхь Скорб. СПБ. 

Чкаченко Серг. Степ. 62 Л. 88 к. с. Ст. вр. юнк. уч. СПБ. 

Ткачукъ Ник. Мих. 50 ДЛ. 82. к. а. Гор. вр. Тараща, Калев. 

Тобизенъ (фонъ) Ив.-Алекс. Ив. 68 Л. 94. (Хир.), впр. Москва. 

Товетице!й Конст. Влад. 59 Л. 84. Зем. вр. Ананьевъ, Херс. 

Товетолуцый Вас. Петр. 6+4 ДЛ. 89 к. с. У. вр. Полтава. 

Тоддесь Леонъ Марк. 58 Л. 88. Сел. вр. Туринскъ, Тобол. 

Тодоровъ Пав. Пантел. 72 Л. 98 к. а. Мл. вр. 250 рез. бат. Цятигорскъ, Терск. 

Тодорев1й Алекс. Филип. 58 Д. 84, впр. СПБ. 

Тоз1о Паганино Лавр. 48 Л. 73 к. с., впр. Ордубатъ, Эриван. 

Тончкинъ Ник. Гавр. 719 Л. 903 Мл. вр. 16 В.-С. стр. пол. Д. В. 

Токаревъ Мих. Афан. 53 Л. 80. Зав. вр. БогословсыЙ зав., Верхотур., Перм. 

Токаревъ Мих. Ник. 55 Д. 81 к. с. Окр. вр. 3 отд. Астрах. каз. войс. и вр. гор. учил. 
Камышинъ, Сараг. 

Токаревь Ник. Ник. 59 Д. 88. (Вя.) т. с., впр. Д. Алушта, Ялтин., Таврич. 

Токаренко Влад. Вас. 62 Д. 87. (Хир.) н. с. Вр. гор. бол. Керчь, Тавр. 

Токарев Вас. Сем. 51 Д. 76 к. с. Ст. вр. 44 пфх. пол. Полтава. Л. В. 

Токарсый Зенонъ-ИдзШ Зенон. 6+ Л. 91. (Хир.). Фаб. вр. Пос. Жирардовъ, Блонск., Варш. 

Токаренй Карль Зенон. 64 Л. 91. (Нер.). Зав. гидроп. з. Пос. Гродискъ, Блонск., Варш. 

Толвиневкй Ал-дръ Валеран. 54 Л. 82 к. с. Гор. вр. Нижнеудинскъ, Иркут. 

Толвинек1й Владисл. Ал-др. 53 Л. 15 к. с. У. вр: Мюблинъ. 

Толвиневй Владисл. Зенон. 62 Л. 94 к. а. Зем. вр. Л. Горная Шальдиха, Шлисс., СПБ. 

Толвиневкй Казим. Конст. 57 ДЛ. 84 к. с. У. вр. Кострома. 

Толвинеюй Христоф. Ив. 37 Д. 66 д. с. с., впр. Самаркандъ. 

Толкинъь Яковъ Франц. 54 Л. 76. (Акуш.) к. с. Ст. вр. отд. Куб. каз. в. Екатерннодаръ. 

Толмачевь Алекс. Тосаф. 69 Л. 96, впр. Курскъ. 

Тодмачевь Дмит. Викт. 66 Л. 92. Зем. вр. С. Ямаши, Златоуст., Уфим. 

Толмачевь Мих. Степ. 59 Л. 84 н. с. Зем. вр. Воскресенскъ, Звенигород., Москов. 

Толлачевь Никандръ Фед. 66 Л. 91 н. с. Орд. зем. бол. Курскъ. 

Толоконниковъ Ал-дръ Ник. 62 С. 84. (Псих. и нерв.) к. с. Орд. Алексан. бол. Москва. 

Толочиновь Ив. Филип. 59 Д. 93 н. с. Вр. дома приз. душевно-бол. Ст. Удфльная, СПБ. 

Толочиновь Ник. Ник. 60 Л. 89 к. с: Зем. и эк. вр. С. Заметчино, Моршан., Тамбов. 

Толочнновь Ник. Филип. 38 Д. 64. (Акуш. и жен.) д. с. с. Засл. проф. Харьковъ. 

Толочиновъ Петръ Филин. 42 Л. 10 к. с. У. вр. Чаусы, Могил. 

Толпегинъ Дмит. Дмит. 49 Л. 75. (Хир.), впр. Сл. Ефремово-Степановка, Донец., Донек. 

Толпыго Ант. Мих. 79 Л. 904. ? | 

Толпыго Иннол. Ив. 59 Д. 83. (Хир.) к. с. Вр. для бфдн. Москва. 

Толетовъ Влад. Петр. 76 „7. 900. Гор. вр. Новосиль, Тульск. 

Толетовъ (Архиновъ) Илья Архип. 57 Д. 82 к. с. Гор. и зем. вр. Медынь, Калуж. 

Толстой Конст. Конст. 42 ДЛ. 64 с. с. Вр. для команд. при Инси. придв. мед. част. СПБ. 

Толетухинъ Ал-дръ Григ. 75 Л. 901. Зем. вр. С. Цинья, Малмыж., Вятск. 

Толчинсв!й Фед. Филип. 67 ДЛ. 98 ни. с. Сел. вр. М. Глускъ, Бобруйск., Минск. 

Тольеый Ник. Ник. 66 1. 90 к. с. Полиц. вр. и мя. вр. Марин. учил. Москва. 

Томазовь Юрй (Георг.) Юрьев. 74 Л. 901. (Ак. и гин.), вир. СПБ. . 

Томамшевь Исаакъь Солом. 44 Л. 64. (Глаз.), впр. Екатеринодаръ. 

Томановскй 106. Ант. 72 Л. 98. Общ. вр. М. Воньковцы, Ушиц., Подол. 

Томасфвичъ Вячесл. Влад. 65 Л. 98 н. с. Уч. вр. Староконстантиновъ, Волын. 

Томачинскй СофонШ Дмит. 59 Л. 88. (Гл.) т. с. Попечит. зем. 6. Переяславль, Полт. 

"Томашевичъ Викент. Ив. 20 Л. 49 к. с. Гродна. 

Томаневичь Викен.-Люд. Цезар. 76 Л. 99. Зем. вр. С. Марково, Новохоп., Ворон. Д. В. 

Томашевичь Серг. Владим. 76 Л. 902. Зем. вр. д- Киселевка, Рыльск.. Курск. Л. В. 
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Томашевичь Силуанъ Сем. 57 Д. 81 к. с. От. вр. 9 грен. пол. Владимуь (губ.). 

Томашевек1й Анат. Аналол. 78 Л. 900, впр. Каевъ. 

Томашевевый Ант. Антон. 78 Л. 900 (Хир.), вир. Конинъ, Калишск. 

Томашевекй Брон. Вик. 50 Д. 77. (Пс. и нерв.) н. с. Орд. бол. Ник. Чуд. и пр.-доц. СИБ. 

Томашевекй Влад. Никол. 78 Д. 98 к. а. Ас. Мих. бол. бар. Вилле. СПБ. 

*+Томазневеклй Евг. Лук. 37 Д. 60 с. с. Одесса. 

Томашевскй Карлъ Григ. 74 Л. 902, впр. ? К$лецк. 

Томашевевлй Конст. Григ. 69 Л. 9+. Фабр. вр. С. Яковлевское, Нерехт., Гостром. 

Томашевекй Мих. Эразм. 35 Л. 59. (Ак. и жен.) к. а. Зав. вр. Ст. Ханженково, Таган., Донск. 

Томашевевй Серг. Владим. 76 Л. 902. Зем. вр. Киселевка, Рыльс., Курск. 

Томашевевлй Серг. Петр. 54 Д. 76. (Сиф. и кож. к. с. Проф. ун. и коне. Кирил. бог. зав. и мл. 
орд. воен. госп. Кевъ. 

Томашевеклй Станисл. Львов. 75 Л. 99. Мл. вр. 30 эк. Севастополь. 

Томашевенй Эмман. Владс. 73 Л. 97. Зем. вр. С. ? Сорок., Бессау. 

Томбергъ Конр. Ив. 64 Д. 90 к. с. Прих. вр. М. Тевве, Везенберг., Эетл. 

Томинсв!й Ал-дръ Павл. 56 Л. 83 н. с., вир. Тверь. Д. В. 

Томичъ Свфтоз. Лазар. 72 „7. 901. Зем. вр. С. Порздни, Юрьев., остром. 

Томковичъ Викент. Ив. 62 Л. 91 (Вн.. нер. и дЪт.) Фад. вр. М. Чашники, Шенел.. Витоб. 

Томковичъ Стан. Андр. 38 Л. 62. Гор. вр. Соколка, Гродн. 

Томпонеръ Ал-дръ Никандр. 73 Л. 99. Зем. вр. Аткарскь, Сарат. 

Томеонъ Германъ-Эмил. Ив. 62 Д. 86. (Ак. и жен.). Вр.-си. Пасиер. 06. Сес. Мил. Одесса. 

Томеонъ Фр.-Эд. Христ. 61 Л. 87 к. с. Вр. муж. гимн. и чл. Сов. де. приют. Н.-Новгородъ. 

Томсонъ Эрнестъ-Фридр.-Эрвинъ Герм. 67 Л. 94, впр. М. Еленендорфъ, Везено., Эстл, 

Томчицкй Ив. Ив. 48 ДД. 69. (Вн.) с. с., впр. Варшава. 

Тонковъ Влад. Ник. 72 Д. 95 (Анат.) к. а. Проф. м. мед. инет. СПБ. 

Тонконот Нисанель Авр. 67 Л. 91, впр. Чердынь, Перм. 

Тонконоговъ Моис. Абр. 64 Л. 91 нк. с. Орд. гор. бол. Красноярскъ. Енисейск. 

Топазъ Исаакъ Борис. 59 Л. 85, впр. НЪжинъ, Червиг. 

Топаловь Илья Васил. 73 Л. 900. Зем. вр. С. Александровка, Берд., Тавр. 

Топальекй Ник. Ниь. 67 С. 95 н. с. Мл. вр. 42 пЪх. п. Временець, Волын. 

Топальянць (онъ же Топаловъ) Саркисъь Тоаннесов. 74 Л. 99 в. а. Мл. орд. воен. 
госп. Новогеормевскъ, Плонск.. Варшав. 

Топорковъ Ал-дръ Авенар. 77 Л. 901. Зем. вр.- С. Литвяки, Лубен., Полгаз. 

Топорковъ Ал-дръ Алекс. 80 Л. 904, впр. Москва. 

Топорковъ Ал-дръ Вас. 72 Л. 99 н. с. Мл. вр. Эриванск. бриг. погр. стр. 

Топорковъ Андр. Матв.61 Д. 86. (Псих.) с. с. Губ. вр. Ставрополь. (г.) 

Топорковъ Ник. Ник. 73 Л. 97. (Псих.) т. с. Старш. орд. окр. леч. Казань. 

Топорковь Пав. Григ. 57 Д. 81 с. с. Конс. воен. гови. Варшава. 4. В. 

Топорнинъ Ал-дръ Михайл. 70 Д. 97 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Термезъ, Закаси. 

Топорпипъ. Вас. Алекс. 57 Л. 83 к. с. У. и тюр. вр. и вр. гор. учил. Сыяжевъ, Казан. 

Топорнииъ Мих. Алекс. 49 Л. 80 к. с. Зем. вр. С. Борское, Бузулук., Самау. 

Топоровъ Абр.-Лейба Хаим. 57 Д. 81 н. с. Мл. вр. 79 иЪх. пол. Кутансъ. 

Топуридзе (Топуря) Влим. Конст. 68 Л. 96. (Глаз.). Гор. вр. Елисавегиоль. 

Топчевеклй Адольфъь Ник. 40 (Д. 58. (Вн. и дфт.) с. с., впр. Юевъ. 

Топчевскй 68 (Л. 99. Зав. вр. М. Ободовка, Ольгонол., Подол. 

Топчилештовъ Христоф. Ник. 53 ДЛ. 81. (Сиф., горл., ушн. и нос.), вир. Москва. 

Торговецъ Дав. Моис. 66 Д. 98, впр. Новоградволынскъ, Волын. 

Тороповь Ал-дръ Вас. 72 Л. 98 вир. С. Бачатекое, Кузнец., Томси. 

Тороповъ Дмитр. Ал-др. 10 Л. 97 т. с. Уч. вр. Забайк. жел. дор. Ст Борзя, >. 

Тороновъ Дмитр. Ив. 68 Л. 94 н. с., впр. СИБ. Д. В. 

Тороньяно Конст. Вас. 52 Л. 16 с. с. Ст. вр. карантина. Керчь. 

Торочешниковъ Алекс. Никол. 72 Д. 900, впр. Тверь. Д. В. 
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Торсуевъ Петръ Никол. 77 Л. 901. Св. орд. губ. зем. бол. НижнИ-Новгородъ. 

Торчинск!й Ив. Павл. 53 (Л. 82 к. с. У. вр. Летичевъ, Подол. 

Торчинекй Серг. Тоаким. 71 ЛД. 97 к. а. Мл. вр. 6 стр. пол. Кфльцы. Д. В. 

Тотенгь Моисей Дав. 68.Л. 94 и. с. Зем. вр. М. Петровфровка, Тирасп., Херс. 

Тохтамышевъ Григ. Клемент. 01 Л. 86. вир. Москва. 

Тохтермань Адольфъ Герм. 66 Д. 92, впр. Лодзь; Петрок. 

Травинъ Ив. Ив. 55 Л. 84, вир. Одесса. 

Граганудаки Франц. Низ. 55 ХЛ. 83. (Сиф. и мочепол.), впр. Харьковъ. 

Трайнияъ Аар. Донов. 01 Л. 91 т. с. Запас. сельс. вр. Астрахань. 

Трайнинъ Файнусъ Донов. 67 Л. 92, вир. НижнИ- Новгород. 

Трамбицкий Гецель Самойл. 75 Л. 98. Зем. вр. БЪлополье, Сумск., Харьк. 

Трамбицк!й Садукь Самуил. 69 Л. 93. Зав. вр. Д. Кекино, Сумек., Харьк. 

Трамнинау Ив. Мих. 063 ДЛ. 90 к. с. Зем. вр. С. Верхне-Троицкое, Белеб., Уфим. 

Трандафиловъ Бор. Лаз. 62 ДЛ. 91, впр. СПБ. 

Транквиллевсый Мих. Ив. 59 СЛ. 35 к. с. Зем. вр. С. Нагорновское, Жиздрин., Калуж. 

*Транчукъ Викент. Игнат. 30 Л. 506 к. с. Витебскъ. 

Транезников Ал-дръ Вас. 64 Д.89 (Нер. и душ.) к. с. Ст. вр. ботоуг. зав. Новочеркасскъ. 

Транезниковъ Фед. Понсг. 46 Д. 71, впр. СПБ. 

Транезонцевь Борисъ Гавр. 59 Л. 85 н. с. Ог. вр. гор. бол. Нахичевань, Ростов., Донск. 

Траниь Анат. Ник. 84 СД. 61 с. ©. Пом. Губ. вр. по медиц. час. Кутаисъ. 

Траубенбергь Викт. Рейнг. 58 Л. 83 к. с. Ст. вр. 20 др. п. Грубешовъ, Любл. 

Трауготть Ник. Яков. 68 Д. 89 к. с. Вр. Глав. Интенд. Упр. СПБ. 

Трауготть Яковъ Ник. 34 Д. 61 д. с. с., впр. СПБ. 

Траутфеттерь (фонъ) Эрнес.-Дагоб; Гуг. 40 Д. 69 тайн. ©., вир. Вильна. 

Трахтенбергь Ал-дръ Герм. 68 Л. 95. (Лт. и вн.), впр. СПБ. 

Трахтенбергь Алекс. Львов. 01 ДЛ. 87 к. с. Жел-дор. вр. М. Вержболово, Волков., Сувал. 

Трахтенбергь Густ. Ив. +48 Д. 18. (Хир.) с. с. Ст. вр. Мары. бол. и вр.-конс. зав. 
вфд. учр. Имп. Марш. СПБ... 

Трахтенбергь Монс. Изр. 62 ДЛ. 86 т. с. Сверхит. орд. клин. унив. Харьковъ. 

Трахтмань Мопс. Яков. 52 Л. 81. Вр. евр. бол. Аккерманъ, Бессар. 

Трегубовъ Самунль Леонт. 72 Л. 971. (Хир.). Жел.-дор. вр Ст. Танютино, Павлогр., Екатер. 

Трегубовь Федоръ Лаврент. 76 Л. 901. Сел. вр. Грановсь. уч., Гайсинск., Подол. 

Трезоруковь Митроф. Петр. 33 Л. 56 с. с., впр. Новгородъ. 

Трей Альфр.-Франць Карл. 48 Л. Т5 н. с. Тор. вр. Троки, Вилен. 

Трей Арминъ Брун. 62 Д. 90, вир. Имфн. Линдгеймь, Валк., Лифл. 

Трей Бор.-Вильг. Артур. 67 ЛД. 94 м. е. Мл. вр. 10 В. С. стр. рез. п. Д. В. 

Трейбергь Юлй Юле. 57 Д. 19 с. с. Проф. женск. мед. инст. СПБ. . 

Трейманъ Ал-дрь Роберт. 49 Л. 82. Часки. сл. Им. Эндентофъ, Митав., Курл. 

Треймань Матмасъ Роберт. 39 Л. 65. (Акуш. и жен.). Орд. гор. бол. Рига. 

Трейманъ Фердин. Густ. 67 Л. 93. (Жен. и дфт.), впр. С. Турки, Балашев., Сарат. 

Трейтенфель; дъ Ал-дръ Гену. 53 Д. 88 н. с. Сверх. вр. дфт. бол. Принца Ольденб. СПБ. 

Трейтер ъь Васил. Алекс. 15 900. Дум. вр. Вятка. 

"рекиайеь Вольлем. Андр. 17 Л. 901. Мл. вр. 10 фл. эк. Кронштадт. 

"Гренделенбургь ') Влад. о. ЕЛ. бт ин. с. СПБ. 

Тренклеръ Генр. Янъ Роберт. 72 Л. 908, впр. Варшава. 

Треекиневый Ив. Семен. 54 ЛД. 80 к. с., вир. Романово-Борисоглбскъ, Яросл. 

Третьяков Ал-дръ Вик. 60 ДЛ. 85. ‘ды п авуш.) к. с. впр. Боровичи, Новгор. 

Третьяковь Вас. Ник. 54 Л. 80 н. с., впр. Сарапуль, Вятск. 

Третьяковт Ив. Федор. 60 Л. 900. Зав. вр. Старсый зав:, Брян. Орлов. 

Третьяковь Ив. Оеонемит. 73 Л. 901. Мл. вр. 37 пЪх. п. Лодзь, Петрок. 
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Третьяковъ Ник. Ник. 56 Д. 85 к. с. Ст. вр. юнкербк. уч. Иркутскъ. 
Третьяковъ Ник. Феофан. 53 Л. 76 н. с. Зем. вр. С. Александровка, Ростов., Донск. 
Трефанъ Евген. Андр. 62 С. 86 т. с. Вр. Мясниц. шк. благотвор. общ. Москва. 
Трецынъ Мих. Алекс. 67 Д. 93, впр. СПБ. (Ур. Гл. Вр. Инсп). 

Трещинъ Мих. Тосиф. 72 Д. 94 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Ярославль. Д. В. 
Тржаска Марц. Ал-др. 72 ЛД. 99, впр. М. Старо-Животово, Таращ., Калев. 
Тржебинсвй Стан. Адольф. 61 Д. 88, впр. М. Волочискь, Старокон., Волын. 
Тржемсвй Тос. Тос. 78 4. 904 Мл. вр. 15 эк. Либава. Д. В. 

Тржецескй Ант. Ант. 69 Д. 91. (Вн.), впр. Юевъ. 

Тржецфцкй Мих. Львов. 71 Л. 99. Сел. р М. Краснополье, Черик., Могил. 
Тржецякъ Гос.-Стан. Нарциз. 41 Л. 62 к. с. Чл. уЪздн. зем. упр. Полтава. 
Тржецаякъ Сем.-Ал-дръ Тос. 40 .Л. 61. (Ак. и а к. с. Зем. вр. М. Ново-Ронекъ, Новоз., Черн. 
Тржцинев Здиславъ-Мих. Ив. 52 Л. 75, впр. Пос. Грабовецъ, Грубешев., Любл. 
Тржкинеюй Фадд.-Брон. Терон. 57 Л. 81. Мл. орд. бол. Св. Лазаря. Варшава. 
Тривуеъ 1ос.-Овсей Лейб. 70 Л. 94, впр. СПБ. 

Тривуеь Самуилъ Лейб. 56 .Л. 82. (Вн. и горл.) н. с. Дум. вр. и вр. Самсон. гор. учил. СПБ. 
Тривуеъ Сол. Абр. 74 ДЛ. 97, впр. СПБ. 

Тригеръ Исаакъ Лейб. 75 .7. 903, вир. Одесса. 

Тригеръ Нуте-Юда Янкел. 68 Л. 94, впр. Одесса. 

Тригеръ Наумь Яковл. 74 Л. 900, впр. Одесса. 

Тригубенко Модесть Данил. 76 Л. 902. Зем. вр. С. Туровка. Прилук., Полт. 

. Тризна Лмитр. Роман. 60 Л. 86. Предс$д. уфзд. зем. упр. Черниговъ. 
Трилфеек1и Андр. Кирил. 49 Л. 77 с. с. Див. вр. 7 пфх. див. Радомъ. 
Тринитатовъ Анат. Ив. 66 ХЛ. 93 н. с. Зем. вр. Д. Чашлы, Уфим. 
Тринитатек1й Ал-дръ Малв. 54 Д. 18 с. с. Ст. вр. гор. бол. Саратовъ. 
Тринклеръ Викт. Вас. 33 Л. 60. (Акуш. и жен.), впр. СПБ. 

Тринклеръ Ник. Петр. 60 Д. 84. (Хур.). Асс. клин. унив. и вр. конс. Инес. Бл. дЪв. Харьк. 
*Трипольекй Ив. Ив. 36 Л. 53 к. с. Д. Ивановка, Кобеляк., Полтав. 
Трипольевй Тос. Север. 55 ДЛ. 83 к. с. Сел. вр. Хабаров. окр., Приморск. 
Трипольсклй Марюанъ Егор. 60 Л. 88 к. с. У. вр. Дисна, Виленск. 

Тритшель Генр.-Карлъ Генр. 43 Д. 64 д. с. с. Проф. ун, Юевъ. 

Трифановекй Дмит. Сеа. 42 Д. 72. (Гомеоп.), впр. Москва. 

Трифиловъ Ив. Вас. 56 Л. 82 к. с., впр. Ялта, Тавр. 

Трифильевъ Спирид. Пар. 70 Д. 96. (Хир.) к. а. Зем. вр. Петровскъ, Сарал. 
Тришатный Ник. Петр. 34 Л. 64. (Гомеои.) т. с., впр. Москва. 
Тр!антафиллидееъ Тимолеонъ Перикл. 58 7. 87. Дир. тюр. ком. Батумъ, Кутанс. 
Трларевй Ант. Стан. 42 Л. 68 к. с. Вр. бол. Св. Фаддфя. Луковъ, Сфдлец. 
Тр!арекй Евг. Ант. 71 ДЛ. 97. впр. Варшава. 

“Гроицклй Ал-дръ Петр. 37 Д. 59 с. с. Новгородъ. 

Троицкий Алекс. Вас. 56 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. Мышкинъ, Яросл. 

Троицейй Алекс. Вас. 73 Л. 96. Зем. вр. С. Киверичи, БЪжец., Тверск. Д. В. 
Троицейй Алекс. Иван. 76 4. 902. Вр.-инт. нов. гор. бол. Одесса. 

Троицк1й Вас. Степ. 62 Л. 88 к. с. Сел. вр. С. Качинское, Верхнеурал., Оренб. 
Троицклй Викт. Ив. 71 ДЛ. 95 н. с. Ст. вр. 28 драг. пол. Сумы, Харьк. 
Троице й Влад. Вас. 69 Л. 93 к. а. Орд. леч. для душ. бол. С. Кувшиново. Вологод. 
Троицей Влад. Мих. 47 ДЛ. 15 к. с. Зем. вр. С. Левашево, Спасск., Казан. 
Тронцклй Георг. Сем. 54 Л. 79 к. с., вир. СПБ. - 

Тронцклй Ив. Виссар. 54 Д. 78. (Дфт.) к. с. Проф. унив. Юевъ. 

Троицк й Ив. Ив. 61 Д. 86 к. с. Асс. клин. и прив.-доц. унив. Казань. 
Троицк Ив. Петр. 61 Л. 89. Зем. вр. Пригор. Алексфевскъ, Самар. 

Тронцьй Лавръ Ник. 67 Л. 95 н. с. Гор. вр. Тронцкосавскъ, Забайк. 

Троицы й Ник. Вас. 74 Л. 900. Сел. вр. М. Кривичи, Вилейск., Виленск. 
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Троицы Ник. Дмитр. 63 Л. 87 к. а. Зем. вр. и вр. гор. учил. Мглинъ, Черниг. 

Троицьй Ник. Петр. 58 Л. 84 н. с. Зем. вр. С. Большой Сундырь, Козьмодемьян., Казан. 

Троицвый -Нилъь Ал-др. 68 Л. 94. Зем. вр. С. Юрино, Васил., Нижегот. Д. В. 

Троицк й Пав. Никиф. 35 ДЛ. 60 к. с., впр. Егорьевскъ, Рязан. 

Троицв!й Петръ Алекс. 53 Д. 82. (Нерв. д. с. с. Мед. Ин. бол. гр. вЪд. и проз. ун. Варшава. 

Троицк й Петръ Вас. 73 ДЛ. 97. (Вн.), впр. СПБ. 

Тронцкй Петръ Григ. 57 Д. 82. (Вн.). к. с. Ст. вр. 807 пфх. пол. Ниж.-Новгородъ. 

Троицвый Серг. Мих. 50 ДЛ. 15 к. с., вир. Севастополь. 

Троицк! Серг. Павхл. 53 Д. 76. (Вн. и глаз.) с. с. Гл. вр. воен. госп. Батумъ, Кутаис. 

Троицк! й Фед. Семен. 64 ДЛ. 93 к. с. Ст. вр. 5 В. С. стр. бат. Д. В. 

Трокъ Габрель Меер. 67 Л. 96, впр. СПБ. 

Троновъ Влад. Дмит. 51 Л. 76 с. с. Вр. Кабинета Е. В. С. ЗмФиногорское, Томск. 

Троновъ Вячесл. Дмит. 54 Д. 84 к. с. Ст. вр. 7 драг. пол. М. Юрбургъ, Росфен., Ковен. 

Тропинъ Ник. Вас. 57 Л. 83 к. с. вир. ? Верхнеудянск. Забайкальск. 

Трофимовичъ Венцесл. Георг. 74 Л. 99 впр. Москва. 

Трофимовичь Петръ Фед. 58 ДЛ. 85 к. с. Зем. вр. С. Путятино, Сапожк., Рязан. 

Трофимовь Вас. Вас. 78 .1. 903. Мл. вр. 24 лет. арт. парк. Мурав. казарм. Новгор. 

Трофимовъ Влад. Кирил. 72 Л. 99. (Хир.). впр. СПБ. 

Трофимовъ Мих. Мих. 68 Л. 93. (Хир. и мочелол.) к. а. Орд. Ник. гор. бол. Харьковъ. 

Трофимовъ Ник. Ив. 55 Д. 80 к. с., впр. С. Процовка, Ромен., Полт. 

Трофимовъ Ник. Павл. 61 Д. 88 к. с. Ст. орд. воен. госп. ин прив.-доц. ун. Кевъ. 

Трофимовъ Пав. Алекс. 52 Л. 80 к. с. Жел.-дор. вр. Москва. 

Трофимовъ Серг. Ник. 72 4. 96 к. а. Мл. вр. оруж. зав. Тула. 

Троцек!й Влад. Бор. 74 Л. 97. Зем. вр. С. Душеново, Богород., Моск. 

Троцвй Гершь Моис. 51 Л. 15 к. с., впр. Никольскъ-Уссурйемй, Примор. 

’Трочевекй Ант.-Фортун.-Мар!анъ Ант. 62 /. 88. Вр. бол. Св. Валения. Кутно, Варш. 

Троигинъь Гр. Як. 74 Д. ? (Нерв.), вир. СПБ. 

Трояно Д1онисй Ант. 54 Л. 76. (Вн. и жен.). Товар. дир. Павлов. прлота. Одесса. 

Трояновек!й Брон. Леонард. 49 ХЛ. 72 к. с., вшр. Ярославль. 

Трояновекй Вяч. Брон. 77 Л. 908. (Л%т.), впр. Вятка, Д. В. 

Трояновек!й Карлъ-Ив.-Вильг. Фед. 41 Д. 64 с. с. впр. Островъ, Пек. 

Трояновъ Алехо. Алекс. 18 Д. 71. (Хир.) д. с. с. Дир. и Гл. Вр. Маршнок. п Ал.-др. 
: женск. бол. чл. совфта чел. общ. и Совфш. Чл. Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Трояновъ Серг. Мнхайл. 73 Л. 99. Зем. вр. С. Болыи. Сундырь, Козьмодем., Маз. 

Трубачеевъ Андр. Тимоф. 74 4. 902. Частн. сл. С. Александровское, Иркут. 

Трубецкой (князь) Влад. Петр. 68 Л. 96, впр. Житомръ. 

Трубинъ Анал. Егор. 76 Л. 900. Мл. вр. 149 пЪх. пол. Кобринъ, Гродн. 

Трубкинъ Ал-дръ Петр. 70.1. 96. (Вн. и дфт.). к. а. Жел. дор. вр. Ст. Скуратово, Чернск., Гул. 

Трублаевичьь Серг. Митр. ? Л. ? Сел. вр. М. Жванчикъ, Ушицк., Подол. 

Трубниковь Серг. Ал-др. 56 Л. 82 к. с. У. вр. Спасскъ, Рязан. 

Тругартъ Артуръ Герм. 76 /. 902. Асс. гор. бол. Лнбава, Гроб., Курл. 

Тругарть Герм.-Фрид.-Евг. Эрн. 43 Д. 69 с. с., впр. Юрьевъ, Лифл. 

Трумбергь Викг. Егор. 64 Л. 89 н. с. Сел. вр. С. Дергачи, Новоузенск., Самар. 

Трумбергь Викг. Ник. 64 Д. 90 н. с., впр. М. Тульчинъ, Брацлав., Подол. 

*Труневекй Ив. Вас. 29 Л. 53 с. с. Угличъ, Яросл. 

Труневь Алекс. Алекс. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 30 пЪх. пол. Праснышъ, Плоци. 

Труновъ Мих. Павл. 67 Л. 91 н. с. Зем. вр. С. Юрьевское, Боров., Калужск. 

Трусевичь Яковъ Ив. 53 Д. 78. (Вн. и нерв.) д. с. с. Вр. Коммерч. учил. и чл. нон. 

сов. пр. Пр. Ольденб. СПБ. 

Трусколянек!й Цезарь Франц. 62 Д. 85 в. с. Мл. вр. воен. лаз. Смоленскт. 

Трусовь Ив. Ив. 68 Л. 93 в. с. Мл. вр. воен. лаз. Бобруйскъ, Минск. Д. В. 

Трутовск!й Алекс. Яков. 61 Л. 86 к. с. Зем. бол. вр. Елисаветградь. Херс. 
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Трутовекй Яковъ Яков. 67 Д. 91. (Псих.), вир. Харьковъ. 

Трухачевъь Ив. Львов. 64 Л. 93, впр. и канд. зем. начал. Е фремовъ, 'Тульск. 
Трухинъ Конст. Ив. 78 Д. 904. Мл. вр. 12 стр. пол. Жмеринка, Подол. Д. В. 
Трушковемй Янь Юзан. 73 4. 903. (Вн.), впр. Варшава. Д. В. 

Трунглевичь Ив. Ив. 66 Л. 91 н. с. Мл. вр. 3 крфи. пфх. пол. Ковно. 1. В. - 
Грыярекй Евг. Анг. 11 . 97. (Вн. и нерв.) вир. Варшава. 

Тубянеюмй Мееръ Манов. 71 Л. 98, вир. Юевъ. (Куреневка.) 

Тувимъ Исзакь Тосиф. 56 Д. 82. (Вн. и дЪг.) к. ©. Сверхит. орд. Александр. бол. СПБ. 
Тувимьъ Рафанль Тосел. 62 Д. 871, впр. СПБ. 

Тугановъ Эльбаздыко Гузрел. 10 Л. 98. Мл. вр. 16 В.-С. стр. пол. Д. В. 
Тугариновъ Вас. Ив. 55 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. 10 арт. бр. Лодзь, Петроков. Д. В. 
Тугариновъ Левъ Ал-др. 71 Л. 96. Город. вр. Сургутъ, Тобол. 

Тукалло Мечисл.-Плащида-Флавуигь Ив. 68 ХЛ. 94 мн. с. Зем. вр. Гороховецъ, Влад. 
Тукалло Петръ-Евсевй Ив. 64 1. 91. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Псковъ. 
Тукац!эръ-Голкачевсь!й Фишель Мартын. 63 Л. 87. (Глаз. и зуб.), впр. Москва. 
Тукмачевь Алекс. Вас. 52 ДЛ. 81 нм. с. У. вр. Яранскь, Вятск. 

Тулатовь Магом. Ильяс. 69 Л. 93. к. с. Ст. вр. Терекъ-Куб. кон. пол. Д. В. 
Тулиновь Ал-дръ Ив. 62. 89. (Вн.) к. а. Вр. для бд. и деж. вр. при Дир. Им. т. Москва. 
Тулубъ Серг. Ал-др. 65 Л. 94. (Жен. и акуш.), впр. Александровскъ, Екатер. : 
Тулубьевъ Викт. Ник. 60 ДЛ. 84+ х. с. Зем. сан. вр. Харьковъ. 

"Тулубьевъ Ив. Ник. 36 Л. 59 д. с. с. Москва. 

Тулуновъ Ив. Вас. 58 ДЛ. 83..(Вн. ни дфт.) к. с. Ма. вр. Восп. Дома. Москва. 
Туманлжанщь Илья Ив. 70 Л. 9+4 к. а. Се. вр. С. Сагареджо, Тифл. 

Тумаковь Алекс. Серг. 65 Л. 89 к. а. Зем. вр. С. Катасово, Балахн., Нижегор. 
Тумаловекй Алекс. Григ. 71 Л. 96 н. с. Вр. 1 Турь. рез. бат. Таапкенть. 
Тумановъ Ал-дръ Алекс. 71 Л. 901, вир. Озургеты, Путаис. 

Тумановъ (князь) Ал-дръ Павл. 71 Л. 98. (Вн.) к. а. Сел. вр. С. Амбролаури, Рачинск., Кут. 
Тумановъ Влад. Ив. 70 Л. 98 к. а. Мл. вр. и р и о 

Тумановь (князь) Гос. Никол. 67 Д. 93. (Гин. и ак.) 1 Орд. Мих. бол. Тифлисъ. 
Тумановъ Ник. Ив. 65 Л. 9+. Зем. вр. С. а. и Саратовск. 
Туманеый Серг. Егор. 77 ЛД. 904. Зем. вр. С. Глазокь, Позловск. Тамбов. 
Тумаркинъ Лаз. Пазл. 65 Л. 90, впр. Кашиневъ. 

Тумиловичъ Фед. Инпол. 73 ДЛ. 98 к. а. Мл. вр. 113 пфх. пол. Шавли, Ковенск. 
Тумковекй Ник. Зах. 38 7. 62 т. с., впр. СПБ. 

Тумма Эрнсть Тоганес. 75 г. 903. Мл. вр. воен. лаз. Варигава. 

Тумоеъ Викент. Викент. 51 Л. 19, впр. М. Янииши, Шавел., Ковен. 

Тумповевк!й Ал-дръ Лейз. 69 Л. 95. (Вн. и нерв.), вар. Иркутск. 

Тумповеклй Маранъ Дав. 48 Д. 15. (ДЬт.) к. ©. Орд. леч. Чел. Общ. СПБ. 
Туникъ Ник. Максим. 01 Л. 87 т, с. Зем. вр. М. Сехуряны, Хотин., Бессар. 
Туницюй Ал-дръ Алекс. 50 Д. 16 к. с. Сел. вр. М. Коростышевъ, Радомысл., Каев. 
Тупицынъ Ал-дръ Вас. 47 Л. 15 к. с., вир. Симферополь. 

Тупталовъь Лупть Алекс. 78. Д. 903. (Вн. и акуш.) фабр. вр. Подг. ман. Богор.. Моск. 
Турансый Фед. Ив. 57 Л. 85, впр. Харьговъ. 

Турбинъ Вас. Вл. 78 Л. 908 Зем. вр. С. Нов.-Маячка. Днфир. Тавр. 

Тургель Юдель Янк. 72 Л. 96. вир. М. Житковичи, Мозыр., Минск. Д. В. 
Тургеневь Никол. Никол. 74 Л. 901. Зем. вр. С. П. Марфино, Тамб. 

Туревичь Евг. Леопольд. 58 Д. 16 к. с. Ст. вр. 14 стр. пол. Одесса. Д. В. 
Турецый Ив. Вас. 67 ДЛ. 93 к. а. Лабор. унив. Варшава. 

Туржецей Ив. Ив. 59 Л. 86 к. с. У. вр. Велижъ, Витеб. 

Турнно Ив. Павл. 34 Д. 58. (Вн.) с. с., впр. КЪлЬцы. 

Гуркевичь Мих. Феофан. 69 Л. 93 к. а. Сел. вр. Д. Софевка. Черкаск.. Юевск. 
Туркевичь Стан. Георг. 33 Л. 12 к. с., впр. Варшава. 
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Туркевичь Флав. Тасон. 66 Л. 91. Зем. вр. БФльцы, Бессар. 

Турка Влад. Мамун. 76 Л. 901. Мл. вр. 78 ифх. и. Ахалкалаки, Тифя. 

Турнеръ Генр. Ив. 58 Д. 81. (Хнр.) с. с. Проф. В.-М. Акад. СПБ. 

Хуровежмй Кон. Гр. 67 Л. 983. (Кож. и вен.) т. с. Пом. акц. надз. С. Александровка, Цаз.. Сар. 
Туров ровъ Ал-дрь Тимоф. 57 Л. 86. (Вн.) к. с. Вр. 2-й гимн. Вевъ. 

Турекй Ант. Акастас. 73 4. 903, впр. Юевъ. 

Турекй Владисл. Мих. 87 ДЛ. 63 к. с., впр. С. Миловиды, Слоним., Гродн. 

Турекй Янъ-Гиполигь Ант. 65 .Т. 98 н. с. Зем. вр. С. Верхн. Тойма, Сольвычег., Волог. 
Турубинеръь Мееръ Дав. 67 Л. 95, впр. Екалеринославъ. 

*“Гурцевичъь Плат. Кирил. 26 ЛД. 5+4 с. с. Смоленскъ. 

Турчаниновъ Алекс. Павл. 04 Л. 90, впр. Москва. 

Турчаниновь Ив. Вас. 63 Д. 89 н. с. Ма. орд. воен. госи. Москва. 

Турчаниновъ Ник. Ник. 77 ЛД. 903. Мл. вр. 4 В.-Сиб. стр. и. Никольскъ-Уссур., Прим. 
Турчаниновь Ник. Петр. 52 Л. 16. (Хир.) с. с. У. вр. Горки, Могилев. 
Турчаниновъ Петръ Петр. 66 Д; 92. (Вн.) к. с. Ст. вр. госп. Савичь, Вильна. 

Турь Всевол. Ив. 58 4. 82 н. с.. впр. Москва. 

Туръь Ив. Ив. 0+4 Д. 90 к. с. Орд. госи. Савичь и вр. 2 гимн. Вильна. 

Турыбринъ Бор. Апдр. 69 Л. 94 н. с. Сел. вр. Сламихинск. уч.. Уральск. 
Турьянеюмй Пав. Вас. 66 Л. 93 н. с. Гор. вр. Ряжекь, Рязан. 

Туеновь Вячесл. Ник. 64 Л. 90. (Хир.). Жел.-дор. вр. Царицынъ, Сарат. 

Тутолиннъ Ал-дръ Дмитр. 63 Л. 89. Вр. Синод. уч. Москва. 

Тутукинъ Ник. Петр. 65 Л. 93 н. с. Мл. вр. 48 драг. пол. Серпецъ, Плоцк. 
Тутуринъ Влад. Ник. 69 Д. 93 н. с. Пом. Вр. Инсп. Витебскъ. 

Тутьикинъ Петръ Петр. 6$ Х. 97. Орд. псих. леч. губ. зем. Харьковъ. 

Туфановь Виьт. Ник. 60 ДЛ. 87 к. с. У. вр. и поч. мир. судья. Кустанай, Тург. 
Туфановь Ник. Ник. 58 Д. 86 к. с. Проз. унив. Шевъ. 

Тухгендлерь Маисимил. Ал-др. 74 .Т. 900. (Вен. и кож.). Вр. част. леч. Варшава. Д. В. 
Тухендлеръь Ушеръ Хайм. 13 Л. 97. (Вн.), впр. Варшава. 

Туцевичь Тос. Петр. 61 Л. 91 н. с. Гор. вр. Ефремовъ, Тульск. 

Туча Вас. Вас. 50 Л. 18 с. с. У. и и вр. гор. учил. Александровскъ, Екатериносл. 
Тученеый Сильв. Вас. 66 Л. 92 к. а., впр. Петрозаводскъ. 

Тушовекмй Карль-Раймундъ Петр. 49 Л. 15 к. с. Ст. вр. Астрах. каз. пол. Астрахань. 
Тхоржевен! Ант. Леон. +2 Л. 73, впр. Умань. Кв. 

Тхоржевекй Стан. Андр. 60 Л. 91 н. с. Сел. вр. М. Вороновицъ, Брашл., Подол. 
Тхоржницюй 10с.-Энгельб.-Ив. Ант. 49 Л. 14 в. с Орд. Праг. больн. Варшава. 
Тыжненко Ал-дрь Моис. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. 219 пфх. нол. Д. В. 

Тыжновь Сосеенъ Порф. 57 Л. 85 с. с. Вр. тюр. замка. Иркутскъ. 

Тыкоцек!й Ал-дръь Яков. 51 Л. 18 к. с. У. вр. БФлый, Смолен. 

Тыкуйшиеь Петръ Якуб. 07 Л. 94 т. с. У. вр. Лодейное Поле, Олонец. 

`Тыменецк?й Эдуар.-Болесл. 68 1. 94. Св. орд. бол. Мл. Шшеуеа. Варшава. Д. В. 
Тыминскй Евген. Войцфхов. 68 Л. 96. Сверх. вр. бол. Св. Викентий. „Пюблинъ. 
Тыминекй Сигизм.-Войц. Леопол. 53 Д. 80 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Екатеринбургь. Пермск. 
Тыняновъ Насонъ Арон. 60 Л. 84, и РЬжица, Витеб. 

Тыравекй Ив. Карл. 52 Л. 76 к. Ст. вр. воен. лаз. Новороссйскъ. 

Тырановъ Влалисл. Мих. 32 Л. 55. ^^ (сиф.) к. с., впр. Москва. 

Тырмось Тос. Абр. 68 Л. 96. (Хир. и мочен.), впр. Одесса. 

Тырновь Никол. Никол. 75 Л. 901. Вр. -ас. исих. бол. С. Покров. _Мещерское, Подол., Моск. 
Тырховек!й Владисл.-106. Владиел. 55 Л. 171. (Акуш.) т. с. Зав. родовсп. зав. Варшава. 
Тыеячный (Наличко) Ал-дръ Вас. 08 Л. 93 н. с. Сел. вр. М.Тульчино, Брадлавек., Подол. 
Тычининь Ал-дръ Евг. 61 Л. 89 н. с. Зем. вр. С. Поповка, Бугульмин., Самар. 
"Кычино Никандрь Григ. 37 Л. 60 тайн. с. Чл. Сов. Госуд. Контр. СПБ. 

Тычинек Я Ромуял. Петр. 64 Л. 91 к. а. Жел.-дор. вр. Пос. Крюковъ, Кременяуг., Полт. 
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Тычинесв!й Теобальдъ Ант. 59 Л. 86. (Зубн.), впр. Одесса. 

Тиышевичъ Ал-дръ Конст. 62 Л. 90 н. с. Орд. Юево-Кирил. богоуг. зав. ‚ №евт. 
Тышкевичъ Викент. Мих. 72 Л. 98. (Хир.), впр. Варшава. | 

Тышко Ив. Сем. 65 Л. 88. Зем. вр. Смоленскъ. 

Тьедоръ Борис. Ник. ? Л. 901, впр. Москва. ‚| В. 

Тюльшнъ Фед. Тимоф. 66 Л. 96. Сверхшт. ассист. поликлин. Юрьевъ, Лифл. 
‚Тюмянцевь Ник. Фед. 65 Д. 91. (Глаз.) к. с. Мл. вр. кадетск. кори. Оренбург. 
Тюнфевъ Дмитр. Герас. 39 Л. 62 д. с. с., впр. Одесса. 

Тюрниковъ Ал-дръ Апол. 52 Л. 74 н. с. Ст. вр. 50 драг. пол. Борисовъ, Минск. 
Тюринъ Ал-дръ Никит. 76 Л. 900, впр. Одесса. 

Тюркъ Густ. Адольф. 72 Л. 97. (Дфт.). Орд. клин. ун. Москва. 

Тюрморфзовь Мих. Емел. 68 1. 94 к. а. Жел.-дор. вр. Похлгава. 

Тютрюмовъ Влад. Матв. 57 Л. 83 н. с. Жел.-дор. вр. Ст. Муравьевь Амурсый, Примор. 
Тюшевъ Влад. Ник. 66 Л. 93. (Псих.) н. с., впр. Петропавловсый портъ, Примор. 
`Тяжеловъ Дмитр. Вас. 59 Д. 82 к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Улан. Ея Вел. пол. Петергофъ, СПБ.. 
Тяжеловь Ник. Виктор. 74 .Т. 901. Зем. вр. С Ивановское, Одоевск., Тульск. 
*Тянгиневый Дмитр. Лукичь 22 Л. 45 д. с. с. Тифлисъ. 

Тяночкинъ Ал-дръ Павл. 58 Д. 36 к. с. Ст. вр. 257 рез. пол. Кутаисъ. 


Уаровь Ив. Алекс. 55 Л. 719 с. с. Бриг. вр. 52 пфх. рез. бриг. Одесса. 

Убытковъ Серг. Ив. 75 Л. 900. Мл. вр. 1 Таман. пол. Куб. каз. в. С. Каши. Закаси. 
„Увалинсвй Адамъ Анзельм. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Зельць, Одес., Херс. 

Увалинеклй Маранъ-Карль Анзельм. 60 Л.88. Зем. вр. Луганскъ, Славяносерб., Екатериносл. 
Уваровъ Вас. Семен. 62 Д. 90 н. с. Мл. орд. гор. Никол. бол. Николаевъ, Херс. 
Уваровъ Дмит. Митроф. 65 Л. 91. Зем. вр. С. Васильево, Мелитоп., Тавр. 

Уваровъ Мих. Сем. 56 Л. 81 с. с. Ред. жур. „Вфст. Общ. Гиг., Суд. и Пр. Мед.“. СПБ. 
Уваровъ Мих. Серг. 72 (Л. 96. впр. СПБ. 

Угловъ Влад. Ал-др. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 1 Уссур. ж. д. бат. Никольскъ-Уссур., Прим. 
Угрюмовекй Серг. Ник. 57 Л. 85, впр. Мглинъ, Черниг. 

Угрюмовъ Ал-дръ Вас. 68 Л. 96. Зем. вр. С. Ловцы, Зарайск., Рязан. 

Угрюмовъ Андрей Павл. 74 Л. 901. ‘Зем. вр. д. Игумновская, Тотем., Вологод. 
Угрюмовъ Конст. Ал-др. 50 Л. 76 к. с. Фабр. вр. М. Никольское, Покров., Владим. 
Угрюмовъ Петръ Куз. 47 Д. 69 к. с. Ст. вр. бол. гор. богад. СПБ. 

Удинцовъ Геннад. Петр. +2 Д. 68. (Акуш.) тайн. с. Корп. вр. 2 сиб. арм. кори. Хабаровскъ 
Удинцовъ Григ. Ал-др. 69 Л. 96. Зав. вр. Ирбитъ, Пермск. 

Удинцовъ Фед. Аристарх. 77 Л. 903, впр. Ирбитъ, Перм. 

Удюрминевк!й Аонндоръ Ив. 77 Л. 904. Мл. вр. 16 Турк. стр. бах. Термез, Закасп. 
Ужанек! Гершонъ Вульф. (Герас. Влад.) 70 Л. 97, впр. Царицынъ, Сарат. 

Узембло Адамъ-Карль Владисл. 51 Д. 16 к. а., впр. Самара. 

Узловекй Стан. Франц. 30 Л. 53 к. а. Жел.-дор. вр. Кишиневъ. 

Укке Ал-дрь Юлев. 64 Д. 38 н. с., впр. СПБ. 

Укладниковт, Ив. Онис. 68 Л. 93 н. с. Мл. вр. кавк. грен. лет. арт. пар. У. Мухровань, Тифл. 
Уклеинъ Ал-дръ Триф. 61 ДЛ. 88 к. а. Жел.-дор. вр. Пенза. 

Укленнъ Влад. Триф. 52 Л. 16. (Вн., жен. и дфт.) н. с. Жел.-дор. вр. Казань. 
Укленнъ Ник. Триф. 59 Л. 86. Жехл.-дор. вр. Юевъ. 

Украинцевь Сруль Хаим. 68 Д. 96, впр. С. Бол. Знаменка, Мелит., Тавр. 

Улинек1й Генр. Фед. 66 Л. 90 к. а. Сверхит. орд. клин. унив. Варшава. 

Улннек!й Конрадъ Ферл. 72 Л. 901. Вр. Стр. Общ. Нью-Торкъ, СПБ. 

Улитинуъ Дмитр. Владим. 70 Л. 99. Вр. Погр. Страж. Асхабадъ. . 

Улыбышевъ Ал-дръ Ив. 65 Л. 91 н. с. Зем. вр. "Одесса. 

Ульманиъ (фонъ) Георг. Людв. 66 ДЛ. 93 н. с., Прих. вр. Кошъ, Ревельск., Эстл. 
Ульманиъ (фонъ) Людв. Яков. 31 (Л. 55 к. с., вир. Валькъ, Лифл. 


— 867 — 


Ульманнъ Максь-Фридр.-Теод. Оттон. 67 Л. 93. Гор. и учил. вр. Гольдинтенъ, Курл. . 

Ульманъ Вас. Рейнгольд. 69. Л. 96 н: с. Мл. вр. 210 пёх. рез. пол. Екатеринославъ. . 

*Ульрихеонъ Григ. Яковл. 17 Л. 41 с. с. СПБ. 

Ульрихь Влад. Андр. 48 Л. 73. (Акуш. и жен.) с. с. Ст. орд. дворц. госи. СПБ. 

Ульрихъ Ник. Оттон. 72 Л. 901. Зем. вр. С. Орудьево, Дмитр., Моск. - 

Ульрихь Франць Франц. 44 Д. 67. (Хир.) с. с., впр. СПБ. . 

Ульянинсый Вас. Алекс. 34 Л. 57. (Сиф.) к. с., впр. Тула. 

Ульяновск Леон. Вас. 66 Л. 93 н. с., впр. СПБ. Д. В. 

Ульяновъ Викт. Марк. 53 Л. 81. Зав. вр. Александровскъ-Грушевсьый, Черкас., Донск. 

Ульяновь Дмитр. Ил. 74 Л. 901, впр. Ст. Саблино, Никол. ж. д. 

Ульяновъ Ив. Артемьев. 72 Л. 901. Мл. вр. 7 кон. арт. бат. БФлостокъ, Гродн. 

Ульяновъ Оеодос. Леон. 70 Л. 94 к. а. Зем. вр. С. Бол. Солдатское, Судж., Курск. 

Уляновсвкай Тос.-Казим. Ант. 80 Л. 55. (Вн. и дфт.) к. с., впр. Люблинъ. 

Уляновсвкй Гос. Лав. 52 Л. 16 с. с. Главн. вр. воен. восп. Харьковъ. 

Ульященко Евламий Ник. 74 Л. 99. Зем. вр. и поч. чл. поп. дфт. ир. Трубчевокъ, 
Орловск. . 

Уманеый Абр.-Беръ Арон. 74 Л. 900, Зем. вр. пос. Божедаровка, Верхнедн®пр., Екал. 

Умансьй Моис. Яков. 62 Л. 86. Зем. вр. С: ? Верхнеднфпр., Екатериносл. 

Уманевый Сем. Яков. 64 Л. 88, впр. Москва. 

Умиковъ Нарсесь Захар. 65 Д. 91 (Лт. и вн.) т. с., впр. Тифлисъ. 

Умисеа Алекс. 9ом. 45 ДЛ. 66 д. с. с., вир. Тифлисъ. 

Умновъ Ник. Вас. 62 Д. 88 к. с. Мл. вр. кадет. корп. Орель. 

Умновъ Пав. Ив. 55 ДЛ. 18 к. с. Вр. реал. учил. и жел.-дор. Сызрань, Симбир. 

Умовъ Бор. Мих. 78 Л. 903. Мл. вр. 7 пфх. п Брестъ-Литовскъ, Гродн. 

Унгернъ-Штернбергь (баронъ) Пав. Павл. 72 Л. 96. (Псих.), впр. Юрьевъ, Лифл. 

Унгернъ-Штернбергь (баронъ) Вильг. Павл. 78 Л. 97. Вр. ас. Ал-др. бол. СПБ. Д. В. 

Унгеръ Влад. Ал-др. 65 Л. 95 т. с. Жел.-лор. вр. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 

Унгерь Генр. Госиф. 50 Л. 81 н. с. Мл. вр. 164 ифх. пол. Витебокъ. Д. В. 

Унженииъ Ив. Вас. 58 Л. 85. (Жен.) н. с. Сверхит. орд. губ. зем. бол. Самара. 

Унковск!й Вас. Вас. 52 Л. 16 к. с. Жел.-дор. вр. Николаевъ, Херсон. 

Унковскй Влад. Алекс. 69 Л. 95 к. а. Чл. уфздн. зем. упр. Тверь. 

Унковскй Ник. Мих. 51 ДЛ. 75 к. а., впр. Кострома. 

Унтербергеръ Сем. Фед. 48 Д. 73 д. с. с. Кор. вр. гв. корп. и поч. Лейбъ-Мед. СПБ. 

Унтиловъ Ник. Вас. 64 Л. 90. (Акуш.) н. с. Чл. зем. упр. Ананьевъ, Херс. р 

Унтиловъь Ник. Кирик. 59 Л. 84 (Вн.) н. с., впр. СПБ. 

Унтиловъ Пав. Кирик. 73 Л. 99. (Акуш. и гин.) к. а. Орд. клин. ун. Москва. 

Унфергау Вильг. Эдуард. 65 ЛД. 95, впр. Митава. 

Упоровъ Илья Григ. 72 ДЛ. 900. Вр. гор. бол. и учил. Екатеринбургъ, Перм. 

Ураевекай Серг. Вас. 62 Л. 86 к. с. Гор. вр. и поч. чл. поп. дфт. пр. Пермь. 

Уразовъ Дмитр. Вас. 70 Л. 98. Зем. вр. С. Орлово, Ворон. 

Ураловь Пав. Яков. 50 1. 78 т. с. Жел.-дор. вр. Елисаветградъ, Херс. 

Ураносовт Григ. Ал-др. 44 Д. 66. (Хир.) д. с. с., впр. Москва. й 

Урбановичь Витольдъ Игнат. 71 Л. 99. Непр. чл. Уфзд. Упр. Городокъ, Витебс. 

Урбановичь Витольдъ Юман. 37 Д. 61, вир. Вилькомь, Ковен. 

Урбановичь Каз. 10сиф. 61 Л. 88 н. с. У. вр. Дрисса, Витеб. 

Урбановичъь Пав. Ив. 56 Л. 81. (Хир.) к. а. Зем. вр. С. Лисино, Царскосехл., СПБ. 

Урбановичъ Пазв. Ив. 70 Л. 96. (Хир.) т. с. Зем. вр. Усмань, Тамб. ` 

Урбановь Стен. Алекс. 71 (Л. 99, впр. Саратовъ. 

Урбан Станисл. Болесл. 76 Л. 900. Вр. бол. Св. Симеона. Сейны, Сувал. 

Урбахь Варухъ-Мееръ Шмуйл. 68 Л. 94, впр. Лодзь, Петрок. 

Урванцевь Серг. Ник. 63 Д. 93. (Вн.) н. с. Врач. Инсп. Сфдлець. 

Урвичл, Беръ-Вульфъ Ошер. 54 Д. 81 с. с. Мл. орд. Петропавя. бол. СИБ. 


Уревичъ Герш. Гейб. 49 Л. 16 к. 
Уревичъ Нассонь Лейб. 54 Л. 18 к. с., впр. М. Златополь, Чигирии. 


Урентусь 


Уреинъ Евг. Карл. 
Урюниневмй Тимоф. 


Усаровъ 


Ая-дръ Ал-др. 74 „Г. 99. Мл. вр. дрив. бр. погр. стр. 
Усась Матв. Стан. 
Усенко деодос. Тит. 


2.868 == 


с., впр. Владивостокъ. 

. Мев. 

51..Д: 80. (Зуб.) т. с. Сверх. зуб. вр. Усач. Черняв. жен. учил. Москва. 
12 4. 99 к. а. Мл. вр. .-Св. Семеновех. пол. СПБ. 

Ал-др. +2 4. 69. (Гл. и ушн.) н. с., вар. Новочеркассы. 


о 


Серг. Петр. 


41 Л. 70. (С. и кож.) с. с. 


С орд. Калинк. бал. СИБ. 
13 Л. 901. Мл. вр. 128 ифх. 


г. Воронежъ. Д. В. 


Ускать Ант. Яков. 63 Л. 91 н. с. Зем. вр. вы. а 
Усковъь Леон. Ив. 09 Л. 94 к. а., вир. Замостье, Любд. 


Усовъ Пав. Серг. 67 Д. 93 к. а. Св. лабор. хир. клин. и ир.-доц. ун. Москва. 


Усольцевь Ник. Алекс. +8 Л. 
Усольцевь Ник. Арсен. 04 Л. 
Усольцевъ Фед. Арсен. 63 Л. 


Успенекй 
Усненсый 
Успеневй 
Усненскй 
Усненсый 


Усненсий 
Усненсый 
Усненекй 
Успенеый 
Усненеый 
Усненсый 
Успенсый 
Успенешя 
Успеневй 
Успенсый 
Успенсый 
Усненскй 
Успенская 
‘у епенск1й 
Устенен 
Успенекй 
Усичиск 
Успенск 
Усиенск 
Усненск 
Успенск 
Уепенск 
Устенсый 
Усненемй 
Усненскй 
Успенскй 


Не 
ый 
ий 
ый 
УЙ 
яй 
1И 


16 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Акъ-Тюба, Иргиз., 
ЭР н. с. Сверхшт. орд губ. 
89. (Псих.) к. а. Кострома. 
Ал-дръ Ал-др. 65 ДЛ. 95. У. вр. Мышкинъ, Яросл. 


Гург. 
зем. бол. Кострома. 


Ая-дръ Ив. 58 Д. 82. к. с. От. вр. 3 фл. эк. Кронштадть. 

Ал-дръ Ник. 58 Л. 82. Жел.-дор. вр. Мевъ. 

Алек. Алекс. 52 ХЛ. 16. (Вн., жен. и дЪт.) к. с., впр. Ялга, Тавр. 

Алеко. Вас. 59 Д. 83. (Вн.) с. с. Губ. Врач. Нисп. и поч. чл. губ. нопеч. 
дЪт. пир. Владимъ. 

Алекс. Васил. 69 ЛД. 303. Зем. вр. ? Уфимек. 

Алекс. Ив. +48 ФД. 16 к. с., впр. Карры-Бенть, Теджен., Закаеп. 

Алекс. Ив. 65 С. 89 н. с. Зем. вр. Карачевь. Орлов. 

Вас. Ив. 65 Л. 89 н. с. Зем. вр. С. Поздняково, Козел., Калуж. 

Викт. Петр. 69 Л. 96, впр. Рязань. 

Влад. Вас. 56 Д: 719 к. с. Ст. вр. Ст.-Екал. орд. бол. чернор. Москва. 
Влад. Фед. 18 Л. 904. Мл. вр. 162 ифх. пол. Д. В. 

Геннад. Флегонт. 55 .Г. 88 н. с., вир. Кострома. 

Амит. Мих. 51 Д. 17 с.с. Управляющ. врач.-сан. чае. Упр. каз. жел. дор. СИЪ. 
Евген. Мих. 68 Л. 94. Зем. вр. С. Березкин, Подол., Моск. 

Ив. Дмитр. 51 ДЛ. 88 к. с. Ст. вр. в. лаз. и ж. енар. уч. Ставрополь (туб.). 


Ив. Ефим. 16 Л. 901. Орд. губ. зем. бол. Тверь. Д. В. 

Изм. Алекс. 54 ЛД. 81 н. с. Вр. гор. учил. Моршанскъ, Тамбов. 

Мих. Вас. 38 Д. 58. (Ушн., горл. н нос.) д. с. с., впр. Калуга. 

* Ник. Вас. 53 Д. 80 к: с. Зем. вр. Орель. 

Ник. Ив. 68 ДЛ. 88 к. с. Вр. землед$л. учил. Горки, Могиа. 

Ник. Павл. 77 4. 908. Зем. вр. сл. Лысогорка, Таганрогек., Обл. Войст. 
Ник. Як. 12 Л. 98 к. а. Фабр. вр. С. Нов. Гольчиха, Кинеш., Кост}. 
Пав. Вас. 57 Л. $5 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Дербенгь, Дагест. 

Пав. Никит. 50 /Д. $1 ц. с. У. вр. Тарусса, Калуж. 

Пав. Петр. 74 ДЛ. 900. Зем. вр. Сумы, Харьк. 

Петръ Павл. 66 Л. 9+4 н. с. Сел. вр. Курганъ, Тобол. 

Петръ Федос. 70 ЛД. 96 т. с. Контрол. Аки. Уир. Варшава. 

Серг. Ник. 61 Л. 32. (Псих.) к. с. Орд. бол. Св. Никол. Чудотв. СПБ. 
Серг. Ник. 06 Л. 89. Зем. вр. Сермевскй Посадь, Дмигр., Московск. 
Серг. Павл. 57 Л. 81 к. с. Зем. вр. и вр. дух. учил. Звенигородъ, Москов. 


дон. 


Уссаковек1й Влад. Ив. 49 Д. 81 к. с. Зем. вр. Ростовъ, Донск. 
Я | 


Устименко Фед. Ив. 419 Л. 11 к. 
*Устимовичь Конст. Ник. 38 Д. 


Устиновь 
Устиновь 
Устиновь 


с. Сг. вр. 264 пх. рез. пол. „Гатодехи, 
59 с. с. С. Вознесенское, Обоян., Курек. 
Ал-дръ Ник. 68 Д. 86. (Вн. и дфт.) к. с. Гл. вр. Вост. Д. Москва. 

Ал-дръ Петр. 63 (. 88. (Венер. и кож.) т: 6. Св. орд. Мясниц. бол. Москва. 
Вас. Атдр. 62 Л. ВТ, впр. Москва. 


Тифл. 


87, 
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Уетиновъ Ник. Ив. 66 Л. 93. Зем. вр. Владимъ (губ.). 

Устряловъ Вас. Ив. 59. /Л. 84 к. а. (Вн.), впр. Калуга. 

Устюжеюый Фед. Ив. 38 ДЛ. 60. (Хир.) с. с., впр. Пултускъ, . Варш. 

Усциневый Эдуар.-Леонар. Игнат. 40 Л. 66 к. с. Вр. бол. Св. Маргар. Мар1амноль, Суза. 

Усециневкай Одуардъ Эдуард. 72 Л. 98. (Дфт.). Асс. бол. Мл. Тисуса. Варшава. Д. В 

Уецинсый Юр Эдуард. 70 Д. 98.`Зав. вр. Д. Лышковице, Лович., Варш. 

Утехтуъ Левъ Тосиф. 78 .Г. 908. Участк. вр. Уссур. каз. войс. Никольскъ-Уссур., рии: 

Уткинъ Евоимъ Мих. 62 ДЛ. 89 к. с. Гор. вр. Новая Ушица, Подол. 

Утробинъ Григ. Алекс. 66 Л. 95 к. а. (Акулт., жен. и вн.). Дир. леч. и род. зав. им. 
Курбалова. Сарапуль, Вятск. Д. В. 

Утть Эрн.-Христ.-Отто Ив. 68 Л. 91 и. с. Вр. гор. учил. М. Оберпаленъ, Фелл., Лифл. Д. В 

Утьхинь Валент. Дмитр. 73 Л. 97 к. а. Мл. вр. 263 Новобаязет. рез. пол. Эривань. Д. В. 

УтБхинь Ник. Фед. 71 Л. 98. впр. Ядринскъ, Казанск. 

Уфтюжниковь (Уфтюжаниновъ) Влад. Нах. 71 1. 96. (Гин. иак.) т. с. Орд. кл. ун. Одесса. 

Ухинъ Ник. Алекс. 55 Л. 78. (Вн. и дфт.) н. с., впр. СПБ. 

Ушаковь Алекс. Васил. 74 Л. 900. Гор. сан. вр. Иваново-Вознесенскъ, Владим. Д. В. 

Ушаковъ Алекс. Макар. 74 Л. 97. Зем. вр. Сл. Рёшма, Кинеш., Костр. 

Ушаковъ Вас. Гавр. 65 Д. 89. (Вн.) к. с. Пом. зав$д. прививоч. отд. инст. экси. мед. СПБ. 

Ушаковъ Ник. Ал-др. 62 ДЛ. 38 к. с. У. вр. Бронницы, Москов. 

Ушаковь Фед. Сем. 58 Д. 84 к. с. Ст. орд. обл. бол. Новочеркасскъ. 

Ушатинъ Ник. Андр. 59 ДЛ. 85 т. с. Пом. акциз. надзир.. Новгоролъ. 

Ушевекй Гершонъ Лейб. 78 Л. 903, впр. Юевъ. 

Ушинекй Ник. Григ. 63 Д. 88. (Вн.) к. с. Проф. ув. Варщава. 

Ушковъ Ал-дръ Ал-др. 69 Л. 95. (Жен. и акуш.), впр. Москва. 

Ушмарек!й Влад. Никиф. 48 Л. 73 к. с.. впр. Вышний Волочекъ; Твер. 

Ушмарсв!й Григ. Алекс. 73 Л. 98к. а. Мл. вр. 3 зап. арт. бриг. Самара. 


Фаберъ Пав.-Тоганнъ-Эмил. Эмил. 53 Д. 81. (Вн.). Вр. приюта купеч. вдовъ. Рига. , 

Фаб1ань Авг.-9ома-Ал-дръ Сем. 47 Л. 71. (Нерв. и гидрот.) н. с., вир. Варшава. 

Фабрикантовь Викт. Никит. 71 ДЛ. 94 и. с. Мл. вр. воен. лаз. Кишиневъ. р 

Фабриканть Моис. Бор. 64 ДЛ. 89. (Хир.) к. а. Зав. частн. хирург. лечеб. Харьковъ. 

Фабрищусъ Гоганнъ-Фридр. Ал-др. 60 Л. 89, впр. Баку. 

Фабрищусъ Рейнгол. Вильг. 50 Д. 75 к. с. Ст. вр. 5 фин. стр. бат. Куопю. 

`Фавицый Ал-дръ Павл. 60 Д. 86. (Вн.) с. с. Проф. Военя.-Мед. Акад. СПБ. 

Фаворсый Ал-дръ Мих. 58 Л. 81. Сверх. орд. Старо-Екат. отд. бол. чернораб. Москва. 

Фаворек!й Ал-дръ Федор. 76 Л. 900. Мл. вр. 44 арт. бр. МлфевскЙ штабъ. 

Фаворежмй Алекс. Митроф. 67 Л. 93 к. а. Зем. вр. С. Богородское, Николаев., Самар. 

Фаворскй Евг. Ив. 55 Л. 79 к. с. Вр. гор. леч. Владимръ (губ.). 

Фаворский Ив. Вас. 51 ДЛ. 16. (Хир.) к. с., впр. Юевъ. 

Фавръь Владим. Андр. 74 Л. ?. Зем. вр. Сл. Алексфевка, Бирюч., Воронеж. 

Фавръь Влад. Георг. 52 Л. 76. (Акуш. и жен.) к. с., впр. Харьковъ. 

Фаврь Юлй-Гуго-Оресть Егор. 75 Л. 98 к. а. Мл. вр. 25 пЪх. пол. Козеницы, Радом. 

Фагонсый дома 00м. 44 Д. 70. (Акуш. и жен.) к. с. Сверхш. гор. авуш. Варшава. 

ФаддЪевь Ал-дръ Дмитр. 74 Л. 901. Ас. гор. Сокол. бол. Москва. . 

Фаермань Влад. Владим. 60 Л. 85 и. с. У. вр. Алешки, Днфпров., Таврич. 

Файвилевичь Амин. Файвил. 72 Д. 901. Зем. вр. Яренскъ, Вологод. 

Файнбергь Вульф. Шевах. 74 Л. 900. Вр. евр. общ. М. Дятлово, Слоним., Гродн. 

Файнбергь Гершъ-Эзель Мовш. 61 Л. 95. (Вн. и дЪт.), впр. р д: В. 

Файнбергь Дан. Моис. 72 Л. 99, впр. Благовфщенсктъ. 

Файнбергь Исаакъ (Ицко) 1Имуил. 67 Л. 95. Вр. смотрит. бол. Исаака, Фогеля. ИЗОдЕТ. 

Файнбергь Монсей Исаак. 75 Л. 900, вир. М. Куренець, Вилейск., Вилен. 

Файнбергь Ш»мома (Солом.) Дав. 59 Л. 90 т. с. Вр. евр. бол. М. Бричаны, Хотин. Бессар. 
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Файнзинтеръь Шим. Хаск. 62 Л. 98. (Вн. и дфт.), впр. М. Берестечко, Дубенск., Волын. 

Файнштейнъ Беръ Тонов. 58 Л. 93, впр. М. Высоколитовскъ, Брест., Гродн. 

Файнштейнъ Тос.-Лейба Абр. 63 Л. 88. Вр. евр. учил. Николаевъ, Херсон. 

Файнштейнъ Левъ Викт. 65 Л. 92, вир. Варшава. 

Файнштейнъ Михель’ Тонов. 58 Л. 82, впр. Ковель, Волын. 

Файнштейнъ Хуна-Янкел. Аарон. (Анан. Яков.) 75 /Л.'900. Зем. вр. С. В.-Кулалинки, Сарат. ` 

Файнъ Айзикъ (Исаакь) Хаимовъ 71 1.900. Вр. бол. Брянск. зав. с. БЗжица, Брян., Орлов. 

Файнъ ГШимель Ерухов. 68 Л. 94 к. а. Зем. вр. С. Бол. Озерки, Вольск., Сарат. 

‚ Файстъ Эдуардъ-Ив. Франц. 57 ДЛ. 82 к. с. Вр.-сиец. Общ. Кр. Креста. Харьковъ. 

Файть Мих. 9ом. 50 Л. 73, впр. Д. Паликовъ, Константин., Офдлец. 

Файтъ 9ома-Евзев. 9ом. 60 Л. 88. (Хир.). Ордин. клин. унив. Варшава. ДЛ. В. 

Фаленцеый Госифъ Адольф.. 69 Л. 96. Сел. вр. С. Карабудахкенть, Т. Х. Шура, Дагест, 

Фалеръ Эдузр. Карл. 48 Д. 63 к. с. Ст. вр. 3 фин. стр. бат. Николайштадтъ. 

Фалькенбергъ Эдмундъ Адольф. 59 Л: 86 н. с. Мл. вр. 21 пфх. пол. Остроленка, Ломж. 

Фалькнеръ Илья Шом. 47 ЛД. 71. (Вн. и дфт.) т. с. Орд. евр. бол. Одесса, 

Фалькъ Ал-дръ-Георг. Альвил. 70 Л. 94 н. с. Вр. воен. тюрьмы. Варшава. 

Фалькъ Густ. Герман. 55 ДЛ. 83. (Хир.) к. с. Орд. губ. зем. бол. Ярославль. 

Фалькъ Тос. Абр. 60 Л. 87. (Вн. и дфт.). Зем. вр. Покровъ, Влад. 

Фалькъ Тосель-Левинъ Солом. 40 Л. 63 к. а.; впр. СПБ. 

Фалькъ Максимил. Герм. 74 Л. 901. Орд. псих. бол. Нижн. Новгородъ. Д. В. 

Фалькъ Максимил. Леон. 56 Д: 89 н. с. Св. орд. бол. Св. Николая Чудотв. СПБ. 

Фалькъ Фальке Исаак. 69 Л.. 94 к. а. Вр. евр. учил. Либава, Гробин., Курл. 

Фалькъ Яковъ [03еф. 75 Л. 900. Зем. вр. с. Краливново, Суздальск., ВладихИрек. 

Фальсвй Степ. Ив. 35 Л. 63, впр. Фольв. Скробово, Новогрудск., Минск. 

Фамилманть Ив. Иван. 42 Л. 68. (Жен.) с. с. Зав$д. мор. вр.-наб. ст. Астрахань. 

Фамил!антъ Савел. Влад. 63 Л. 88 н. с. Пом. Дир. центр. фельди. школы. Омскъ. 

Фаминевй Ив. Неофит. 73 `.Л. 98 к. а. Мл. вр. 114 пъх. пол. Митава. 

Фандфевъ Вас. Дмитр. 74 Л. 99. Зем. вр. Торжокъ, Тверск. 

Фанкановекй Людв. Карл. 64 Л. 93, впр. Лодзь, Петрок. 

Фарбахъ Пав. Георг. 68 Л. 97. (ДЪт.), впр. Рига. 

Фарберъ Исидоръ Осип. 74 .7. 99. (Вн.), впр. Одесса. 

Фарберъ Моис. Тонов. 77 Л. 904, впр. К!евъ. 

Фаренгольцъ Эдмундъ Фед. 45 Д. 69 с. с. Дир. дЪт. пр. и вр. конс. дух. уч. Кам.-Подольскъ. 

Фармаковевый Ник. Вас. 69 Л. 95 н. с. Зем. вр. С. Елховея, Самар. 

Фармаковсый Ник. Сильвестр. 50 Л. 77 к. с. Зем. вр. Ардатовъ,’ Симбир. 

Фармановъ Фед. Григ. 67 Л. 93т. с. Вр. рыбн. промысел. и агабаб. у$зд. уч. Астрахань. 

Фархаты Абдурахм. Мухам. 16 Л. 900. Мл. вр. 20 Турк. стр. бат. Керки. (Бухара). 

Фастрицый Ник. Фед. 70 Л. 96. Вр.-инт. В. Д. СПБ. 

Фатовъ Ал-дръ Влад. 61 Л. 871. с. Вр. резерва пол. воен. мед. инсп. Д. В. 

ФатЪевъ Викт. Ал-др. 75 Л. 902, впр. Усть-Медвфдиц. Обл. войска Донск. 

Фауре Тоганъ-Ричар. Франц. 51 Д. 80 к. а. Вр. реал. учил. Юрьевъ, Лифл. 

Фаф1уеъ Фадд.-Густ. Адол. 66 Л. 93. (Гинек. и акуш.), впр. Д. Радовъ, Лубенс., Волын. 

Фаянеъ Игнат. Генр. 47 Л. 76. (ДЪт. и жен. 6.), впр. Влоплавскъ, Варшав. 

Фе Фед. Фед. 46 Д. 75. (Акуш.) с. с. Почет. Чл. Сов. дфт. прпот., вр. еванг.-лют. церк. 
Св. Мих. и жел.-дор. вр. Москва. 

Фегели Ал-дръ Ал-др. 78 Л. 904. Зем. вр. с. Крутецъ. Порхов., Пеков. 

Феглеръ Григ. Георг. 58 ДЛ. 84 с. с. Гор. вр. Ташкентъ. 

Федерольфъ Ал-дръ-Люд.-Вильг. Карл. 638 Д. 91 к. с. Ст. вр. 37 др. п. Гарволинъ, СФд. 

Федзюшко Мих. Франц. 69 Л. 95. (Глаз.) к. а. Мл. вр. мФотн. ком. Ст. Унльская, Урал. 

Федоренко Ив. Степ. 64 Л. 89. Зем. вр. С. Выбли, Черниг. 

Федоренко Ник. Гавр. 70 Л. 900. Мл. вр. 16 В. С. стр. и. Никольскъ-Уссур., Примор. 

Федоренковъ Пав. Ив. 60 Л. 86, впр. Юевъ. 


=: 811 5 


Федоровичъ Конр. Норберт. 78 °. 903, впр. Юевъ. 

Федоровичъ Отт.-Фруменщушь Тосиф. 59 4. 85 т. с. Орд. бол. Пр. Общ. Приз. Минскъ. 
Федоровичь Сигизм. Казим!р. 73 Л. 97. (Акуш. и гинек.), впр. Варшава. 
Федоровичъ-Ведеръ Ив. Модест. 65 Д. 93 н. с. Пом. Вр. Инсп. Уфа. 

`Федоровск Вас. Леонид. 54 Л. 81 н. с. Вр. леч. Кр. Кр. Владимфъ (губ.). 
Федоровевй Мих. Вас. 58 ДЛ. 81 к. с. Зав. вр. С. Теткино, Рыльск., Курск. 
Федоровекй Моис. Зусьев. 73 Л. 98, впр. Варшава. А. В. 

Федоровскй Ник. Аят. 79 1. 90+, впр. Кевъ. 

Федоровеюый Сем. Леонт. 65 Л. 93 н. с., впр. СПБ. 

Федоровъ Ал-дръ Ал-др. 56 Л. 81 с. с. `у. вр. и вр. у. уч. Землянскъ, Ворон. 
Федоровъ Ал-дръ Ал-др. 67 Л. 93 н. с. Мл. вр. запас. Кавк. каз. п. С. Армавиръ, Куб. 
Федоровъ Ал-дръ Влас. 62 Л. 89 к. с. У. вр. Царевъ, Астрах. 

Федоровь Алекс. Ив. 73 Л. 97. Мл. вр. Финлянд. арт. п. Гельсингфорсъ. - 

‚ Федоровъ Анал. Ив. 62 Л. 90 и. с. Мл. вр. 44 ифх. п. Луцкъ; Волын. 

Федоровь Андр. Андр. 42 Д. 68 н. с., впр. СПБ. 

Федоровъ Васил. Ал-др. 77 Л. 900. Мл. вр. 37 фл. эк. Николаевъ, Херсон. 

Федоровъ Вас. Дмит. 60 С. 87 к. с. Ст. вр. Уч.-мин. отр. Балт. фл. Кронштадтъ. 
Федоровъ Влад. Ник. 72 Л. 97. Мл. вр. 36 фл. эк. Севастополь. 

Федоровъ Влад. Степ. 69 Л. 95 ин. с. Мл. вр. 55 драг. пол. Вильманстрандъ. Д. В.. 
Федоровъ Гавр. Алекс. 53 Д. 80. (Вн.) к. с. Ст. вр. окр. склада огнестр. припас. СПБ. 
Федоровъ Георг. Георг. 71 (. 97. (Хир. и вен.). к. а. Ж.-дор. вр. Ст. Гродеково, Примор. 
Федоровъь Евг. Георг. 70 Л. 97. (Хир.). Сел вр. С. Ацхури, Ахалцихск., Тифл. 
Федоровъ Евг. Евг. 72 Л. 98 Гор. и тюр. вр. Нуха, Елисаветпол. 

Федоровъ Ив. Ив. 53 ДЛ. 76 к. с. У. вр. Звенигородъ, Москов. 

Федоровъ Ив. Ив. 57 Д. 83. (Акуш. и жен.) с. с. Проф. ун. Варшава. 

Федоровъ Игорь Гавр. 75 Л. 901. Мл. вр. 113 ифх. п. Шавли, Ковен. 

Федоровъ Иппол. Иппол. 61 /. 85 н. с. Секр. Губ. по зем. и гор. дёл. прие. и вр.-си. 
. 0б. сест. Кр. Кр. Пенза. 

Федоровъ Конст. Ал-др. 75 Л. 99. (Хир. и вен.). Вр. гор. бол. Николаевъ, Херс. 
Федоровъ Мих. Алекс. 56 Д. 84 к. с. Ст. вр. Л.-Гв. Улам. пол. Варшава. 

Федоровъ Мих. Ив. 60 1 85. (Нерв.) к. а. Вр. испр. приюта и жен. гимн. Одесса. 
Федоровь Мих. Петр. 74 Л. 900. Мл. вр. 2 зап. арт. бр. Таганрогъ, Донск. . 
Федоровь Ник. Ал-др. 61 Д. 90 к. с. Ст. вр. 149 иЪх. пол. Кобринъ, Гродн. 
Федоровъ Ник. Петр. 61 С. 86 к. с. У. вр. Арзамасъ, Нижегор. 

Федоровь Пав. Ив. 72 ДЛ. 95, впр. Иркутскъ. 

Федоровъ Петръ Вас. 63 ДЛ. 89. (Венер.) к. с. Зем. вр. С. ? Сергач. Нижегор. 
Федоровъ Петръ Петр. 66 Л. 91 к. а., впр. Москва. 

Федоровь Петръ Фед. 56 Д. 81 к. с. Ст. вр. 8 фл. эк., СПБ. 

Федоровь Плат. Ник. 58 Л. 88. (Акуш. и жен.), впр. Харьковъ. 

Федоровь Сем. Григ. 71 Л. 98. Уч. вр. 1: мед. уч. Оренб. каз. войс. От. Нижне-Озер. ?. 
Федоровь Серг. Ал-др. 62 ДЛ. 89 к. с. Дёлопроиз. Окр. Воен. Мед. Упр. Вильна. 
Федоровь Серг. Петр. 69 Ф. 95. (Хир.) н. с. Асс. клин. унив. Москва. 

Федоровъ Тих. Ив. 61 Д. 89. Орд. губ. зем. бол. Рязань. 

Федорченко Мих. Мих. 62 Х. 86 н. с. Мл. вр. 12 пЪх. пол. Тула. Л. В. 

Федосфевъ Вас. Ив. 54 Л. 719. Вр. унив. Харьковъ. 

Федосфевъ Мих. Ал-др. 73 Л. 900. Зем. Нам. С. Каплуновка, Волчан., Харьк. 
Федоефевъ Ник. Конст. 76 Л. 99 к. а. Мл. вр. 170 пзх. пол. Вильна. 

Федотовъ Ал-дръ Ант. 49 Л. 72. (Сиф.) с. с. Ст. вр. мор. лаз. Пос. Колиино, СПБ. 
Федотовь Леон. Ив. 76 Л. 99. Мл. вр. 29 эк. Севастополь. 

Федотовь Наумъ Серг. 68 Л. 93. Зав. вр. Макфевсыя копи, Таганр., Донск. 
Федуловъ Иннокент. Ив. 72 Л. 99. впр. Иркутскъ. 

Фелуловь Яковъ Степ. 68 Л. 93. Вр. гор. родил. дома. Екатеринбургъ, Перм. 
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Федутиновъ Евген. Ив. 60 Л. 87 н. с. Ст. орд. зап. № 5 госп. Д. В. 

Федченко Ник. Петр. 60 Д. 86. (Мочен.), Прив.-доц. ун. и вр. Иверск. общ. Ку. Кр. Москва: 

Федюшкинъ Мих. Куз. 58 (Л. 85 к. с. От. вр. воен. лаз. Ошъ, Ферган. 

Федяевек1й Конст. Вас. 35 Д. 69 д. с. с. впр. Воронежь. 

Фези Авг. Авг. 71 Л. 98. (Гин. и акуш.), впр. Москва. 

Фейгенбергь Мордухъ Лейб. 63 Л. 94, впр. М. Дубровка, Горицк., Могилевск. 

Фейгинъ Гершъ Яков. 68 (Л. 95. Зем. вр. С. Мурмино, Рязан. 

Фейгииъ Маркъ Борис. (Морд. Берков.) 71 .Т. 95. Общ. равв. С. Предмостная Слободка, 
Остер., Черниг. 

Фейгинъ Наумъ Берк. 75 Л. 901. (Хир.), вир. Февъ. 

Фейгинъ Филиппъ Исаак. 34 Д. 58 с. с., впр. Харьковъ. 

Фейдентольдъ Ал-дръ Абр. 63 Л. 94 к. а. Св. ас. кл. ун. и св. коне. Е леч. Москва. 

Фейертагь Герм. Тосиф. 55 Д. 83. (Нервн.) н. с., впр. СПБ. 

Фейертагь Дав. Самуил. 38 Л. 68 к. с. Гор. вр. 'Новгородъ. 

Фейертагь Исаакъ Самуил. 45 Д. 15 н. с., впр. Бобруйскъ, Минск. 

Фейертахъ Исид. Самунл. 62 Л. 90, вар. Рига. 

Фейертагь Максъ Герм. 69 Л. 95, впр. СПБ. 

Фейертагь Моис.-Лаз. Шнейер. 48 Л. 79. (Акуш.., жен. и дфт.), впр. СПБ. 

Фейертагь Моис. Самуил. 68 .Л..93. (Вн.), впр. М. Сувейкошки, Ново- -Александр., Ков. 

Фейерштейнъ Исид. Шаев. 67 Л. 91, впр. Д. Вандовъ, Луков., СЪдлец. 

Фейльхенфельдь Рафаилъ 1осиф. 58 4. 81. (Вн.). Орд. клин. унив. Варшава. 

Фейнбергь Алекс. Натан. 78 Л. 98. Вр.-конс. амб. леч. 06. Кр. Кр. Ковна. 

Фейнбергь Бернардь Исаак. 52 ЛД. 82. (Гин. и ак.), вир. СПБ. 

Фейнбергь Григ. Матв. 61 Л. 95. Зем. вр. С. Недфльное, Малояр., Калуж. 

Фейнбергь Исаакъ Ал-др. 28 Д. 56 д. с. с. Гл. вр. амб. леч. 06. Кр. Вр. Ковна. 

Фейнбергь Нахимъ Моис. 62 Л. 88, впр. Стан. Крымская, Темрюк., Кубан. 

Фейнбергь Сигизм.-Ал-дръ Генр. 58 Л. 82, впр. СПБ. 

Фейтельбергь Исаакъ Вешам. 63 Д. 90 к. с. Гор. и учил. вр. Виндава, Курл. 

Фейтельбергъ Тос. Фед. 58 Д. 84. Сверх. вр. Воси. Д. Москва. 

Фейтельбергь Яковъ Фед. 55 Д. 83. (Акуш. и жен.), вир. Москва. 

Фейтельсонъ Самуиль Гейман. 66 Л. 93, впр. Никополь, Екатериносл. 

Фейть Андр.-Влад. Юмев. 64 Л. 88. Жел. дор. вр. Чита. 

Фелицынъ Плат. Дмит. 64 Л. 89 н. с. Вр. 8 гимн. Москва. 

Фелоновъ Вяч. Ал-др. Л. 902. (Глаз.) Св. орд. клин. ун. Казань. 

Фельдбергь Дав. Вольфов. 73 Л. 97, впр. СПБ. 

Фельденкрайзъ Вольфъ Лейбов. 73 Л. 904, вир. м. Чудново, Житомир., Волынск. 

Фельдманъ Ал-дръ Марк. 71 Л. 98. Общ. вр. М. Ясеновка, БЪлост., Гродн. 

Фельдманъ Арон.`Тосиф. 72 Л. 94. (Глаз.). Св. орд. евр. бол. Екатеринославь. 

Фельдманъ Влад. Марк. 76 Л. 902, впр. Юевъ. 

Фельдманъ Георг.-Леопол. Фридр. 57 Л. 89 н. с. У. вр. Духовщина, Смолен. 

Фельдманъ Зейлихъ Госиф. 61 ДЛ. 89, впр. Липовецъ, ев. 

Фельдманъ Исаакь Лазар. 74 Л. 901. Зем. вр. с. Ирклфево, Золотоношск., Полтав. 

Фельдман Тоакимъ Абрам. 72 ./, 902. (Масс.), впр. Одесса. 

Фельдманъ Моис. Лейбов. 71 Л. 98, впр. Одесса. 

Фельдманъ Монс. Срул. 70 Л. 96. (Жен. и вн.), впр. Одесса. 

Фельдианъ Мордухъ Посиф. 70 ДЛ. 95 т. с. Санит. вр. Красноярскъ, Енисейс. 

Фельдманъ Раф. Абр. 65 Л. 95. (Акуш.). Вр. спец. общ. сест. мил. Херсонъ. 

Фельдманъ Сонъ Мордух. (Ал-дръ Марк.) 71 Л. 98, впр. М. Михамшоль, Летичев., Подол. 

Фельдмань Шама Мордх. Лазар. 74 Л. 99. Зем. вр. с. Голый Карамышъ, Кам., Сарат. 

Фельдманъ Шая Янкел. 75 Л. 900. У. вр. Сороки, Бессафаб. 

Фельдманъ Эми Абр. 60 Л. 84. (Вн. и нерв.), вир. Одесса. 

Фальдманъ Як. Мих. 67 Л. 902, впр. Юевъ. 
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Фельдтъ Альф. Адольф. 75 ДЛ. 98. впр. СПБ. 

Фельдть Викт. Фед. 60 Д. 87. (Хир. и дфт.) с. с. Ст. вр. Никол. дЪт. бол. СПБ. 

Фельдштейнъ Исайя Давидов. 71 Л. 96 т. с. Зем. вр. Аккерманъ, Бессарабск. 

Фельдштейнъ Левъ Самуил. 76 Л. 904. Зем. вр. дер. Кулемхша-Слободка, Ржев., Курск. 

Фельдь Зельм. Янкел. 65 Л. 94. (Д%т. и вн.), впр. Житомръ. 

Фельзерь Гос. Сем. 59 Д. 84. (Глазн.) н. с. Вр.-спец. амб. леч. В. Кн. Мих. Ал. и чл. 
Сов. пр. Пр. Ольд. СПБ. 

Фемеръ Вольдем. Карл. 77 Л. 901. Ас. гор. бол. Рига. 

Фендриковъ Ив. Геземил. 72 Л. 901. Мл. вр. бр. погр. стр. М. Скуляны, Бфл., Бессар. 

Фендриковъ Пав. Тезек. 75 Л. 901. Сел. вр. С. Сандата, Медвфж., Ставр. 

Фендть Ал-дръ Гугон. 72 Л. 97. Вр. при им. Ново-Шваненбургь, Валк., Лифл. 

Фенинъ Гоасафъ Валер!ан. 41 Л. 66 к. а. Жел.-дор. вр. Екатеринодаръ. 

Феноменовь Модесть Ник. 57 Д. 80 д. с. с. Управл. мед: част. гражд. взд. на Кавк. Тифлисъ. 

Феноменовъ Ник. Ник. 55 Д. 78. (Акуш. и жен.) д. с. с. Инсл. мед. части. Учр. Ими. 
Мар. Дир. родовсп. зав., Поч. Лейбъ-акуш. и Сов. чл. Мед. Сов. СПБ. 

Фенстеръ Мих. Яков. 60 Д. 83 к. с. Ст. орд. воен. госп. Батумъ, Кутаис. 

Фенъ Зах. Фед. 54 ДЛ. 83 к. с. Сел. вр. М. Вороновица, Брацл., Подол. 

Феоктистовъ Серг. Фед. 54 Л. 80. (Хир.) к. с. Ст. орд. воен. госп. Грозный, Терск. 

Феранонтовъ Серг. Серг. 94 Л. 94 к. а., впр. СПБ. 

Фербергъ Георг.-Ник. Ив. 71 ДЛ. 95 к. а. Приход. вр. Тальксгофъ, Юр., Лифл. Д. В. 

Ферберъ Беръь Гершон. (Бор. Григ.) 78 Л. 900. (Д$т.), впр. Саратовъь. 

Фердманъ Ицко Мордк. 74 Л. 900, впр. Одесса. 

Фере Пав. Эдуард. 77 Л. 902. Зем. вр. С. Петровское, Новохопер., Воронеж. Д. В. 

Ференцовичъ Ант. Каэт. 85 Л. 63 к. с., впр. Моздокъ, Нальчик., Терск. ° 

Ферманъ Альфредъ Эбергард. 66 Л. 99, впр. Рига. 

Ферманъ Эрнесть Ал-др. 72 4. 96 н. с. Ст. вр. 10 фл. эк. Кронштадтъ. В 

Ферхиинъ Петръ-Юмй Робер. 64 Л. 89. (Псих.) к. с. Орд. губ. зем. бол. Харьковъ. 

Ферхминъ Юмй Ив. 35 .. 62. (Вн.) с. с. Окр. вр. Гл. Двор. Упр. СПБ. 

Фесенко Алекс: Степ. 46 Л. 72 к. с. У. вр. Буй, Костром. 

Фесенко Григ. Ив. 61 Ф. 91 к. с. впр. Симферополь, Тавр. . 

Фетисовъ Конст. Федот. 73 Л. 99. `Жел.-дор. вр. Екатеринбургъ, Пермск. 

Фетовъь Вас. Родюн. 59 4. 80 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Каракаралинскъ, Семипалат. 

Фехнеръ Вильг. Андр. 66 Л. 98. (Хир.). Фабр. вр. Москва. 

Фехнерь Фридр.-Генр.-Людв. Людв. 61 Д. 86 с. с. Пом. Вр. Инсп. Ковна. 

Фешинъ Вас. Ив. 80 :. 903. Мл. вр. 85 драг. п. Проекуровъ. Подол. 

Фешинъ Нлк. Мих. 62 ДЛ. 89 в: с. Зем. вр. Арзамасъ, Нижегород. 

Фиберь Викт. Филии. 46 ЛХ. 16 с. с. У. вр. Кутаисъ. 

Фивегеръ Викт.-Феликсъ Ант. 65 Л. 93. (Акуш. и хр.) н. с. Зем. вр. М. Никополь, Еватерин. 

Фивейскй Георг. Ильичъ 69 .7. 95. Зем. вр. С. Новая Калитва, Острогож., Ворон. 

Фивейекй Ник. Павл. 54 Л. 81 к. с. Мл. орд. Мясн. отд. бол. чернор. Москва. 

Фигуровскйй Серг. Ал-др. 76 Л. 900, Зем. вр. М. Переволочное, Прилук., Полт. 

Фигурскй Гос. Ив. 59 Ф. 86 к. с. Сел. вр. М. Тепликъ, Гайсин., Подох. 

И Влад. Адольф. 66 Л. 93. н. с. Мл. вр. отд. Пятигорск, "Терск. Л. В. 

Фиделевь Мойша Борис. 60 Л. 88. (Акуш. н жен.), впр. @еодося, Тавр. Д. В. 

Фиделниъ Григ. Ник. 83 Л. 60 к. с., вир. Екалеринбургъ, Перм. 

Фидельманъ 1ось Авр. 59 Л. 89. (Гин. и ак.), вир. М. Скидель, Гродн. 

Фидлерт, Горшь Мории. 61 (7. 85 к. с. Штат. орд. евр. бол. Радомъ. 

Фидлеръ Лейба Невах. 50 Д. 14 к. с. Ст. вр. воен. хаз. Бахты, Семир$ч. 

Фидлеръ Яковъ Борис. 72 ДЛ. 96. (Вн.). Вр. Страх. Общ. Ростовъ, Дон. 

Фидманъ Гершъ Монс. 61 Д. 88. (Кож., вн. и дфт.), впр. Николаевъ, Херсон. 

Фидровенй Григ. Мих. 78 Л. 904, вир. Бадта, Подольск. 

Фидровектй Мих. Вас. 53 Л. 81 к. с. Гор. и тюр. вр. Балта. Подол. 
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Фикъ (фонъ) Вольдем. Максимил. 66. Д. 91. (Хир.), впр. ПБ. 

Фикь (фонъ) Ив. Карл. 48 Д. 73, впр. Ревель. 

Фикъ Тоаннъ Максим. 73 Л. 97. За границей. (Мюнхенъ). 

Фикъ (фонъ) Эдуардъ Карл. 35 Д. 60 к. с., впр. Москва. 

Филантроповъ Ал-дръ Ник. 58 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. С. Полянки, Спас., Казан. 
Филаретовъ Андр. Андр. 66 Д. 93 к. с. Старш. Пом. ДФлопр. Упр. Гл. Вр. Инеп. СПБ. 
Филатовъ. Абр. Фед. 46 Д. 13 с. с. Зем. начал. С. Ибреть, Ряжек., Рязан. 
Филатовъ Ал-дръ Тимоф. 68 ДЛ. 95 н. с. Жел.-дор. вр. Ржевъ, Твер. 

Филатовъ Валер. Ефим. 62 ДЛ. 90 к. а. Жел.-дор. вр. ? 

Филатовъ Ив. Мих. 51 Д. 80 к. с. Зем. вр. Нижн-Ломовъ, Пензен. 

Филатовъ Ник. Мих. 71 Д. 95. (Нерв. и душ.). Орд. зем. псих. лечеб. Саратовъ. 
Филатовъ Пав. Вас. 73 Л. 99. Зем. вр. Пос. Злынка, Новозыб.. Черн. 
Филатовъ `Петръ Фед. 48 Л. 13 сс. с.; впр. СПБ. 

Филатовъ Серг. Андр. 64 Д. 983 к. с. Ст. вр. 35 В.-С. стр. пол. Д. В. 
Филатовъь Фед. Фед. 56 Л. 81 к. а Жел.-дор. вр. Ст. Арапово, Наровчат., Пензен. 
Филимоновъ Вас. Мих. 55 Л. 82. (Вн. и дЪт.) к. с. Зав. мор. вр.-набл. ст. Сухумъ, Кутаис. 
Филимоновъ Евг. Сем. 45 Л. 81 к. а. Податн. инси. Пермь. 

Филимоновь Юрй Юрьев. 58 Л. 82, впр. Царицынъ, Саратов. 

Филиновсвй Ив. Ив. 56 Д. 82 к. с. Вр. для ком. Окр. Мед. Упр. Тифлиеъ. 
Филиппенко Леон. Петр. 74 Л. 900. Гор. вр. Черниговъ. 

Филипповичъ Ал-дръ Конст. 61 ДЛ. 87 н. с. Орд. о бол. Николаевъ, Херсон. 


’Филипповичъ Викт. Феликс. 61 ДЛ. 86 к. с. Ст. вр. 1 Кизляро-Гребен. кон. пол. Терск. 


каз. войска. Грозный, Терск. 
Филиниовичь Влад. Конст. 68 /. 95. (Глаз. и хир.) н.с. Гор. вр. Павлоградъ, Екатерин. 
Филинповевй Ник. Мих. 50 ДЛ. 18 с. с. Див. вр. Сиб. каз. дивиз. Д. В. 
Филипиовъ Ал-дръ Конст. 74 Л. 900. Мл. вр. арт. склада Хабаровскъ, Прим. 
Филииновь Ал-дръ Ник. 55 Д. 18. (Л$т.) н. с. Вр. казен. нач. учил. Москва. 
Филипповъ Григ. Степ. 53 Л. 15 с. с. Зав. псих. отд. морск. госп. Кронштадтъ. 
Филипповъ Дмит. Мих. 63 Д. 88 к. с. Ст. вр. 4 морт. арт. пол. Д. В 
Филипповъ Матв. Матв. 59 (Л. 84 к. с. Зем. вр. Мамадышь, Казан. 
Филипповъ Ник. Ал-др. 78 /. 902. Вр для усов. клин. воен. госп. СПБ. 
Филипповъ Ник. Алекс. 68 Л. 93 к. а. Зав. вр. С. Иглино, Уфимск. 
Филипповь Ник. Ник. 60 Д. 83. (Хир.) н. с. Почет. Чл. Попеч. дЪт. приют. Харьковъ. 
Филипповъ Петръ Ал-др. 78 Л. 904. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Н.-Новгородъ. 
Филипповъ Серг. Ив. 78 Л. 901, впр, Люблинъ. 
Филипповь Стеф. Петр. 76 Л. 908. Зем. вр. с. Покровское. Александр., Ехатериносл. 
Филиппычевъ Ал-дръ Констан. 72 Л. 98. Фабр. вр. Шуя, Владим. 
Филинеъ Ал-дрь Юлев. 60 (Л. 85. (Вн.) к. с. Вр.-спец. Общ. сест. милос. Харьковъ. 
Филинченко Мих. Павл. 69 Л. 93 к. с. Ст. вр. 2 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 
Филиньевъ Аполл. Вас. 74 Л. 902. Вр. участ. бол. с. Знаменское, Старо-Оскол., Курск. 
Филицъ Тосель-ПШлюма Вельвел. 62 Л. 87, впр. Звенигородка, ев. 
Филицъ Сем. Мордхелев. 72 Л. 901, впр. Иркутскъ. 
Филлеборнъ Ив.-Юманъ Мстисл. ‘64 Л. 90. (Акуш.) т. с. У. вр. Двинскъ, Витеб. 
Филовъ Алекс. Гавр. 71 Л. 900. Мл. орд. воен. госп. Абасъ-Туманъ, Тиф. 
Филоненко-Бороднчь Митроф. Вас. 52 Л. 76 с. с. Ст. вр. бол. Св. Ефросинй и вр. 
гимн. Глуховъ, Черниг. 
Филоновичъ Влад. Пазл. 56 Л. 82 в. с. Зем. вр. Моршанскъ, Тамбов. 
Фнлончиковъ Ник. Март. 64 Л. 91 н. с. Мл. вр. 126 пЪх. и. Острогъ, Волын. 
*Филягинъ Яковъ Никит. 37 Л. 61 к. с. Алешки, Таврич. 
Финбергь Исзакъ Абел. 67 Л. 91, впр. СПБ. 
Фингергуть Венц. Пинхас. 69 Л. 95. Зем. вр. С.-Нов. Чурилино, Мамад., Казан. 
Финиковъ Алекс. Мих. 78 Л. 904. Зем. вр. с. Дуровицино, Рязанск. 
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Финиковъ Ник. Ал-др. 44 Л. 16 к. с. У. вр. Крестцы, Новгор. 
Финкелькрауть Берекъ Самуил. 67 Л. 98, впр. Варшава. 
Финкелькрауть Морд. Самуил. 65 Л. 91, впр. Варшава. 

Финкельштейнъ’ Ааронъ Осин. 75 Л. 900. 'Завод. вр. С. Верхыйй Рогамикъ, М Тавр. 
Финкельштейнъ Авр. Марк. 36 Д. 60. (Вн.) с. с., впр. Одесса. 

Финкельштейнъ Ал-дръ Ал-др. 68 Л. 93. (Вн.) к. а. Ор. гор. Алек. бол. Харьковъ. Д. В. 
Финкельштейн Борисъ Конст. 71 Д. 94. (Хир.), впр. СПБ. 

Финкельштейнъ Венам. Копел. 78 1. 902, впр. Юевт. ` 
Финкельште“ изъ Вольфъ Изр. 72 (Л. 98. Сверх. орд. евр. бол. Радомъ. 

Финкельштейнъ Гершъ-Менд. Дан. 62 Л. 89. Обл. раввинъ и гор. вр. Ольгополь, Подол. 
Финкельштейнъ Давиду, Нухим. 74 ДЛ. 99. (Вн. и нервн.). Зав. частн. леч. Одесса. 
Фиякельитейнъ Ицекъ Меер. 63 Л. 93. Зав. вр. М. Ялтушковъ, Могилевск. 
Финкельштейнъ Идко-Вул. Мендел. 67 ДЛ. 94. Зав. вр. ВолжеюЙ зав., Сара. 
Финкельштейн Тосекъ-Айзикъ Изр. 62 Л. 89, впр. Ченстоховъ, Петрок. 
Финкельштейнь Девъ-Исаакъ Тосиф. 56 Д. 87 н. с. Сверхшт. орд. бол. Св. Николая Чуд. 

и поч. чл. дома Анат. Демидова. СПБ. 
Финкельштейнъь Лейба Абрам. 70 Д. 94. (Вн. и дфт.), впр. Ялта, Тавр. 
Финкельштейнъ Натанъ Михайл. 72 Л. 99. Зем. вр. Кобеляки, Полтав. 
Финкельштейнъ Шмуль Абрам. 74 ДЛ. 900. (Вн.). Св. орд. клин. ун. Кевъ. 
Фиикельитейнь Яковъ Ник. 46 Д. 13 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Александрополь, Эрив. 
Финкъ Юмй Фед. 6+ Л. 92. (Хир. и массаж.), впр. Харьковъ. 
Финкъ-Финовацк!й Казим. Госиф. 71 ДЛ. 98. (Вн. и нервн.). Частн. служба. Кевъ.. 
Финкъ-Финовицеьй Леонъ 1осиф. 63 Л. 93, впр. М. Монастырише, Липовец., ев. 
Финне Викт. Никол. 75 Л. 901. Вр. для ком. УИ раз. Окр. В. М. Упр. Варшава. 
Финне Конст. Никол. 78 ./. 908 Вр. для усов. при кл. воен. госи. СПБ. 
Фииннъ Вильг. Адольф. 36 Л.'61 к. с. Орд. евр. бол. Ваевъ. 
Финнъ Ник. Адольф. 30 Л. 58. (Вн.) д. с. с., впр. Тифлисъ. 
Финогеновъ Ник. Ник. 69 Л. 97 к. а. Мл. вр. 124 пфх. пол. Харьковъ. Д. В. 

‚ Финотфевъ Влад. Ив. 48 Л. 73 к. с. Зем. вр. С. Мосальское, Мышкин., Яросл. , 
Финтиктиковъь Исай Симон. 63 Л. 88. (Акуш.). Вр.-препод. Общ. сест. мил. Харьковъ. 
Финъ Мееръ Арон. 60 Л. 86. Вр. леч. Чел. Общ. Москва. 

Фииъ Солом. Тосиф. 60 Л. 86, вир. Бфлостокъ, Гроднен. 

Фиргуффъ Вильг. Готгар. 68 Д. 94. Асс. гор. бол. и жен. гимн Рига. 
Фиргуффь Юмй Готгард. 59 Д. 85. (Хир.). впр. Двинекъ, Витеб. 
Фирерь Моис. Солом. 16 Л. 903, вар. Одесса. 
Фироръ Ник. Петр. 69 ./. 908. Зем. вр. Федоровка, Новоузенск., Самарск. 
Фиреановь Ал-дръ Ив. 66 .. 93. (Хир.). Зем. вр. Бобровъ, Воронеж. 

Фирсовъ Матв. Макс. 54 ДЛ. 30 с. с., впр. Москва. 

Фиреовь Мих. Егор. 62. 88 к. а. Зем. и фабр. вр. Пос. Павловск Ш, Богор., Моск. 
*"Фирсовъ Петр. Прокоф. 38 Л. 61 к. с. Шацкъ, Тамбов. 

Фирштенбергь Израиль Герш. 74 Л. 98. (Мочепол.), вир. Одесса. 

Фирфаровь Ал-дръ Павл. 63 Л. 88. (Глазн.) н. с. Мл вр. воен. лаз. Житомръ. 
Фиткау Алонз! Адамов. 72 Л. 901, впр. Бр.-Литовскъ. 

Фитовек1й Петръ Матв. 79 ./. 904, впр. м. Улановъ. Литинск., Подольск. 

Фихтнерь Серг. Христоф. 80 4. 908. Мл. вр. 35 В.-С. стр. пол. Д. В. 

Фицк!й Феликсъ-Карль Феликс. 52 Л. 15. (Акуш.) с. с. Св. вр. почт.-тел. кон. Варшава. 

Фишбейнъь Шимонь Дав. 65 С. 93 к. а. Сверх. орд. губ. зем. бол. Нижн- ОВО: 
Фишбергь Тоель Лейбов. 72 Л. 900, впр. Одесса. 

Фишбергь Мих. Леонт. 63 Л. 91. Жел.-дор. вр. Ст. Тихорфцкая, Кубан. 

Фишелевь ДавидъАрья Мих. 79 .7. 904, впр. Мозырь, Минск. 
Фишеровь Тос. Аарон. 66 Л. 91, впр. Минскь. Д. В. 
Фитеровичь Илья Меер. 70 Л. 96, влр. Феодомя, Тавр. 


Фишеръ Андр.-Роб.-Ал-дрь Роман. 55 Д. 78. (Акуш.) с. с. Дир. пов. инст. И 
Фишеръ Вас. Фед. 46 Л. 82 т. с. От. контр. акц. окр. Вологда. 

Фишеръь Вильг. Вильг. 74 ДЛ. 99. Зем. вр. С. Барановка, Хвал., Сарал. 

Фишеръ Тосель Аарон. 66 Л. 91. Зем. вр. Николаевскъ, Самар. 

Фишеръ Карль Максимил. 73 Л. 97, впр. СПБ. 

Фишерь Мееръ Ицков. 68 Л. 95. Сел. вр. С. Ивановское, Амурск. 

Фишеръ Робертъ Роберт. 60 Л. 83 к. с. вир. Болховъ, Орлов. 

Фишеръ Рудол. Рудол. 69 Л. 96 н. с. Ст. вр. 7 эк. Кронштадть. Д. В. 

Фишеръ Станисл. Тосиф. 73 Л. 98. (Акуш. и гин.), впр. Варшава. 

Фишеръ Фед. Фед. 45 Л. 70. (Сиф.) с. с. Ст. орд. Калин. бол. СПБ. 

Фишеръ Хаимъ Ушер. 50 (Л. 79, впр. Прилуки, Полтав. 

Фишеръ Эльм.-Фридель Карл. 68 Д. 92 н. с. (Вн. и дфт.). Деж. вр. при Дир. Ими. Театр. СПБ. 
Фишманъ Бенщанъ Ицков. 71 ДЛ. 95 к. а. Зем. вр. С. Кучки, Пензен. 

Фишманъ 10сиф. Борух. 68 Д. 93. Орд. псих. отд. губ. зем. бол. Пермь. - 

Физшманъ Моисей Мих. 63 Л. 90, впр. М. Меджибожъ, Летичев., Подол. 

Фишманъ Хаимъ Леон. 72 Л.'97. (Хир.), впр. Одесса. 

Фишь Монс.-Яковъ Азр!ел. 65 Л. 91; впр. Одесса. 

Фишть Моисей. Мордух. (Марк.). 74 Л. 98. ЗавЪл. зем. глаз. лечеб. Стерлитамакъ, Уфим. 
Ф!алковекй Васил. Петр. 75 1. 901. (Псих.) Орд. кол. душ.-бол. С. Бурашево, Тверск. 
Ф!алковскй Генр.-Левъ Карл. 66 Л. 92. (Хир.), впр. Коло, Калиш. 

`Ф1алковек!й Влад. Ив. 70 Л. 94 т. с. Зем. вр. С. Борисовка, Валуйск., Ворон. 
Ф!алковевый Дмитр. Атитолон. 68 Л. 94 н. с. Зем. вр. С. Ворсма, Горбат., Нижегород. 
Ф1алковсый Дмитр. Павл. 69 . 96 т. с., впр. Тула. 
Ф!алковскй Конст. Станисл. 74 Д. 901. Мл. вр. 48 драг. п. Серпецъ, Плоц. 

Флаумьъ Лейба-Тосел. Кивел. 68 Л. 96. впр. М. Ивье, Ошм., Виленск. 

Флаумъ Максимил. Стан. 64 Л. 95. (Вн.), впр. М. Ивье, Ошмян., Виленск. 
Флейшеръ ГлЪбъ Влад. 73 Д. 900 к. а. Мл. вр. 2 крЪи. п. н. Ивангородъ, Люблин. 
Флейшмань Ив. Вас. 57 Л. 83 к. с. Сверхшт. вр. Каз. Пал. и Губ. Казн. р 
Флеммеръ Яковъ Мих. 62 Д. 89 н. с., впр. Одесса. 

Флеммингь Анат. Фед. 66 Л. ‘91. (Гомеоп. ), впр. СПБ. 

Флерниъ Ник. Фед. 54 Д. 79. (Акуш. и глаз.) с. с. Помощн. области. вр. инсп. Новочер. 
Флеровъ Ал-лръ Лук. 59 ДЛ. 84 к. с. Ст. вр. бриг. погран. стр. Влоцлавскъ, Варш. 
Флеровъ Вас. Павл. 10 Л. 94 н. с. Мл. вр. 116 пфх. пол. Звенигородка, Юев. Д. В. 
Флеровъ Евг. Ал-др. 72 Л. 96, впр. СПБ. 

Флеровъ Конст. Фед. 65 Д. 90 к. а. Ст. вр. Сокольнич. бол. Москва. 

Флеровъ Леонидъ Ал-др. 70 4. 95. (Хир.). Вр. гор. бол. Севастополь. 

Флеровъ Ник. Алекс. 72 Д. 98 т. с. Зем. вр. С. Салобфлякъ, Яранск., Вятск. 
Флеровъ Пав. Ефим. 44 Д. 70 д. с. с. Кори. вр. 6 арм. кори. БФлостокъ, Гродн. 
Флеровъ Фед. Григ. 40 Л. 62. (Вн.) к. с., впр. Москва. 

Флеровъ Яковъ Матв. 64 Л. 89. (Хир.) н. с. У. вр. Купянскъ, Харьк. 

Флинек1й Генр. Янъ Михайл. 72 Х. 903. (ДЪт.). Вр. Воси. Дома. Варшава. 

Флить Малв. Бор. 53 СЛ. 78. (Сиф., кож. и мочеп.) к. а., вир. Каевъ. 
Флитъ-Марморъ Яковъ Моис. 71 Л. 96, впр. М. Дунаевцы, Узииц., Подол. 

Флондро Ив. Ефим. 68 Л. 91 т. с. Ст. вр. 1 Заамур. жел. дор. бат. Харбинъ. 
Флокъ Леонидъ Леон. 77 .7. 902, вир. БЪлгородъ, Курск. 

Флоренсовъ Атдръ Ник. 74 Л. 901. Жел.-дор. вр. С. Лиственничное, Иркут. 
Флориневй Влад. Ал-лр. 63 Д. 88 с. с. Ст. вр. полиц. и вр. Иверск. Общ. Кр. Ку. Москва. 
Флоринекй Ник. Ив. 61 Л. 87 к. с. Ст. вр. 3 Зап. Сиб. стр. бат. Джаркентъ, СемирЬч. 
Флориневй Серг. Степ. 74 .Т. 99 к. а. Мл. вр. 5 ифх. пол. Бфла, Сфдл. о 
Флоровекй Ив. Апдр. 71 Д. 99. Зем. вр. С. Ирошниково, Покров., Владим. 
Флоровектй Серг. Ник. 64 Л. 89. Жел.-дор. вр. Омскъ. 

Флоровъ Ник. Вас. 10 Л. 98, впр. Чердынь, Перм. 
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Флятау Эдуардъь ии Людв. 68 Д. 91. (Душ. и нерв.). Св. орд. евр. бол. Варшава. 

Флятть Конст. Ив. 49 Л. 77. (Акуш. и хир.), вир. Венгровъ, Сдлецк. 

Фляше Солом. Дав. 61 Л. 98, впр. Бфлостокъ, Гродн. 

Фотгелевичь Ник. Павлов. 74 Л. 97, вир. Москва. Д. В. 

Фогелеръ Ал-дръ-Ив. Ал-др. 45 Л. 67 к. с. Фабр. вр. С. Раменское, Бронниц., Моск. 

Фогель ДАртуръ Иван. 77 Л. 901. Ас. гор. бол. Рига. 

Фогель Тосель Армев. 58 Л. 85. (Жен.), впр. Минскъ. Д. В. 

Фогель Карль Юлев. 58 Л. 89. (Хир.), впр. Ус. Нурмисъ, Рижск., Лифл. 

„Фогель Отто Роберт. 70 ДЛ. 98. Вр. им. Велланъ, Валк., Лифл. Д. В 

Фотель Ричардъ Ричард. 62 Д. 89, впр. Рига. 

Фогель Самунль Феофил. 38 Л. 62 к. с. Гор. вр. и вр. реал. учил. Ромны, Полтав. 

Фогель Хаимъ-Лейба Арон. 60 Л. 87. (Акуш. и гин.), впр. Самара. 

Фогть Эрн. Герман. 74 Л. 98. Зем. вр. Пудожъ, Олонецк. 

Фокинъ Алекс. Ал-др. 58 Ф. 83 н. с. Ст. вр. 2 отд. Сибир. каз. войска. Омскъ. 

Фокинъ Мих. Дмит. 60 Л. 87. Сверхшт. орд. бол. стр.-пр. дома. гр. Шереметьев. и 
почетн. членъ дамск. ком. Москва. 

Фокша Ник. Ив. 62 Л. 90 н. с. Зем. вр. С. Староказачье, Аккерман., Бессар. 

Фолькманъ Альберть Егор. 41 ДЛ. 67. (Псих.) с. %., впр. Москва. 

Фолькианъ Фед. Викт. 80 -1. 904. Зем. вр. м. БЪлоцерковка, Хорол., Полтав. 

Фоменко Бор. Петр. 81 ./. 904. Мл. вр. 150 п%х. пол. Кобринъ, Гродн. 

Фоменко Викт. Фед. 17 ./. 904. Мл. вр. 82 пБх. пол. Грозный. Терск. Обл. 

Фониланть Влад. Ив. 78 Д. 96 к. а. Окр. вр. дворц. управл. СПБ. 

Фоминыхъ Петръ Абр. 71 Л. 97 т. с., впр. Пенза. 

Фоминъ Вас. Ник. 61 Л. 16 к. с. Зем, вр. Ногайскъ, Бердянск., Тавр. 

Фонаревъ Гершъ Юдков. 67 ДЛ. 97. Зем. вр. С. Степное, Новоузен., Самафск. 

Фонштейнъ Ал-дръ Абрам. 70 Л. 95. Сел. вр. М. Красиловъ, Старокон.., Волын. 

Форбрихеръ Ник. Андр. 48 Д. 75. (Вн.) д. с. с. Кори. вр. 17 арм. кори. Д. В. 

Форестье (де) Арманъ Фед. 66 Л. 9+, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Форкамифъ-Лауэ Куртъ Густ. 71 Л. 901, впр. Им. Ромескальмъ, Валк., Лифл. ЛД. В. 

Фортунатовъ Алекс. Мих. 50 Д. 81 с. с. впр. Казань. 

Фортунатовъ Алекс. Фед. 56 Л. 82, впр. Москва. 

Фортунатовъ Влад. Ник. 64 Л. 91. Зем. вр. С. Мурмино, Рязан. 

Фортунатовъ Ив. Федот. 55 С. 81 с. с., впр. Муромъ, Владим. 

Форштетеръ Григ. Львов. 68 Л. 96, впр. Москва. 

Форштетеръ Людв. Григ. 48 Л. 72, впр. БЪ$лостокъ, Гроднен. 

Фосеь Родерикъ Фед. 35 ДЛ. 60. (Сиф. и кож.) с. с. Фабр. вр. СПБ. 

*Фосеь Фед. Фед. 33 Л. 60 с: с. Везенбергъ, Эетл. 

Фоссь Фридр. Фридр. 55 Д. 84, впр. Рига. 

Фосеь Элуар.-Валер. Христ. 71 Л. 97. Мл. орд. губ. зем. бол. Полтава. 

Фостовичъ-Загорек1й Владибл. Брон. 58 Д. 83 н. с., вир. Вильна. 

Фосфоровь Мих. Вас. 61 Д. 88 к. а. Зем. вр. Д. Вяжищи-Тесово, Новгор. . 

Фотинеюмй Мих. Петр. 48 Л. 78 с. с. Вр. резерва Пом. Полев.-Мед. Инсн. Д. В, 

Фоть Андрей Андр. 57 С. 88, ‘впр. С. Эйгентеймь, Александров., Екатериносл. 

Фофановь Викт. Петр. 57 Л. 81 к. с. Зем. вр. С. КолБно, Аткар., Сарат. 

Фофановь Лев. Льв. Л. 903. Орд. клин. ун. Казань. 

Фохть Тос.-Георг.-Адол.-Детлеръ Ричард. 65 Л. 98. Зем. вр. С?, @еодос., Тавр. 

Фохтъ Евг. Яков. 33 Л. 59. (Нерв. и горл.) с. с., вир. СПБ. 

Фрадкинъ Евель Зальман. 05 Л. 91 к. а., вир. Ярославль. 

Фрайфельль Абр. Исаак. 07 Л. 93, вир. Таганрогъ, Донск. 

Франгопуло Ник. Харлам. 62 Л. 88, впр. Пос. Азовъ, Ростов., Донск. 

Фран1о Мих. Мих. 60 Л. 88 к. с. У. вр. Островъ, Пеков. 

Франкенгейзерь Цонст. Конст. 52 Д. 76 д.с.с. Вр. Мар. Инст. и Дир. Еванг. жен. бол. 
и ик. Патрот. Общ. СПБ. 
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Франкенштейнъ Евг. Ал-др. 50 ДЛ. 15. (Вн.) н. с., впр. Варшава. 

Франкенъ Ферд. Готфрид. 39 Д. 70, впр. Юрьевъ, Лифл. 

Франковекй Владис.-Ив. Стратон. 46 ЛД; 15 к. с. Ст. вр. 34 фл. эк. Севастополь. 
Франкъ Влад. Павл. 68 (Л. 93 н. с. Мл. вр. 147 пъх. пол. Орашенб.. Петерг., СПЪ. Д. В. 
Франкъ Дав. Берел. 69 Л. 95. (Псих. и нерв.), впр. Москва. 

Франкъ Дав.-Самупл. Тосиф. 69 Л. 94, впр. Либава, Гробин., Кура. 

Франкъ Дмит. Ал-др. 45 Д. 66. (Акуш.) д. с. с. Бриг. вр. 1 сап. бриг. СПБ. 
Франкъ Гоакимъ Никол. 67 Д. 95. У. вр. БЪлозерскъ, Новгор. Д. В. 

Франкъ Леон. Лейзер. 38 Л. 61. Вр. бол. Св. Духа. Конинъ, Калиш. 

Франкъ Пав. Ал-др. 42 Д. 6+ с. с.. впр. СПБ. - 

Франкъ Рафаилъ Хаимов.. 42 /. 66 с. с., впр. Темиръ-Ханъ-Шура.. 
Франкъ-Каменецейй Захар. Гершон. 74 Л. 97. (Глаз.). Зав. отр. поп: о слфи. Иркутскъ. 
Франценъ Альфр. Ник. 63 Д. 36 к. с. Вр. для бФди. и дир. образц. дфт. иршюта. СПБ. 
Франценъ Конст. Герман. 64 Д: 82. (Вн.). Вр. спец. леч. комит. ниш. СПБ. 
Фраишусь Езвтг.-Авг.-Конст. Ив. 53 Д. 18 с. с. Бриг. вр. 48 рез. бриг. Варшава. 
Францке Эдуар. Петр; 65. 93. (Хир.) н. с. Тюр. вр. Варшава. 

Францовъ Павелъ Федор. 73 Л. 900. (ДФт.). Орд. клин. ун. Москва; 

Франць Григ. Григ. 65 Л. 90 н. с.°Мл. вр. Упр. коменд. крфп. СПБ. 

Франць Ник.-Георг. Вильг. 70 Л. 95, вир. Поневфжъ, Ковен. 

Фрезе Агсель-Венед. Ник. 61 Л. 95. Частн. сл. С. Николаевка, Таганрогск. Донсх. 


Фурезе Ив. 


Ал-др. 41 Д. 67. (Хир.) к. с., вир. Ревель. 


Фрей Владисл. Ив. 68 .Т. 93 н. с. Гор. вр. Торжокъ, Твер. 
Фрей (фонъ) Евг. Павл. 58 Д. 87. Залисск. прих. вр., Лифл. 


Фрей Пав. 


Павл. 45 Л. 12 к. с. Зем. вр. и вр. реал. учил. Сумы, Харьков. 


Фрей Юй Ник. 62 Д: 90. Част. служ. м. Рапиель, Ревел., Эстлянд. 

Фрейбергеръ Ант. Ант. +9 Л. 76, впр. М. Немировъ, Брацлав., Подол. 

Фрейбергъ _Ал-дръ Роберт. 66 Л. 89 н. с. Зем. вр. Болховъ, Орлов. 

Фрейбергь Ник. Густ. 59 Л. 83 с. с. Дфлопроизв. Упр. Гл. Врач. Инси. СПБ. 
Фрейденсонъь Вульфъ-Владис. Моис. 49 Л. 72. (Вн.) к. с. Орд. евр. бол. Варшава. 
Фрейденфельдъь Карль Фридр. 63 Л. 95, впр. Имфн. Веденъ, Венден., Лифл. 
Фрейденштейнъ Бернг.-Бенед. Абр. 64 (Л. 88, впр. СПБ. Д. В. 

‚ Фрейденштейнъ Вильг. Аарон. 75 Л. 902, впр. Фрауенбургь, Гольдинг., Курл. Д. В. 
Фрейдъ Фед. Ал-др. 74 Л. 902. Зем. вр. С. Сасово, Елат., Тамб. 

Фрейманъ Осг. Карл. 69 Л. 95. (Уш., гор. и нвос.), впр. Рига. 

Фрейнкель Гуго Макс. 68 Л. 90, впр. Туккумъ, Курл. 

Фрейтагъ Эдуардъ Эдуард. +1 Л. 64 с. с. Орд. 1 гор. бол. и вр. учит. инст. Москва. 
Фрейфельдъ Елеаз. Яковл. 74 Л. 900. Зем. вр. Одесса. 


Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 
Френкель 


Айзикъ-Исид. Моис. 57 Л. 84. (Вн.), впр. Варшава. 

Ал-дръ Мирон. 58 Л. 84, впр. СПБ. 

Викт. Ал-др. 60 Л. 85 к.с. Ст. вр. 27 В.-Сиб. стр. пол. Д. В. 

Генр. Лейб. 61 Л. 86. (Акуш. и жен.), вир. Варшава. 

Ефимъ Абр. 64 Л. 89, впр. Харьковъ. 

Зах. Григ. 69 ДЛ. 95., впр. Кострома. 

(Фрейнкель) Зах. Мир. 61 ДЛ. 92 т. с. Гор. вр. Новомиргородъ, Елизав., Херсон. 
Изр. Берк. 59 Л. 83. (ДЪт., горл. и ушн.), впр. Москва. 

Исаакъ Абр. 60 ДЛ. 86 к. а. Гор., сан. и тюр. вр. Новоросейскъ. 
Исаакъ-Левъ Дав. 58 Л. 87, вир. СПБ. Д. В. 

Тосифъ Авраам. 69 Л. 98. (Хир. и мочепол.), впр. Новоросескъ. 

Левъ Игнат. 54 Л. 39, впр. С. Ниж. СЪфрагозы, Мелитоп., Тавр. 

Левъ Изр. 58 Д. 89. (Вн. и дфт.), впр. Мелитополь, Таврич. 

Лейба Герш. 65 Л. 93 к. а. Зем. вр. Порховъ, Псков. Д. В. 

Леон. Мих. 59 Л. $56. (Хир. и жен.). Фабр. вр. Д. Юсупово, Подол., Москов. 
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Френкель Максъ-Мойше-Самс. Солом. 58 Л. 87. (Акуш. и жен.), впр. Москва. 
Френкель Мендель Изр. 59 Л. 85, вир. Варшава. 

Френкель Моис. Абр. 78 ДЛ. 97. Зав. вр. Харьковъ. 

Френкель Моис. Бор. 58 Л. 83. (Горл., нос. и ушн.) т. с. Гор. сан. и учил. вр. Кишиневъ 
Френкель Моис:-Мих. Мирон. 62 Д. 88 к. а. Гор. вр. Измаилъ, Бессаф. 
Френкель Морицъ Солом. 59 Л. 37. (Нерв.), впр. Юевъ. | 
Френкель Ошеръ Мейлах. 73 Л. 98, впр. Пос. Сопоцкинъ, т Сувалк. 
Френкель Ром. Абр. 77 .1. 902. Мл. вр. 216 пфх. пол. Д. В = 
Френкель Соломонт, Рувин. 75 (Л. 98, впр. Умань, Клевск. 

Френкель Хаимъ-Рефуель Абрам. 64 "Л. 89 к. с. У. вр. Старый Осколъ, ро 
Френкель Хаимъ-Янкель Хаим. 65 Л. 89, впр. Бфльцы, Бессар. 

Френкель Як. Абрам. 75 Л. 900, впр. Кевъ. 

Френкель Яковъ Макс. 65 Л. 92, вир. Ковна. ° 
Фрешкопь Исаакъ Абр. 67 Л. 98 т.с. Св. орд. Екат. 6. и чл. Елиз. бл. об. Москва. 
Фрнидбергь Дан. Григ. 43 Л. 76, впр. С. Заплюсье, Лужек., СПБ. 

Фридбергь Зелигь Товев. 45 /. 14 в. с. Фабр. вр. Лодзь, Петроков. 

Фридбергь Исаакъ Исид. 61 1. 86 н. с. Зем. вр. Мосальскъ, Калуж. 

Фридбергъ Гос. Тоил. 66 Д. 94, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Фридберъ Хаимъ (10с.) Израил. 65 Л. 91, впр. Шавли, Ковен. 

Фриде Гершъ Лейб. 59 ДЛ. 84, впр. Бендинъ, Петроков. 

Фриде Яковъ Адольф. 75 Л. 901, впр. Варшава. 

Фриде Яковъ Лейб. 65 Л. 90, впр. Новорадомекъ, Петроков. 

Фридеманъ Сам. Сам. 76 Л. 900. Мл. вр. 185 пфх. рез. п. Сфдлецъ. 

Фриденсонъ Дав. Вульф. 62 Д. 87 н. с. Вр. для бфдн. Москва. 

Фриденталь Адольфъ Павл. 74 Л. 901. Вр. им. Линденъ-Бирогалнъ, Фридр., Курл. 
Фриденштейнъ Авр.-Аар. Кушелев. 67 2. 94. (Кож. и венер.), впр. Кевъ. 
Фриденштейнъ Ал-дръ Ал-др. 74 Л. 903, впр. Еевъ. 

Фриденштейнт Верн. Ал-др. 75 Л. 902. Асе. гор. бол. Рига. 

Фуридерици Ант.-Фридр.-Гуго Ив. 41 ДЛ. 66 с. с., впр. Варшава. 

Фридландъ Абр.-Яковъ Матв. 64 Л. 91 к. с. Св. орд. г. зем. бол. и вр.-сп. 06. с. мил. Пенза. 
Фридландъ Хаимъ-Файвишъ Мотелев. 67 ДЛ. 94 к. а. Зем. вр. С. Фролово, Тетюш., Казан. 
Фридлендеръ Бернг.-Леонъ ни 35 Л. 62 к. с. Жел.-дор. вр. Таганрогъ, Диск. 
Фридлендерь Григ. Госиф. 73 Л. 98. (Ви. и дфт.), вир. СПБ. 

Фридлендерь Шмерля Ирин) Моис. 68 Л. 93, впр. СПБ. 

Фридлендерь Юлй Эдуард. 56 Д. 82. (Вн.), впр. СПБ. 

Фридманъ Ал-дръ Ант. 62 ДЛ. 88. Сел. вр. С. Родестово, Рёжиц., Витоб. 

Фридманъ Ал-дръ Марк. 63 Л. 86, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Фридманъ Борухь Герш. 65 Л. 91. впр. Шавли, Ковен. 

Фридманъ Внльг. Моис. 62 Л. 88. Общ. вр. М. ОсвЪй, Дрисс., Витеб. 

Фридманъ Гедиде-Абр. Бенц. 69 Л. 94, Нью-Юркъ. 

Фридманъ Германъ-Григ. Тоаким. 62 Л. 87. (Д$т.), впр. Симферополь. 

Фридманъ Гершъ Абрам. 67 Л. 94. Окр. вр. Минусинскъ, Енис. 

Фридманъ Гилель Лейб. 69 Л. 95, впр. СПБ. 

Фридманъь Дав. Марк. 69 Л. 96, впр. СПБ.. 

Фридман Дав. Маркус. 64 Л. 92, впр. Либава, Гроб., Курл. 

Фридманъ Евгр. Фед. 58 Д. 86 к. с. Ст. вр. Л. Гв. Салерн. бат. СПБ. 

Фридманъ Нфимъ Израил. 73 Л. 900. (Ви. и дЬт.). Уч. вр. С. Алзамай, Нижнеуд., Иркут. 
` Фридман Тос. Янкел. 73 ./. 902, впр. М. Горностайполь, Радомысл., КЛев. 
"Фридманъ ') Лейба Беров. 64 Л. 93. `В 

*Фридманъ Маврик. Роман. 33 Л. 59 к. с. Черниговъ. 


т. В. 


г 





1) Отвускъ лекарствъ по рецептамь этого врача воспрещается. 
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Фриднанъ Манусъ Дав. 57 Л. 91, впр. Одесса. 

Фридманъ Мендель Шмуил. 67 Л. 94, впр. Ромны, Полт. 

Фридманъ Мице Рубин. 64 Л. 94. (Жен. и дЪт.), впр. СПБ. 

"Фридман Содом. Янкел. 52 Л. 67. (Акуш. и жен.) к. а., впр. Ковна. 
Фридманъ Солом. Яковл. 74 Л. 901, впр. Юевъ. 

Фридманъ Хаимъ (Ефимъ) Изр. 73: Л. 900, впр. СПБ. 

Фридолинъ Петръ Петр. 44 Д. 66, впр. СПБ. 

Фридолинъ Юлй Петр. 42 Д. 14 н. с. Фабр. вр. СПБ. 

Фридрихеонъ Артуръ Авг. 59 Д. 83. Гор. вр. Поневфжъ, Ковен. 

Фридь Георг. Влад. 71 ДЛ. 97 к. а. Уч. вр. Балаганскъ, Иркут. 

Фридъ Дав. Шойлев. 71 Л. 95, впр. Лодзь, Петрок. 

Фридъь УрШ Ханм. (Юр Еф.) 69 С. 94. Зем. вр. С. Елань-Козловка, Борисоглфб., Тамб. 
Фризенъ Ник. Герм. 65 Л. 91, впр. С. Тиге, Бердян., Тавр. Д. В. 

Фризманъ Бенцюонъ Борис. 71 Л. 98. Зем. вр. С. Преображенское, Змев., Харьк. 
Фрикенъ (фонъ) АркадШ Ал-др. 69 С. 95. Ст. орд. окр. леч. Вильна. 

Фрикеръ Евг. Адольф. 46 Д. 74. (Хир.) н. с., впр. Одесса. 

Фрикке Вильг. Юлев. 61 Д. 88 к. а. Вр. жен. гимн. и мл. орд. Об. сест. Кр. Кр. Херсонъ. 
Фрикке Логгинъ Логгинов. 62 ДД. 90 н. с. Вр. реал. уч. Новочеркасскъ. 

Фрикъ Гуго Карл. 58 Л. 96. Вр. Даленск. прих. Рижск., Лифл. 

Фриммь Монисъ Исаак. 38 Л. 59. (Сиф. и накож.) с. с., вир. Житомръ. 
Фричъь Конст. Эдуард. 40 Д. 63, впр. М. Голованевскъ, Балт., Подол. 

. Фришманъ Ал-дръ Давид. 78 Л. 99. (Мочепохл.), вир. Варшава. 

Фришманъ Вас. Карл. 35 4. 60 с. с. Вр. частн. бол. Зав. Майкоръ, Соликам., Перм. 
Фробенъ Вильг.-Ферд. Эд. 66 Л. 98. (Хир. н ак.), впр. Кол. Найтманъ, Перекоп., Тавр. Д. В. 
Фробергеръ Викт. Эдуар. 63 С. 90 к. с. Ст. вр. 177 пфх. пол. Рига. 

Фровейнъ Пав.-Готфридъ-Вильг. Адольф. 61 Л. 86, впр. Вильна. 

`Фроловь Ал-дръ Павл. 56 Л. 85 к. с. Зав. част. жен. леч. и род. приот. Воронежъ. 
Фроловъ Влад. Иван. 72 Л. 99. Мл. вр. бр. погр. стр. Баку. 

Фроловъ Влад. Мих. 57 ДЛ. 88, впир. Алексинъ, Тульск. 

Фроловъь Виссар. Ив. 76 4. 901. Мл. вр. 153 иЪфх. пол. Александрополь, Эрив. 
Фроловъ Евг. Ив. 76 .7. 902. Мл. вр. 155 пфх. п. Александрополь, Эрив. 

Фроловь Ниг.. Пава. 80 Л. 904. Зем. вр. м. Тепловка, Пирятин., Полтав. 

Фроловъ Петръ Ив. 64 Д. 89 к. с. Ст. вр. Алафузов. и препод. гиг. Калин. бол. СИБ. 
Фроловь Потръ Фед. 70 Л. 96. Жел. дор. вр. Ст. Никольская, Примор. 
Фроловъ-Багрфевь Ант. Фед. 69 (Д. 94. (Вн. и нерв.) к. а., впр. Ялта, Тавр. 
Фромгольдь-Грей Вильг. Дмит. 59 ДД. 87, вир. Ими. Энгельгардегоф, Рижок., т 
Фромъ Ал-дръ Карл. 76 Л. 902. (Вн., нерв. и акуш.), впр. Москва. 

Фронковекй Людв. Герм. 38 ФД. 60. (Жен.), впр. Кол. Згурица, Сорок., Бессаф. 
Фронтковекй Ник. Ив. 60 Д. 89 к. с. Мл. вр. бриг. погран. стр. Хотинтъ, Бессар. 
*Фронцкевичъ Юстинтъ Казим. 26 ЛД. 53 с. с. Новоалександровскъ, Ковен. 
Фроштейнъ Мих. Абр. 53 ДЛ. 76. (Горл., уши. н носов.) к. с. впр. Ялта. 

Фроеть Конст. Вас. 69 Л. 98. Зем. вр. Кол. Ландау, Одесс., Херсон. 

Фрость Фед. Вас. 53 Л. 16 с. с. Бр. вр. 1 стр. бриг. Идоцкъ. 

‚Фрумеръ Аар. Лейб. 70 Л. 94. (Вн. и нерви.), вир. СПБ. 

Фруминъ Илья Тосиф. 76 Л. 902, вир. К еву. 

Фрулкееъ Хаимъ Евсеев. 48 Л. 74 к. а., впр. Гомель, Могилев. 

Фрумкинъ Аар. Марк. 66 ДЛ. 91, впр. Сел. Паровозная Радица, Брянск., Орлов. Д. В. 
Фрумкинъ Елисей Вас. 68. 96. (Вн.), впр. Варшава. 

Фрулкинъ Исай Ерухим. 04 .7. 91. (Вн. и сиф.) т. с. Вр. евр. бол. Ковна. Д. В. 
Фрумкииь Шлемь Меер. 05 Л. 91, вир. Метиславль, Могил. 

Фрухтманъ Ал-дръ Сигиз. 61 „7. 89. Жел.-дор. вр. Варшава. 

Фрязиновектй Ив. Мих. 58 Л. 85 к. с. Зем. вр. Удимская леч., Устюж., Вологодск. 


\ 
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Фрязиновъ Вас. Никонов. 72 Л. 99, впр. Москва. | 

Фрязиновъ Ник. Дмит. 67 Л. 91. Фабр. вр. Ст. Бараново, Алекс., Владим!р. 
Фудаковек1й. Игнат. Бронисл. 74 Л. 902, вир. Клевъ. 

Фудель Ив. Ив. 72 Л. 901. Мл. вр. 30 драг. п. Чугуевъ, Зшев., Харьк. 
Фудель Никол. Иван. 75 Л. 900. Зем. вр. С. Глазово, Можайск., Моск. 
Фукаловъ Ал-дръ Семен. 71 Л. 99 к. а. Мл. вр. В.-Сиб. кадр. бат. Д. В. 
Фукесевичъ Леонъ Тосиф. 73 ДЛ. 98. Мх. вр. бол. Св. Казим. Радомъ. 
Фукеманъ Монс. 1осиф. 70 Л. 97. (Гин. и акуш.), впр. Томскъ. : 
Фуксь Борухъ Тосел. 60 Д. 84. (Ак.) к. а. Вр. прта Кр. Кр. Харькову. - 
Фукеь Тос. Меер. 58 Л. 82. (Акуш. и жен.), впр. Херсонъ. 

Фукеь Лейбъ Гершон. 74 Л. 900. Зем. вр. С. ?, Кирил., Новгор. 

*Фуксь Эмман. Ант. 28 ХЛ. 55 н. с. (Австрия). р ° 

Фукеь Ник. Петров. 58 Л. 84. Зем. вр. С. Михайловка, Саран., Пензен. 
Фукеъь Юдка Зайнвель Абрам. 71 Л. 99. (Кож. и вен.), впр. Бр.-Литовскъ. 
Фукесь Лковъ Гдал. 62 С. 87, впр. Варшава. 

Фуль (де) Густ. Ал-др. 65 Л. 90, впр. Д. Борушице, Ленчиц., Калиш. 
Функь Яковъ Игиат. 55 Л. 17. (Сиф. и кож.), впр. Варшава. 
Фунть Сенд. Хаим. (Ал-дрь Ефим.) 72 Л. 95. Общ. вр. М. Ивенець, Минск. 
Фурманеклй Григор. Марк. 74 Л. 900, впр. Одесса. - 

Фурманъ Аарон. Лейб. 72 Л. 99. Жел. дор. вр. Иркутекъ. 

Фурманъ Григ. Исаак. 75 Л. 903. Зем. вр. Д. Булганакъ, Симфероп., Таврич. 
Фурманъ Эмман.-Никол. Бернгард. 74 Л. 98, впр. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 
Фурсовъ Ник. Захар. 75 Л. 904. Зем. вр. Юзовка, Екатериносл. 

Фуреовь Ник. Мих. 64 ДЛ. 87 к. с. Жел.-дор. вр. Орелъ. 

Фурхть Левъ Ал-др. 53 Л. 80. (Жен. и вн.) к. с. Сверх. орд. Обух. бол. СПБ. 
Футорянскй Илья Шефтел. (Сазел.) 66 Л. 93. Общ. вр. М. Межиховъ, Литин., Подод. 
Футранъ Моис. Срул. 68 Л. 91. (Вн. и дфт.) к. а. Св. орд. евр. бол. Одесса. 
Фуфаевъ Виссар. Ив. 67 ДЛ. 96. Зем. вр. С. ?. Орлов., Вятск. 

Фюстеръ Луи Никол. 69 7. 901, вир. СПБ. 


Хабаровь Ал-дръ Ник. 62 ДЛ. 87. (Лфт.). Сан. вр. губ. зем. Москва. 

Хабаровъ Ростисл. Виктор. 73 Л. 900. Зем. вр. с. Щучье, Бобровск., Воронеж. 
Хабаеъ Симха-10с. Хацкел. 56 Д. 79 н.с. Мл. вр. воен. лаз. Гельсингфорсъ. 
Хабловек! Болесл.-Леон.Ив. 63 2. 87 к. с. Пом. стар. окр. врача Восп. Д. СПБ. 
Хавкинъ Бор. Влад. 50 Л. 15. (Хир. и вн.) к. с. Зав. вр. и вр. жен. гимн. Харьковъ. 
Хаджи Лаз. Шебшел. 59 Л. 84, впр. Оеодося, 'Таврич. 

Хаджи Самуиль Исаак. 74 Л. 903. Мл. вр. 125 пЪх. п. Ровно, Волынск. 
Хаджиколи Мих. Ставр. 73 Л. 900. Ма. вр. 24 драг. пох. Кишиневъ. 

Хажинек!й Григ. Хаим. 64 Л. 93, вир. Харьковъ. 

Хажинеюй Меерь Хаим. 70 Л. 95, впр. Харьховъ. 

Хазановичь Тосиф. Аарон. 44 Л. 75. (Вн. и дт.), впр. Бфлостокъ, Гродн. 

Хазановъ Мариъ Абрамов. 71 Л. 97, впр. Острогожскъ, Ворон. 
Хазановь Янь. Гери. 56 Д. 92, вир. Витебекъ. 

Хазанъ 1ос.-Лейба Ноах. 73 Л. 97, впр. М. Ильиние, Липовец., Калев. 
Хазанъ Маркь Абрам. 71 Л. 97, вир. Острогожекъ, Воронеж. 
Хазань Сам. Юдел. 60 Л. 85. (Акуш.), вир. Гродна. 

Хазень Шлюма Ерухим. 72 Л. 98. Зем. вр. Петрозаводскъ. 

Ханеь Ицекь Мендел. 75 .7. 903, вир. Проскуровъ, Подол. 
Хайкелись Исаакъ Семен. 64 Л. 900, вир. Вознесенск, Елисаветгр., Херс 
Хайкинъ Венам. Герш. 66 Л. 90, впр. СПБ. 

Хайкинь Давидь Гирш. 70 Л. 96, вир. Витебскъ. Д. В. 

Хайкинъ Дав. Самуил. 64 Л. 88, вар. Бердянскъ, Тавр. 
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Хайкинъ Мих. Григ. 72 ./. 902 (Венер. и кож.), впр. Витебскъ. 

Хайкпнъ. Рувимъ Берк. 67 .7. 96 впр. Д. Ички, Феодос. Тавр. 

Хайкинъ Хаимъ-Дав. Герш. 70 Л. 96, впр. Витебскъ. 

Хаймовичъ Лейба-Ицко Тосел. 68 /1..94. Гор. вр. Гадячъ, Полг. 

Хайновевй Ант: Макс. Щенсн. 73 Л. 901, вир. М. Борщага, Сквир., Юев. 

Хаймовек1й Илья Львов. 67 Л. 99, вар. Елисаветградъ, Херс. 

Хайнъ Евг. Самойл. 70 Л. 96. Зем. вр. ? Аткарск., Сарат. 

Халанай Герш. Берк. 62 Л. 38, впр. Ростовт, Донск. 

Халатовь Серг. Богд. 53 ДЛ. 171. (Вн.) к. с. Вр. приюта дфтей ссыльныхъ. Тифлис. 

Халафовъ. Мельхисед. Георг. 78 . 904. Мл. вр. 14 арт. бриг. Кишиневъ. 

Халафовъ Степ. Исаев. 58 Л. 76 к. с. Операт. бол. страннопр. дома Гр. Шерем. Москва. 

Халецый Викент.-Оттонъ Адам. 34 Д. 571 с. с., впр. Пятигорскъ, Терск. 

Хальдрымянць Ив. Лусегон. 67 Л. 94. (Вн. и жен.). Вр. почт. тел. конт. Таганрогъ, Донск. 

Халютинъ Алекс. Ник. 59 Л. 84. Вр.-конс. леч. Долгорукова. Москва. 

Ханандриковъ Серг. Вас. 64 Л. 95. Зем. вр. С. Шаблово, Москов. 

Хандажннек1й Пав. Петр. 65 Л. 91 к. с. Вр. горн. окр. Нерчинскъ., Забайх. 

Хандамировъ Отань Шевотросов. (Федор.) 66 .Т. 94. (Вн. ), впр. Баку. 

Хандриковъ Вас. Фед. 40 Д. 70 с. с., вир. Москва. " 

Ханевекй Серг. Никол. 75 Л. 99. Жел. дор. вр. Ст. Морозово, Дон. 

Ханелесеъ Ислак. Абр. 77 ДЛ. 904, впр. Минскъ. 

Ханелесеъ Сем. Абр. 69 Л. 94. Зем. вр. С. Ст. Сеславино, Козлов., Тамб. 

Ханелесь Юшй Абрам. 71 .:. 98. (Вн. и дфт.), впр. Ялта, Тавр. 

Ханинъ Шшома-Зальм. Нухим. 74 ДЛ. 98, вир. СИБ. 

Ханохь Эмашь Шмул. 65 Л. 91. (Вн. и дфт.), впр. Росфены, Ковенск. 

Ханыковъ Ив. Петр. 49 ДЛ. 82 к. с. У. вр. Ровно, Волын. 

Харазовъ Тигр. Егор. 63 Л. 90, впр. Тифлисъ. 

Харась Дав. Лаз. 65 Л. 90, впр. СПБ. 

Хардинъ Влад. Ник. 50 Д. 74 (Псих.) с. с. Дир. леч. для душ. бол. М. Творки, Вар. 

Харечко Ив. Георг. 57 Л. 87 к. с. Орд. губ. зем. бол. Полтава. 

Харизоменовъ Ксеноф. Нил. 65 Л. 89. Зем. вр. С. Рогачево, Дмитров., Моск. 

Харизоменовъ Мих. Ив. 61 Л. 86 н. с. Стар. пом. акциз. надзир. Владимръ (губ.). 

Харинъ Мих. Львов. 67 ДЛ. ? н. с. Св. орд. губ. зем. бод. Кишиневъ. 

Хаританевй Владисл. Гел. Каэтан. 67 ./. 92, впр. Варшава. 

Харнтоновск!й Ник. Вас. 60 Д. 89 н. с. У. вр. Юрьевъ, Лифл. 

Харитоновъ Ив. Дмит. 64 Л. 93. Вр. Ю.-Зап. жел.. дор. Кевъ. 

Харнтоновъ Леонидъ Ал-др. 74 Л. 99. Мл. вр. 2 Забайк. каз. бат. Чита. Д. В. 

Харитоновъ Фед. Ал-др. 51 Л. 76. (Вн.) к. с. Ст. вр. 106 пЪх. пол. Вильна. 

Харитоновъ Фед. Мих. 66 Л. 92 н. с. Мл. вр. 78 пфх. п. Могилевъ, Подол. 

Харкевичь Георг. Викент. 74 Л. 99, вир. Чаусы, Могил. 

Харламповичъ Клемент.-Петру,-Владисл. Ив. 48 Л. 14 к. с., впр. Москва. 

Хармацъ Моше Абрам. 72 Л. 98. (Вн. и дфт.), впр. Одесса. 

Харнаеонъ Гейманъ Элали. 58 Л. 84 ни. с. У. вр. Бугурусланъ, Самар. 

Хартахай Ал-дрь Павл. 60 Л. 86. (Хир. и 3у0.), вир. Ростовъ, Донск. 

Хартенъ Герм. Герм. 42 Д. 67 с. с.. вир. Варшава. 

Хартенъ Морицъ Оскар. 58 СЛ. 88. (Хир.) к. с. Вр. при дв. В. Вн. Георг. Макс. СПБ. 

Харуцьй Ник. Тосиф. 54 ДЛ. 82 с. с. Бр. вр. 6 В. С. стр. бр. Никольскъ-Уссур., Примор. 

Харченко Викт. Ник. 66 Л. 900, впр. Ровно, Волын. 

Харченко Яковъ Фед. 58 Д. 88 к. с., впр. СПБ. 

Харшакъ Абр. Яковл. 67 7. 96. Экст. кл. повив. инст. СПБ. 

Харшакъ Мопс. Яков. 71 Л. 97, впр. Вевъ. 

Харьковъ Яковъ Никанор. 65. Л. 90. Окр. вр. Общ. Призр. сиротъ. С. Линцы, Харьк. 

Хаеселевь Петръ Самуил. 52 ХЛ. 82. (Вн. и жен.), Вр. амб. Общ. Кр. Ир. М. Любарь, 
Новоградволын., Волынск. 
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Хасилевь Беръ Хасел. 55 (Л. 81 к. с. Старш. вр. евр. бол. Кишиневъ. 

Хасилевъ Рувимъ Хасел. 62 Л. 88. Вр. евр. бол. М. Каралалть, Оргфев., Бессар. 

Хаеинъ Моис. Бор. 65 Л. 97, впр. Херсонъ. ° 

Хасинъ Юдка-Лейба Берков. 62 Л. 89, впр. Барнауль, Томск. 

_ Хатетовеый Никол. Григ. 75 Л. 902, впр. Луцкъ, Волыиск. 

Хатнеовь Ал-дръ Ив. 74 /. 97. (Вн. и дфт.), впр. Тифлисъ. 

Хатиеовъ Ник. Дав. 70 Л. 96. Орд. Ольг. пов. инст. Тифлисъ. 

Хатунцевъ Мих. Иван. 75 Л. 900, впр. Москва. 

Хатуицевъ Ив. Ив. 64 ДЛ. 91 н. с. Сверхшт. орд. Яузек. отд. бол. чернораб. Москва. 

Хацкелевичт, Лейзеръ Мейлех. 50 Д. 76. (Глазн.) н. с., впр. Умань, Кев. 

Хацкелевичъ Моис. Абр. 64 Л. 89. (Жен. и дфт.), впр. Екатеринодаръ. 

Хаикелевичъ Самс. Модел. 43 Л. 71 к. с., впр. Кагызманъ, Карс. 

Хачатуровъ Христоф. Богд. 58 ФЛ. 85. Вр. гор. школь. Баку. 

Хащинеюй Петръ Стан. 54 Л. 81 к. с. Ст. вр. воен: лаз. Ахалкалаки, Тифлис. 

Хваленек!й Пав. Ив. 53 Л. 82 н. с. Зем. вр. С. Осеново, Яросл. 

Хвалынскй Вас. Ал-др. 68 Д. 93 к. с. Мл: вр. воен. школы, Вольскъ, Сарал. 

Хвалынсв!й Гавр. Вас. 42 .Г. 76 д. с. с. Вр. дух. сем. Ст. Ардонъ, Терек. 

Хвать Людв. Борис. 32 С. 57. (Хир.) н. с., впр. Варшава. ` 

Хворостанеюй Мих Андр. 67 Л. 98. Зем. вр. С. Хава Рождественская, Варонеж. 

Хвостовевй Яков. Конст. 55 Л. 82 с. с. У. вр. Слуцкъ, Минск. 

Хвощинек! Вас. Минычъ 59 .. 83 н. с. Ст. вр. 3 жел.-дорож. бат. Ст. Барановичи 
Новогр., Мин. Д. В. 

Хейкеръ Тосель Мовш. 64 Л. 93, впр. Пос. Дмитревсьй, Бахм., Екатер. 

Хейеннъ Миней Леонт. 71 Л. ? вир. Красноярскъ. 

Хейфецъ Вульф. Янк. 72 СЛ. 97. впр. Ст. Лозовая, Бахм., Екатер. 

Хейфецщь Госель Борух. 64 Л. 94, впр. Гомель, Могил. 

Хейфецт, Моис. Нотов. 67 Л. 94 н. с., впр. Д. Курганъ, Медын., Калуж. 

Хейфець Самуиль Моис. 72 Л. 99, впр. Темрюкъ, Куб. 

Хейфець Яковъ Тосиф. 66 Л. 94, впр. Козловъ, Тамбовск. 

Хелминевй Ант. 0ом. +9 Л. 73. (Жен.) т. с. Св. орд. клин. унив. Варшава. 

Хелмовекй Евстаф. Казим. 52 Л. 86 к. с. Ст. орд. воен. гос. Иркутекъ. 

Хелмовеюй Ив.-Казим. Конст. 56 Л. 77 к. с. Ст. вр. 42 арт. бриг. Н%жинъ, Черниг. 

Хелмовек!И Адамъ Тоснф. 61 ДЛ. 85..(Вн.) к. с. Орд. бол. Млад. Тисуса. Варшава. . 

Хелховсьй Казим. Фед. 58 Л. 81 к. с. Орд. бол. Млад. Гисуса. Варшава. 

Хенцинекй Викт.-Чесл. Ив. 51 Д. 86. (ДФт. и вн.) с. с. Совфщ. членъ Вр. Отд. и проз. 
гор. бол. Одесса. 

Херасковь Конст. Мих. 76 .Т. 903. Вр. госп. мФетн. Комит. Кр. Кр. Иваново-Возне- 

сенскъ, Шуйск., Владим рек. 

Хераековъ Ник. Мих: 68 ДЛ. 86 к. с., впр. Москва. 

Хереонсый Вас. Вас. 79 .!. 902. Мл. вр. гвард. зап. кав. пол. Кричев. Казарм. Новг. 

Хесинъ Морд. Рувин. 69 Л. 98. (Вн.. нерв. и мас.). Влад. част. леч. Тула. 

Хесеъ Нух. Мееров. 78 Л. 901, вир. Одесса. 

Хетагуровъ Андукапаръ Леван. 54 Д. 83. (Вн.) к. с. Вр. Т гимн. СПБ. 

Хечиновъ Сем. Ив. 59 ДЛ. 84, впр. Кутаисъ. 

Хибчинск1й Людв.-Яков. Марк. 66 Л. 93. Санит. вр. Пос. Юзовка, Бахмут., В 

Хижинъ Пав. Павл. 52 Д. 76 н. с. Вр. ими. Прин. Ольденб. 0. Рамовь, Воронеж. 

Хижняковъ Вас. Вас. 71 Л. 94, впр. Херсонъ. 

Хижняковъ Линъ Ал-др. 72 ./. 95 н. с. Ст. вр. 17 эк. Кронштадтъ. 

*Хилецкй Ив. Ник. 34 Д. 60. (Вн.) с. с. Хут. Круты, Кременч., Пот. 

Хилинск!й Влад.-П-Нанол. Владисл. 54 Л. 76 к. ©. Гор. вр. и вр. бол. Св. Духа. Ломжа. 

Хилицк!й Владисл. Франи. 70 Л. 99. Част. сл. М. Волпа, Гродн. 

Хиль Ал-дръ Оадд. 80 Л. 97. Вр. Каз. Пал. Томскъ. 
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Химородъ Геяр. Госиф. 52 ./. 18. (Вн. и горл.) к. с. Ст. вр. 10 грен. пол. Владим!р. (губ.). 

Химуля Влад. Госиф. 62 . 89, Зем. вр. Конотопъ, Черниг. 

Хирннъ Дмитр. Васил. 72 `. 98. Горнозав. вр. Илевск. зав., Ардатов., Нижегор. 

Хирновъ Конст. Алекс. 77 Л. 901. Вр.-ас. Сокольн. бол. Москва. 

Хитринъ Петръ Ильичъ 78 41. 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Пржевальскъ, Семир$ч. 

Хитрово Ал-дръ Ареф. 72 Л. 96. (Кож. и вен.) к. а. Лаб. клин. унив. Казань. 

Хитровь Ал-дръ Алекс. 50 Л. 76 к. с. Зав. вр. Верхнеуфалейсвй зав., Екатеринб., Перм 

Хитровъ Ив. Ив. 68 Л. 94. Сверх. орд. гор. бол. Москва. 

Хитровъ Никол. Павл. 75 Л. 99. Вр. имфн. Благодатное, Ряжек., Рязанск. 

Хийцуновть Илпол. Павл. 76 Л. 903. (Вн. и дфт.), впр, Луганскъ, Екалериносл. 

Хламовь Виссар. Ив. 58 Л. 82. Зем. вр. С. Верхницинское, Ирбит., Перм. 

Хлодовеюй Ив. Ник. 61 С. 87 н. с. Мл. вр. 262 пфх. рез. Сальян. пол. Баку. 

Хлопець!й Адольфъ Сем. 60 Л. 89, Гор. сан. вр. Каменецъ-Подольскъ. 

Хлониневый Ал-дръ Аверьян. 56 Д. 88 к. с.. впр., СПБ. Д. В. 

Хлонинъ Григ. Витал. 68 Д. 93 с. с. Проф. женск. мед. инст. и зав. вр.-сан. частью 
учебн. заведенй Деп. Нар. Нросв. СПБ. 

Хлопицый [ос. Ив. 49 ДЛ. 74. (Кож., сиф. и полов.) к. а., вир. СПБ. 

ХлЬбиневый Сигизм.-Варфол. Ильдефонс. 48 Л. 76 к. с. У. вр. Волковышки, Суваак. 

Хлфбииковъ Ив. Мих. 69 Л. 96, впр. Москва. 

ХлЬбниковъ Ник. Ефим. 66 Л. 90. Вр. Сокольницк. бод. Москва. 

ХлЬбниковъ Серг. Никол. 73 Л. 99. Зем. вр. С. Кондратовка, Судж., Курск. 

Хлфвиневй Мечисл. [осиф. 77 Л. 900. Мл. вр. 156 ифх. п. Саракамышь, Карсок. 

Хнара-Барщевевй Эмман. Петр. 65 Л. 89 к. а. (Акуш.). Св. вр. В.-Кит. жел. дор. ?. 

Хмельницк! й Исаакъ Ушеръ Мееров. 69 Л. 95. Тюр вр. Екатеринославт. 

Хмельницкй 106. Мееров. 75 Л. 900. (Кож. и вен.), впр. Екатеринославъ. 

Хифлевекй Ал-дрь Петр. 45 Л. 72, впр. Маковъ, Ломж. 

Хифлевек!й Витольдъь Франц. 87 Д. 64. (Вн.) с. с., вир. Вильна. 

Хифлевевый Ив.-Эуземушь Карл. 63 Л. 88. Сверх. орд. гор. бол. Одесса. 

Хифлевсый Мих. Ал-др. 61 Л. 87, впр. Ковна. Д. В. 

Хифлевевый Пазв. Адам. 57 Д. 86 к. с. Ст. вр. 19 фл. эк. Кронштадть. 

Хифлевскй Петръ-Раф. Ив. 63 Л. 90. Горнозав. вр. Донецый зав., Бахм.. Екатер. 

Хифлевеый Янъ-Владисл. Марйан. 72 Л. 901. впр. пос. Мацфевице, Гарволинск., С$дл. 

Хифленев Степ. Владис. 70 Д. 97. Зав. вр. М. Имя, Вилейск., Вилен. 

Хмфлиневй Ив. Ант. 60 Л. 85 т. с. Гор. и учил. вр. Плоцкъ. 

Уифльницьй Матусь Шулиш. 78 Л. 900, вир. М. Обуховъ; Кез. 

Хобржинеюй Петръ Сазверин. 74 Л. 901, вир. Юевъ. 

Ховринъ Алекс. Ник. 46 Л. 70. (Псих.) с. с. Пом. дир. губ. зем. исих. леч. Тамбовъ. 

Ховринъ Ник. Алекс. 75 Л. 903. Вр. резерва полев. воен. мед. инси. Д. В. 

Ходаковеый Игн.-Густ. Леонов. 67 Л. 9+. (Акуш. и тин.), впр. Варшава. , 

Ходаковсый Людв. Ал-др. 48 Д. 11. (Хир.) к. с., вир. М. Биржи, Поневфж, Ковен. 

Ходакъ Дав. Исаев. 76 Л. 99., впр. СПБ. 

Ходеце!й Владисл. Маркал. 55 Д. 80. (Нерв.), впр. Варшава. 

Ходжа Самуилъь Исаак. 50 Л. 16 к. с. Вр. жен. гимн. Евиаторя, Тавр. = 

Ходзько Витол. Леонар. 75 .7. 99. (Нервн. и душ.). Сверхшт. орд. бол. Св. Викенти, Люблинъ. 

Ходкевичь Петръ Ив. 68 Л. 94. Зем. вр. Д. Карамалы, Мензелин., Уфим. | . 

Ходневъ Ал-дръ Алекс. 78 Л. 904. Мл. вр. 1 Ейск. пол. Куб. каз. в. Кагызманъ, Карск. 

Ходоровичъ Францъ-Ксавер. Феликс. 58 Д. 82. (Глазн.) н. с., впр. Баку. 

Ходоровсвый Влад.-Стан. Клетев. 71 Л. 94 н. с. Мл. вр. 8 их. пол. Смоленскъ. _ 

Ходоровещи Казим.-Григ. Эдуард. 77 Л. 902, впр. м. Калюсъ, Ново-Ушицк., Подол. Д. В. 

Ходоревь!й Владис. Евг. 62 Л. 92, впр. Летичевъ, Подол. 

Ходоть Ал-дръ Кузьм. 77 Л. 901, впр. СПБ. 
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„Ходоть Влад. Кузьм. 718 Л. 97. (Вн.) к. а. Санит. вр. ворц. Улр: и дир. дЪт. поют. 
„.Петергофъ, СПБ. 

Холько Мануиль Григ. 06 Л. 92, впр. Дмитровскъ, Москов. 

Хозяшевъь Серг. Ник. 72 Д. 98. к. а. И. д. ст. вр. 2871 пфх. пол. Минеи. 

Хойко Адамъ-Гран. Доминик. 64 Л. 91. Гор. вр. Казимержъ, Новоалександр.. Люба. 

Хойновенй Антонъ Щенснов. 78 Л. 901, впр. М. Тамевъ, Таращ., ев. 

Холевинек!й Владисл. Тосиф. 52 Л. 15, впр. Рыпинъ, Плоцк. - 

Холево Ал-дрь Ив. 68 (4. 88 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Луцкъ, Волын. ‚|. В. 

Холинъ Никол. Конст. 714 4/. 98..Св. орд. Екатер. бол. Москва. 

Холинъ Ник. Ник. 72 Л. 97. (Ви. и дЬт.). Орд. зем. больн. Елець, Орл. 

Холлманъ Вальтеръь Фридрих. 76 Л. 901. Асс. кл. ув. Юрьевъ, Чифл. Д. В. 

Холлманъ Герхардь Фридр. 75 .’. 901. (Глаз.), впр. Юрьевъ, „фл. 

Холмовек!й Серг. Андр. 53 Л. 718 в. с., впр. Пултускъ, `Варш. - 

Холмогоровь Серг. Сем. 56 Д. 80. (Акуш.) д.с. с. Пом. дирек. род. зав. Москва. 

Холодиловъ Леонидъ Фед. 73 Л. 96 н. с. Мл. вр. 52 драг. пол. Елець, Орлов. Д. В. 

Холодковекй Ал-дръ Мих. 67 Л. 93. (Гин. и ак.) н.с. Мл. орд. губ. зем. бол. Воронежъ. 

Холоетовъь Венам. Перф. 77 Л. 901. Мл. вр. 19 фл. эк. Кронштадтъ. Д. В. 

Холоетовь Серг. Никол. 79 Л. 904. Мл. вр. 14 драг. пол. Влоцлавскъ, Варш. 

Холшевниковь Порф. Ник. 49 Д. 71 д. с. с. Гл. докт. госи. и Инси. пор. Императ. 

Александ. ИГ Либава. 

Холщевниковь Мих. Сем. 52 ДЛ. 81 к. с. Ст. вр. 19 пфх. нол. ЖитомИрь. 

Холщевниковъ-Андреевь Фед. Ниг. 68 Д. 92. Зем. вр. Сл. Томаровка, Ват Курск. 

Хольцовь Бор. Нассон. 60 Д. 87. (Хир.). Св. орд. Обух. бол. СПБ. 

Холявко Петръ Мих. 68 4. 95, впр. Ст. Можайки, Шавел., Ковен. 

Хомандиковъ Серг. Вас. 64 Л. 94. Зем. вр. С. Николо- -Садуново, Корчев., Тверск. 

Хоменко Евг. Владим. 19 ДЛ. 903. Вр. для усов. при клин. воен. гоен. СПБ. 

Хоменко Конст. Ив. 78 Л. 98. (Вн.) т. с. Сверх. гор. вр. Варшава. 

Хоминев!й Степ. Федор. 13 .7. 97. Зем. вр. С. Брасово, СФвск., Орлов. 

Хомичь Леонардъ Альберт. 71 ЛД. 900. Зем. вр. С. Панчево, Елисаветгр., Херс. 

Хоммерь Илья Марк. 713 Г. 98, впр. Иркутскъ. 

Хомяковъ Влад. Аристарх. 61 Л. 81. (Вн.) к. а. Орд. губ. зем. бол. Пермь. 

Хонееь Абр. Мовнг. 78 .Т. 900, впр. Марьина-Роща, Москов. 

Хоновек!й Стан. Феликс. 65 Л. 94. (Гин.), впр. Пос. Бускъ, Стоп., КФлец. 

Хонциневй Брои. Ввирин. 08 Л. 93. Гор. вр. Луковъ, СФдлец. 

Хонерля Ив. Гавр. 64 Л. 91 к. е. Сел. вр. ©. Наогалеви, Сенак., Кутанс. 

Хорвагь Алекс. Ник. 36 Д. 17 с. с., вир. Казань. 

Хорвать Вас. Вас. 62 СТ. 89 к. с., впр. Гагры, Черноморск. 

Хорецъ-Бротманъ Карль Игнат. 77 1. 901, впр. Юевт. 

Хорецъ-Бротманъ Сол. Исаак. (Игн.) г. .1.98. (Вн. и дЪт.).. Св. орд. Кирил. бог. з. Вевъ. 

Хоржевсвй Адольф Тосиф. 32.7. 64 с. с. Вр. Худо-феринск. вр.-набл. пун. Е ИСАВЕТПОЛЬСЕ. 

Хорнъ Карль Хрисман. 51 Д. 84. (Масс.) с. с. Конс. Максимил. леч. СПБ 

Хороль (Шаро-ть) Самунль Лейо. 15 .Г. 98. (Вн. и дЪт.), впр. Юевъ. 

Хоронжицкй Бор. Изр. (Ив.) 71 Д. 98. (Уш., гор. и нос.), впр.. Вариава. 

‚Хорошевичь Ант. Мих. 63 1. 90. Ст. вр. жел.-дор. бол. Варшава. 

Хорошевский Степ.-Тос. Стои. 59 Л. 85. (Нерв. и ео т. с. Пом. Инес. студ. Тех. уч. Москва. 

Хорошиловь Алекс. Никол. 58 . 88 и. с. Ма. 28 драг. пол. Сумы, Харьк. 

Хорошиловт Влад. Ардалюн. 77. 99. те ). ыы. Юевъ. 

Хорошиловь Пазв. Геормев. 54 Л. 82 к. Сел. и зав. вр. М: Паволочь, Сквир., Юев. 

“Хорошуновь Мих. Мих. 58 Л. 88. рН Гомел., Могил. 

Хорцевь Ив. Ник. 66 Л. 9Е нц. с. .з. вр. 161 ибх. пол. Мотилевь (губ.). Д. В. 

Хорцеву, Серг. Ник. 68 Д. 91 в. с. Ст. вр. 118 их. п. Волковыскь, Гродн. 

Хоршант, Вольфь Льв. 78 И. бы В. каз. вин. скл. М. Домбровица, Ровен., Волын. 
25 
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Хосроевъ Леонъ Богд. 62 Л. 93. (Гннек.). Св. вр. Ольг. нов. инст. Тифлиеъ. 
Хотавек1й Вас. Сем. 57 Л. 8+4. Зем. вр. Д. Игнальево, Богород., Москов. 
Хотавевй Серг. Сем. 53 Л. 18 к. с., впр. Островъ, Ломжин. 

Хохлачевь Пон! Фед. 65 Л. 91 н. с. Жел.-дор. вр. Бфлгородъ, Курек. 
Хохловкинъ Юдель Исаак. 61 Л. 88, впр. Юзовка, Екатернносл. 

Хохловеюй Ник. Наз. 59 Д. 87 к. с. Ст. вр. 1 крЪи. их. п. Згержь, Лодз., Петрок. 
Хохловь Григ. Ив. 38 Д. 59 с. с., впр. Москва. 

Хохловь Григ. Ив. 58 Д. 83 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Чита. 

Хохловъ Лейвикъ Изр. 65 1. 90, впр. Пермь. 

*Хохловъ Мих. Ив. 24 Л. 51 к. с. Тверь. 

Хохловь Ник. Ив. 6+ Л. 89, впр. СПБ. 

Хохряковъ Андр. Андр. 55 Д. 81. (Глазн.) т. с., впр. СПБ. 

Хохряковь Ник. Алекс. 70 Л. 93 к. с. Ст. вр. 4 В.-С. саи. бат. д. В, 
Хоцаятовек1й Викент.-Стан. Ив. 56 Л. 84, впр. М. Горохово, Владизирвол., Волын. 
Хошевь Алдрь Ив. 67 ДЛ. 92 к. с. Ст. вр. 3 В.-С. стр. арт. бриг. Д. В. 
Храбростинъ Мих. Ник. 52 ДЛ. 18 к. с. Ст. вр. 20 фл. эк. Кронштадтъ. 

Храмой Владим. Давыд. 72 Л. 971, впр. М. Городогь, Камен., Подол. 

Храмченко Алекс. Плал. 67 Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. С. Сарны, Ровен., Волын. ° 
Храниловъ Ник. Ал-др. 62 ДЛ. 88 к. а., впр. Калуга. 

Хржановекй Владисл. Франц. 36 Л. 69 к. с. Фабр. вр. Москва. 

Хржановевклй Густ. Лющан. 65 Л. 900, впр. М. Раковъ, Минск. 
Хржановек1й Ив. Франц. 62 Л. 88. Рудин. вр. Д. Домброва, Бендин., Петрок. 
Хржановек1й Стан.-Гос. Лющан. 68 Л. 94. Зем. вр. С. Новоспасское, Сызр., Симбир. 
Хржонщевекй Алдамъ Никанор. 61 ДЛ. 86 н. с. Мл. вр. 131 пфх. пол. Вевъ. 
Хржонщевекй Никаноръ Адам. 36 Д. 04. (Вн.) с. с., впр. Кевъ. 

Хрисановекй Сигизм. Демьян. 15 Л. ? Гимназ. вр. Варшава. 

Хриетенсенъ Эдуардъ Эмильев 18 .7. 904. Мл. вр. 15 фл. эк. Либава. 

Хрнехани Арнол. Авг. 65 Д. 93. (Женек. и дфт.), впр. Либава, Гробин., Курл. 
Хрнемановъ Ниг. Ал-др. 75 4. 903. Мл. вр. 14 иЪх. пол. Домжа. 

Хриестансень Гуго Гарл. 59 Л. 8+4. (Вн.), впр. СПБ. 

Христовъ Ал-дрь Ив. 11 СФ. 97. (Хир. и мочеп.). Орд. гор. больн. Одесса. 
Хриетофоровъ Ал-дръ Ал-др. 7: Л. 901. Мл. вр. 3 В. С. стр. п. Никол. Уссур., Прим. 
Хрнеточевекй Дминтр. Ив. 71 ДЛ. 99. Зем. вр. Ново-Ал-дров. уч., Воронеж. 
Хронусовъ Анатол. Ал-др. 75 4. 900. Зем. вр. Лаишевъ. Казан. 

ХростовекАй Брон.-Панкр. Ал-др. 51 Д. 14. (Вн.) с. с. Ст. орд. бол. Мя. исуса. Варшава. 
Хростовекй Лушянъ-Крисп. Иппол. 59 Д. 86 к. с. Св. орд. зем. бол. Екатеринославъ. 
Хроецицкй Маранъ Здупслав. 79 Л. 904 (Вн.), впр. Вильна. 

Хруль Викентй Викент. 45 Л. 66 ©. с., вир. Чита, 

Хруновъ Петръ Ал-др. 42 7. 65. (Вн.) д. с. с. Кори. вр. 2 арм. кори. Гродна. 
Хрусцевичъ Вячесл. Кирил. 60 Д. 84 к. с. Сг. вр. Л.-Гв. 8 арт. бриг. Варшава. 
Хруцьй Викг.-Людв.-Напол. Людв. 54 Г. 18 к. а., впр. Витебскъ. 

Хрущикъ Тос. Карл. 73 4. 971 к. а., вир. М. Грозовь, Минск. Д. В. 

Хрущинсвьй Марань Ипи. ? Л. ? Гор. вр. Колпино, СПБ. 

Хрущовъ Ал-дръ Ник. 60 ДЛ. 87 н. с. Гор. ин зем. вр. Ранненбургь, Рязан. 
Хрущовъ Конст. Григ. 70 Л. 98. Зем. вр. Д. Новоусиенская, Землян., Ворон. 
Хрущовъ Ник. Ив. 64 Л. 89, впр. СПБ. 

Хрущовъ Филареть Ив. 50 7. 80. (Вн.) к. с. Вр. прогимн. Воронежъ. 
Хршановекй Петръ Филимон. 48 Л. 76 т. с. Зем. вр. М. Телененты, Оргфев., Бессар. 
Хрщоновичъ Ал-дръь Казим. 42 Л. 65 с. в. Чинов. для поруч. Гл. Упр. воен.-учеб. зав. СПБ. 
Хрфниковъ Влад. Алекс. 76 4. 903. Зем. вр. Смяжскъ, Казанск. 

ХУрЁ6нниковь Ив. Алекс. 69 Л. 94. Жел.-дор. вр. Ст. Грязи„Лицець., Тамб. 
Хрённиковь Ив. Петр. 72 Л. 9Т к, а. Мл. вр. 14 В.-С. стр. п. Д. В 
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Хр8новь Ал-дръ Ив. 70 ДЛ. 93 н. с., Жел.-дор. вр. Туркестанъ, Сыръ-Дар. Обл. 
Хувинъ Сруль-Рувимъ Файвел. 55 Л. 81 к. а., впр. Кишиневъ. 

Худабашевь Аршакъ Томасов. 73 Л. 901. Мл. зр. Карек. бр. погр. стр. 3. 
Худабашевь (Худабашянъ) Исаакъ Вартан. 71 Л. 98. Орд. Ольг. пов. ин. Тифлисъ. 
Худадовъ Ник. Алекс. 50 Л. 76 т. с. Жел.-дор. вр. Тифлисъ. 

Худяковъь Фед. Фед. 72 Л. 98 к. а. Мл. вр. 172 пЪх. пол. Лида, Виленск. 
Хундалзе Ермил Софрон. 72 1. 98 т. с. У.вр. С. Вагаршапать, Эчь!ад., Эриван. 
Хундалзе Ник. Ив.. 72. Л. 97 т. с. У. вр. Пружаны, Гроди. 

Ху рамовичъ Вел Ибрагим. 60 Л. 92. (Псих.). Интернь частн. лечеб. Клевъ. 
Хургь Вульфъ Мордух. 76 Л. 99. (Глаз.), вир. м. Даниловичя. Виленск.. 
Хуекивадзе Викт. Никнф. 73 Л. 900, впр. М. Абаша, Сенак., Кутамс. 
Хылевек!й Брон. Тосиф. 69 Л. 94, впр. Пос. Коваль, Влодл., Вар. 


Цабель Оск.-Дмит.-Генр. Альберт. 60 Д. 86 с. с. Вр. ири экси. загот. госуд. бум. СЦБ: 

Цадерский Ив.-Франць Петр. 66 Л. 93, впр. Ленчица, Калиш. 

Цаликовь Дахчико Тембулат..75 „Л. 900. (Вин. и жен.), впр. Вхадикавказъ. 

Цаликовъ Иналукъ Амзоров. 71 Л. 97 к. а. Мл. вр. 30 пЬх. пол. Нраснышъ, Плоць. 

Палкииъ 10с. Мордух. 63 Д. 88 к. а., впр. Иван.-Вознесенсиъ, Шуйс., Влад. Д. В. 

Цандерь Артурь Конст. 54 Д. 81, Втр. Рига. 

Парда Вацл. Игнат. 75 4. 901, вир. П. Таловка, Астрах. 

Царевичъ Ал-рдь Кузьм. 67 Л. 93 т с. Мл. вр. конно-горн. арт. дивиз. Мевъ. Д. В. 

Цареградектй Аркадй Ал-др. 75 Л. 991. Св. орд. окр. леч. Казань. 

Царуковъ Тезек. Мих. 61 ХТ. 37, впр. Ростовъ, Донск. 

Царюкъ (Нагорнякъ) Мак. Ак. 69 Л. 96 и. с. Сел. вр. С. Сутисски, Винниц., Подол. 

Цастровъ Авг.-Арнол.-Карлъ Оттон. 69 Д.93 т. с. Жел.-дор. вр. Рыбинскъ, Яросл. 

Цацкииъ Ал-дръь Бор. 71 ДЛ. 97 к. а. Мл. вр. 18 иъх. п. Новоградъ- -Волынскъ, Волын. 

Цацкинъ Солом. Давид. 78 Л. 904, вир. м. Ружаны, Слоним., Гродн. 

Цацкинъ Солом. Солом. 54 Л. 32, впр.. _Староконстантиновъ, Во: тыи. 

Цвейгбаумь Маркусь-Махсимил. (тан. 55 4. 18. Орд. евр. бол. Варшава. 

Цвейфель Касьянъ Лейзер. 61 .Т. 87 к. а. Вр. евр. уч. Радомысль, Калев. 

Цвибакь Левь Ефим. 70 Л. 95. (Глаз.). Мл. вр. 1 Терс. каз. бат. Ахалкалаки, Тифл. 

Цвибакъ Леви Мендел. ‘52 Л. 18 к. с., впр. Каракурть, Багызман., Карсск. 

Цвикличь [0с. Ив. 37 Л. 67. (Вн., жен. и дфт.) т. с., впр. Юевъ. 

Цвингмань Альфр. Георг. 64 д. 90 к. а. Вр. учил. `Курскъ. 

Цвингманъь Егорь Фед. 32 Д. 571. (Вн.) д. с. с., вир. Сочи, и 

Цвнигманъ Лотарь Фридр. 51 Д. 19. (Глазн.), впр. Рига. 

Цвиневь Ал-дрь Вас. 56 Д. 84 к. ©. Вр. ночг.-телегр. конт: Рига. 

Цвирбуть Ант. Викент. 36 Х. 67 с. с., впр. Люблинъ. 

Цвирко Влад. Ив. бт Л. 93 ин. се. Мл. т 17 Турк. стр. бат. Чарлжуй, Зажаен. Д. В. 

Цвисеь Ник. Вас. 46 /. 68 с. с., вир. Севастополь. 

ЦвЪфтаень Алекс. Вас. 56 ХЛ. 82 т. с. Вр. золот. промысл. Брасноярскъ. 

ЦвЪтаевь Апол. Андр. 72 Л. 97. Жел. дор. вр Каинскъ, Енис. 

Цвфгаевь Ив. Мих. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Кочеты, Новосил.. Тульск. . 

*Цвфтаевь Мих. __ 36 1. 59 (с.с.). Архимандрить Ефремъ. Ярославль. 

Цвфтаевь Сер. Пет. 72 Л. 96. Ас. зем. ис. леч. С. Покровское-Мещерское, Под. Москов. Д. В. 

Цвфтковь Ал-дрь Кв вмен. 47 Л. 15 к. с. Орд. Басман. отд. бол. чернораб. Москва. 

Цвётковь Ал-дрь Никит. 57 Л. 81. (Вн.) к. с. Сверхшт. вр. леч. чел. общ., вр. бол. 
Ими. Павла 1, дух. учил. и богад. Немировыхъь-Колодкиныхъ. "Москва, 

Цвфиковь Аддръ Стен. 50 Л. 15 с. с. Жел.-дор., учил. и гимназ. вр. Уфа. 

Цвтковь Вас. Петр. 73 Л. 903. Орд. Зем. исих. бол. Калуга. 

Цьфткову, Влад. Алеке. 69 Л. 94. Зем. вр. М. Хомутець, Миргор., Полт. 

Цефтковь Ив. Сом. 74 Л. 97 Е. а., вир. Москва. 
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Цвфтковь Мих. Ник. 75 Д. 900. Вр. для ком. Окр. В. М. Упр. Е евъ. 

Цефтковь Ник. Помевьт. 59 Л. 38 т. с. Орд. Басман. отд. бол. чернор. Москва. 

ЦвЪфтковь Петръ Никанор. 56 Л. 82 к. с. Зем. вр. и вр. гор. учил. Бронницы, Москов. 

Цвфтковь Серг. Иван. 75 Л. 901. Мл. вр. Л.-Гв. грен. и. СПБ. 

Цвфтухинь Ив. Вас. 52 ДЛ. 76 к. с., впр. Рыбинскъ, Яросл. 

ЦвЪфть Дм. Мижев. 18 ФЛ. 97 Св. асс. Воен.-Мед. Ак. СПБ. 

Цвфть Левъ-Моше Аарон. 74 Л. 99, впр. Одесса. 

Цеге-фонъ-Мантейфель Вернеръ Герман. 57 Д. 86 с. с. Проф. ун. Юрьевъ, Лифл. Д. В’ 

Цеге-фонъ-Мантейфель (бар.) Тос. Ричард. 70 Л. 95, вир. Юрьевъ, Лнфл. 

Цегельекй Вац.-Феликсъ Тосиф. 67 Л. 94, впр. Пос. Коцкъ, Луков., СФда. 

Цезаревек1й Пав. Влад. 50 „1. 76 к. а. Жел.-дор. вр. Смоленскъ. 

Цейдлеръ Альб.-Людв.-Герм. Фед. 61 Д. 86. (Хир.) к. с. Прив.-доц. В.-Мед. Акад. ст 
. вр. Обух. бол., фельд. уч. и конс. бол. Евген. общ. и Макс. леч. СПЪ. 

Цейдлеръ Густ. Федор. 74 Л. 99. (Вн.). Ас. Обух. бол. и св. сп. леч. дам. лаз. ком. СПБ. 

Цейнеръь Наумъ-Янкель Меер. 52 С. 81 к. с. Зем. вр. Руза, Москов. 

Цейнерь Юеръ Адр. 59 Л. 84. (Вн. и дёт.), вщр. Одесса. 

Цейтлинъ Аронъ Ицков. (Леонтьев.). 73 Л. 97. Гор. вр. Чита. 

Цейтлинъ Беръ Срул. (Борисъ Изранл.) 73 Л. 900, впр. Каевъ. 

Цейтлинъ Влад. Ник. 66 Л. 94 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Тамбовъ. „1. В. 

Цейтлинъ Зельм. Вольф. 73 Л. 902. Общ. и завод. вр. М. Обуховъ, В ев. 1. В. 

Цейтлинъ Зельм. Меер. 59 Л. 84, впр. Ростовъ, Донск. 

Цейтлинъ Тосифъ Мордк. 15 4 904, впр. Черкасы, В1ев. 

Цейтлинъ Гуда Гешелев. 13 .. 99. Вр. евр. общ. М. Берездовъ, Новоградъ-Вол., Вол. 

Цейтлинъ Мендель Госиф. 10 Л. 98, внр. М. Дубровка, Горец., Могил. 

Цейтлинъ Мордухъ Нахим. 68 .Т. 95. (ДЪт.), впр. Саратовъ. 

Цейтлинъ Нусонъ Дав. 70 ДЛ. р впр. Черкасы, ев. 

Цейтлинъ ЮрШ Павл. +5 Л. 74. (Мочеп.) н. с. Жел.-дор. вр. Тула. 

° Целебровеклй Леонидъ Ив. 58 "1 84 к. с. Зем. вр. Шуя, Влад. 

Целернцый Конст. Мих. 53 Д. 18. (Вн. и псих.) с. с. Пом. дир. зем. Карамзин. колон 

для душ. бол. Симбирск. 

Целерицый Конст. Петр. 56 Л. 81 к. с. У. вр. Козьмодемьянскъ, Казан. 

Цельсовь Петръ Алекс. 56 (1. 83 н. с. У. вр. Кузнецкъ, Сарат. 

Цежаховичъ Вешам. Абр. 63 Л. 90, вир. Царское Село, СПБ. 

`Цементковевй Чесл. Владс. 69 Л. 96, впр. Харьковъ. 

Цемехманъ Солом. Сем. 59 Л. 87. (Глазн.), вир. Бердичевь, Кев. 

Ценнеръ Вацл. Ром. 68. Л. 94, впр. Радомъ. 

Центнершверъ Самунль Т0сиф. 56 Л. 78. (Хир.), впр. Варшава. 

Центнерь Авигдоръ Моис. 67 Л. 91 и. с. Гор. и тюр. вр. Куба, Бакин. 

Цепринекй-Цкавый Григ. Корн. 74 Л. 99. Сел. вр. м. Каменка, Чигирин., Кен. 

Цепринсв!й-ЦЪкавы Стан. Валеран. 56 1. 81, впр. Брестъ-Литовекъ, Гродн. 

Цепфель Викт.-Ферд.-Ричар. Вильг. 62 Д. 89 н. с., впр. Гольдингенъ, Курл. 

*Ценифель Карль-Рудол. Вас. 31 Д. 55 д. с. с. СПБ. 

Церавев!й Богусл. Ал-др. 55 Л. 19 с. с. У. вр. и поч. мир. судья. а Семир$чен. 

Церанеръ (онъ же Царан!ерь) Сауль Мовшев. 37 и 99, впр. СПБ. 4. В 

Церасый Петръ-Дашиль Мих. 69 Л. 96. Сел. вр. № Дубровно. Горецк., Могилев. 

Церетели Васил. Георг. 62 7. 99. У. вр. С. Тюкеты, а 

Церковницый Влад. Никол. 61 Л. 39 к. А. Жел.-дор. вр. Бердянскъ, Таврич. 

Цертовичь Максимил.Медарть Ив. 53 7. 76 н. с. Гор. вр. Влоцлавскъ, Варииав. 

Цертовичь Мечисл. Чеслав. 67 .Т. 902. Зем. вр. Красный, Смоленск. 

Цетлинъ (онь же Цейтлинъ) Марк. Шмерк. 76 1. 99. Св. орд. гор. Алек. 6. Харьковъ. 

Цетлинъ Хаимь Ильичь 66 Л. 88. (Вн. и лёт.), впр. Москва. 

Цетнаровичь Степ. Тосиф. 64 2. 89. (Глазн.) и. с. Орд. клин. унив. Варшава. 
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ЦЧехновицерь Моис.-Гери. Еве. 61 .Т. 88 к. с., впр. Курскъ. 

Цехъ Рафаиль Фрилр. 57. 84 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Усть-Двинскъ, Рижск., Лифл.. 
Цеценевевьйй Викт. Петр. 42 7. 2 к. е. Житомръ. 

Цивинекй Марань Фед. 53 Л. 78 к. с. Ст. вр. 161 пфх. нол. Могилевъ (губ.). д. В. 
Цивчинек!й Влад Митроф. 63 7. 91 н. с. Мл. вр. крфи. аут. Владивостокь. 
Циглеръ Демьянъ-Владисл. Карл. 66 Л. 89. (Хир.). Вр. В.-Кит. жел. дор. 7. 
Циибалинъ Влад. Влад. 70 Л. 95 к. а. Зем. вр. С. Барановка, Хвалын., Сарат. 
Циимермань Ив.-Людв. Львов. 52 Л. 18 к. с. Ст вр. 20 сап. бат. Олита, Гродн. 
Циимерманъ Людв. Бернард. +2 Л. 70. (Хнир.) к. с. Орд. евр. бол. Варшава. 
Циимерманъ Мануиль Георг. 71 Л. 9т. Зем. вр. Д; Ардальоновка, Уфнмск. 
Циимерманъ Ушеръ ? 75 Л. 901. (Вн.), впр. Варшава. 

Циммерман, Фед. Янисов. 66 Д. 98. впр. Рига. 

ЦЩиимерманъ Яковъ Аким. +0 С. 63. (Вн.) к. с., впр. Житомръ. 

*“Цимъ Фердин.-Валент. Карл. 28 Д. 54 д. с. с. Кронштадтъ. 
ЦЖинамзгваровь Симеонъ Ник. 77 Х. 903. Мл. вр. 1 Куб. пласт. бат. Артвинъ, Кутанс. 
Циибергь Янь. Дав. 64 Л. 92 т. с. Шут. орд. евр. бол. Люблинъ. 

Цинкъ Ал-дръ. Карл. 75 Л. 900. (Хир.). Св. орд. губ. зем. бол. Пенза. 
Цияцинаторъь Петръ Ив. 74 Л. 98, впр. Москва. 

Циперкусь Тих. Васил. 7т Л. 902. Зем. вр. Липецкъ, Тамб. 

Циргь Никол. Никол. 78 7. 900, вир. Новогеормевекъ, Плон., Варш. 

Циркуненко Влад. Конст. 49 Д. 76. (Хир.) с. с. Дивиз. вр. 15 Кавк. дивиз. Нлоцьъ. 
Цируль Март. Март. 76 ДЛ. 902. Мл. вр. 62 пфх. п. Суворовсый Шт., Гроди. 
Цирульсюй Исаак Хаим. 14 Л. 99. (Вн., гин. и акуш.). Частн. сл. СПБ. 
Циекаровъ Мих. Савв. 65 ФД. 91 к. с. У. вр. Телавъ, Тифл. 

Цитермань Мееръ Беров. 74 Л. 901. (Вн.), вир. Варшава. 

Цитовичъ Андр. Григ. 46 Д. 72 д. с. с. Обл. Вр. Инси. и Ст. войск. вр. Чита. 
Цитовичъ Вас. Гавр. 57 Д. 82. (Вн.) с. с. Пост. чл. пр. ком. зав. в.-врач. затот. СПБ. 
Цитовичъ Ив. Алекс. 52 4. 81 к. с., вир. СПБ. 

Цитовичъ Ив. Серг. 76 4. 903. Вр. ны ком. Окр. В. М. Упр. Варшава. 
Цитовичь Матв. Гавр. 65 Д. 91 к. Длопр. Воен. Мед. Упр. Варшава. 
Иитовек!й Монс. Залм. 74 ДЛ. 98, о Тлуховъ, Черниг. 

Цитринъ Монс. Гесел. 58 Л. 81 к. с. Ст. вр. 214 рез. бат. Злалоусть, Уфим. Д. В. 
Цихоцк!й Анг. Ант. 55 . 84. (Хир. > к. с. У. вр. Каменецъ-Подольскъ. 

Цихоцк!й Томалиь-Генр. Владие. 69 Л. 96. Общ. вр. М. Вахновка, Бердич., ев. 
Цицуринь Ив. Потап. 06 7. 90 к. с. Столонач. Гл. В. М. Упр. СНБ. 

Цишевскй Франць Максимил. 70 ро `9т. (Вн.), впр. П. Добржинъ, Рыншин., Плоцк. 
Шюолчикъ Ив. [0с. 70 Д. 9тт. с. (Вн.). Жел.-дор вр. Самаркандъ. 

Щюонглинекй Адамь Фран. 60 Д. 85. Св. орд. бол. Мл. Гисуса. Варшава. 
ЦЩЦюнглинек!й Казим.-Евстаф. Франц. 59 Л. 82. (Акуиг.), впр. СФдлець. 
Цуймановь Пав. Кирил. 74 Л. 901. Ма. вр. 6 В. С. стр. арт. парка Д. В. 
Цукановъь Ив. 1осиф. 80 Л. 904. Мл. вр. крфи. пфх. пол. Осовець, Гродн. 
Цукерманъ Ааронъ Абр. 58 Л. 38, вир. Винница, Подол. 

Цукерманъ Ицко Абелев. 64 Л. 91. (Акуш.), впр. Вятка. 

Цукерманъ Моис.-Зельм. Ааронов. 71 Л. 99, впр. Одесса. 

Цукерманъ Янк. Абов. 70 Л. 96, впр. Острогь, Волын. 

Цукерь Мих. Адольф. 60 Л. 87. (Жен. и акуш.). Сверх. орд. евр. больн. Калиш. 
Цуккерманъ Абр. Изр. 73 Л. 98, впр. М. Браиловъ, Винниц., Подольск. 
Цуккерманъ Исмя Беров. 65. Л. 93, впр. М. Городокъ, БЪлосток., Гродн. 
Цухкермань Элй-Тейба Беров. 68 Л. 95, впр. М. Чернобыль, Радомыс., ев. 
Цумифть Ив.-Гавр. Март. 64 Д. 87. (Глазн.) к. а., впр. Шавли, Ковен. 

Цунте Пмуль Яков. 06 Л. 93, вир. Варшава. 

Цуинингерь Евг. Алоиз. 64 Л. 81. (Хир.) т. с. Сверх. асе. клин. инст. Ел. а СПБ. 
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Цуриковь Серг. Петр. 10 .. 93 н. с. Мл. вр. 142 пфх. пол. Орелъ. Д. В. 

Цыбинъ Петръ Ал др. 68 7. 93 т. с., впр. Москва. 

Цыбульск1й Владисл.-Игнат.-Юснф. Лаврент. 67 ДЛ. 93 и. с. Зем. вр. С. Бол. Березово, 
Николаев., Самар. 

Цыбульсый Ив. Ив. 60 (Д. 84 с. с. ЗавЪл. сан.-стат. част. Гл. В. М. Упр. СПБ. 

Цыбульекй Ишпол. Иппол. 73 Л. 97, впр. Варшава. 

Цыбышевъ Ник. Алекс. 61 Л. 88 к. с. Ст. вр: 3 Донск. каз. п. Варка, Гроец., Варш. 

Цывинек! Францъ Адам. 14 Л. 902, впр. М. Ольшаны, Звен., Кев. 

Цыганковъ-Вуриленковъ Петръ Вас. 54 .Л.-80 к. с. Зав. вр. С. `Мануйловка, Новомосков.. 
Ехкатериносл. 

Цыганковъ Трифонь Иппол. 5% Л. 84 т. е., впр. Харьковъ. 

Жыгульенй Ник. Ив. 71 ДД. 97 т. с. Сел. вр. М. Богуславъ, Канев., Кев. Д. В. 

Цыкманъ Лейба Моис. 68 Л. 9+. (Вн. и дфт.) к. а., впр. Харьковъ. 

Жыковекй Стан. Леопол. 70 Л. 94 т. с. (Акуш. н жен.), впр. Варшава. 

Цыхковек!й Бенцель-Бор. Марк. 59 ДЛ. 84 н. с. Мл. вр. 11 грен. пфх. пол. Ярославль. 

Цынговатовь Ал-дръ Вас. 55 Л. 82 т. с. Зем. вр. Дмитровскъ, Орлов. 

Цынкинъ Хаимъ Шмуэлев. 72 (. 99. (Вн. и зуб.), впр. Харьковъ. 

Цыперовичъ Петръ Владим. 03 .Т. 93. (Кож., снф. и мочепол.), внр. Харьковъ. 

Цыпкиинь Генр. Самуил. 79 Л. 903, вир. Вильна. 

Цыикинъ Завель Мовит. 66 Д. 93. (Вн.). впр. Москва. 

Цыпкинъ Солом. Изр. 62 Д. 87. (Акуш. и жен.), впр. Ростовъ, Донск. 

Ныллоковъ Конст. Никол. 68 Л. 97. Зем. вр. Балаклава, Ялт., Тавр. 

Циылпляевъ Петръ Ив. 67 7. 93 н. с. Мл. вр. 114 пЪх. пол. Митава. 

Циырклеръь Генрихъ Станисл. 74 Л. 900, впр. Варшава. Д. В. 

Цыревый Викт. Викент. 68 Д. 91. Зем. вр. С. Груздово, Тороп., Псков. 

Цыреый Леонар.-Ив. Игнат. 28 Л. 55. (Вн., горл. и акуш.) д. с. с. Вр. госуд. контр. СПБ. 

Цыртовть Петръ Гаспар. 57 Л. 88. (Окул.), впр. М. Ретово, Росфен., Ковен. 

Цыесеъ Ал-дръ Дан. 41 . 66 с. с. Ст. вр. воен. лаз. Житомръ. 

Цытовнчъ Ал-дръ Петр. 60 Л. 89 к. а. Зем. вр. М. Ущербье, Сураж., Черниг. 

Цытовичъ Митр. Феофан. 69 Л. 95 н. с. Мл. вр. 161 их. пол. Могилевъ (губ.). Д. В. 

Цлевичь Мих. Ник. 75 Т. 901. Вр. рез. пол. воен. мед. инсп. Д. В. 

ЦФлица Петръ Леонт. 55 Л. 88, впр. Ростовъ, Донск. 

Цфновекй Ант. Ант. 62 Л. 86. (Хир.). Зав. Дт. отд. Павлов. прШюта. Одесса. 

Цфелинев!й Ал-дръ Кирил. 63 Л. 871 к. с. Лабор. ун. Харьковъ. 

Пхановецкйй Сигизм. Влад. 57 Д. 84. (Акуш., гин. н дЪт.) к. с., впр. Варшава. 

Цфхановичь Ант. Зах. 64 Д. 89. (Кож. исиф.) к. с. Окр. вр. Ст. Каменская, Донск. 

ЦЪхановичъ Тосифъ Ал-др. 80 „1. 904. Мл. вр. 3 стр. пол. Плоцкъ. 

ПЦЪхановичъ-Левковичъ Казим. Бронисл. 16 4). 904, впр. Клевт. 

Цфхановекй Викент. Эдуард. 61 Д. 86 к. с. Ст. бухг. Госуд. Контр..СПБ. 

ЦЪхановекй Целестинъ Мих. 37 ДЛ. 57. (Вн.), впр. Иркутскъ. 

ЦЪханевый Густ. Карл. 65 Л. 90. (Вн. и дфт.), впр. Москва. 

Ихомек!й (онъ-же Страшникь) Андр. Павл. 58 Л. 85. (Хир.). Св. ор. бол. Св. Роха. 
Варшава. 

Н\Ъхоновичь 10с. Мих. 2..7. ? Сел. вр. дер. Осгровки, Гомельск., Могилев. 

Цинневый Ив. Митроф. 71 ДЛ. 900. Гор. вр. Суджа, Курск. 

Цушковев!й Владис. Эдуард. 06 Л. 91 н. с. Зем. вр. Судогда, Влад. 

Цюнкевичъ Брон. Ив. 44 Л. 69. (3у6.), вир. Варшава. 

Цявловсый Фед. Фед. 48 ФД. 65 к. с., впр. С. Замошье, Пор%ч., Сид тен 


Чаганакеый Ник. Ник. 58 Л. 19. (Хир.) с. ©., впр. СПБ. 
Чатгннъ Алекс. Ал-др. 55 Л. 83 с. с. Св. орд. Калин. бол. и Троии. обш. СПБ. 
Чаговець Вас. Юрьев. 73 .Т. 97, вир. Ново-Минсьь, Варшавск. 
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Чаевенй Т0с. Владис. 48 Л. 80 к. с. Ст. вр. 2 Кавк. стр. бат. Тифлисъ. 


Чайковеый 
Чайковенй 
Чайковскй 
Чайковсый 
Чайковеый 
Чайковсый 


Влад. Павл. 70 Л. 94 н. с. Гор. вр. Кременецъ, Волын. 

Тосиф. Тосиф. 57 Д. 82 к. а., впр. СПБ. . 

Кир!акъ Казим. 34 Л. 58 с. с. У. вр. Белебей, Уфим. 

Людвиг. Тит. 64 Л. 92, впр. Владимрволынскъ, Волын. 

Миросл. Франи. 60 Л. 90, впр. М. БЪлогородка, Заслав., Волын. 
Ник: Феодос. 62 Л. 91 к. с., впр. СПБ. 


Чакалевь Конст. Григ. 52 Д. 16 с. с. Див. вр. 1 кав. див. Москва. 

Чакалевь Ник. Григ. 55 ДЛ. 80 с. с. Ст. вр. губ. зем. бол. Новгородъ. 

Чаки 10с. Ив. 57 Л. 84. Вр. Добров. флота. Владивостокъ. 

Чаковсвй Ал-дръ Матв. 71 Л. 97, впр. Самара. 

Чаковек!й Бор. Малв. 77 .7. 903, впр. Самара. 

Чапинъ Дмит. Степ. 57 Д. 79 к. с. Мл. орд. Калинк. бол. н коне. кл. пов. инст. СПБ. 
Чанлицей Ал-дрь Франц. 45 Л. 70 с. с. Жел.-дор. вр. и вр. бол. Св. Ал-дра. КФльцы. 
Чанлицюй Владис.-Ант.-Франи. Викент. 71 Л. 97, впр. Ст. Отвоцкъ, Ново-Мин., Вадии, 


Чаплицый 


Янъ Стан. 05 Л. 91, вир. Пос. Замбровъ. Ломжин. 


Чанурскй Пав. Фед. 59 Л. 86 к. с. У. вр. Глазовъ, Вятск. 
Чарековъ Яков. Тос. 70 Л. 97. Гор. сан. и тюр. вр. Кутамсъ. 
Чаркв?ани Слльвестръ Семен. 62 Л. 90. впр. Кобринъ, Гроднен. 


Чарковеюя 
Чарковсвй 
Чарковсый 


Терон.-Элалиъ-Ив. Эдуард. 69 .7. 97. (Вн.), впр. Варшава. 
Тосифъ Марцел. 71 ДЛ. 96. (Хир.), впр. Варшава. 
Людв. дом. 55 Л. 81. (Ви. и дфт.), впр. Вильна. 


Чарненк!й Адамь Яков. 61 Д. 87 с. с. Ст. вр. карантина. Оеодос1я, Тавр. 
Чарнецьй Богданъ Франц. 76 Л. 902, впр. Юевъ. 

Чарнецек!й Феликсъь Флоран. 71 1? Шт. вр. нолищи. Москва. - 

Чарнецый Янъ Феликс. 15 Л. 98, впр. Варшава. 

Чарножиль Лейба Симон. 69 Л. 95, впр. Лодзь, Петрок. 

Чарномеый Ив. Иппол. 49 Л. 74 к. с. Ст. вр. 1381 пфх. пол. Вевъ. 

Чарноцый Ив.-Фабамъ Алекс. 60 Л. 87. (Вн.), впр. Одесса. 

Чарноцк!й Напол. Казим. 66 Л. 94, впр. М. Свислочь, Волковые., Гродн. 

Чарный Зусель Лейб. 71 Л. 96. Вр. евр. бол. Ковель, Волын. 2 

Чарушинъ Фед. Ник. 68 Д. 88 н. с. Сверхшт. пом. проз. унив. Казаль. 

Часовниковь Серг. Георг. 71 Л. 97. Сверхшт. лабор. унив. Варшава. 

Чаусовь Левъь Ив. 65 Д. 94 к. а. (Вн. и нерв.) Вр. резерва Пол. Мед. Инсп. Д. В. 
Чаусекй Малесъ Мошк. 62 Л. 87т. с. Вр. Св. Елиз. Общ. Кр. Кр. Елисаветградь, Херс. 
Чаушансый Ал-дръ Вас. 52 Д. 716. (Хпр.) к. с. Вр. прогим. Одесса. 

Чахоровскй Феликсъ Ив. 71 ДЛ. 98. (Д%т.), впр. Варшава. 

Чахуревй Стан. Юльев. 79 Л. 904, впр. Кевъ. 

Чачх!ани Конст. Конст. 75 Л. 99. (Гл. и хир.). Зем. вр. С. Дальнее Константиново, Нижег. 
Чвалинеюй Марьянъ-Карль Анзельм. 60 Л. 88. Зем. вр. Луганекъ, Екатерин. 1. В. 
Чвертко Ив. Емел. 68 Л. 93 к. а. Податн. инсп. Белебей, Уфимск. 

Чеботаевь Никол. Павл. 75 Л. 901. Мл. вр. воен. лаз. Тирасполь, Херс. Д. В. 


Чеботаревь 


Чеботаревь 
Чеботареву, 
Чеботаревь 
Чеботаревь 


Чеботарев 
Чеботаревь 
Чеботаревь 


Ал-дръ Ник. 63 Л. 87 н. с. Вр. при ими. В. Кн. Мих. Ник. Грущевка, 
Анан.., Херсон. 

Влад. Серг. 56 Л. 82. (Хир.) к. с. Орд. губ. зем. бол. Орель. 

Конст. Георг. 72 Л. 97. Св. орд. Алекс. бол. и шк. вр. Харьковъ. 

Ник. Павл. 46 Л. 69 с. с., впр. Акъ-Тюбе, Тургайск. 

Петръ Ив. 59 Л. 83 к. с. Вр. Сулинскаго зав. Пастухова, Новочеркаскъ, 
Обл. войска ДЛоискаго. 

Сем. Яков. 62 Л. 87. (Вн.) к. с. Ст. вр. гор. Никол. бол. Харьковъ. 

Серг. Серг. 59 .Л. 84 к. с. Гор. и жел.-дор. вр. Ливны, Орлов. 

Якавъ Ив. 56 Л. 83 к. с. Окр. вр. Стан. Урюпинская, Хопер., Донск. 
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Чебышевь Ив. Иван. 74 Л. 98. Зем. вр. Башинъ, Твер. Д. В. 

` Чебышевь Цетръ Петр. 69 Л. 97. (Гл. н вн.), вир. С. Марфино, Тарус., Калуж.® 

Чеважевсвьй Иппол. Степ. 58 Л. 84 с. с. Зав. магаз. зав. воен.-врач. загот. СПБ. 

Чеглоковь Аркад. Мих. 60 ДЛ. 83 к. с. У. вр. Задонскъ. Воронеж. 

Чегодаевъ (князь) Ат-дръ Владим. 69 Л. 96. (Хир.) т. с. Вр. дам. ком. о б$дн. Москва. 

Чегодаевъ Ив. Ив. 53 Л. 80 к. с. Сверхшт. орд. гор. бол. Саратовъ. 

Чежинъ Петръ Ник. 72 Д. 96 н. с. Мл. вр. 178 пфх. пол. Либава. 

Чекаловъ Галакт. Ив. 58 Л. 85. Зем. вр. С. Гремячка, Дмитров., Орлов. 

Чекаловь Фед. Петр. 67 Л. 93 и. с. Гор. вр. Плесъ, Нерехт.. Костром. 

Чеканъ Влад. Мих. 71 Л. 95. (Гин. и хир.). Ст. вр. губ. зем. бол. Тула. 

*Чекерсый Исид. Франц. 26 Л. 50. Варшава. 

Чекуновь Ив. Андр. 55 ДЛ. 83 к. с. Ст. вр. 36 фл. эк. Севастополь. 

'Челищевъ Алекс. Ник. 76 Л. 99. Зем. вр. дер. Курганъ, Медынск., Калужек. 

Челнавекй Никол. Степ. 72 Л. 902, впр. Одесса. 

Челпанбаевъ Ал-дръ Васил. 72 Л. ? Зем. вр. С. Михайловка, Маруп., Екатер. 

Чельцовт Васимй Дмит. 72 Л. 99. (Пеих.). Св. орд. и ун. Москва. 

Чельцовь Влад. Ив. 62 Л. 88 ин. с. Ст. вр. 2 В. С. стр. д. В. : 

Чельцовъ Мих. Мих. 58 Д. 83. (Вн.) с. с. Пом. гл. т, гор. Алекс. бол. и вр.-конс. 

зав. вЪд. учр. Ими. Марш. СПБ. 

Челюсткинъ Мих. Ник. 64 Л. 88. (Вн.) к. с. Зем. вр. Щигры, Курск. 

Челядиновь Ник. Марк. 62 Л. 87 к. с. Пом. губ. вр. по медиц. час. Эривань. 

Чемберджи Карапеть Влад. 61 Л. 87 с. с. Вр. для ком. Воен. Мед. Упр. Тапщентъ. 

^Чемезовъ Влад. . 45 Д. 68 д. с. с. Гл. и клин. в. госи. и конс. Максим. леч. СПБ. 

Чемериеовъ Дм. Вас. 30 т 904. Зем. вр. с. Толстый Колодезь, Щигр., Курск 

Чемодановъ Влад. Ал-др. 58 Л. 84. Зем. и С. Поломъ, Глазов., Вятен. 

Чемодановъ Герм. Ал-др. 63 Л. 93. Зем. вр. Кунгуръ. Пермск. 

_ Чемодановь Мих. Мих. 56 Л. 82. (Зубн.) вир. Москва. 

Чемодановъ Ник. Вас. 60 Л. 86 к. с. Гор. вр. и вр. гор. учил. Уржумь. Вятск. 

Чемодановь Серг. Ал-др. 66.7. 900. У. вр. Шадринскъ. Перм. 

Чемолосовь Алекс. Степ. 68 Д. 91. (Глазн.) н. с. Ст. вр. 8 фл. эк. и вр.-конс. уч. зав. 
° Вл. И. М. Прив. доц. Воен.-Мед. Акад. СПБ. 

Ченцовъь Степ. Павл. 58 ДЛ. 85 н. с.. Сел. вр. С. Средне-Ахтубинское, Царевск., о 

Ченыкаевъ Влад. Дмит. 55 Л. 81, вир. Вологда. 

Чепелкинъ Ник. Галакт. 61 ДЛ. 88 к. с. Орд. гор. бол. Витебекъ. | 

Чепелкинъ Сем. Галакт. 55 Л. 87 к. с. Гор. вр. и вр. жен. прогимн. Рославль. ` Смолен. 

Ченуринь Фед. Яков. 56 ФД. 89. Зем. вр. С. Кунанъ, Евналор.. Таврич. ‚|. В. 

Чепурковскй Изв. Вас. 61 Д. 87. (Лфт.. гор. иуш.) к. с. Мл. вр. Дон. кад. кори. Новочеркас. 

Чепурковсый Ремит-Тер. Ив. 60 Л. 85. Вр. Поч.-тел. к. БФлостокъ. Гродн. 

Червенводали Борисъ `Христоф. 75 Л. 98. Орд. клин. ун. Вевъ. 

Червенцовь Ал-дрь Никит. 72 Л. 97 к. а., впр. СПБ. 

Червинекий Брон. Конст. 60 Д. 85 к. с. Ст. т 2 Заамур.-жел. дор. бат. Харбинъ. 

Червинсвй Чесл.-Каз.-Фехлихсоъ аз. 67 Л. 98. Мл. и бол. Св. Викения. Люблинъ. 

Червоненкихъ Мейлахь Рахмил. 76 Л. 901. ВЕ вр. С. Варваровка, Бирюч.. Ворон. 

Червяковь Петръ Петр. 63 Л. 89 н. с. Мл. вр. 167 их. под. Черниговт. 

Черхынцевь Мих. Петр. 64 ФД. 91 н. с., вир. Благовфщенскт. 

Черевковъ Ал-дръ Мих. 60 Д. 86 т. с. Прив.-лоц. унив. Харьковъ. 

Черевковь Вас. Дм. 56 Л. в0. (Вн. и дфт.) к. с. Прич. къ Стат. Отд. Ден. Там. 65. СПБ. 

Черевковь Дмит. Мих. 44 Л. 72 к. с. Зем. вр. Новочеркаскъ. 

Черевковъ Пав. Сильвестр. 62 Л. 88 к. с. Ст. вр. богоугодн., зав. Таганрогъ. 

Чередовъь Ал-дрь Петр. 54 Л. 82 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Петронавловскъ, Акмол. 

Черемухинъ Ал-дрь Никиф. 52 4. 80 к. с. Ст. вр. 1 осад. арт. и. Двинекъ, Витеб. 

Черемухииъ Мих. Серг. 73 Л. 97. (Хир.). Орд. клин. ун. и ма. вр. 165 ифх. пол. Мевъ. 
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Черемухииъ Ник. Мих. 68 Л. 94 т. ©. Жел. дор. вр. Ст. Вяземская, Приморск. 

Черемиганекй Ал-дръ Евгр. 38 Л. 61 д. с. с. Дир. бол. Вефхь Скорбящ. и Чл. Врач. 
Сов. взд. Учр. Импер. Мари. СПБ. т 

Черенановъ Бонст. Конст. 48 Л. 68 к. с., впр. Рига. 

Черепановъ Петръ Ив. 712 Л. 98, Мл. вр. 13 грен. пол. ур. Манглисъ. Тифлисск. 

Черепнинъ Евг. Ив. 56 Л. 83 к. с. Ст. вр. 55 пЪх. пол. Бендеры, Бесе. Д. В. 

Череннинъ Ник. Петр. 41 Л. 66 д.с.с. Вр.-конс. зав. вфд. учр. Имп. Маши. СПБ. 

Чериковерт Венам. Мих. 50 Л. 74 к.с. Ст. вр. 4 зап. кав. п. С. Ново-Покровскъ ?. 

Чериковеръ „Лейзеръь Михел. 65 Л. 58 к. с. Гор. вр. и вр. прогим. Липецкъ, Тамб. 

Чериковеръ Ник. Вешам. 73 Лт. с. 97. (Вн. и дфт.). Санит. жел.-дор. вр. СПБ. 

Чериковсклй Бор. Ник. 73 Л. 98, Мл. орд. губ. зем. бол. Полтава. 

Черкасовъ Ник. Ал-др. 57 Л. 82 н. с. Вр. для ком. Окр. В. М. Упр. Одесса. 

Черкаеовъ Ник. Ник. 64 ДЛ. 90. (Вн. ин нерв.) н. с. Ву. леч. Лепехина. Москва. 

Черкаеск!й Ааронъ Мордков. 71 1. 901, вир. СПБ. 

Черкась Анат. Алх-др. 55 Д. 82 к. с. Ст, вр. Л.-Гв. драг. пол. Кречевицыя каз.. „ Новгор. 

Черкесовъ Вас. Ал-др. 72 Л. 96 к. а., впр. Красноярскъ. 

Черкесь Яковъ Мих. 71 Л. 95, впр. Одесса. 

Чернавинъ Сем. Ник. 70 Л. 95. Зем. вр. С. Верхне-Чусовсые Городки, Перм. 

Чернавкинъ Ив. Григ. 55 Д. 84 к. с. Ст. вр. 3 арт. бриг. Калуга. Д. В. 

Чернавекий Влал. Никол. 77 Л. 902 (Вн.), впр. Москва. 

Чернай Гуго Гуг. 75 Л. 99. (Глазн.), впр. Двинскъ, Витебск. 

Чернай дед. Гугов. 68 Л. 96, Мл. вр. Сибир. эк. Владивостокъ. 

Чернакъ Францискь Франц. 76 Л. 901. (Хир.), впр. Варшава. 

Черневсь!й Зин. Ив. 53 Л. 18 к. с. Зем. начал. Инсаръ, Пенз. 

Черневек!й Элуар.-Стан. Степ. 55 Д. 82. (Америка.). 

Чернеевскй Ал-дръ-Стан. Войцфх. 51. 13 н. с., впр. Ченстоховъ, Петроков. 

Черненко Лмитр. Федор. 68 Л. 901 (Вн.) т. с.' Зав. вр. с. Лозовая-Павловка, Славяно- 
сербекь, Икатериносл. 

Черненко Романъ Фед. 62 Д. 87 н. с. Пом. Вр. Инсп. Могилевъ.. 

Чернеховек1й Дмит. Лаврёнт. 62 „7. 90. (Жен.), впр. Москва. 

Чернецкий Фроимъ-Шмуль Хацкел. 53 Л. 81 к. с. Гор. вр. Елатьма, Тамбов. 

Чернецовъ Ник. Ювенал, 75 „1. 904 Мл. вр. воен. лаз. Кизилъ-Арватъ, Закаси. 

Чернецовь Петръ Ив. 77 Л. 901. Мл. вр. бол. Брянскато зав. с. Бфмицы, Брянск., Орлов. 

Черни Яковъ Самуил. 45 Д. 71. (Вн.) т. с.. вр. Бердичевъ, Кев. 

Черниковъ Ник. Ник. 17 ДЛ. 908. У. вр. с. Балинорашскъ, Эриванск. 

Черниховск!й Людв. Людв. 35 Л. 57 к. с., впр. Орша, Могилев. 

Черниховь Маркъ Яков. 87 Д. 61 т. с., впр. Одесса. 

Черниховъ Мих. Дав. 73 Л. 91. Зем. вр. С. Верхн. Сыроватка, Сум., Харьков. 

Черницекй Конст. Иллар. 50 Л. 16 к. с., впр. Кременчугь, Полтав. 

Черн1евскй Самулль Рувим. 74 1. ?, впр. Одесса. 

Чернобородовь Лав. Ильичь 65 Л. 88 к. а. Жел. дор. вр. Ташкенть. 

Чернобровцевъ Вас. Ив. 59 Л. 83 к. с. У. вр. Владимръ (губ.). | 

Чернобровцевь Степ. Аз-др: 59 Л. 88 н. с. Зем. и фаб. вр. Иван.-Вознесенскъ., Шуйс., Влад. 

Черновск!й Ал-др. Мих. 46 Л. 14 с. с. Пом. Врач. Инсп. Вологда. 

Черновъ Алекс. Вас. 77 Л. 90+, впр. Кострома. 

Черновь Амврос. Ив. 62 ДЛ. 88 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Троиикъ, Оренбург. 

Черновъ Вас. Егор. 52 Д. 77. (Дфт.) с. с. Проф. унив. и дир. бакт. инст. №Мевъ. 

Черновь Венам. Аким. 75 Л. 901, впр. Д. Костриченка, Богород., Тульск. 

Черновъ Георг. Сем. 64 ХЛ. 88 к. с. Ст. вр. 3 запасн. арт. бриг. Самара. 

Черновь Мих. Георг. 67 Т. 93. Зем. вр. С. Коглованъ, Вышневолоц., Тверск. 

Черновь Мих. о 88 Д. 62. (Вн.) д. се. с. Проф. ун. Москва. 

Черновь Мих. Як. 71 Л. 97 к. а. Ма. вр. Т.-Гв. Гродн. гуе. пол. Варшава. 
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Черновъ Серг. Павл. 75 Л. 99 к. а. Мл. вр. [.-Гв. Фиил. пол. СПБ. 

Черномордникъ Леви Самуил. 57 Л. 82. (Хир.), впр. Керчь. | 

Черномордикъ Монс. Изр. 73 Л. 98. Зем. вр. Кувинсв зав., Соликам., Перм. 

Черномордикъ Ошеръ Хацкел. 62 Л. 88, впр. Рославль, Смолен. 

Черномордикъ Сем. Исаев. 76 Л. 908, впр. Воронежъ. 

Черномордикъ Ханмъ Израил. 71 Л. 98, впр С. Вильгорть, Чердын., Перм. 

Черномордикъ Яковь Ефим. 70 Л. 98, впр. -Курскъ. 

Черномордикъ Яковъ-Мееръ Зальман. 68 .Г. 96 т. с. Гор. вр. Лихвинъ, Калужсек. 

Черноморъ-Задерновск!й Фед. Вас. 68 .Т. 80 к. а. Вр. леч. Общ. под. пом. бол. дфт. Чевъ. 

Черноусенко Ал-дръ Мих. 71.7 91. Асс. муж. Обух. 001. СПБ. 

Чернцовъ Мих. Кир. 76 Л. 908 (Кож. п вен.) Зем. вр. Ядринъ, Казанск. 

Черный Арнольдь Захар. 53 7. 78, впр. Екатеринославъ. 

Черный Павель Эмимев. 75 „1. 901. (Нерв.). Экст. клин. ун. Москва. 

Черныховъ Ив. Мих. 53 ДЛ. 13. (Вн.) к. с. Ст. вр. крЪп. арт. Варшава. 

Черныхъ Иннок. Петр. 57 Л. 84, Зем. вр. с. Невфркнно, Кузнецк.. Саратов. 

Черныхъ Серг. Ник. 70 ДЛ. 95 н. с. Мл. вр. рез. бат. Верхнеудинскь, Забайк. Д. В. 

Чернышевскй Конст. Ал-др. 64 Л. 90 к. -с. Жел. дор. вр. Саратовтъ. 

Чернышевъ Ал-дръ Григ. 69.7. 9+4 н. с. Ст. вр. 5 фл. эк. Кронштадтъ. . В. 

Чернышев’ Борис. 9еодос. 81 Л. 904 Мл. вр. воен. лаз. Ломжа. 

Чернышевъ Влад. Степ. 57 Д. 83 к. с. Ст. вр. 60 арт. бриг. Смоленскъ. 

Чернышевъ Дмит. Ив. 68 Л. 94 н. с. Ст. вр. 3 эк. Кронштадтъ. 

Чернышевь Ив. Вас. 41 Д. 63 д. с. с. Конс. леч. Герц. С.-Коб.-Гот. и Почт. бол. СИБ. 

Чернышевъ Степ. Петр. 62 Д. 88 к. с. Орд. Яузск. отд. бол. чернор. Москва. 

*Чернышенко Степ. Савв. 88 „Л. 64 к. с. Ковна. 

Чернышъ Евгр. Фед. 30 Д. 54. (Вн.) с. с., вр. Одесса. 

ЧернЪга Емельянъ Дюмид. 54 Д. 85 к. с., впр. Бендеры, Бессарад. 

Чернфевек1й Ал-дръь Ник. 64 Л. 87 к. ©. Жел.-дор. вр. Пермь. 

Чернявеклй Бор. Яков. 12 Л. 97, впр. Грозный, Терск. 

Чернявек1й Влад. Мих. 64 Л. 89 к. а. Жел.-дор. и уч. вр. Ст. Каменская, Донец... Донек. 

Чернявевй Григ. Прокоф. 68 Л. 95 н. се. Мл. орд. воен. госп. Карсъ. 

Чернявекй Ив. Григ. 53 Д. 11 к. с. Ст. орд. воен. госп. Абастуманъ, Тифлис. Д. В. 

Чернявек1й Ив. Сем. 64 Л. 91 н. с. Сел. вр. М. Зозовъ. Липовец., ев. 

Чернявский Павель Юрьев. (Григ:) 47 .Г. 74 к. с. Сел. вр. Герман. уч., Астрах. 

Чернявек1й Петръ-Зенонъ Викент. 10 .7. 900 т. с., впр. СПБ. Д. В 

Чернявекй Шмуиль Рувим. 75 Л. 901, впр. Ольгополь, Подол. 

Чернявсвй Яковъ Тимоф. 60. 87 с. с. Ст. вр. воен. учил. Москва. 

Черняевь Ник. Ив. 51 Д. 716. (Вн. и дфг.) с. с. Ст. вр. бол. Св. Марш НЫ и 
вр. дома призр. лиць дух. зван. и Иеид. епарх. учил. СПБ. 

Черняковъ Ал-дръ Солом. 76 Л. 902. Зем. вр. Зав. БФло-Холуницюй, Слобод.. Вятск. 

Черняковъ Мих. Давид. 64 Л. 93, вир. СПБ. 

Чернякъ Госель Беръ Янкел. 70 Л. 902, впр. Гевъ. ‚|. В. 

Чернякъ Михель Яковл. 70 Д. 98 (Псих.). Орд. исихалр. бол. губ. зем. Воронежъ. 

Чернякь Монс. Яков. 71 Л. 9, вир. Юевъ 

Чернякь Самуиль Моис. 11 Д. 99. Зем. вр. Им. Самолюбово, Росл., Смолен. 

Черняховск Ал-дръ Григ. 69 .Г. 98 н. с. Мл. вр. 48 пБх. и. Луцкъ, Волынск. 

Черняховекй Евг. Григ. 13 7. 98. (Хир.) т. с. Вр.-инт. гор. Алекс. бол. Юевъ. 

Черняховск й Мих. Григ. 59 Д. 84 с. с. Проф. унив. Варшава. 

Чертковевый Дмит. Лаврент. 62 Л. 90. Зем. вр. С. Долгое, Мциенск., Орлов. 

Чертковъ Петръ Павл. 47 Л. 13 к. с., впр. Москва. 

Чертов Ал-дръ Ильичь 76 И. 901. Зем. вр. пос. Больиг. Соли, Ностром. Д. В. 

Чертовь Ал-дръ Ал-др. 59 ДЛ. 83 к. а., Гор. саниг. вр. Москва. 

Чертовь Вас. Фед. 11 1. 96. Зем. вр. С. Державино. Бузулукск., Самар. 
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Черячукинъ’ Фед. Вас. 67 Л. 90. Зем. вр. Стан. Атаманская, Сальск., Донек. 

Чесноковь Симонъ Климент. 64 ЛД. 90. (Вн.) и. с. Мл. вр. Закасп. бриг. логр. стр. Асхабадъ. 

Честн®йний-Баришевсвк!й Степ. Вас. 34 Д. 62 д. с. с., впр. Гродна. 

Четвериковъ Серг. Ахекс. 77./1..90+4. Мл. вр. 3 пфх. пол. Смоленскъ. 

Четкинъ Ив. Вас. 55 Л. 81 к. а., впр. Москва. 

Четрековекй Ник. Вас. 67 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 81 п5х. и. .Владикавказъ. . 

Четыркинъ Евг. Ал-др. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 7 В.-С. арт. дивиз. Д. В. 

Четыркинъ Мих. Евген. 71 Л. 96, впр. Москва. 

Четыркинъ Пав. Ив. 5+4 Л. 19 к. с. Вр. дух. учил. Касимовъ, Разан. 

Чеховичь Чесл. Павл. 75 Л. 99. Гор. вр. Дорогобужъ, Смоленск. 

Чеховъ Влад. Влад. 67 Л. 91. (Псих. и нерв.) н.с. Орд. бол. Ник. Чуд. и поч. чл. сов. 
дфт. пр. СПБ. р 

Чеховъь Петръ Андр. 50 Л. 77 к. с. Гор. ни тюр. вр. и П. М. С. Бйскь, Томск. 

Чечинъ Макаръ Лаврен. 55 Л. :81 к. с. Ст. вр. 17 В. С. стр. п. Благовфщенскь. Д. В. 

Чечотть Оттонъ-Дюнис. Ант. 42 Д. 15. (Псих. и нерв.) д. с. с., впр. СПБ. 

Чечулинъ Ал-рь Петр. 75 Л. 900 Мл. вр. Л.-Гв. Павл. и. СПБ. Д. В. 

Чечулинъ Серг. Дмит. 66 ДЛ. 90. (Акут.). Жел.-дор. вр. Москва. 

Чешковъ Ал-дръ Мих. 69 Л. 93 к. с. Прав. канц. зав. воен. врач загот. СПБ. 

Чигаевь Ник. Фед. 59 Д. 83 к. с. Вр. дв. Пр. Ольд. и св. ст. орд. Ник. в. гос. СПБ. 

Чигани Ник. Исаев. 30 Л. 61 с. с., впр. Тифлисъ. 

Чигловсь!й Мих. Мих. 63 Л. 90 н. с. Объфзд. вр. Обдорскъ, Берез., Тобол. 

Чигловекй Сигизм. Мих. 61 ДЛ. 87 к. с. От. вр. 32 арт. бр. Ровно, Волын. 

Чижевсый Викт. Конст. 49 Л. 713 к. с. У. и тюр. вр. Кролевець, Черниг. 

Чижевек!й Владисл. Осип. 57 Л. 91. Гор. вр. Тикоцинъ, Мазовец., Ломж. 

Чижевек! Людов. Ал-др. 75 Л. 901. (Гл.). Частн. сл. Варшава. 

Чижевеый Людв. Викент. 53 7. 80, впр. Пос. Вислица, Пинчов., Ефлецк. 

Чижовь Алекс. Тимоф. 56 Л. 81 к. с. У. вр. Меленки, Владимск. 

Чиижь Влад. Фед. 55 Д. 18. (Нерв. и псих.) д. с. с. Проф. ун. Юрьевъ. Лифл. 

Чижь Тос.-Корнел. Адам. 59 Л. 88. (Вн.) н. с. Пом. полии. вр. СПБ. 

Чижь Ник. Ильичь 413 Л. 65. (Акуш. и жен.) к. с., впр. Москва. 

Чижъ Серг. Франц. 67 Д. 91 к. а. Ст. вр. бол. Бахрущиныхь. Москва. 

Чикалевь Конст. Григ. 52 Д. 76’н. с. Вр. дух. учил. Кострома. 

Чикинъ Ив. Никит. 68 Л. 96 т. с. Зем. вр. М. Шимакъ, Миргород., Полтав. 

Чикинъ Серг. Евграф. 73 Л. 99. (Вн. и дфт.). Зем: вр. С. ? Миргород., Полг. 

Чикирекй Витольдъ-Север. Ал-др. 65 Л. 89 т. с. Зем. вр. Ананьевъ, Херсон. 

Чикирск!й Каз. Ал-др. 67 Л. 93 н. с. Вр. для ком. при врачебн. отд. Мевъ.' 

Чиковани Караманъ Манучар. 58 .Т. 91, вир. Тифлиеъ. 2 

Чирвинек!й Стан. Тосиф. 50 Д. 715. (Вн.) с. с. Проф. унив. Юрьевъ, Лифл. 

Чириковь Аполл. Влад. 65 Д. 91 м. ©. Вр. сан. надзора на Волгф. Самара. 

Чириковъ Влад. Влад. 56 Л. 81. (Вн. и дёт.) с. с. Вр. для ком. М. П. С. СПБ. 

Чиркинъ Ник. Фед. 68 Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. Рыбинскь, Яросл. 

Чиркинъ Фед. Фед. 70 Д. 95 ин. с. Мл. вр. 227 пфх. рез. и. Саратовъ. 

Чирковекй Вас. Вас. 74 Л. 99. (Гхаз.). Св. орд. клин. униз. Казанъ. 

Чирковъ Борисъ Васил. 75 .Т. 901. Мл. вр. 2 грен. пол. Москва. 

Чирковь Вас. Вас. 46 Д. 68. (Вн.) д. с. с. Проф. ун. Юевъ. 

Чирковь Мих. Алекс. 64 Л. 93 к. а. Зем. вр. Талицый зав., Камьшил., Пермск. 

Чирковь Серг. Ал-др. 55 Л. 89. Вр. гор. Александр. зеч. Нижн!й-Новгородъ. 

Чирцовь Фед. Ив. 60 Л. 84 к. с. Ст. вр. 31 арт. бр. Бфагородь, Курск. Д. В. 

Чирьевь Серг. Ив. 50 Д. 75. (Нервн.) д. с. с. Проф. унив. и воен. гост. КЮевъ. 

Чистовичь Ник. Як. 60 Д. 8+. (Вн.) к. с. Проф. В. М. Академш и женск. мед. инст. СПБ. 

Чистовичтъ Сорг. Яковл. 67 Д. 91 н. с. Мл. вр. Мих. арт. учил. СПБ. - 

Чнистовичь Фед. Яковл. 70 Д. 98 н. с. Вр. для ком. УТ раз. клин. воен. госп. СПБ. 
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Чистосердовъ Вас. Вас. 16 /. 900. Вр. В. Кит. жел. дор. *. 

Чиетосердовъ Петръ Алекс. 45 Д. 10. (Вн. п хир.) с. с. Див. вр. 3 гв. п. див. Варшава. 

Чиестяковъ Вас. Мих. 52 Л. 171 к. с. Зем. вр. С. Рындинка, Корочан., Ихрек. 

Чиетяковъ Влах. Гавр. 59 Л. 86 к. с. Зем. вр. С. Хотня, Казан. 

Чистяковъ Ив. Ник. 607 Л. 93. Жел.-дор. вр. Алатырь, Симбир. 

Чистяковъ Мих. Андр. 56 Д. 81. (Сиф.) с. с. Мл. орд. Калин. бол., доценть Сувор. 
учил. и вр.-спец. Покров. общ. сест. мия. СПБ. 

Чистяковъ Ник. Помевкт. 61 Л. 84. (Вя.), впр. Москва. 

Чиетяковъ Петръ Иван. 78 Л. 98. Вр. для ком. при врач. отд. Красноярску. 

Чиетяковъ Фед. Ал-др. 5+4 Л. 82 н. с. Мл. вр. воен. лазар. Гродна. 

Чифчевъ Ив. [ордан. 56 _ 88 к. се. Гор. вр. Бронницы, Москов. 

Чихеневй Владисл. ? Л. ? Гор. вр. Тыкоцинъ, Ломж. 

Чничерннъ Фед. Ив. 62 .Л. "98. (Сиф., кож. и вен.) к. а. Амб. вр. Калинк. бол. СПБ. Д. В. 

Чичинадзе Ник. Гавр. 73 .Т. 98, впр. Кутансъ. 

Чичкинъ Ал-дръ Петр. 74 Л. 900, впр. Рязань. | 

Чичулинъ Григ. Нлкол. 78 Д. 97. Мл. вр. патр. зав. СПБ. 

Чишко Эдуардъ-Карль Март. 65 .Т. 92. Волост. вр. Дача Вольдгеймь, Гроб., Курл. 

Членовь Ежель Вульф. 63 Д. 89, вир. Москва. 

Членовъ Мих. Ал-др. 71 Д. 95. (Вн.). Св. орд. Мясниц. бол. Москва. 

Чмутовъ Васил. Кириллов. 77 Л. 901. Завод. вр. Брянск зав., Орлов. „|. В. 

Чиыревь Серг. Андр. 66 ДЛ. 93 н. с. Зем. вр. С. Ростоши, БорисоглЪб., Тамб. 

Чмыховъ Ал-дръ Мих. 76 Л. 901. Мл. вр. 187 рез. бат. Ново-Минскъ, Варш. 

Чотошвили Георг. Конст. 74 Л. 99, впр. Мевъ. 

Чоловекй Мих. Конст. 55 Д. 81 к. с. Ст. вр. 162 пфх. пол. Могилевъ (губ.). Д. В. 

Чоловеый Никол. Никол. 76 .1. 902. Зем. вр. С. Дурасовка, Аткарск., Сарат. 

Чонъ (Гершковичъ) Нахманъ-Гершъ Мендел. 62 Л. 86. Вр. евр. бол. Одесса. 

Чорба Ив. Георг. 66 Л. 89, впр. Одесса. 

Чорба дома Федосфев. 64 Л. 93.к. а., Вр. гор. заразн. бол. Кишиневъ. 

Чошинъ Григ. Ал-др. 37 СФ. 60 д. с. с. Ст. вр. дфт. 6. Пр. Ольд. и проз. род. з. СПБ. 

Чубовь Ив. Ниь. 79 ЛД. 904. Мл. вр. 42 ифх. пол. Пременець, Волынск. 

Чубовъ Петръ Фед. 80 Л. 904. Мл. вр. 15 стр. пол. Одесса. Д. В. 

Чугаевъ Анал. Андр. 63 Л. 8Т к. с. Зем. вр. Харьковъ. 

Чутгинъ Влад. Ив. 81 ДЛ. 15 н. с., впр. Харьковъ. 

Чугуновъ Серг. Мих. 54 Л. 80 с. се. Проз. унив. Томскъ. 

Чудаковъ Ив. Андреев. 73`./. 902. Зем. вр. Д. Литвиново, Калшин., Тверск. 

Чудновевй Беръ Абр. 51 Л. 77 к. с. Зем. вр. С. Волонтировка, Аккерм., Бессар. 

Чудновекй Мееръ Борух. 5+ Л. 80, впр. М. Никополь, Екатериносл. 

Чудновемй Мордко Ноэманов. 59 Л. 86. (Нерв.). Вр. гор. лечеб. Одесса. 

Чудновскй Федоть Вас. 56 Д. 88 к. с. Конс. воен. госп. Тифлиеъ. 

Чудновек!й Яковъ Борис. 59 Л. $52 к. с. Ст. вр. 18 пфх. п. Ахалкалаи, Тифл. 

Чухдовичь Аяндр. Иван. 73 Л. 98. (Псих.). Мл. орд. окр. леч. душ.-бол. и, Подол. 

Чудовек!й Вацлавъ- те Ант. 53 Л. 15. (Акуш.), впр. Смоленскъ.. 

Чудовевый Конст. Ив. 58 Д. 18 с. с. Обл. вр. Вяадикавказъ. 

Чуевсвлй Иванъ Афан. 58 Д. 85 с. с. Проз. унив. Харьковъ. 

Чуевь Ник. Ал-др. 55 Д. 81 к. с. Ст. вр. крёи. арг. Севастополь. 

Чулковъ Вас. Дмит. 58 Д. 83 к. с. Ст. вр. воен. лазар. Брянскъ, Орлов. , 

Чулковь Ив. Петр. 64 Д/Д. 89 к. с. Конс. леч. Долгорукова. Москва. 

Чуховекй Ив. Ал-др. 49 Л. 16 к. с. Бриг. вр. 3 Сибир. бр. Омекъ. Д. В. 

Чумаковь Ник. Матв. 78 Л. 904. Мл. вр. 34 драг. пол. Волочискъ, Волыск. 

Чумаковь Фед. Ант. 53 Л. 82 к. с. Зем. вр. С. Снагольскь, Рыльек., Курск. 

Чунихинъ Анг. Никол. 67 . 93. Зем. вр. С. Николаевка, Берд., Тавр. 

Чунихинъ Васил. Михайл. 78 4. 901, вир. С. Адбажское. Тобол. 
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Чунихиинъ Петрь Никанор. 54 Л. 76. (Жен. и дЬт.) ‘к.с. Вр. леч. об. прикали. и вр. снец. 
Общ. Кр. Ер. Харьковъ. 

Чунрина Ив. Сильвестр. 67 Л. 94. (Вн. и глаз.) к. а. Св. вр. гор. бол. Черкасы, Кев. 

Чупровъ Ив. Мих. 64 СЛ. 90. (Хир.) н. с. Вр. для приход. Софск. бол. Москва. 

Чураковь Мих. Мих. 75 .Т. 99. Зем. вр. Кострома. 

Чураковъ Ник. Гавр. 08 Ф. 89 к. с. Ст. вр. 1 кри. пфх. пол. Ковна. 

Чуриловъ Ал-дрь Павл. 49 Л. 76 к. с. (т. вр. 18 пфх. пол. М. Межибужье, Летич., Подол. 

Чурнловъ Ив. Ал-др. 64 Д. 89 к. с. Орд. Александр. бол. СПБ. 

Чуфаровскй Никол. Васил. 79 Л. 903. Зем. вр. С. Останково, Мензел., Уфимск. 

Чучкинь Влад. Алекс. 57 4. 82. (Хир.) к. с. Ст. вр. б грен. пол. Москва. 

Чхиквишвили Поликариь Ив. 55 Л. 84, впр. М. Хони, Кутаис. 


Шаадь Альб. Готлиб. 06 Д. 91 н. се. Мл. вр. воен. лазар. Херсонъ. 

`Шабадъ Абр. Марк. 53 1. 85 н. с. Мл. вр. евр. бол. Кишиневъ. 

Шабадь Изр. Абр. 70 Д. 93. (Вн.). Св. орд. Петропавл. бол. СПБ. 

Шабадъ Фаддей Мигнус. 15 Л. 901, впр. Минскъ. 

Шабадъ Цемахъ осел. 64 Д. 89 к. с. Орд. евр. госп. Вильна. 

Шабадъ Яковь Манусов. 70 Л. 98. (Акуш., жен. и дЪт.), впр. Минех. 

Набакъ Карль Федор. 71..Т. 98. (Вн., ак. и гин.) к. а., впр. СПБ. Д. В. 
Шабалинъ Влад. Лков. 64 „Г. 90, Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Калуга. ь 
Шабановъ Дмитр. Васил. 13 7. 900. (Гин. и ак.). Вр. зав$д. Ал-др. л9. Ставрополь. 
Шабельскй Мих. Ал-др. 18 Л. 71 с. с., вар. СПБ. 

Шабельевьй Петрь Ив. 51 ОД. тТ8 к. с. Поч. Чл. Сов. дёт. приют. Москва. 
Шабельекй Сем. Фед. 57 Л. 85, впр. Краеноярскъ. 7 

Шабердинъ Ник. Вас. 66 7. 9+4. Зем. вр. С. Кирдюки, Кирсан., Тамб. 

Шаберть Артуръ Ив. 64 Д. 59. (Вн.), вир. Рига. 

Шаблтовек Дав.-Маранъ Ив. 5+4 Л. 78. (Акуш.) к. с. У. вр. Красноводскь, Закаси. 
Шабловекй Исид.-Викен. Ив. 58 Л. 81. (Вн. и вен.) т. с. Гор. сан. вр. Житомиръ. 
Шабловекй Ив. Ник. 41 4. 15, вар. Шевъ. 

Шабунинъ Ив. Яковл. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Бендеры, Бессараб. ‚1. В. 
Шабуня Викент. 10сиф. 69 Л. 95, впр. С. Ильшиеюй погость, Игумен., Минск. 
ЩШабуровъ Петръ Влад. 80 Л. 904. Зем. вр. с, Клять, Булнек., Симбир. 
Шавельсый Т0с.-Домин. Людв. 63 .1. 91. (Акуш.) к. а. впр. СФдлецъ. 

Шавердовь Мих. Иван. 63 .7. 98. (Вн. пи дфт.), впр. Тифлисъ. - 
Шавловсый Ив. Эдуард. 56 Д. 83 (Анал.)с. с. Проф. Воен.-Мед. Акад. СПЪ. 
Шавловь Аронъ Севаст. 11 7. 96, вир. Рига. 

Шагаевь Пав. Мих. 61 ДЛ. 89 н. с. Сел. вр. С. Михайловка, Оренб. 

‚ Шадекъ Карль 10еиф. 52 Л. 74. (Кож. и сиф.) н. с., впр. Мевъ. 

Шалкинъ Григ. Фроим.-18 „7. 2 н. с. Мл. вр. 222 Шацк. рез. иъх. бат. Козловъ, Тамб. 
Шадковсый Феликсь Антон. 55 Д. 80 к. с. Ст. вр. 01 пбх. лол. БФлостокъ, Гродн. 
Шадринъ Алдръ Ив. 72 Л. 900. Мл. вр. 27 их. нол. Конскъ, Радом. 

Шадрииъ Алекс. Иван. 12 Л. 901. Гор. и тюр. вр. Вологда. 

Шаеровичь Герм. Шыул. 69 1. 97. (Акуш. и дёт.), вир. Лодзь, Петров. 

Шаерь Эдмундъ-Адольфь Анастас. 59 .Т. 86 к. с. (Вн.)н. с. Св. гор. вр. Варшава. 
Шайдуровъ Васил. Алекс. 73 .Т. 901. Зем. вр. С. Бриляково, Балахн., Нижегор. „. В- 
Шайкевичь Март. 10сиф. 69 Д. 95 н. с. Мл. вр. 144 их. и. Брянскъ, Орл. 
Шайковь Гавр. Ив. 54 Л. 83 к. с. Ст. вр. 7 пёх. нол. Бресть-Литовскъ, Гродн. 
Шакинъ Тих. Ив. 73 Л. 97. Гор. вр. Кузнецкъ, Сарат. 

Шалаць!й Теофилъ-Збигн. Викт. 03 .Т. 97. Гор. вр. Ямполь, Подол. ] 
Шалевизч"ь Владис. Ив. 75 4. 900. Вн., дфт. и жен.). Вр. скор. мед. пом. Вильна. 
Шазлинъ Ник. 10сиф. 07 Л. 92 н. с. Мл. вр. 35 пфх. пол. Д. В. 

Шалинъ Никол. Никол. 74 Х. 900. Зем. вр. С. Попова Гора, Суражек., Черниг. 
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Шалита Сем. Григ. 51 Л. 77 (Хир.) н, с. Орд. евр. бол. Клевъ. 

Шалить Мордухъ ДЛейб. 63 Л. 89, впр. Рига. . 

Шалковсьыйй Юланъ Петр. 49 Л. 79, впр. Шавли, Ковен. 

Шалко-Чайковск!й Сигиз.-Нарцисъ Карл. 63 Л. 93. Зав. вр. Кадевсве металлург. зав 
ст. Алмазная. Славяносербек., Екатериносл. 

Шалфеевь Мих. Ив. 45 Д. 10 д. с. с. Проф. и дек. медиц. фак. Варшава. 

Шалытъ Абрамь Берков. 74 Л. 97. (Жен. и ак.), впр. Принт Сарат. 

ЦГахаринъ Вас. Конст. 77 Л. 903, впр. Москва. 

Шамашь 106.-Поломъ Исаак. 70 Л. 95 н. с. Ма. вр. кри. их. нол. Кароъ. Д. В. 

Шамковичь Авр. Яков. 59 Л. 97. (Накож.), впр. Таганрогъ, Донск. 

Шамковичъ Исаакъ Яков. 59 Л. 87, впр. Таганрогь, Донск. 

Шамовъ Вас. Григ. 34 ЛД. 61. (Акуш., жен. и дт.) к. а., впр. Бендеры, Бессараб. 

Шамота Карль Янъ Людвиг. 74 Л. 900, впр. М. С$длище, Холм., Любл. 

Шамраевь Влад. Адриан. 59 Л. 85 к. а. Зем. вачал. Суражъ, Чернигов. 

Шамраевь Конст. Адран. 61 Д. 84 к. с. Ст. вр. бриг. погран. стр. Томашовъ, Люба. 

Шамшинъ Влад. Ив. 68 ДЛ. 91 к. а. Сверх. лабор. унив. и проз. Софск. бол. Москва. 

Шанаевь Елкан. Тасолтан. 70 Л. 900. Мл. вр. 43 драг. п. Ур. Цареше Колодцы. Тифл. 

Шанецьй Болес.-Аполлин. Людв. 64 СЛ. 93 к. а. У. вр. Грубенювъ, Любл. 

Шаненкй Ник. Клем. 78 Л. 98 к. а. Мл. вр. 2 пЪх. пол. Смоленск. Л. В. 

Шантаровичъь Ив. Осин. 18 Л. 903. Мл. вр. воен. лаз. СТАВЬ 

Шантырь Юлй Ант. 63 ДЛ. 88 н. с., впр. Житомръ. 

Шанцеръ Яковъ-Ал-дръ Наполеон. 63 Л. 90, впр. Пегроковъ. 

Шаньгинъ Влад. Степ. 66 Л. 94 к. а. Зав. вр. Нижнетагильсяй зав., Верхотур., Перм. 

Шанько Фед. Макс. 44 Л. 70 с. с. Обх. вр. Куб. обл. Екатеринодаръ. 

Шанявевый 10с. Л1онис. 61 ДЛ. 86. (Глаз.) Сел. вр. Ст. Калмыковская, Лбищ., Урал. 

Шанявек Степ. Ал-др. 58 (Л. 82 к. с. Ст. вр. кавк. грен. арт. бр. Тифлисъ. Д. В. 

Шанявсвь!й Степ. Доминик. 68 Д. 87. Гор.-зав. С. Покровское, Верхнедн., Екатер. 

Шалеронъ Альберть Денис. 42 Л. 69, впр. Москва. 

Шапиро Абр. Вульф 70 Л. 98, вир. Кобрияъ, Гродн. Д. В. 

Шапиро Абр. Марков. 68 Л. 91. Зем. вр. С. Урень, Варнав., Цостром. . 

ТГапиро Абр. Ното Ошер. (Никол. Осип.) 71 ДЛ. 95. (3у6)., вир. Юевъ. 

Шапиро Атаръ Солом. 69 Л. 95, впр. М. Любча, Новогруд., Минск. Д. В. 

Палиро Берко Лейзер. 74 Л. 903, впр. Рогачевъ, Могил. 

Шалиро Дав. Овсфев. 54 Л. 19. Ст. вр. евр. бол. Двинскь, Витеб. 

Шаниро Исаакъ Марк. 62 ДЛ. 87. (Вн. и дЪт.), вир. Одесса. 

Шапиро Ицхокъ Вульф. 69 Л. 94, впр. Брестъ-Литовскъ, Гродн. 

Шапиро Авр. Самуил. 75 Л. 900. Зем. вр. Звенигородъ, Моск. 

Шапиро Авр. Меер. 57 р 84 к. с., впр. ре 

Шаефро АйЙзикъ Мордух. (Исаак. Марков.) 65 Л. 91, вир. Н.-Новгородь. Д. В. 

Шапиро Бернардъ Марк. 59 С. 85. (Вн.и дфт.), вир. СПБ. 

Шаниро Герш. Лейб. 63 Л. 91, впр. Конотопъ, Чернигов. 

Шаннро Григ. Конст. 40 Л. 70 н. с. Вр. имфн. М. Немировъ, Брацл., Подол. 

Шапиро Евг. Яковл. 74 Л. 902. Зем. вр. Сл. Волоховь Яръ, Зыев., Харьк. Д. В. 

Шапиро Илья Авд. (Эль Хадкел.) 69 Л. 900. Зем. вр. Сл. Петропавловская, Чист., Ваз. 

Шаниро Исай Абрам. 67 Л. 93 к. а. Сверхшт. орд. губ. зем. бол. Нижн-Новгородъ. Д. В. 

Шалиро Гоахимь Абр. 73 Л. 97. (Вн.), впр. Одесса. 

Шаниро Тохель Менахим. 65 Л. 95. (Дфт.). впр. Москва. 

Шаниро Лейба Борух. 68 ДЛ. 93 к. а. Зем. вр. Царицынъ. Сарат. 

Шанпро Лейба Лейз. 69 Л. 94. (Акуш., гин. и хир.). впр. Ровно, Волын. 

Шаниро Лейба Невах. 63 Л. 88. (Вн. и хир.), впр. Минскъ. 

Шаниро Монс. Захар. 66 Л. 95, впр. Калуга. 

Шапиро Михель-Цудикъ-Эе Беров.. 73 ЛД. 98. Зем. вр. Чистополь, Казан. 
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Шаниро Монашгь Хайм. 43 ДЛ. 82 н. с., вр. Ташкент. 

Шапиро Рувимъ-Ицко 1осиф. 68 Л. 90 т. а, Учил. вр. Аккерманъ, Бессар. 

Шалиро Сем. Исаак. 70 Л. 95, впр. Ковна. 

Шаниро Семенъ Моис. 67 Л, 94, впр. М. Барановичи, Новогр., Минск. 

Шапиро Хаимъ Арон. 12 Л. 901, впр. М. Мащевъ, Ковел., р 

Шаниро Хаим Ошер. 68 Л. 94. Зем. вр. С. Макарово, Новохопер.. Ворон. 

`Шаниро Юдель Дейзер. 65 Л. 91, впр. Сквира, Каев. 

Шаниро Яковь Монс. 74 Д. 98. Зем. вр. Д. Окулово, Тихв., Новгор. 

Шанировъ Борнс. Мих. 51 Д. 174, тайн. с. Мед. Инснекторъ "Отдльн, Корпуса погранич- 
ной стражи. СПБ. 

Шаниръ Лаз. Марк. 45 Д. 13 с. с. Вр. сиец. леч. Герц. С.-Коб.-Гот. и вр. уч. СПБ. 

Иаповаленко Ив. Павл. 69 Д. 95. (Вн.) к. а. Пом. проз. унив.. Одесса. 

Шановаловъ Консг. Владим. 72 Л. 98 к. а. Мл. вр. 23 В. С. стр. пол. Д. В. 

Шалночнику Петръ Исаак. 70 Л. 900. (Тин. и акуш.), вир. Варшава. 

Шапошниковт, Бор. Мих. 41 Л. 72. (Вн.) к. а. Орд. евр. бол. Одесса. 

Шаношниковь Венед. Петр. 64 Л. 90 к. с. Сел. вр. М. Эйрагола, Ковен. 

Шапошниковь Дм. Гавр. 79 ./. 904. Мл. вр. 50 драг. пол. Борисовъ, Минск. 

Шапошниковъ Ив. Мих. 72 ДЛ. 97. Зем. вр. Сл. Фряновская, Богор., Моск. 

Шапошниковъ Игнат. Борисов. 75 Л. 900. (Вн.), впр. Одесса. 

Шаношниковь Мих. Ал-др. 53 Л. 79 к. с. Зем. вр. М. Никополь, Екатериносл. . 

Шапошниковь Никита Георг. 68 Л. 94, впр. Майкопь, Кубан. 

Шапшаль Ефр. Юфуд. 72. 900, вир. Б. Жмеринка, Винн., Подол. 

Шараповъь Алекс. Ив. 59 Л. 83 к. с. Зем. вр. С. Кимры, Корчев., В 

Шараховичь Игн. Шус. 10 4. 98. =. вр. бол. Одесса. 

Шарбе Бор. Бакон. 78 Л. 902. Мл. Л.-Гв. С.-Петерб. п. Варшава. 

Шари Илья Исаак. 48 Л. 18 к. с. Гор. вр. Чита. 

Шаринъ Фед. Егор. 18 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Архангельско. 

Шарифовь Евг. Михайл. 15 ДЛ. 99. У. вр. С. Тертеръ, Джеваншир., Елисаветиол. 

Шарневевый Гос. Фердин. 71 Л. 99. Сел. вр. Д. Нов. Казанка, Астрах. 

Шаровь Влад. Ив. 62 Л. 88 к. с. Гор. сан. и жен. гимн. вр. Царицынъ, Сарат. 

Шаровь Никол. Никол. 72 Л. 901, впр. Кевъ. 

Шаройко Тимоф. Ермол. 64 Л. 93. Жел.-дор. вр. Воронежъ. 

Шарый Сем. Кондр. 59 Д. 98. Орд. богоуг. зав. Кременчугь, Полт. 

Шаетинъ Иннок. Афанас. 69 Л. 904, впр. С. Нов.-Чигла, Бобрвек., Воронежск. 

Шастинъ Пав. Ник. 72 Х. 96. (Дфт.) к. а. Орд. Кузн. бол., вр. и преп. дух. сем. и вр. 
инст. Ник. 1. Иркутскъ : 

Шаталовь Ник. Феофан. 56 Л. 81 к. с. Асс. клин. унив. Москва. 

Шаталовъ Серг. Мих. 79 Ч. 904. Зем. вр. с. Коренскъ, Корочанск., Курск. 

Шатеневь Ник. Вас. 27 Л. 51 к. с. Зем. вр. и вр. дух. учил. БЪжецкъ, Твер. 

Шатенштейнъ Дав. Лейб. 73 .Т. 98, впр. Вильна. 

Шатенштейнь Шая Тейо. 71. Л. 97, впр. Лида. Вилен. 

Шатерниковъ Ив. Евг. 44 ЛД. 69. (Акуш.) с. с., впр. Москва. 

Шатерниковь Мих. Ник. 70 Д. 96. Св. ассист. клин. унив. и препод. зубовр. шк. Москва. 

Шатнловь Ал-дръ Никол. 68 Л. 97. (Глаз.). Орд. гор. бол. Батумъ, Кутаме. 

Шатиловь Леон. Ник. 54 ЛД. 19 с. с. Зем. Начал. Тимъ, Курск. 

Шатиловь Петрь Ив. 69 Л. 95, вир. Харьковъ. 

Шатровск1й Конст. Викент. 69 Л. 97, впр. ГАевъ. 

Шаттенитейнт Ив. Мих. 62. 87. (Хир.) к. с. Гор. вр. Воронежъ. 

Шатуновскй Азвр. Ноев. 70 Л. 96, впр. Харьковтъ. 

Шатуновекй Лейба Ноах. 66 Л. 91, впр. Москва. 

Шатуновекй Монс. Госиф. 52 ДЛ. 16 к. с. Гор. и гимн. вр. Бобринець, Ехисав., Херс. 

Шафаловичь Аполин. Авг. 60 Л. 86 к. с. Ст. вр. 13 турк. стр. бат. Ур. Термезъ. (Бухара). 
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Шафаловичъ Валер. Андр. 71 „Г. 904. Мл. вр. Л.-Гв. 3 арт. бриг. Варшава. 

Тафаренко Моис.-Менд. Мордух. 69 Л. 96; впр. НЪжинъ, Черниг. 

Шафира Ал-дрь Лейбов. 76 Л. 901, впр. М. Каменка, Чигир., ев. 

Шафиръ Абу. Гершк. 60 С. 87. Прпск. вр. Воскресенсь!й пр., БлаговЪщ., м 

Шафиръь Леонъ Порф. 59 Л. 83, впр. СПБ. Д. В. 

Шафрановек1й Алекс. Ник. 41. 91, впр. Вильна. 

Шафрановеклй Вас. Андр. 57 .Г. 81 к. с. Зем. вр. Слоб. БЪловодекъ, СтаробЪл., Харьков. 

Шафрановеклй Дм. Ник. 69 Л. 97. Вр. санаторш Халила, Выборг. 

Шафрановь Пав. Петр. 70 4. 96 к. а. вир. Винница, Подол. 

Шафранъ Ерухемъ Гершон. 74 Л. 97, впр. Москва. 

Шафранъ Тосиф. Моис. 14 4. 902 Зем. вр. С. Верхняя Матренка, Усман., Тамб. 

Шафранъ Меер.-Гершь Абрам. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Слудка, Орл., Вятек. 

Шахбазовь Саркись Ив. 62 .Т. 88 к. с. Сел. вр. С. Камарлю, Эрив. 

Шахворостовь Яковъ Конст. 70 Л. 94 н. с. Уч. вр. Чимкентъ, Семирфч. 

Шахеревй Петръ Людв. 50 4. 76 с. с. Вр. бол. Св. Викентя и тюр. Пултускъ, Варш. 

Шахмурадовъ Калусть Арутюн. 15 1. 99. (Вн. и нерв.), вир. Баку. 

Шахновичтъ Дав. Влад. 68 Л. 96 н. с. Мл. вр. 61 иЪх. пол. БЪФлостокъ, Гродн. Д. В 

Шаховекой (князь) Ал-дръ Львов. 12 Л. 96 т. с., впр. Харьковъ. 

Шаховской Ник. Ив. 63 Л. 91 н. с. Сверх. орд. Басм. отд. бол. чернор. Москва. 

Шаховъ Мих. Вас. 14 Л. 99. Зем. вр. М. Анагомевка, Одесск., Херс. 

Шаховъ Ник. Ал-др. 64 Л. 9+ н. с. У. вр. Слонимъ, Гродн. 

*Шахть Тосифъ Абр. 24 Л. 60. М. Горичанъ, Хотин., Бессар. 

Шахь Ал-дръ Михайл. 72 Л. 97. (3уб.). Шт. вр. Елизав. инст. СПБ. 

Шахъ-Азиеь Арменакъ Аким. 19 Л. 75. (Вн.) с. с. Окр. вр. Ардаганъ, Кареси. 

Шахъ-Назаровъ Симеонъ Григ. 67 Л. ?, впр. Москва. 

Шахъ-Паронанць Мих. Серг. 37 Д. 59. (Вн.) с. с. Прич. кь М. В. Д. Тифлисъ. 

Шахъ-Парон!анць Самунль Павл. 60 Д. 87. (Жен.). к. а. Препод. пов. ин. Тифлисъ. 

Шацкинъ Тосифъ Солом. 61 Л. 87, впр. Москва. 

Шацфайеръ Ант. Эдуард. 45 Л. 16 с. с. Див. вр. 79 пёх. див. Витебекъ. 

Швабе Андр. Кари. 61 . 85. Зем. вр. С. Пришибъ, Кременч., Полгав. 

Швабъь Ром. Ник. 69 Л. 93. Сверхшт. орл. губ. зем. бол. Харьковъ. 

Швальбе Ханмъ Моис. 71 Л. 96. (Вн.), впр. Москва. 

Швамъь Владим. Яковл. 74 Л. 901, впр. Одесса. 

Шванебахъ (фонъ) Альфр.-Ант. Хрисман. 57. 88 к. с. Сверхшт. вр. Св. Тронц. общ. 
сест. мил. и дир. Ал-дро-Мар. дфт. ир. СПБ. 

Нварцианъ Мот. Срул. 61 ФД. 902, впр. Бфльцы, Бессараб. 

Шварцианъ Самуиль Яков. 68 Л. 901. Сел. вр. С ? Челяб., Оренб. 

Шварцманъь Сруль-Гершь Яков. 60 .Т. 85. (Вн.) н. с. впр. Херсонъ. 

Шзварцманъ Лковъ 1осиф. т6 4. 903, вир. Одесса. ° 

Шварць Авг. Ал-др. 53 Д. 88 к. а., впр. Одесса. 

Шварцъ Арнольдлъ Вас. 46 Д. 72 к. с. Гор. вр. и вр. 19р. учил. Феллинъ, Лифл. 

Шварцъ Бруно-Роберть Ив. 70 Л. 95, впр. Нарва, Амбург., СПБ. 

Шзварцъ Внит.-Ив. Ал-др. 48 Л. 77, вир. Рига. 

Шварць Дав. Монс. 71 Д. 97. (Жен. и акуш.), впр. Ковна. |. В. 

Шварць Ив. Вас. 62 Д. 58, вир. Рига. 

Шзарцъ Исаакь Борис. 69 7. 94, впр. Екалеринодаръ. 

Шварць Исзакьъ-Аронъ Маркус. 70 1. 96, впр. М. Жагоры, Шавел., пов. 

Шзварць Марань Болесл. 11 .Т. 95, Участ. вр. Дер. Бенклеево, Липновск., Плоць. 

Шварцъь Мееръ Абр. 60 ДЛ. 87 н. с. Зем. вр. С. Коровинцы, Роменск., Поалтав. 

Шварцъ (Шварцманъ) Мих. Наев. 63 .Г. 94 к. а. Окр. Надз. Восл. Д. Можайскь, Моск. 

Шзварцъ Невахъ-Хаимьъ Рубин. 70 Л. 96, впр. М. Берца, Пруж., Гродн. 

Шварцъ Рувихь Хаим. 60 Л. 38 н. с. Зав. вр. Екатеринославъ. 
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Шварцуъ Самуель Ноев. 71 Л. 96, вир. М. Жлобинь, Рогам., Могил. 

Шварцщь Самунль Рубин. 72 Л. 99. (Вн. и дфт.), впр. ? Черниговск. 

Шварць Сигизм. Тосиф. 67 Л. 91, впр. Москва. 

Шзварщь Солом. Гудов. 72 Л. 95. Завфд. леч. для туз. Тамкенть. 

Шварць Хаимъ Шимел. 75 1. 901. (Вн.), впр. СПБ. 

Шварцщь Эдуардъ Людв. 55 Д. 82. (Нерв.). Орд. гор. бол. Рига. 

Шварцуъ Эдуардъ-Эмил.-Августь Фед. 65 Д. 91. Орд. гор. бол. Рига. 

Шведеръ Дитрихъь Андр. 52 Д. 89 к. с., впр. Рига. 

Шведовь Ив. Андр. 36 ДЛ. 60 с. с., впр. Пултускъ, Варти. 

Шведовь Ив. Степ. 42 Л. 66 к. с., впр. Луцкъ, Волын. 

Швейковекй Госифъ-Адамъ Ант. 18 Л. 15 к. с. У. вр. Маковъ, Ломж. 
Швейковеый Янь Львов. 72 Л. 99. (Горл., нос. и ушн.), вир. Варшава. 
Шзейцеръ Яковъ Яниш. 51 Л. 80 к. а. Ст. вр. евр. бол. Варшава. 

Швейцеръ Ричардъь Ильичъ 73 Д/Д. 98, вир. Москва. 

Швенгрубенъ Владисл. Мельхюр. 63 Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. СПБ. 
Швенгрубенъ Мечисл.-Сигиз. Мельх. 61 Л. 89 н. с. У. вр. и вр. жен. прог. Суджа, Курск. 
Швердловь Тезех. Львов. 49 Л. 715. (Акуш. и хир.) н. с. Вр. для бфди. СПБ. 
Шверндъ Троадй Викт. 60 Л. 85 к. а., впр. Арзамасъ, Нижегор. | 

Шверцель Серг. Карл. 78 7. 98. Зем. вр. С. Васильевка, Лебед., Харьк. 
Швецовь Ив. Мих. 91 Д. 89 к. с. Ст. вр. 91 их. пох. Ревель. _ 

Швецовь Кесарь Горлфев. 66.7. 93 к. с. Ст. вр. Крымск дивизюн. Симферополь. 
Шзвецовъ Ник. Порфир. 47 С. 18 к. с. Вр. гимн., сем. и. дух. учил. Вологда. 
Швецовь Серг. Мих. 74 Л. 99 к. а. Мл. орд. воен. госп. Новогеормевскъ, Плон., Варш. 
Швиндъ Ал-дръ Андр. 56 Д. 83 к. с. Ст. вр. 117 пёх. пол. Слонимъ, Гродн. Д. В. 
Швогеръ-Леттецый Ник. Франц. 74 Л. 

Швогеръ-Леттецк1й Федоть Ив. 72 Л. 95 н. с. Мл. вр. 14 стр. пол. Одесса. д. В. 
Шебаевь Григ. Иппол. 52 ДЛ. 81 к. с. У. вр. Волчанскъ, Харьь. 

Шебаевь Ник. Вемам. 72 ДЛ. 99 к. а. Мл. вр. 127 иЪх. пол. Ровно, Волын. 
Шебалииъ Конст. Влад. 58 ФД. 88 т. с. Гор. вр. и поч. чл. попеч. дфт. пр. Харьковъ. 
Шебановъ Мих. Афан. 60 Л. 86 к. с. Зем. вр. Новгородъ. 

Шеболдаевь Дан. Валент. 50 1. 717. (Хир.) с. с. Ст. вр. губ. зем. бол. Курскъ. 
`'Шеболдаевъ Леон. Валент. 49 Л. 7+4 к. с. Зем. вр. Сумы, Хафьк. 

Шеболдаевь Ник. Валент. 55 Л. 84 к. с. Гор. вр. и вр. прогимн. Гомель, Могилев. 
Шеболдаевъ `Петръ Валент. 62 .Т. 98, впр. Ст. Щербаковская, Ейск., Куб. 
Шебуевъ Андр. Серг. 57 ДЛ. 51 к. ©. Ст. окр. надз. Воси. Дома. Тула. 
Шевалдышевь Алекс. Алекс. 78 „Т. 99, впр. Москва. 

Шевандинъ Мих. Никол. 76 1. 900. (Хир.), впр. Бфагородъ,: Курск. 

Шеваховичь Яинк. Мовш. 64 Л. 39. Гор. вр. Гороховецъ, Владим. 

Шезелевъь Никанорь Ант. 39 Д. 64 тайн. с. Непр. член. Воен.-Мед.-Учен. Ком. СПБ. 
Шевелевъ Ник. Никифор. 59 Д. 88 *. с. Ст. вр. 27 драг. п. Васильковъ, ев. 
Шевелевъ Ниль Ант. 36 . 62 к. с., впр. Царское Село, СПБ. 

Щевелевъ Петръ Петр. 13 . 99 к. а. Асс. кл. воен. госи. СПБ. : 
Щевелевь Петръ Тимоф. 44 „Л. 9т тайн. с. Окр. Воен. Мед. Иинсп. Хабаровскъ. 
Шевелевъ Симха Нухим. 72 Л. 98. (Глаз.). Зем. вр. С. Слобода, Порфч., Смолен. 
Шевелкинъ Мих. Ив. 53 Л. 76 т. с. Канц. чин. таможни. Москва. 

Шевердинъь Ив. Петр. 64 7. 9 к. с. Ст. вр. 2 Уральск. каз. пол. Самаркандъ. 

_ Шевкуненко Викт. Ник. 72 Д. 95. Вр. для бфдн. СПБ. 

Шевлягинъ Викт. Ник. 67.7. 92 к. с. Окр. вр. Грозный, `Терск. 

Шевченко Ив. Фед. 66 Т. 93 н. с. Мл. орд. дворц. госп. Гатчина, СПБ. 
Шегринскй Мих. Ал-др. 70 Л. 96. (Вн.), вир. Варшава. 

"ПТедеви Матв. Матв. 30 4. 55 к. с. Глуховъ, Чернигов. 

Шедеви Пав. Матв. 38 .Г. 66 с. с.. впр. Таганрогъ, Донск. 
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Шееръ Авр. Афросим. 72 Л. 99, (Акуш. и жен.), вир. Воронежь. 

Шейбе Рейнгольль Христан. 57 Л. 871 к. а. Вр:-конс. Шрест. 06. Вр. Кр. Ревель. 
Шейерманъ Готл.-Ал-дръ Вас. и Л. 61 в. с., впр. Харьковъ. 

Шейко Пав. Ант. 67 Л. 96 т`с. Зем. вр. С. "Луганское, Бахмут., Юкатер. 
Шейнбергь Мордка Пинхус. 49 Л. 19 н. с. Мл. вр. 45 пЪх. пол. Староконстантиновь, Волын. 
Шейнессонъ Ник. Ив. 59 Л. 83, вир. Иллукеть, Куря. 

Шейнинъ Бенц. Гершен. 72 Л. 97. Зем. вр. с. Глазонъ, Козлов., Тамо. 
Шейнинъ Рафаиль Изранл. 73 Л. 99. Зем. вр. Ардатовъ, Нижегоу. 
Шейнинъ Хаимь Моис. 72 Л. 97, впр. Баку. 

Шейнкманъ Лейбъ Берков. 78 Л. 903. Вр. гор. зем. бол. Котельничьъ, Вятек. 
Шейнманъ Элать Лейб.68 Л. 94 к. а. Св. вр. евр. бол. Сувалки. Д. В. 
Шейнфайнъ Янк.-Их. Гер. 69 Л. 97 (Гл., гор. и ушн.). Зав. вр. П. Гоноровки, Ями. ‚ Под. 
Шекунъ Ник. Алекс. 67 Л. 93 к. а. Жел.-дор. вр. Полоцкъ, Витебск. 

Шекунъ Феофанъ Вас. 55 Л. 8+ к. с. Ст. вр. 136 пЪх. пол. Елисаветградъ, Херсон. 
Шелевицк!й Мечисл. Гиляр. 76 Л. 903. Уч. вр. м. Ушомиръ. Житом!рек., Волынск. 
ИТеленговекй Ив.-Пав. Стан. 64 Л. 93, впр. Б$ла, СФдлец. 

Шелеповт, Владим. Владизир. 72 Л. 97, вир. Москва. : 
Шеленовь Влад. Степ. 38 Л. 62 к. с. Зем. и`фабр. вр. С. Тейково, Шуйск., Владим!. 
Шелесть Юзефъ-Мечисл. Михайл. 72 Л. 900. (Вн., дЪт. и акуш.), впр. Варшава. 
ПГелоховъ Влад. Вас. 59 Л. 83 н. с. Сверх. орд. Алексан. бол. Куп. Общ. Москва. 
Шелингеръь Мечисл. Малв. 67 Л. 93 к. а. Зем. вр. С. Рё шетиловка, Полгав. 
Шелоумовъ Рас. Ив. 62 Д. 86 с. с., впр. СПБ. 

Шелоумовуъ ‘Вас. Мих. 67 Л. 94 п. с. Зем. вр. с. Лопухиика. Петергоф., СИБ. 
Шелухинъ Пав. Виссар. 10 Л. 902. Асс. гор. бол. Рига. 

Шелковекй Дмитр. Ив. 18 Л. 908, впр. Москва. 

Шеляговевь!й Терон. Ильичъ 58 Л. 84 к. с. Ст. вр. 25 арт. бриг. Двинскъ, Витеб. „1. В. 
Шеляховекй Ант. Викент. 46 Л. 69 с. с. Пом. Врал. Инси. и вр. жен. гимн. Орелъ. 
Шемаевнь Анат. Ал-др. 72 Л. 98. Жел. дор. вр. Оренб.-Тали:. ж. д. ?. 

ПТемансь!й Ал. Алек. 55 Л. 80. (Глазн.) к. с. Вр. резерва Приам. Воен. Мед. Инси. ‚|. В+ 
Шеманектй Влад. Алекс. 59 Л. 87 к. а. Жел.-дор. вр. Ржевъ, Тверск. 

Шемельфеникъ Валент. Конст, 67 Л. 98 н. с. Вр. бол. Цесар. Ник. №евъ. 
Шеметкинъ Серг. Филип. 73 Л. 900. (Вн.). Частн. сл. СПБ. Д. В. : 
*Шезмоть Вацлавь Степ. 58 Л. 84 к. с. Варшава. 

Шемякинъ Ал-дръ Ив. 59 Л. 90 к. с. Ст.вр. 2 грен. арт. бриг. сл. Павловская, Москов. 
Шенайхъ Владисл. Людов. Эдуард. 74 Л. 908, впр. Варшава. 

Шенбергь Вильг.-Эрнестъ Карл. 62 Д. 87 с. с. Ст. совфги. губ. правл. Ковно. 
Шенбергъ Георгь Карл. 78 Л. 904. Мл. вр. 118 пЪх. пол. Волковыекъ. Гродн. „|. В. 
Шенбергь Дмит. Так. 70 Л. 93. (Жен. и акуш.), впр. Москва. 

`Шенбергь Карль Эдуард. 31 Ра 56 к. с., вир. Гродна. 

Шенбергь Максимил. Яков. 56 Л. 85. (Аки. и жен.); впр. Им. Мезотекь, Бауск., Курлянд. 
Шенверкъ Робергь Лебрехт. 58 Л. 89 к. с. Ст. вр. 67 пфх. пол. Красноставъ, Любл. 
Шенгакь Исаакъ-Исид. Самуил. 63 Л. 87, впр. Варшава. 

Шенгелидзе Всеся. Влад.” 66 Д. 93 н. с. Св. вр. В. Д. и вр. Дома Милосерд. СПБ. 
Шентеля Епифан. Георг. 69 7. 98 т. с. Сел. вр. С. Аштаракъ, Эчуадз., Эриванск. ^ 
Шенхелля Ник. Ив. 65 Л. 98 т. в. Сел. вр. С. Кеды, Балум., Кугаисск. 
Шендриковскуй Вас. Ив. 58 Д.87 к. с. Ст. вр.2 Куб. нхаст. бал. . Игдырь, Сурм., Эрив. А. В. - 
Шендриковекй Ив. Ив. 01 Д. 90 к. с. Ст. вр. Ревельск. .бр. пог. ст. ?. 

Шене Карлъ-Эдуар. Ив. 08 Л. 91 н. с. Сверхшт. вр. дЪт. бол. Пр. Ольденб. СПБ. 
Шенкь Алекс. Конот. 73 Л. 97 н.с. Ас. клин. В.-Акад. госи. СПБ. 

Шенкь Болесл.-Казим. Вильг. 66 Л. 93. Вр. бол. Св. Александра. ВФльцы. 

Шенкь Конст. Ал-др. 29 Л. 54 тайн. с. Непр. чл. В. М. Уч. Ном. СПБ. 

Шенфельдь Левинъь Левин. 71 Л. 95, впр. Рита. 
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Шенфельдь Максъ Львов. 61 Д. 87. (Псих.), вир. Рига. 

Шейнфельдь Самунль Яков. 48 Л. 74. (Сиф. и кож.), впр. Москва. 

Шенъ Ник. Эдуард. 71 Л. 96. Зем. и учил. вр. Богучаръ, Воронеж. 

Шенель Георг. Алекс. 76 Л. 902, впр. Юевъ. 

Шенетовекй Казим. Юсиф, 55 Л. 82. (Вн. и дЪт.) к. а., вар. Липецкъ, Тамб. 

Шехлилевенй Алдръ Ал-др. 52 Л. 11 к. а. Зем. вр. "Олонець. и 

Шепилевекй Анал. Алекс. 59 Л. 83 с. с. Чин. 0606. пор. УТ кл. ири М-р% В. Д. СПБ: 

Шенилевенй Евг. Алехс. 57 Д. 82. (Вн.) к. с. Проф. ун. Юрьевъ, Лифл. 

Шеповальниковь Ник. Петр. 72 Д. 96 н. с. Мл. вр. 4 арт. мортирн. полка. Муравьев- 
. ся каз. Д. В. 

Шененй Ник. Вильг. 70 Д. 98 и. с. Мл. вр. 170 ифх. Молодеч. пол. Вильна. 

Шентелиць-Херцеско Ив. Конст. 70 Л. 95 к. а. Зем. вр. М. Костюжены, Кишинев., Бессар: 

Шервинемй Вас. Дмитр. 49 Д. 73 д. с. е. Проф. и вр.-конс. уч. Им. „Март. Москва: 

Шергей Тосифъ Тоилев. 56 Л. 84, вир. Бобруйскъ, Минск. 

ЩШертей Мендель Шолом. 48 Л. 85, впр. Рига. 

Шереметевеклй Влад. Ник. 08 Л. 94 т. с. Зем. и учил. вр. Нерехта, Костр. 

Шереметевсый Петръ Яков. 40 Л. 62 с. с., вир. Плопкъ. 

Шерехетьевь Аркадй Дмитр. 72 Л. 98. (Хар. и акуш.). Св. орд. клин. ун. Москва. 

Шеренциеь Дав. Моис. 61 Д. #7 к. с. Вр. евр. уч. Бердичевъ, ЕКевск. 

Шерепо-Ланицк!й Евг. Ив. 61 Л. 87 к.с. Ст. вр. 3 кр. пЪх. пол. Новогеормевокъ, Плон., Варш: 

Шерешевекнй Венам. Львов. 51 Л. 88, вир. Одесса. 

Шерешевекй Леонъ Самуил. 62 Л. 87 н. с. Вр. евр. учил. Брестъ-Литовскъ, троне. 

Шерешевекй Шмуль Моис. 66 Л. 90. (Акуш. и дфт.), впр. Варшава. 

Шерино Ричар. Рафаил. 76 Л. 902. (Вн. и дфт.), впр. Варшава. 

Шерманъ Пазв. Ив. 73 Л. 99. Мл. вр. 8 Зарабулак. рез. бат. Самаркандь. 

Шермеревичь Конст. Григ. 79 „7. 904. Мл. вр. 69 ифх. нол. Люблинъ. 

Шернваль Леонидъ Роберт. 72 .Л. 98. (Нерви. и вн.). Орд. Новознам. бол. СПБ. 

Шеровиць (Шерманъ) Исаакъ  Гесел. 71 Л. 98, впр. Баускъ, Курл. 

Шероннй Ант. Аздр. 56 Л. 82 к. ©. Гор. вр. Слонимъ, Гроди. 

Шеретенниковь Конст. Ив. 55 Л. — Зем. вр. С. Березовъ, Николаев., Самар. 

*Шеретневекй Ив. Ив. 28 Л. 53 к. с. Пенза. 

Шерстобитовъ Никита Ильичь 68 Л. 59. Приск. вр. Новотронцый пр., Троиц., ренб: 

Шершеверь Меерт Ефроим. 72 .Т. 98, впр. Екатеринославъ. 

Шершевск!й Зельм. Мордух. 58 Л. 84, впр. Красноярскъ. 

Шершевек!й Исаакъь Марк. 63 Л. 87, впр. Томскъ. 

Шершевекй Мих. Марк. 46 Д. 69 д. с. с. Поч. Лейбъ-Мед. и непр. чл. В. М. Уч. Ком. СПБ: 

Шершеневичь Ник. Феликс. 52 Д. 74 у с. Ст. вр. Д.-Гв. Семен. пол. СПБ. | 

Шершиневй Бронисл. Флор. Стеф. 77 Л. 902, впр. Варшава. Л. В. 

Щерь Абр. Зейлих. 72 Л. 95, впр. и 

Шеръ Адольфь Вульф. 81 С. 53 н. с., впр. Вильна. 

Шеръ Мих. Борис. 50 Л. 14 к. с., впр. Акиерманъ, Бессар. 

Шеръ Сем. Борис. 58 .Г. 50 к. с. Ст. вр. 151 пЪх. пол. С. Картузъ-Береза, Слон., Гродн. 

Шестаковичъ Витольдъ Петр. 49 Л. 715 с. с. Бр. вр. 8 В.-Сиб. стр. бр. Хабаровскъ. 

Шестаковъ Ал-дръ Ив. 36 .Т. 59 к. с. У. вр. Мценскъ, Орлов. 

Шестаковь Алекс. Никол. 74 Л. 900. Мл. вр. 3 зап. Сиб. стр. бат. Джаркентъ, Семнр%ч. 

Шестаковь Мих. Мих. 67 Л. 94. Зем. вр. С. ? Рязанск. Д. В. ° 

Шестаковь Нигол. Мих. 73 ДЛ. 995. а. Мл. вр. 9 В.-С. стр. пол. Д. В. . 

Шестериковъ Аркад. Иван. 77 Л. 900. Зем. вр. С. Дворянское, Сенгилев., Симбир. ^_^ 

Шастопалу Моисей а 74 Л. 901. Гор. амб. вр. Григораполь, Тираслол, Хереон. 

Шестопалъ Моис. Яков. 52 Л. 81. Вр. гор. скотобоенъ. Одесса, 

Шеетональ Якову Моне. ` то Л. 903. (ож. и вен.), впр. Варшава. 

Шеталовь Цинк. Тосафат. 68 Л. 93 и. е. Жел. дор. вр. В-Кит. ж. д. 3. 
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Шефтель Аврумъ-Беръ Гилел. 71 Л. 5. (Акуш. и т Св. ор. губ. зем. бол. Тула. 

Шефтель Григ. Бер. 69 .Л. 97, впр. Одесса. 

Шефтель Завель Мордух. 63 Л. 89. (Акуш. и гин.), впр. ОХ 

Шефтель Израиль Натан. 16 ./. 903, впр. Клевъ. 

Шефтель Исаакъ Мордух. 60 Л. 85. Жел.-дор. вр. Уфа. 

Шефтель Нахманъ Мордух. 62 Л. 87. Жел.-дор. вр. Челябинскъ, Оренб. 

Шефтель Янкель Шмунл. 69 „1. 96, впр. Переяславъ, Полт. 

Шефферъь Ал-дръ Вас. 41 ФД. 12 к. с. У. вр. и вр. гор. учил. Царицынъ, Сара. 

Шефферъ Вен!ам. Дав. 58 Л. 80. (Хир. и глазн.) н. с. Ст. вр. уФзд. зем. бол. Рязань. 

Шефферъ Георг. Михайл. 75 1. 901. (Вн. и дфт.). Вр. гор. бар. бол. Ниж.-Новгородъ. 

Шефферъ Левъ Дав. 45 Л. 11 с. с. У. вр. Рязань. 

Шефферъ Пав. Ал-др. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Озерки, Саратов. 

Шехманъ Илья Ал-др. 71 Д. 94 н. с. ЗавЪд. глазн. отд. губ. зем. бол. Петрозаводскъ. 

Шехтеръ Борисъ Моис. 72 Л. 97, впр. Клевъ. 

Шехтеръ Бурихъ Хаимов. 68 41. 96. (Кожн. и венер.), впр. СПБ. 

Шехтеръ Шмуль (Самуниль) Хаим. 72 Л. 95, впр. Воронежъ. 

Шехтеръ Эльхононъ Шая Мордух. 76 4. 901. (Ви. и нерв.), впр. Екатеринославъ. 

Шешминцевъ Ник. Степ. 61 .Т. 88. Жел.-дор. вр. Царнцынъ, Сарат. 

Шешжинцевъ Яковъ Петр. 60 7. 90 н. с. Мл. вр. 123 п$х. пол. Курскъ. Д. В. 

Шибиневичъ Дан. Павл. 49 Л. 15 к. с. Ст. вр. 227 Балашов. рез. пъх. бат. Саратовъ. 

Шибковъ Ал-др. Игналъев. 713 .1. ? Зем. вр. С. Галкины Полянки, Спас., Казан. 

Шибовевкйй Бронисл. Станисл. 75 Л. 900. (Ак. и гин.). впр. Варшава. 

Шидловек1й Дмитр. Влад. 67 Л. 93 н.с., впр. Одесса. 

Шидловскй Ив. Влад. 65 Д. 93 т. с. Помош. секр. таможни. Одесса. 

Шидловевый Ив. Каз. 67 Л. 94 н. с. Мл. вр. 1 Черномор. кон. пол. Кубан. каз. войс. 

| С. Воровцовка, Темрюк., Кубан. Д. В. 

_Шьдловек1й Конст. Ив. 58 Л. 81 н. с. Секр. Пироговскаго общ. Москва. 

Шидловек!й Серг. Влад. 46 Д. 72. (Гиг.) д. с. с. Проф. и Сов. Чл. Мед. Сов. СПБ. 

Шидловский Стан. Доминик. 57 Д. 85 к. а., впр. Москва. 

Шидловек1й Францискъ Яковл. 53 Д. 18 с. с., впр. Кронштадтъ. 

Шикунъ Конст. Григор. 50 .Т. 15 к. с. Зав. вр. С. Ильинское, Перм. 

Шикъ Кальм.-Шмуиль Лейб. 68 Л. 98, впр. СПБ. 

ПИвкь Лазарь Зельман. 12 Л. 98. (Горл., ное. и уш.), вир. Минекъ. 

Шиле Вольфганъ-Фридр. Андреев. 67 Д. 92. (Вн., мочепол. и кож.). Деж. вр. при Дир. 
Имп. Теалр. СПБ. 

Шиле Ник.-Карлъ-Андр. Яков. 60 ДЛ. 86 н. с. Зем. вр. С. Каменка, Мелитоп., Тавр. 

Шилкарсьй Ив. Ив. 49 Л. 73 (Гин.) с. с., впр. Самара. 

Шилкинъ Ал-дръ Петр. 51 (4. 80 к. с. У. вр. Моршанскъ, Тамо. 

Шналингь Артуръ Ив. 56 Л. 89, впр. кол. Екатернненфельдъ, Боргалинск., Гифлиск. 

Шилль Влад. Карл. 41 4. 68 с. с. У. вр. и вр. гор. и дух. учил. Переславль, Влад. 

Шиловцевь Ник. Иван. 71 Л. 97.. Жел. дор. вр. Тихвинъ, Новгор. 

Шиловъ Алекс. Влад. 73 Д. 971. Зем. вр. С.? Харьковск. 

Шиловь Петръ Фед. 56 Д. 82 н. ©. Вр. воен. топогр. уч. СПБ. 

Шилтовъ Ал-дръ Минаев. 37 Д. 62. (Вн.) с. с. Проф. у. Харьковъ. 

Шэльдкреть Илья Герш. 62 Л. 88. (Акуш. н жен.), впр. Слущкъ, Минск. 

Шильдкрегь Лейба Гери. 68 Л. 93, впр. Слуцкъ, Минск. 

Шиляевъ Андр. Иван. 7) ЛД. 901. Зем. вр. С. Дебесы Сарапульск., Вятск. 

Шиманкевичъ Владим. Никодим. 61 ДЛ. 89 к. с. Зем. вр. Сороки, Бессар. 

Шиманнъ (фонъ) Оск. Генр. 69 ДЛ. 96. (Хир.), впр. Москва. 

Шимановей Ал-дрь Фимш. 60 Д. 84. (Глаз. и хир.) к. с. Прив.-доц. унив. и коне. 
Кирил. богоуг. зав. Кевъ. 

Шимановекй Викент. Виконт. 39 Л. 66, впр. СПБ. 
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Шинановекй Влад. Григ. 61 Л. 90 т. с., вар. СПБ. 

Шинановсый Ив. Никид. 49 Л. 82 к. с. ст. вр. Амур. каз. п. и вр. д. сем. Благовфии. Л. В. 
Шинановек!й Людв. Мих. 42 Л. 68. (Хнр.) т. ©., впр. Ловичъ, В 
Шимановеый Меч. Карл. 72 ДЛ. 97. Зем. вр. Луганскъ, Славянос.., Екатер. 
Шимановек!й Сигизм. Михайл. 73 Л. -97. (Вн.), впр. Варшава. 

Шиманонек!й Фелик. Стан. Викент. 72 Л. 900 т. с. Жел.-дор. вр. Ст. Саюдянка, Ирк. 
Шимановь Конст. Ив. 71 ДЛ. 97. Зем. вр. Сл. Боромля, Ахтыр., Харьк. Д. В 
Шилнаневк:й Брон. Игнат. 68 Л. 93, впр. Варшава. . 
Шияманевкй Вфнцесл. Викт. 55 Д. 79 к. с. Ст. вр. 225 пЪх., рез. Лен. пол. Саратовъ. 
Шиманевй 1Тос.-Карл. Витал. 68 Л. 93. Фабр. вр. Пос. Бзинъ, Коиск., Радом. 
Шинансый Тосифъ 9ом. 40 Д. 65 д. с. с., вир. Владикавказъ. 

Шиманеюй Протъ-Гвидо Доминик. 35 ДЛ. 59 к. с., впр. Кременецъ, Волын. 
Шнинаневый Север. Ал-др. 57 Д. 81. (Хиф.) н. с. Мл. вр. воен. лаз. Ниж.-Новгородъ. Д. В. 
Шинанекй Эдуардь Витал. 56 Д. 83. (Гал.) к. с. Ст. вр. 1 зап. арт. бр. Н. Новгородъ. 
Шиманекй Юланъ Конст. 70 Л. 96. Жел.-дор. вр. Харбинъ. Д. В 

Шиманекй дадлей Андр. 73 Л. 900. вир. Кутно, Вар. 

Шиманьъ 103!асъ-Георг. Маркус. 61 Л. 89, впр. СПБ. 

Шимкевнчъь. Стан. Амврос. 46 Л. 74, вир. Самара. 

Шинкевичъь Францъ-Стан. Игнат. 61 Д. 91, впр. Телыши, Ковен. 

Шпикинъ 10осифъ Исаак. 74 Л. 900. Оби. вр. С. Больш. Янисоль, Марйуц., Екатер. 
Шингаревь Андр. Ив. 69 Л. 94. Зем. вр. С. Гвфздилово, Воронежск. 

Шиндеръ Исай Аарон. 71 Л. 99. Зем. вр. С. Привальное, Новоуз., Самар. Д. В. 
Шпидлеръ Робертъ Фед. 58 Д. 82 к. а. Зем. вр. Константиноградъ, Полтав. 
Шиперовичь Мих. Влад. 62 Д. 88. (Хир.) к. с. Вр. для бди. и св. орд. Обух. 6. В 
Шипилинъ Анат. Павл. 62 Л. 90 к. а. Жел.-дор. вр. Пермь. 

Шипилинъ Петрь Павл. 54 Д: 80 д. с. с. Врач. Инеп. и вр. муж. гимн. т 
Шининь Дмит. Павл. 61 Д. 87 к. с. Ст. ‘вр. рез. бат. Барнауль, Томск. Д. В 

Шииинъ Серг. Анемподист. 54 Л. 79. (Глазн.) к. с. Ст. вр. 7 грен. пфх. пол. `Москва. 
Шипицынъ Влад. Павл. 79 Л. 903. Зем. вр. Соликамскъ, Пермек. 

Шиповъ ') Ник. Всевол. 65 ДЛ. 90 н. с. Ус. Панькино, Макар., Костром. 

Швповъ Ник. Ник. 66 Л. 90 н. с., впр.` СПБ. 

Шикулинек Ник. Львов. 61 Л. 90 н. с. Вр. погр. стр. Ц. Граево, а Ломжин. 
Шипулинъ Ник. Алекс. 71 Л. 97. Вр. Ивер. 06. Кр. Кр. Москва. 

Ширвиндть Гдаль Монс. 61 Л. 87; вир. Одесса. 

Ширвиядть Лейз. Кмалт. 64 Л. 89, впр. Тула. 

Ширманъ Авр. Исаах. 72 Л. 98, впр. Юевъ. 

_ Ширманъ Андр. Конст. 50 Л. 13 с. с., впр. СПБ. 

Ширмань Нисонъ Ицк. 69 Л. 94, вир. Елисаветградь, Херсон. Д. В. : 
Ширмо-Щербинсвй Ник. Ник. 62 Л. 88 к. а. Зем. вр. С. Веребье, Крестецк., Новгор. 
Широковь Ник. Степ. 64 Д. 90 к. а. Жел. дор. вр. Москва. 

Широкогоровъ Ив. Ив. 69 Л. 901. Пом. проз. пат. инст. ун. Юрьевъ, Лифаян. А. В. 
Широконевичь Мих. Никол. 72 ХЛ. 909. Зем. вр. С. 2 Конотоп., Черниг. 

Широнь Яковъ Ив. 70 Л; 96. Вр. экон. С. Боловскъ, Люцин., Витеб. Д. В. 
Ширшовъ Дмит. Ив. 68 Д. 95. (Гин. и акущ.) к. а. Пр.-доц. В. М. Акад. СПБ. 
Ширявковъ Ник. Кари. 72 Л. 96. Эпид. вр. Уральскъ. 

Ширяевь Мих. Алекс. 74 Л. 901. Мл. вр. Турк. воен. телеграфн. роты, Мервъ, а 
Ширяевъ Никол. Алекс. 69 Л. 98. Зем. вр. Константиноградь, Полтав. 

Ширяевъ Пав. Алекс. 47 Д. 74 с. с. Прив.-доц. ун. и кон. Ст. Екат. бол. чернор. Москва. 
*"Иистовекй Конст. Игнат. 15 Л. 41 к. с. Ставрополь (губ.). 

Шнетовек!й Ник. Конст. 62 Л. 89. (Нерв.) к. а. Мл. окр. надз. В. Д. Ст. Лаптево. Тул. 
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Шитцъ Ив. Фед. 34 ДЛ. 61. (Вн.) к. с., вир. Москва. 

Шифринъ Моис. Гесел. 64 Л. 87 т. с. Жел.-дор. вр. Царицынъ, Сарат. 

Шниффъ Мордухъ Изр. 62 „1. 88. Зем. вр. Глуховъ. Чернигов. 

Шифъ Исаакъ Хацкел. 70 4. 93. Зем. вр. С. Вознесенье, Лодейнопол., Олоненц, 

Шиховев!й Конст. Мих. 57 Д. 80 н. с. Мл. вр. 26 пфх. пол. Радомъ. 

ЖШижшевъ Сер. Пол. 58 Л. к. а. 

Шишкинъ Ал-дръ Вхад. 74 „Л. 98. Св. орд. клин. унив. Харьковъ. 

Шишкинъ Вас. Вас. 64 Л. 93. (Вн.), впр. Москва. 

Шишкинъ Григ. Нестер. 74 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Сухумъ. 

Шишкинъ Ив. Павх. 57 Д. 82 к. с. Ст. вр. войск. бол. Ст. Ладожекая, Екалер., Кубан. 

Шишкинъ Конст. Наум. 56 СД. 83 к. с. Ст. вр. 17 турк. стр. бат. Чарджуй. (Бухара). 

Шишко Вацлавъ-Ник. Ив. 62 .Т. 88 н. с. Тюр. вр. Ломжа. 

Шизшковскй Ал-дръ Витал. 59 Л. 85 к. а. Сверх. вр. Стурдз. общ. сердб. сест. и дфлопр. 
Врач. Упр. Одесса. | 

Шишковекй Илья Иван. 12 Л. 95. Мл. вр. 12 стр. пол. С. Б. Жмеринка, Винн., Подол. „1. В. 

Шишковъ Ал-дръ Сем. 46 Д. 14 д. е. с. Ворн. вр. 5 Сиб. арм. корп. „1. В. 

Шишао Адамъ Ал др. 19 4. 903. Мл. вр. 2 эк. Кронштадту. 

Шишло Викент. Ив. 37 .Г. 61. (Вн.), вир. Варшава. 

ИОоилыковъ Степ. Эмман. 73 Л. 902. Мл. вр. крфи. арт. Осовець, Бфлост., Гродн.. 

Шнииманъ Дав. Юкел. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Хомутовка, Дмитр., Курск. 

Шижмаревъ Никол. Орест. 77 4. 903. Жел.-дор. вр. Пирякинъ, Полтав. 

Шишмаревъ Фед. Фед. 19.7. 903. Мл. вр. 45 арт. бриг. Д. В. 

Шишияновянць Сем. Кеворк. 62 Л. 93 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Скерневицы, Варни. 

Шишовь Ал-дръ Поликари. 60 1. 85 к. с. Ст. вр. 1 турк. стр. бат. Ташкентъ. 

Шишовуъ Серг. Поликарп. 58 „1. 83 к. а. Вр. гор. бол. Екалеринбургь, Перм. 

Шищенко Ив. Ив. 80 4. 904. Мл. вр. 14 грен. нол. Бфлый Ключъ, Тифлисек. 

Шкаринъ Ал-дръ Ник. 76 .Г. 900. Вр. клин. военн. госп. СПБ. 

Шкляверъь ВЪнцесл. Львов. 44 Л. 69 н. с., впр. Ростовъ, Донск. 

Шкляевъ Вас. Алекс. 56 Л. 84, впр. Казань. 

Шкляревичъь Мих. Григ. 75 Д. 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. „Пюблинъ. 

Шклярь Ал-дръ Григ. 68 /. 90 н. с. Мл. вр. 33 иЪх. пол. Д. В. 

Шькляръ Васил. Григ. 76 Л. 901. Мл. вр. 3 Кубан. каз. бат. Майкопь, Куб. 

Шкода Эдм. Конст. 68 Л. 90. (Вн.), вир. „Побадь, Волынск. 

Школьникъ Дав. Григор. 55 ДЛ. 80 к. с. Ст. вр. 42 драг. п. Ченстоховьъ, Петрок. 

Школьникь Ис.-Берь Борух. 58 Л. 84. Приск. вр. Нижнй пр. Ленск. зол. 0б., Кирен., Ирк; 

Школьникъ Сруль-Фаликъ Шлем. 72 1 99, вир. Одесса. р 

Школьникь Элй-Гершь Львов. 57 /. 84 н. с. Зем. вр. Кол. Ландау, Одес., Херс. 

Шкотгь Яковъ Ал-др. 42 ДЛ. 64 с. с. Вр. Коммисар. учил. Москва. 

Шкудеый Мовша-Шлюма Авел. 54 Л. 83 к. с. Ст. вр. 6 закаси. стр. баг. Мервъ, Закаси. 

Шкудсвьй Шевахъ-Дав. Авел. 59 Л. 90, вир. Славянскъ, Липец., Тамб. 

Шзаинъ Сруль Мендел. 56 Л. 84 н. с. Ма. вр. 4 зап. Сиб. стр. бат. Вфрный, Семирч. 

Шланоберевйй Бор. Адольф. 58 Л. 85. (Моченол.). Учил. вр. Одесса. 

Шлапоберсый Янкель Пейсах. 69 Л. 94. (Жен.), вир. ПГавли, Ковенсь. 

ЧТ латеръ Густ. Густ. 67 Д. 96 н. с. Ма. вр. 14 фл. эк. СПБ. 

Шлеберъ Ант. Адольф. 79 Л. 908. Зем. вр. Козловъ, Тамб. 

Шлегель СергЬй Ксавер. 75 Л. 901. Зем. вр. С. 2. Черниг. 

Шлезингерь Абр.-Пейсахъ Мих. 58 Л. 35, впр. Вильна. : 

Шлезингеръ Лейба-Овсей Мих. 71 Л. 95. т. с. Вр: прогимн. М. Полангенъ, Гроб., Курл. 

Шлезингеръ Маркъь Леопольд. 65 .1. 89, вир. Москва. 

Шлезингеръ Оск.-Ферд. Ал-др. 57 Д. 82. (Жен.) ‚с. с. Деж. вр. при Дир. Ими. Театр. СПБ. 

Шлейерь Владим. Эмил. 75 .Г. 900. Экст. Бахруш. бол. Москва. 

Шлейфрингь Маркусь Маас. 58 Л. 55, вир. М. Януишюль, Житохир.. Волыиск. 
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Шлейфитейнъ Юмушь Сигиз. 78 Л. 97. (Вн.), впр. Варшава. Л. В. 

Шлемензонъ Монс. Мед. 67 Л. 94, впр. М. Песчанка, Ольгоп., Подол. 

Шлемъ Солом. Изр. 59 Л. 86, впр. М. Кривое Озеро, Подол. 
Шлессь Феликсъ Борух. 69 Д. 93. (Хир. и жен.) н. с. Вр.-ас. Пр. Мед. части. СПБ. 
Шлипнеръ Эдуардь Адальбер. 53 Л. 81 к. с. Мл. зав. вр. СаткинсеЙ зав., Златоуст., Уфим. 
ИШлынись Ив. Георг. 52 Л. 18 к. с. Ст. вр. Прим. драг. п. Постъ Раздольный, Примор. 
Шлихтингь (фонъ) Леонидь Петр. 49 Д. 72 д. с. с. Врач. Инсп. Оренбургъ. 
Шломовичь Ааронь Емев. 61 Л. 871, впр. С. Армавиръ, а Кубан. Д. В. 
Шл1омъ Веньям. Лейб. 68 Л. 96, впр. Рига. 
Шлоккеръь Германь Леонт. 50 Д. 16 н. с., впр. Курскъ. 
Шломъ Евсей Меер. 58 Л. 81 к. с. Ст. вр. 19 турк. стр. бат. Керки. (Бухафа). 
Шлоебергь Госиф. Ив. 60 ДЛ. 85 к. с. Гор. вр. Кадомъ, Темник., Тамб. 
Шлосебергь Илья Ив. +2 Л. 69 с. с. От. вр. Яуз. бол. и вр. Меж. Канц. Москва. 
Шлосебергь Лейба Ицк. 59 Л. 86 к. с. Зем. вр. С. Круши, Темников.. Тамбов. 
Шлотманъ Никол. Никол. 70 Л. 99, впр. и чин. Госуд. Контр. СПБ. 
Шлыгинъ Алекс. Фед. 67 Л. 94 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Александрополь. 
Шлыгинъ Никол. Васил. 78 „1. 900, вир. Тверь. Д. В. 
Шлюпаеь (Шлюнъ) Рохь Рохов. 65 Л. 93. (Вн.). вир. Ковна. Д. В. 
Шляковь Ал-дрь Ильичь 64 Л. 94 н. с. Зем. вр. С. Афанасьевское, Глазов., Вито, 
Шляпочниковь Михель Ушер. 58 Л. 85, впр. Харьков. 

Шляхецьй Изр.-Янк. Борух. 58 Л. 8+. Нью-Юркъ. 

Шуаковь Ив. Ник. 69 Л. 94. Жел. дор. вр. Ст. Иннокентьевская, Амур. 

Шмаровъ Трофим» Тимоф. 39 Д. 62 к. с., вир. Гродна. 
Шмелевь Вяч. Андр. 64 ДЛ. 88 к. с. Гор. и зем. вр. Устьсысольскъ, Волог. 

Шиелевъ Ивань Ал-др. 73 Л. 99. Жел.-дор. вр. Ст. Сарны, Ровен., Волынек. 
*Шмелевъ 1) Петръ Викт. 58 Д. 83 к. с. Юевъ. Ех 
Шмелевъ Серг. Ассигкрит. 71 Л. 96 к.а. Мл. вр. 2 крфп. п. и. Ивангородъ, Н.-Ал., Люба. 
Шмелевь Фед. Ник. 62 Д. 86 к. с. Зем. вр. Балаштовъ, Сарат. 

Шыельцерь Вильг. Вильгельм. 68 Л. 96. Св. асс. унив. Юрьевъ, Лифл. 

Шмеманъ Адол. (Абр.) Хайк. 67 Л. 93, впр. М. Квелленштейнъ, Перновск., Лифл. 
Шьеманъ Бернгар.-Карлъ-Тоганиъ Бернгард. 44 Д. 10 к. с., вир. Саратовъ.. 
Шмеманъ Дав. Ник. 61 Л. 85. (Вк.) к. а., вир. М. Ритцау, Гробин., Курл. 
Шмеманъ Карль Вильг. 45 Л. 68 д. с. с. Пом. Окр. В. М. Инсп. Юевт. 
Шнерлингъ Геригь Самуил. 59 Л. 8+4. (Вн. и дфт.), впр. Москва. 

Шингельев!й Леонидь Григ. 58 Л. 83 к. с. Ст. вр. 195 ифх. п. Сфдлеъ. 
Шмигельсьйй Мих. Ероф. 60 Д. 86 т. с. Вр. завфд. Серпух. дфт. пр. Москва. 
Шиигельскй Ник. Ив. 65 Л. 91 н. с. Вр. резерва Прнам. Воен. Мед. Инсп. Ц. В. 
Шуигельскй Ник. Петр. 80 Л. 90+. Мл. вр. 26 пфх. пол. Радомъ 
Иниляь Ал-дръ-Андр. Ив. 65 ДЛ. 93. (Кож. и вен.), вир. Казань. 
Шмидть Ал-дръ Иван. 75 Л. 98, впр. Луцкъ, Волынск. 
Шмидть Ал-дрь Никол. 72 Л. 98. (Незвн.). Экст. клин. унив. Москва. 
Шмидть Ал-дръ Эл. +48 Д. 73. (Акуш.) д. с. с. Дир. Е род. дома. СИБ. 
"Шмидть Анат. Авг. 27 Д. 48 д. с. с. СПБ. р 
Шлидть Викт. Карл. 65 Д. 91 н. с., вир. Юрьевь, Дифл. 
Шивдтъ Влад. Влад: 66 Л. 93. (Хир.) к. а. Зем. вр. Бфлый, Смоленкс. 

Ш»лидть Георг. Петр. 37 Д. 59 д. с. с., вр. Варшава. 

Шлидуь Евг. Вильг. 69 Д. 94 н. с., впр. СПБ. 
Шмидть Евг. Эдуард. 57 Д. 19 с. с. Овул. Черн. фл. и ст. вр. 29 фл. эк. Севастополь. 
Шиидть Карль Максимил. 57 Д. 83 к. с. Сверх. вр.-конс. инст. Одесса. 

Шиидгь Максъ Густ. 52 Д. 76. (Вн.. гора. и нос.). Орд. гор. бол. Рига. 





1) Отих скъ лекарствъ по рецептамъ этого вуза воспрещается. 


Шмидтъ Ник. Южщус. 69 Л. 95. (Глаз.). Причисл. къ Гл. Упр. неокл. ебор. СПБ. 

И мидть Ник. Яков. 68 Д. 88. Вр. Инси. Астрахань. 

Шиидтъ Оскаръ Карл. 64 Д. 79. (Вн. и жен.) к. а., впр. Москва. 

Шмидть Ромуальдъ Ив. 31 ХЛ. 61, впр. М. Душиловичи, Вилейск., Вилен. 

Шнидть Фед. Мих. 50 Л. 15 с. с. Ст. вр. военн. лаз. Минскъ. 

Шиидть Фридр. Карл. 74 Л. 971. к. а. (Вн.). Мл. вр. военн. лаз. Джаркенть, СемирЪч. 

Шиидъ Петръ-Эдуар. Карл. 68 Л. 89, впр. Харьковъ. 

Шиитць Арнольдъ Ив. +3 Д. 67 д. с. с. Чл. поп. ком. Елизавет. дфт. бол. СПБ. 

Шиитиць Ник. Ал-др. 54 Д. 19 к. с. Вр. рез. полев. мед. Инсп. Д. В. 

Шнить Анат. Петр. 71 Л. 95. (Бакт.), впр. Ялта, Тавр. 

Шмыуккеръ Мих. Ив. 59 Л. 84. Жел.-дор. вр. Вольск, Сарат. 

Шнуклеръ Гоз!асъ Шмерел. (Геннад. Самуил.) 68 Л. 95, впр. СПБ. 

Шмнуклеръ Ицко (Исаакь) Кальм. 67 Л. 98. (Вн. и дфт.), вир. Юевъ. 

Шыукловеюй Григ. Никол. 71 Л. 99.`Орд. клин. унив. Кевъ. 

Шиулевичъ Миронъ Бор. 60 Л. 86, впр. Одесса. 

Шыулевичъ Яковъ Марк. 38 Д. 62 д. с. с., впр. СПБ. 

Шыульянъ Юда-Идел. Хаим. 72 Л. 98, вир. СПБ. 

Шмурло Ив. Юпан. 67. 92. (Горл.). М». орд. Общ. Кр. Кр. Самара. 

Шиурло Леонер. Каликст. 76 ЛД. 902. Зем. вр. Вязьма, Смолен. 

Шныголевъ Петръ Фед. 54 Л. 18 к. а., впр. Дмитревъ, Курск. 

Шнабль Адамъ Янов 10 Л. 99, впр. Варшава. 

Шнабль Ив.-Фридр. Андр. 38 Л. 65 н. с. ны вр. Варшава. 

нее Мееръ-Изр. Максимил. 66 Л. 89 к. а. Мл. вр. бриг. погран. стр. Ломжа. 

Шнеерсонъ Солом. Зельм. 51 Д. 94. (Горл., нос. и ушн.) к. а. Вр. поп. о б%д. Москва. 

Шнейдерманъ Хон. Хаим. 73 .Т. 99. впр. Горваль, Р%чиц.. Минск. Л. В. 

Шнейдеровъ Гершь Марк. 63 Л. 89. (Вн. и дфт.), впр. Одесса. 

Шнейдеръ Ал-дръ Фед. 36 Д. 57 к. с. Чл. Губ. Зем. Упр. Москва. 

Шнейдеръ Альфредъ Дитрих. 63 Д. 88. Част. служ. Имфн. Луббенгофъ, Валк.. Лифл. 

нейдеръ Ив. Федор. 12 Л. 99. Ушн., нос. п горл.) впр: Юрьевъ, Лифл. 

Шнейдеръ Карль Дав. 52 Д. 80. (Вн.), впр. Москва. 

Шиейдеръ Людв. Теодор. 76 .Т. 903, впр. С. Вакуловское, Тарск., Тобольск. 

Шнейдеръ Никол. Ал-др. 69 Д. 94. Экет. ст. Екат. бол. Москва. 

Шнейдеръ Ник. Ник. 75 Л. 902. Мл. вр. 4 Закасп. стр. бат. Асхабадъ. 

Шнейдеръ Пав. Ив. 39 . 65 к. с., вир. Перновъ, Лифя. 

Шнейдеръ Эдуардъ Эдуар. 55 Л. 85. Сел. вр. м. Свядосци, Вилькомирск., Ковенск. 

Шнейдеръ 9ома Георг. 60 Д. 90 к.`с. Ст. вр. бриг. погран. стр. Вержболово, Суваль. 

Шнирманъ Исаакъ Ал-др. 68 Л. 89. Завод. вр. Александровскъ, Екатериносх. 

Инитке Гершъ Лейб. 60 Л. 88. (Вн. и дфт.), впр. Астрахань. 

Шниткиндь Евсей Рувим. 68 Л. 90. (Кож. и вен.), вир. Москва. 

Шнаткиндъ Матисъ Рувим. 66 Л. 94, впр. Москва. 

Шниткиндъ Сим. Рувим. 71 Л. 98 т. с., впр. С. Богородское, Никол., Самар. 

Шокальек! Адамъ Тосиф. 62 Л. 88 н. с. У. вр. Ласкъ, Петрок. 

Шокаревъ Вяч. Ал-др. 12 Л. 96. Зем. вр. С. ?, Цлинск., Моск. 

ПТокаревъ Ив. Вас.` 66 Л. 91. Жел.-дор. вр. ГУ уч. М.-В.-Р. ж. д. Ст. Зап. Двина. 
Торопецк., Псков. 

Шокуровъ Арсен. Иван. 75 Л. 903. Зав$д. зем. бол. С. Овсорокъ, Жиздр., Калужк. 

Шоклендерь Влад. Влад. 66 Л. 93. Гор. вр. Хороль, Полтав. 

Шолковск!й Влад. Франц. 52 Д. 14 д. с. е. Ор. Воен. Мед. Инси. Вильна. ‚|. В. 

ПТолле Густ. Густ. 74 Л. 900. (Дфт. и вн.). Экстернъ бол. Св. Владимра и вр.-сотрудн. 

при СофШИской лечебн. Москва. 
Шоломовичъ Ал-дръ Давид. 77 -/. 903. Орд. Карамзинской колон. для душ. бол. Симб. 
Шольнцъ Монс. Юдов. 75 Л. 900. (Вн.), впр. Москва. 
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ТПольць Янк.-Гириг. Мендел. 71 Л. 98, впр. Варшава. Д. В. | 

Шомакеръ 1ос. Андр. 59 Д. 86 к. с. Вр.-сп. леч. ком. ниш. и орд. леч. Чел. 06. СПБ. 

Шонияъ Мих. Егор. 60 .Л. 86. (Хир.) н. с. Пом. полип. вр. СПБ. 

Шороховь Ал-дръ Ив. 60 Д. 87 к. с. Зем. вр. М. Чимишжя, Бендер., Бессаз. 

Шорштейнъ Тос. Максим. 38 Л. 60 к. с., впр. Одесса. 

Шоръ Георг. Влад. 72 Д. 95 н. с. Прозекг. Елисав. дфг. бол. и вр. дезинфект. Калинк. 

й гор. бол. СПЪ. . 

Шоръ 10с. Солом. 61 Л. 88, впр. Симферополь. э 

Шоръ Левъ Вас. 52 ДЛ. 81 к. с. Зем. вр. С. Клопицы, Петергоф., СПБ. 

Шоръ Сем. Монс. 46 Л. 174. (Хир.), впр. Одесса. 

ЧТоръ Янкель Монс. 68 Л. 86, впр. Херсонъ. 

Шостаковек Итгнатй Амврос. 52 Л. 16 ц. с. Мл. вр. 5 понт. баг. Кевъ 

Шоестакъ Ив. Григ. 59 ДЛ. 85 н. с. Жел.-дор. вр. Рославль, Смолен. 

Тостакъ Янкель Ефроим. 68 Л. 93. Св. орд. губ. зем. больн. Симбирскь. 

Шостаць1й Васил. Евген. 69 Л. 98. Сел. вр.. С. Верховка, Могил., Подол. 

Шоффъь Ал-дръ-Роб. Ив. 71 ДЛ. 97 к. а. (Гор., нос. и уш.). Мл. вр. 8 грен. арт. бр. 
° Ростовъ, Дон. Д. В. 

Шохинъ Ник. Павл. 59 Л. 87 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Укр. Бахты, СемирЪч. 

Иатгневт Ад-дрь Дмитр. 75 Л. 901. (Хир. и моченол.), Зем. вр. е. Ботодуховка, 

Золотонош., Полтав. 

Шнагневь Серг, Лм. 77 Л. 904. Зем. вр. с. Сиша, Юрьевъ-Польск., Владим!р. 

Шиаковичъь Алекс. Вас. 54 Л. 83 н. с. У. вр. Конотоиъ, Черниг. 

ШпаковскЙ Ант.-Каз. Ник. 49 Л. 75 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Баку. 

Шпаковскй Вас. Леон. 60 (. 87 к. с. Окр. сел. вр. С. Окекое, Иркуг. 

Шпаковек!й Пав. Ник. 61 Д. 90. (Вн.) к. с. Ст. вр. рез. бат. Иркутскъ. Д. В. 

Штаковек!й Франць Ив. 44 Л. 73, впр. М. Корецъ, Новоградволын., Волын. 

Шиаковекй Францъ Госиф. 63 ХЛ. 90 н. с. (Хир. и сиф.). Мл. вр. воен. лаз. Минскъ. 

Шпакъ Владим. Ильичъ 76 Л. 901, впр. Юевъ. р 

Шланбокъ Адольфъ Иван. 62 Л. 91. Завд. зубовр. шк. Варшава. 

Шпанбокъ Ал-дръ Сократ. 59 Д. 88 к. с. Ст. вр. 90 пЪх. пол. Ревель. 

Штановъь Ник. Ник. 6% Л. 93. Предс%д. у. зем. Упр. Курскъ. — 

Шнееръ Конст. Ив. 44 Л. 68 к. с. Ст. окр. надз. Восп. Д. Родоновка, Можайск., Моск. 

Шнейеръь Серг. Ал-др. 53 Л. 86 к. с. Ст. вр. 73 пЪх. пол. Могилевъ, Подол. 

*Шперкъ Францъ-Отт. Фридр. 35 ДЛ. 58 д. с. с. СПБ. 

°Шперлингь Альфредъ Мих. 56 Д. 83 к. с. Ст. вр. 46 драг. пол. Плоцкъ. 

Шперлингь Озасъ-Исаакъ Григ. 54 Л. 82 к. с. Гл. вр. евр. бол. Берличевъ, ев. 

Шпехгь Карль Фрид.-Вильг. Вильг. 64 Л. 901, впр. Рига. 

Шингановичь Вл.-Ив. Фран. 71 ДЛ. 96. (Вн.). Ст. орх. Никол. общ. Кр. Кр. Воронежъ. 

Шингановичь Тос. Викент. 60 Л. 89. (Хир.). впр. Дер. Сосновицы. Бенд., Петрок. Д. В. 

Штитель Ааронъ-Ицко Лейб. 56 Л. 85. (Хир.), впр. Юевъ. 

Шнилевекй Ал-дръ Мих. 40 Л. 64 к. с. Гор. вр. и вр. дух. учил. Пинскъ, Минск. 

Шпилевекй Густ.-Каз. Адольф. 46 Л. 71 с. с. Вр.-конс. инст. Бфлостокъ, Гродн. 

Шинлевскй Людв.-Григ. 10с. 51 Л. 16 к. с.. впр. М. Кодыма, Баялт., .Подол. 

Шпильрейнъ Адольфъ Зельман. 59 Л. 85. (Вн.). Фабр. вр. Варшава. 

Шиильрейнь Тосифъ Мок. 66 Л. 93. (Хир.), впр. Варшава. ^ 

Шпильрейнъ Леонъ Мавр. 74 Л. 99. (Вн.), впр. Варшава. Д. В. 

Итиндалерь Ал-дрь Марк. 69 Л. 95 т. с. Сел. вр. С. Викулово, Тарек., Тобол. 

Шпиндлерь Вильг. Ник. 64 Д. 93, впр. Александровскъ, Екатериносл. Д. В. 

Шниндлеръ Исаахь Меер. 66 Л. 92 к. а. Сел. вр. С. Табаринское, Турин.. Тобол. 

Шииндлеръ Ник. Ал-др. 59 (. 85 с. с. У. вр. Кологривъ, Костром. 

Шинибругь Ааронъ Неезиев. (Михайл.) 76 Л. 900, впр. Луганекъ, Екатериносл. 

Штлеть Ал-дръ Готфр. 63 Л. 88 к. с. Ст. вр. 2 фл. эк. Кронштадть. Д. В. 
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Шаяолянсый Авр. Моше. 18 „1. 98. вр. С. Блатодарное, Новогр., Стазвр. 

Нолянекй Гершь Тосиф. 53 Д. —. н. с. Вр. прих. уч. Одееса. 

Шиолянекий Моис. Львов. 57 Л. 81. (Хир., акуш. и окул.), впр. те Подол. 

Шнолянекй Солом. Львов. 68 Л. 93. Вр. Одес. гор. водопров. Ст. Дифзетръ, Херс. 

- ИБюнгольць Эрнесть Карл. 32 Л. 59. Жел.-дор. вр. Д. Ремерстофт, Рижек.. Лифл. 

Шпоть Теофил. Теофил. 70 1. 98. (Вн.), впр. Варшава. 

Шпрангеръ Романъ Егор. 59 Л. 86. Общ. вр. С.- Рейхенфельдть, Мелитои., Тазрич. 

Инфинтенфемждь Израиль Шолом. 78 1. 99, впр. Рига. 

ИНфрингельфельдть Михель Герман. 68 „7. 90, впр. Рига. 

Ширингеръ Максъ Маркус. 71 Л. 99. (Вн.), впр. Варшава. Д. В. 

Шириигь Генр. Иван. 15 .Т. 900, впр. Им. Ауцгофъ, Добл., Курл. 

Шиунтовь Ал-дрь Мих. 65 . 93. Зав. вр. м. Кагарлыкъ, Юевок. 

Шрайберъь Лазарь Яков. 75 Л. 900. впр. Одесса. 

Шрайберъь Лейз. Хаим. 64 Л. 91. Город. вр. Овидюполь, Одес., Херсон. 

Шрайберъ. Несан. Моис. 69` Л. 96. Зем. вр. М. Аниканы, Хотин. Бессар. 

Шрайберъ Семенъ Ефим. 65 Л. 91 н. с. Жел.-дор. вр. В.-Кит. жел. д. 2, 

Шрайберь Ханмъ Моисеев. 73 .1. 97. Зем. вр. С. Болотино, Бфлец., Беёсараб. 

Шрамковь Ив. Ив. 65 ДЛ. 90. (Вн.). Зем. вр. С. Алтыновка,. Кролевен., Черниг. 

Шрамковь Леонидъ Вяссар. 16 .1. 902. Мл. вр. 2 В.-Сиб. сай. бат. Хабаровск. 

*“Шрамченко Евг. Алекс. 42 Л. 69 к. с. Мир. Судья. Бердичевъ, Аев. 

Шредерсь Вацл. Донат. 78 Л. 98. Мл. вр. 29 фл. экии. Севастополь. 

Шредерсь Эдуардь Доминик. 37 .Т. 60 к. с. У.`вр. Ржатекъ, Смолен. 

Шредеръ (фонъ) Ал-дрь Эрнест. 59 Л. 55. (Хир. и мочепол.) к. с. Ст. вр. уч. арт. 
отряда Балт. фл. Кронштадть. 

Шредеръь Вацл.-Маркель Викт. 64 Л. 39. впр. Варшава. 

Шредеръ Вацл.-Мих. Донат. 73 Л. 98. Мл. вр. 29 фл. эк. Севастополь. 

Шредеръ Генр. Карл. 36 Л. 65 с. с., впр. Саратовъ. 

Шредеръ Людв. Фед. +3 Д. 68 д. с. с. Ст. вр. Никол. Инж. Акад. и учил. СПБ. 

Шредеръ Христоф.-Эрн.-Эмил. Юзев. 55 Д. 80. (Гидротерал.), вир. Рига. 

Шредерь Юмй Юмев. 12 1. 99. Асс. псих. бол. Ротенбергъ. Рига. 

Шрейберь Ал-дръ Фед. (Айз. Фишел.) 65 Л. 94. (Глаз.). Сел. вр. Кагызманъ, Карс. 

Шрейберъ Вас. Вильг. 10 Л. 95 н. с. Мл. вр. 21 арт. бриг. Вильна. Д. В. 

Шрейберъ Вильг. Ив. 35: Л. 51 с. с., впр. СПБ. 

Шрейберъ Гершонъ Ал-др. 47 Д. 69° к. а., вир. Екатеринославт. 

Шрейберъ Григ. Абр. 4+ д 69 к. с., впр. Астрахань. 

Шрейберъ Евг. Фед. 64 Л. 90 (Вн., кожи. и вен.), вир. Нермь. 

Шрейберъ Гос. Оттон. 68 ЛД. 94. Вр.-асе. Никол. дфт. бол. СПБ. 

Шрейберъ Лейба Исаак. 58 Л. 78. (Акуш. и жен.), впр. Юевъ. 

Шрейберъ Мануиль Фед. 66 .Г. 90 н. с. Мл. вр. 6 В.-С. стр. п. Ур. Новомевское, Прим. 

Шрейдерь Абр. Ильичь 67 1. 95. (3уб.), впр. Ростовъ, Донск. 

Шрейдеръ Вас. Генкад. 67 .Г. 93 н. с., впр. С. Родники, Юрьев., Костр. 

*ИГрейдеръ Влад. Георг. 39 ДЛ. 63 с. с. Д. Максимовка, Заев., Харьх. 

Шрейдеръ Мих. Ник. 57 Д. 89. (Хир.) к. с. Ст. орд. дворц. госп. Царское Село. СПБ. 

’Шрейдеръ Никол. Ник. 13 Л. 901. Вр. губ. зем. бол. Калуга. 

Шренкъ (фонъ) Авг. Ал-др. 52 Д. 80. (Вн. и жен.). Фабр. вр. СПБ. 

Шренкъ (фонъ) Оттонъ-Конр. Леопол. 67 Д. 92, вир. СПБ. 

Шрепие Гуго-Викт. Карл. 69 Л. 95 н. с. У. вр. Везенбергь, Эстляндсек. 

Шретеръ Ник. Ник. 72 ДЛ. 96. к. а: Гор. вр. Везенбергь, Эстляндск. 

Шретеръ Пав. Эрнест. 55 Д. 84 к. а. Вр. част. бол. Пабанице, Ласк., Петрок. 

Шрира Самс. Львов. 78 1. 903. Вр. Соболевсх. фабр. бол. Шелково, Богородск., Москов. 

Штадельманъ Эрнесгь Юзев. 54 Д. 78. (Вн.) к. с. Прив.-дон. унив. Юрьевь. Лифл. 

Штакъ Карль Март. 70 Т. 9%, вир. Пильтекъ, Курлянд. 
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Штальбергь Леонар.-Гуго Мартын. 70 Л. 9+4, впр. С. Озеръ, Рижек., Лифл. 

Штаммбергь Арвидъ Гельмутъ Георг. 67 ФЛ. 98. к. а. Зем. вр. Торонець, Псков. 

Штамике Франциекъ Войцфх. 59 Л. 84. (Жен. и вн.), впр. Винница, Подольск. 

Штамь Карлъ-Ферд. Христан. 58 Л. 84. (Д$т. к. с. Зем. вр. С. Ольшана, Лебедин., Хафрьк. 

Штанге Влад. Адольф. 56 Д. 79. (Вн.) д. с. с. Консультанть и чл. совфта клиническ. 
инстит. Вел. Кн. Ел. Павл. СПБ. 

Штаркь Конст. Флор. 62 ДЛ. 90 к. с. Гор. вр. Брестъ-Литовскь, Гродн. 

Штегеманъ Артурь Ал-др. 67 Л. 96. (Гомеоп.), впр. Одесса. С 

Итегманъ Ахдръ Констант. 45 Л. 716 с. ©. Див. вр. 7 кав. див. Ковель, Волынск. 

Штейгианъ Влад. Ал-др. 65 Л. 983 н. ю. Вр. УТ разр. резерва пол. В.-Мед. Инси. „|. В. 

Штейермань Яковъ Мих. 60 С. $86. Вр. и секр. Общ. призр. слВп. Москва. 

Шлчейнбергь Абр.-Ицекъ Мот. 66 Л. 95, впр. Лодзь, Петрок. 

Штейнбергь Ал-дръ Григ. 46 Л. 66, впр. Варшава. 

*Штейнбергь Ал-дръ Из. 28 Д. 52 с. с. СПБ. 

Штейнбергь Ал-дръ Самуил. 67 Л. 93. Вр. гор. больн. Майкойь, Кубанск. 

Штейнбергь Дав. Лейб. 68 Л. 901. (Глаз., ушн. и нос.) н. с. СВ. орд. бог. зав. Бурскъ. 

Штейнбергь Туда-Лейба Ихил. 67 Л. 93. (Вн.), впр. Москва. 

Штейнбергь Ксаверш Герман. 44. Л. 66. (Хир.) к. с., впр. Брестъ-Литовекъ, Гродн. . 

Штейнбергь „Гейз. Хаим. 74 ЛД. 99, впр. М. БЪлиловка, Бердич., Кев. 

Штейнбергь Мих. Григ. 47 Д. 69. (Хир.) с. с. Ст. вр. воен. лаз. Скерневнцы, Варш. 

Штейнбергь Самуиль Ив. 35 Д. 60. (Псих.) д. с. с. Дир. губ. зем. псих. леч. Саратовъ. 

Штейнгардтъ Арн. Дидрих. 15 1. 908, впр. Им. Альтъ-Ауцъ, Тук., Курл. 

Штейнгаузь Ник. Алекс. 67 .Т. 96. (Хир.), впр. Нижнеудинскъ, Иркут. 

Штейнгаузь Сам. Мельх. (Максим.). 70 Л. 96. Ае. Покр. псих. 6. С. Мешерское, Пол., Моск. 

Штейнгаузь Юманъ Фед. 65 Л. 91. (Глаз.). Орд. клин. унив. и вр. евр. бол. Варшава. 

Штейнгольщь Абрамъ-Ицко Беръ-Тоенф тб .7. 904. Вр. бол. св. Анны Кр. Кр. Ели- 
саветградъ, Херсонск. 

Штейнерь Владисл.-Панкралй Феликс. 56 1. 78. Мл. орд. бол. Мл. Шшоуса. Варшава. 

Штейнерь Мордухай „[ейб. 45 Л. 18. (Акуш. и жен.), впр. Одесса. 

Штейнкалькъ Зельм. Шмул. 72 ХЛ. 98. (Вн. и дфт.). Св. орд. клин. унив. а 

Штейнкройнь Моис. Сем. 50 4. 76 н. с., впр. СПБ. 

*Штейнфельдь Ал-дрь Орест. 26 Д. 53 д. с. с. Боровичи, Новгор. 

Штейнфельдль Ал-дрь Павл. 69 4. 94 н. с. Зем. вр. Пермь. 

Штейнфельдъь Влад. Фед. 51 Д. 84, впр. Митава. 

Штейнфинкель Самуниль Герш. 56 ДЛ. 18. (Лт.), вир. Одесса. | 

Штейнъ Алдръ Конст. 74 „Г. 901. Мл. вр. 11 фл. эк. Кронштадть. Д. В. 

Штейнь Вильг. Фридр. 77 Л. 904. Мл. вр. 12 грен. пол. Москва. Д. В. 

ШТейнъ Дав. Тосиф. 71 Л. 98, впр. С. Бфлая Глина, Медвфж., Ставроп. 

Шлейнь Илья Пинхус. 52 Л. 19. (Вн. и кож.), впр. Екатеринославъ. 

Штейнъ Тос.-Гершь Абр. 6+ 7. 90. т. с. Вр. Св. Елизав. Общ. Кр. р: Елисаветградъ, Хере. 

Шлейнъ Карль Роберт. 51 Л. 19. (Ви.), г Москва. 

Штейнь (фонъ) Карль-Адол. Фед. 41 Д. 13. (Вн.) с. с. Ст. вр. 2 кад. корп. СНБ. 

Штейнъ Людов. Осипов. 75 Л. 901. (Вн.), вир. Варшава. - 

Шутейнь Мордка Шаев. 60 Л. 87. Вр. евр. бол. Сфдлецъ. 

Штейнь Нухимъ-Михель Авр. 66 7. 93 (Берлинъ). 

Штейнъ (фонъь) Петръ Фед. 46 7. 70. (Нерв.) с. с. Св. вр. леч. чел. об. Москва. 

Штейнь (фонъ) Стан.-Ал-дръ Фед. 55 Д. 81. (Ушн., горд. и нос.) с. с. Вр.-конс. уч.- 
восп. зав. взд. Имп. Мар. Москва. 

Штейнъ Фридр. Генр. 29 Д. 52. (Нерв.) д. с. с. Ча. Мед. Фил. Ком., Конс. леч. Герц. 
Сакс.-Коб.-Готек., и Поч. Конс. Максим. леч. СПБ. 

Штейфонь Пазв. Конст. 51 т 16. (Вен.) к. с. Ст. орд. Уяздов. воен. госп. Варшава. 

Штезбарть Викент. Генр. 52 Л. 7+4. (Авуш. и гин.), впр. П. Жирардовь, Баон.. Варшав. 


мы 


Штеммерь Ив. Аполлинар. 51 ДЛ. 17 н. с., вар. Грозный, Терск. 

Штендеръ Герм. Карл. 67 Л. 95, впр. Либава, Гроб.. Курляндск. 

Штендеръ Евг. Вильг. 68 Д. 91, впр. Фридрихштадть, Курл. 

Ш тендеръ Оттонъ Карл. 71 ХЛ. 95. (Вн. и нерв.), впр. Рига. 

обр ноериь Шевель-Тос. Як. 65 Л. 91 в. с. Вр. врач.-санит. ст. 12-ти футов. рейда ` 
Касшйскаго моря. 

›Штерибергь Ааронъ Як. 11 Л. 96, вп. СПБ.. 

Штернбергь Абрамь Яковл. 78 Л. 96, впр. СПБ. 

Штернбергъ Адальб. Вильг. 67 Л. 95. Мл. вр. Квант. эк. П.- Артурь 

Штернбергь Товель-Дав. Яков. 68 Л. 95, впр. СПБ. 

Штериманъ Юдка Евсфев. 53 Л. 83, впр. С. Лозовая, Павлоград., Екатериносл. 

Штернъ Ал-дръ Самуил. 32. 53 с. с., впр. СПБ. 

Штернъ Гирш. Файв. (Григ. Пав.) 78 Л. 97. Зем. вр. С. Екатериновка, Землян., Вор. (1. В. 

Штернъ Годель Яков. 74 Л. 98, вир. Херсонъ. 

Штернъ Дав. Бор. 73 Л. 96, впр. Ярославль. 

Штернъ Даз. Пазл. 60 Л. 89. Зав. вр. С. Степанцы, О М ез. 

Штернъ Монс. Аарон. 68 Л. 96, впр. М. См$ла, Черкас., Кв. * 

Шлтернъ Никол. (Нохимъ) Хаим. 74 Л. ?, впр. Саратовъ. 

*Штернъ Стан. Адам. 35 Л. 59 д. с. с. Курскь. 

Штехеръ Людв. Бальдуин. 70 Д. 96, впр. СПБ. 

Штехерь Фед. Фед. 38 (Л. 61. тт сан. вр. Томекъ. 

Штиглиць Ник. Ник. 60 С. 87. (Вн.) к. с. Сверх. асс. клин. инст. Ел. Павл. СПБ. 

Штида Вильг.-Эрн.-Христ. Е, 15 Д. 99 т. с. С леч. для душ.-бол. близъ Митавы. 

Курляндск. Д. В. 

Штида Бруно Оскар. 73 Л. 99 т. с., вир. Рига. 

Штильмаркъ Германъ-Петръ Бертол. 60 Д. 88 н. с. Тюр. вр. Перновъ, Лифа. 

Штифельмань Техиль-Тодрезь Моис. 61 Л. 89. (Вн.), впр. Одесса. 

Штихь Несанель-Лейба Солом. 60 Л. 85. (Ушн., гор. и нос.), впр. Москва. 

Штоль Карль Герман. 45 Д. 10 с. с., вир. Воронежь. 

Штольцмань Густ. Густав. 73 Л. 99. (Вн.), впр. Вильна. 

Шторць Левъ Павл. 69 Л. 93. (Вн.), впр. Варшава. 

Штрайхеръ Пейс. Моис. 64 Л. 971. (Вн., гин. и акуш.), впр. Херсонъ. 

Штрауеъ Эрнестъ-Рейнгол. Ив. 60 Л. 86, впр. Мыза Лаудонъ, Венден., Лифд. 

Штраухь Фил.-Авг.-Фед. Ал-др. 62 Д. 89 к. с. Орд. леч. Чех. Общ. СПБ. 

Штрейхеръ Мих. Льв. 76 Л. 901. (Тор. нос. и уш.). Св. орд. Мих. бол. Тифлисъ. 

Штрембергь Германъ Фридол. 59 ДЛ. 86 к. с. У. вр. Феллинъ, Лифл. 

Штрембергь Христанъ Фридол. 51 Д. 77 с. с. Гор. вр., вр. ветер. инст. и гимн. Юрьевъ. Лифл 

Штремеръ Ниг. Ал-др. 12 Л. 11 с. с., вир. СПБ. 

Штремеръь Ник. Ник. 715 Л. 99, впр. СПБ. 

Штробиндеръь Ив. Франц. 33 Л. 62 н. с., впр. Москва. 

Штромбергь Вильг. Тосиф. 66 Л. 95, впр. Рига. 

Штрочбергь Хаимъ Тосиф. 59 ДЛ. 87 к. с. Зем. вр. М. Аджамка, Александр... Херсон. 

Штромъ Адол.-Вильг. Фридр. 51 Д. 18 д. с. с. Гл. вр. тюр. бол. СПБ. 

Штромъ Ник. Ал-др. 75 Л. 900. Мл. вр. 2 флот. экии. Кронштадтъ. 

Штудеймейстерь Пав. Ал-лр. 70 ДЛ. 96 к. а., впр. Юрьевъ, Лифляндск. 

- Штумейзенъ 10. Меер. 71. Л. 98, впр. ? Волынск. 

Штунперихь Арт. Франц. 70 Л. 95 к. а. Жел. дор. вр. В.-Кит. жел. д. 

Штурманъ Евель 1осиф. 7+4 Л. 99. (Гин. и акуш.), впр. Мевъ. 

Штурманъ Исай Тосиф. '73 Л. 99. (Кожн. и венер.), впр. №евъ. 

Штурмъ Всевол. Нин. 51 .Т. 15. (Вн. и окул.) к. с. Вр. Коменд. Упр. Москва. 

Штюверть Влад. Альберт. 68 Л. 96 н. с. Гор. вр. Владимволынскъ, Волын. 

Штюлернъ Викт. Роберт. 71 Д. 97 к. а. Вр. реформ. уч. СПБ. 
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Штюрмеръ Влад. Андр. 65 Л. 58 к. с., впр. Уч. Хлябово, Юрьев,, Костром. 

Штюрмеръ Конст. Людв. 45 ФЛ. 73. (Сиф. и кож.) с. с. Юрьевъ, Лифляндск. 

Штюрмеръ Леон.-Фридр. Рейнг. 68 41. 88 к. с. Зав. вр. БерезниковсвЙ зав., Соликам., Перм. 

Штюрмеръ Оскаръ Герман. 56 Л. 79 к. с. От. вр. 3 стр. пол. Гостынинъ, Варшав. Д. В. 

Шуббе Мих. Эдуард. 11 ДЛ. 96 ы. с. Мл. вр. бриг. погр. стр. Рыпинз. 

Шубенко Григ. Стел. 57 Д. 86. (Вн.) с. ©. Мл. орд. дворц. госп. Гатчина, Царскосел., СПБ. 

Шуберля Яковъ Андр. 49 Д. 83. (Вн. и жен.) к.а. Поч. Чл. Понеч. дфт. приюта. Минскъ. 

Шуберевй Эрн. Фед. 31 Д. 57. (Вн.). Жел.-дор. вр. Москва. - 

Шуберть Ал-дръ Вас. 53 Л. 76 к. с. Орд. Басман:; отд. бол. чернораб. Москва. 

Шуберть Ал-дрь Фридр. 60 (Л. 86. (3у6.) н. с. Вр. гор. учил. Полтава. 

Шуберть Дагоберть Карл. 55 Л. 81. (Жен.) н. с. Тюр. вр. Илецкъ, Оренб. 

*Шуберть Феликсъ Хриспан. 21 Л. 62 к. с. Москва. ` 

НШубииъ Влад. Ал-др. 67 Л. 93. Зем. вр. Нолинскъ, Вятск. 

Шубовичъь Ник. Ал-др. 52 ДЛ. 79. (Ви. и дфт.) т. с., вир. СПБ. 

Шубекй Ал-дрь Петр. 70 Л. 95 к. а. Участк. вр. и. П.М.С. Спасское, Каииск., Та 

Шубев!й Георг. Петр. 68 ДЛ. 95 к. а. Сел. вр. С. Бфлоярское, Курган., Тобольск. 

Шубъ Георй (Юр) Серг. 68 .Т. 95, Сел. вр. Александровское, Ставропольск. 

Шуваловъ Мих. Петр. 65 1. 89 к. с. Ст. вр. уч. мин. отр. Балт. фл. Кронлитадтъ. 

Шуварек!й Ник. Витольд. 58 „Л. 87. Орд. клин. унив. Юевъ. 

Шуениновъ Ник. Петр. 55 Х. 80 к. с., впр. СПБ. 

Шуениновъ Серг. Петр. 61 Д. 89 к. с. Проз. Маршиск. бол. СПЪ. 

Шуйеюй Ник. Ив. 44 (7. 69 к. с. Вр. жен. ирогимн. Борисоглбокъ, Тамбов. 

Шукевичь Яросл. Викент. 62 Л. 88 к. с. Жел.-дор. вр. ст. Лапы, Пет.-Варш. ж. д. 

Шулейко Бор. Радюн. 73 Л. 99. (Гин. и акуш.). Орд. гор. бол. Севастополь, Тавр. 

‚ Шульга Андр. Самуил. 54 Л. 80 с. с. У. вр. Бобровъ, Воронеж. 

Шульгинъ Влад. Ив. 52 Д. 18 с.с. Ст. вр. воен. лаз. Асхабадъ. 

Шульгинъ Георг. Нв. 36 .7. 59 с. с., вир. Варшава. 

Шульгниъ Капит. Яков. 68 Л. 87 к. с. Ст. вр. Аму-Дар. бриг. погр. стр. ?. 

Шульгинъ Матв. Ник. 48 Л. 76 к. с. Зем. вр. Новочеркасскъ. 

Шульгинъ Пав. Викт. 56 ДЛ. 8+4 к. с. Орд. зем. псих. лечеб. С. Галенчино, Рязан. 

Шульгинъ Порфир. Ал-др. 58 Д. 83 с. с. Ст. вр. кадет. кори. Взадикавказъ. 

Шульдинеръь Шмуль-Нерець Ошер. 58 Л. 89, впр. Симферополь. 

Шульманъ Аря-Лейба Кальм. 59 Л. 87, впр. Саратовъ. 

Шульманъ Евг. Авг. 60 (Л. 33 к. а. Жел.-дор. вр. Валкъ, Лифя. 

Шульманъ Ник. Давид. 71 Л. 95 н. с. Мл. вр. воен. лаз. СФдлецу. 

Шульманъ Туве Мендел. 65 Д. 92. (Кож.), впр. СПБ. 

Шульманъ Шлюма Мендел. 66 Д. 91. (Мочепох., кож. и вен.), вир. Москва. 

Шулънейетеръ Елеаз. Завел. 68 Л. 89 н. с. Орд. гор. бол. Николаевъ, Херсон. 

Шульце Георг. Карл. 66 Х. 94, впр. Рига. 

Шульце Христанъ-Вильг.-Клеменсъ Христан. 57 .[. 85. (Вн.) к. а. Жел.-дор. вр. Баку. 

ИГульценбергь Анг. Март. 67 Д. 95. Св. ассист. поликл. Юрьевъ, Лифл. 

ИГульценъ Альберть Андр. 64 ЛД. 90, впр. СПБ. 

Шульценъ Влад. Генр. 67 ДЛ. %5. (Хир.), впр. СПБ. 

Шульщь Ал-дръ Карл. 63 Л. 87. Фабр. вр. Пос. Жирарловъ, Баон., а 

Шулькь Владисл. Мечисл. 74 Л. 900, впр. СПБ. Д. В. 

Шульць Георг.-Карль Иван. 77 (Л. 901. Ас. гор. бол. Рига. 

Шульць Герм. Евген. 63 Д. 92, вир. Одесса. 

Шульцъ Герм.-Стан. Адольф. 65. 89 к. с. Гор. вр. Мозырь, Минск. 

Шульць Ив.-Мацфй-Игнат. Альберт. 63 Л. 91. Мл. вр. 1 В.-С стр. пол. Д. В. 

Щульнь Мих. Юльев. 80 . 904. впр. Ставрополь губ. 

ИГульць Мориць Альбер. 54 Л. 19 с. с. Дизвиз. вр. 10 каз. див. Харьковъ. Д. В. . 

Шульць Ник. Егор. 59.7. 84 с. с. Мл. орд. дЪт. бох. Св. Ольги и вр. приот. Св. Софи. Москва. 
8 
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Шульць Фед. Юльев. 73 Л. 98, впр. Ставрополь (губ.). 

Шульць Феофилъ-Конр.-Отто Альберт. 58 Л. 81 с. е., вир. Брестъ-Литовекъ, Гродн. 
Шулакъ Митроф. Яков. 60 .Л. 86 к. с. Ст. вр. 33 арт. бриг. ЕКевъ. 

Шулятиковъ Алекс. Ив. 48 Л. 72 к. с. Гор. и зем. вр. и вр. дух. учил. Яранскъ, Вятск. 
Шулятиковъ Борисъ Алекофев. 74 Л. 98. Мл. вр. Заамур. окр. ногр. стр. ? 
Шулятиковъ Вас. Ив. 60 Л. 87 к. с. Зав. вр. Карсенсый зав., Слобод., Вятек. 
*Шумаровсвй Вхал. Ал-др. 4+4 С. 066 с. с. Зем. Начал. С. ШТаликово, Венев.. Тульск. 
Шумахеръ Герм. Авр. 61 Л. 86, впр. М. Оникшты, Вилькох!р., Ковенск. | 
Шу махеръ Лейба Абр. 67 Д. 91, впр. Москва. 

НГумахерь Мейерь (Максъ) Соломон. 73 Л. 97. (Горл., нос. и уш.), вир. СПБ. 
Шумахеръ Хаимъ Анзел? 71 Л. 98. (Вн.), впр. Лодзь, Петроковск. 

Шумейко Вадимь Павл. 69 Л. 95 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Укр. Петро-Ал-ское, Сыръ-Дар. 
Шуми. тинекй Егор.-Абр. Лаз. 74 Л. 80. (Вв.), впр. СПБ. 

*Шумкинъ ‘) Ник. Фед. 57 Л. 85 к. с. Екатеринбургъ. Перм. 

Шумковсвк  Стеф. Ахоиз. 67 Л. 96, вир. М. Заблудовъ, Б%лост., Гродн. 

Шумковь Герас. Георг. 73 Л. 900. (Нерв.) Св. орд. клин. ун. Жевъ. 

Шумлянекй Витольдъ Конст. 60 Л. 84. Сверх. орд. клин. унив. Варшава. 
Шумлянек!й Григ. Стефан. 73 Л. 98. Сел. вр. М. Орынинъ, Камен., Подол. 
ТШМуммеръ Владисл. Франц. 41 Л. 78 в. с., впр. Асхабадъ. 

Шуммеръ Эдуар. Павл. 70 Л. 95 н. ‘с. Мл. вр. 13 фл. эк. Шибава. 

Шумск!й Тос.-Рейнгол. Вильг. 61 Л. 89. Жел.-дор. вр. Ст. Усть-Лабинская, Вкат., Куб: 
Шумеый Лукьянъ Леонард. 53 ДЛ. 80 к. с. Ст. вр. 4 Закасп. стр. бат. Асхабадъ. 
Шунне Евг. Карл. 69 Д. 98 к. а. Мл. вр. 134 ифх. пол. Екатеринослав. 

ШГулиъ Генр.-Бруно Ив. 68 ДЛ. 92 н. с. Гор. вр. Шавли, Ковен. 

Шурно Конст. Юстин. 44 Л. 72. (Вн. и дфт.) к. с. Зав. леч. оби. вспом. ириказч. СПБ. 
Шуръ Фед. Мовш. 62 Л. 88, впр. СПБ. 

ПГурыгинъ Ал-дрь Ал-др. 67 Л. 94, впр. Ст. Иманъ, Приморск. 

Шурыгинъ Ал-дръ Петр. 28 Л. 5+ с. с., вир. Житомръ. 

Шурыгинъ Арс. Куз. 45 Л. 88 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Моздокт, Терек. 
Шурыгинъ Ник. Ал-др. 58 Д. 88 к. с. Ст. вр. Л.-Гр. 2 стр. бат. Царское И СПБ. 
Шуехеръ Абр. Моис. 72 Л. 96, впр. С. Рождество, Валд., Новгород. 

*ДГустниковъ ') Дан. Ив. 55 Л. 83 н. с. Могилевь ( (губ. | 
Шутихинъ Мих. Никол. 76 Л. 903. Сел. вр. С. Куликовское, Тюкал., Тобол. 
Шуттенбахь (фонъ) Ник. Густ. 59 Л. 87 к. с. Сверх. орд. Марин. родовсп. дома. СПБ 
Шутовъ Пав. Павл. 54 Л. 88, впр. Имфн. Ауцгофъ, Доблен., Курл. 

Шуховъ Влад. Вас. 47 Д. 11 д. с. с. Овр. В. Мед. Инеи. Ватлава. 

Шухь Сигизм. Людв. 60 ДЛ. 88. (Вн.), впр. М. Старая Синява, Литин., Поло. 
Шуцкверъ Наумь Яков. 48 Л. 85, вир. М. Шаки, Владислав., Сувалк, | 
Шунигнъ Алекс. Григ. 63 Л. 89 н. с. Зем. вр. С. Никольское, Корчев., 'Твер. 
Шушкевичъ Алоиз. Матв. 38 Л. 76 к. с., вир. Чугуевъ, Изюм., Харьк. . 

Шушлябинъ Мих. Петр. 48 /Д. 78 н. с. Зем. вр. С. Касино, Малоарханг., Орлов. 
ШМнць Артмынесь Арутюн. 67 Л. 94. (Вн. и дфг.) к. а. Св. орд. Мих. бол. Тифлисъ: 


Шавиневй Ерж.-Готфридь Готфрид. 54 . 80 к. с. Зем. вр. Маяки, Одес., Херсон. 
Щавинск!й Иппол. Готфр. 53 Л. 87. Зав. вр. М. Джуринъ, Ямпол., Подол. 
Шавиневй Петръь Ив. 29 Л. 51 к. с. Тюр. вр. Якутск. р 
Иалринъ Ал-дръ Ив. 72 ДЛ. 900. Мл..вр. 257 пфх. рез. п. Кутанеъ. 

Шаловь Ник. Петр. 60 Л. 87. Вр. 89 лфх. зан. бат. ? Новгородск. 

Шеблыкинь Ив. Вас. 65 Л. 96, впр. Ковна. 

Шебляковъ Тоасафъ Вас. 67 Л. 9+4 н. с. Мл. вр. Грайв. рез. бал. Курекъ. 





1) Отпускъ лекарствъ по рецептамь этого врача воспрещается. 
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Шегловь Алехс. Вас. 60 Л. 83 к. с. Орд. 1 гор. бол. и зуб. вр. при Теалр. уч. Москва. 

Шетловъ Алекс. Львов. 67 Д. 95 н. с. Мл. орд. Уязд. гос. Варшава. 

Шегловъ Ив. Л. Уч. сел. вр. Яновъ, Сокольск. Гродненск. 

Шегловь Мих. Ал-др. 65 Д. 88.к. с. Орд. губ. зем. бол. Тула. 

Щегловь Ник. Ник. 46 Д. 10 с. с., впр. Чита. 

Шегловь Ник. Ник. 73 Л. 99. Орд. Басм. бол. и св. вр. богад. Спирид. Москва. 

Шегловь Серг. Ник; 58 Л. 17 с. с. У. вр. Сызрань, Симбир. 

Шеголевь Ив. Григ. 58 Л. 81, впр. С. Храмцы, Ельнин., Смолен. 

ЩШеголевъ Иллар. Мих. 67 ЛД. 96. Фабр. вр. С. Никольская Пестровка, Город., Пензен. 

Щеголевъ Матв. Ал-др. 71 Л. 94 к. а. Орд. Губ. Зем. бол. Екатеринославъ. 

Щеголевь Мих. Григ. 58 Л. 82 с. с. Проз. тюр. бол. Москва. 

Щеголевь Ник. Ал-др. 62 Д. 89 к. с. (Хир. ) Проф. ун., и 

Щеголевъ Ник. Степ. 42 Л. 67 к, с.. вп: те 

Шеголевь Серг. Никиф. 62 Л. 88. (Нерв.) н. с. Сел. вр. М. БЗлонолье, Бердич., Ыев: 

Шедровичь Мануиль Яков. 71 Л. 98. (Горл., нос. и упшн.), впр. Одесса. 

Шекинъ Конст. Парм. 59 Л. 88. (Сиф. и нак.) и. с. Сверх. асс. клин. ун. Харьковъ. 

Шековекй Ив. Ив. 63 Л. 89. Част. служ. М. Чечора, Бращл., Подол. 

ЩШекотовъ Гавр. Тит. 68 С. 87 н. с. Вр. для ком. УТ раз. Окр. В. М. Улр. Омскъ. 

Шелкань Ник. Серг. 71 Л. 96. (Хир.), вир. Москва. 

Щелковъ Ив. Петр. 38 Д. 55 тайн. с., впр. Харьковъ. 

Щелочилинъ Ник. Ник. 64 Л. 89. (Неих.) к. с. Орд. зем. псих. леч. Тамбовъ. 

Щениковъ Ал-дръ Ал-др. 86 Л. 94 в. с. Мл. вр. 4 Донск. каз. бат. Проскуровъ; Подол: 

Щеновсвый Каэт.-Игнал.-Ан1оль Ал-др. 54 Л. 79. (Моч. и хир.) к. с., впр. Варшава. 

Щенковъь Мих. Дмит. 69 Л. 98. Вр. Сокол. бол. Москва. 

Щененовичъ Вацл.-Казим. Казим. 78 Л. 901, вир. М. Камень-Каширск., Ковел., Волыи. 

Щенановевй Генр. Рафалл. 60 Л. 90 и. с. Зем. вр. С. Водневка, Рослав., Смолен. 

Шепанякъ Ант. 90м. 71 ДЛ. 97. (Глаз.), вир. Радомъ. 

Щенетиловь Влад. Серг. 55 Л. 81 с. с. Полиц. вр. Москва. . 

Шенетильниковъ Ник. Ал-др. 56 Л. 81 с. с. Орд. зем. 6. и вр. бог. Киселевыхъ. Пенза. 

Шенеткинъ Ник. Георг. 74 Л. 901. Мл. вр. 29 В.-С. стр. и. Владивостокъ. 

*Шенетовь Ал-дръ Петр. 49.Л. 73 с. с. Тула. 

Шенетовъ Влад. Алекс. 58 Д. 83. (Вн.) с. с. Врач. Инси. Калуга. 

Щенетовъ Ник. Ник. 52 Л. 80 с. с., впр. Владимрволынскъ, Волын. 

Щепинек!й Ал-дръ Ал-др. 78 Л. 97 к. а. Мл. вр. 36 пфх. пол. Полтава. „1. В. . 

Щенотьевъ Влад. Петр. 61 Л. 87 с. с. Ст. вр. рус. бол. Константинополь (Турц.). 

Щенотьевь Мих. Ив. 60 Д. 86 к. с. Мл. орд. Яузок. отд. бол. чернор. Москва. 

ЩШепотьевь Ник. Конст. 58 Д. 19 с. с. Гл. вр. воен. госп. Вильна. 

Шерба Уаръ Алекс. 58 Л. 88. и и нервн.) н. с. Конс. лечеб. Долгорукова и зав. вр. Москва. 

Шербаковь Алекс. Ив. 58 Д. 88 (Вн.) с. с. Проф. ун. Варшава. 

Шербаковъь Афан. Сем. _ 4. 19 к. с.. впр. Ст. Темирекая, Лабин., Кубан. 

Шербаковъ Серг. Степ. 52 Л. 85 к. а. Мя. окр. надз. В. Д. С. Рогачево, Дмитр., Моск. 

Шербакъ Ал-дрь НЮфим. "63 Д. 81. (Нерв.) с. с. Проф. ун. Варшава. р 

Шербакь Ив. Демент. 67 ДЛ. 92 н. с. Орд. зем. псих. бол. Полтава. 

Щербатовь Ник. Гр. 80 Л. 904. Зем. вр. Тюнино, Сенгилев., Симбирск. 

Шербацей Владим. Иван. 76 Л. 901, впр. Москва. 

Шербачень Дмит. Мих. 64 Д. 91 к. а. Дабор. унив. Моехва. 

Шербачевь Пав. Ал-др. 67 Д.94. (Пе. и нер.). н. с. Сверхшт. орд. Преображенск. бол. 
и вр. частн. лечебн. Москва. 

Щербина Григ. Монс. 72 Л. 96. Зем. вр. С. Жуковка, Конст., Полтав. 

Щербина Ник. Вас. 54 Л. 85 к. с. Зем. санит. вр. Харьковъ. 

Шеурбининъ Ник. Ив. 61. 86 к. с. Орд. губ. зем. бол. Харьховъ. 

Шербинекй Владисл.-Пляциль Фауст. 12 Л. 6 ка у. вр. вр.-снец. обиь. сест. 
мил. Кр. Вр. Могилевъ (губ.). 
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Шербиневй Владисл.-Ал-дръ Стан. 51 Д. 16. (Окул.) к. с. Ст. вр. 224 пфх. пол. . В. 
Шербинсый Ив. Филип. 67 Л. 98 к. а. Сел. вр. М. Тростянець, Брацл., Подол. 
Шербинеюмй Пантелейм. Игнат. 55 ДЛ. 33 к. с. Ст. вр. 165 пЪх. пол. Юевъ. 
Щербовичъ-Вечорь Григ. Дан. 64 Л. 93 н. с. Гор. вр. Слуцкъ, Минск. 

Щеени Оскаръ Карл. 86 Д. 67 д. с. с., впр. Керчь. 

Щеткинъ Дмит. Серг. 51 Д. 77. (Жен. п акуш.) с. с. Ст. вр. губ. зем. бол. Пенза. 
Щиголевъ Конег. Ал-др. 55 Л. 81. (Ушн.). Вр.-гор. премн. покоя. Самара. 

Щитовъ Серг. Ник. 72 Л. 98. Зем. вр. Бирскъ, Уфим. 

Щитовъ-Кураховек1й Петръ Вас. 44 Л. 71 с. с. Пом. тюр. инси. Черниговъ. 
Шукинъ Мих. Мих. 68... 93 н. с. Фабр. вр. С. Никольское, Покров., Влад. Д. В. 
Шуленниковь Сем. Никол. 72 „1. 98 к. а. Уч. вр. С. Тельма, Иркут. 

Шулакъ Исаакъ Солом. 60 Д. 91, вир. Лодзь, Петрок. 

Шуровек1й Влад. Андр. 52 Л. 81. (Вн.) с. с. Асс. клин. унив. и коне. глаз. леч. Москва. 
Шусевъ Цетръ Викт. 71 Д. 97 к. а. Мл. вр. 31 фл. эк. Севастополь. с 
Шуцьй Ив. Мих. 78 Л. 904. Участь. вр. Копали, Семир$ч. обл. 

Шувьй Юлй Ив. 51 Л. 16, впр. Имфн.  АНТОНИНЫ, Заслав., Волынск. 

Шучкинъ Ив. Павл. 52 ЛД. 78 с. с. Дивиз. вр. 62 иЪх. див. Двинекъ, Витебек. 


Эбербахь Ось. Карл. 64 Д. 90 к. с. Мл. вр. мор. кад. кори. СПБ. 

Эбергардть Тоганнесъ-Ал-дръ Тоган. 71 Л. 97. Мх. вр. 2 стр. пол. Плоцкъ. Д. В. 

Эбергардъ \л-дрь Карл. 68 Д. 91 н. с. Мл. вр. 99 ифх. пол. Двинскъ, Витеб. Д. В. 

Эберлииъ Ефроимъ Моис. 61 Д. 86. (Гин. и ак.) к. а. Конс. Голицынек. бол. Москва. 

Эберманъ Ал-дръ-Тоганнъ-Карль Ал-др. 65 Д. 90 к. с. Сг. вр. Никол. дфт. бол. и вр. 
спец. хир. бол. Ал-др. Общ. СПБ. 

Эберманъ Леонидь Павл. 56 ДЛ. 84 н. с. Жел.-дор. вр. Козловъ, Тамб. 

Эберманъ Эмман. Павл. 59 Л. 83 к. с. Ст. вр. 220 Епифан. пЪх. пол. Моршанскъ, 

| Тамб. Л. В. 

Эб1усь Леопол. Март. 66 Л. 93. Фабр. вр. С. Хортица, Екатериносл. 

Эблусь Рих. Мих. 16 Л. 900. Ас. клин. ун. Юрьевъ,. Лифл. 

Эванеъ Вальт.-Вольд.-Джемсъ ? 70 4. 95 н. с. Мл. вр. 11 стр. пол. С. Жмеринка, Вин. 
Подольск. Д. В. 

Эвевлусь Ив. Егор. 39 Л. 62. (Вн.) к. с., впр. СПБ. 

Эвенховъ Ив. Степ. 69 Л. 98, впр. Харьковъ (Упр. Гл. Вр. Инси.). 

Эггереъ Владим. Георг. 73 4. 900. Зем. вр. С. Ганебное, Констант., Полт. 

Эгизъ Берахъ Симон. 70 Л. 96. (Венер.), впр. Одесса. 

Эгизь Борухь Абр. 71 ДЛ. 96 к. а., впр. Москва. 

Эгизь Лав. Симон. 72 Л. 96. (Вн.), впр. СПБ. 

Эгизь Шабегай Исаак. 12 Л. 99 к. а. Мл. вр. 168 иЪх. п. Юевъ. 

Эдельбергь Максимил. Петр. 50 Д. 8+, впр. Керчь, Тазвр. 

Эдельбергь Максъ Адольф. 72 ДЛ. 99 к. а. Мл. вр. воен. лаз. Кушка, Закаси. 

Эдельбергь Фед. Юлев. 11 ДЛ. 95 н. с. Жет. дор. вр. Д. В.. 

Эдельбергь Яковъ Меер. 59 Л. 89. (Жен. и дЪт.), вир. Рфжица, Витебск. 

Эдельманъ Ицекъ Авр. 52 ДЛ. 18 к. а., вир. Дзялошице, Пинчов., К$лец. 

Эдельманъ Тосифъ Ушеров. 77 Л. 901. (ДЪг. и вн.).. впр. СПБ. 

Эдельштейнь Фейтель Гери. _61 Л. 38, впр. М. Скандвили, Росфен., Ковен. 

Эджубовъь Мих. Авет. 45 Л. 18 с. с. У. вр. Казахъ, Елисаветиол. 

Эзау Яковъ Яков. 56 Л. 85 к. с., вир. Екатеринославъ. 

Эзеръ Эрн.-Левъ Людв. 68 Л. 98 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Люблинъ. „|. В. 

Эзовъ Ив. Артем. 48 Д. 68. (Сиф. и кож.) с. с. Сг. орд. Никол. воен. госп. СПБ. 

Эйберь Мопс. Солом. 60 1. 88, впр. Юевъ. 

Эйгесонъ Шлема Ехалевъ 72 Л. 91, впр. Екатеринославъ. 

Эйгерь Иснд. Дав. 71 .Т. 96, впр. СПБ. 
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Эйгеръ Яковъ Бор. 62 Д. 87. (Вн.), впр. СПБ. 
Эйтгееъ Ал-дръ Исаак. 46 Д; 73 к. с., вир. Витебскъ. 
Эйгеетъ Евг. Роман. 79. ./. 908 Санит. вр. губ. земства. Воронежъ. 
Эйгееъ Рувимъ Моис. (Ромамъ Михайл.) 44 ДЛ. 10 с. с. У. вр. Керишливны, о 
Эйдельманъ-Левинъ Саулъ Самуйл. 64 Л. 91, вир. СПБ. 
Эйзенбеть Гиляр. Исаев. 41 ДЛ. 72 к. с., впр. Егорьевскъ, Рязанск. 
Эйзенбетъ Тосекъ Исаев. 52 Л. 85, впр. Варшава. 
Эйзенбетъ Лк. Гиляр. 77 „7. 900. Зем. вр. С. Пыщугт, Ветлуж., Костр. 
Эйзимонтъ Мих. Ант. 75 Л. 902. Мл. вр. 4 арт. бриг. Репнин. ШМтабъ, Ломж. 
Эйнгорнъ Венам. Хаим. 43 Л. 78. Оби. равв. Вояковыекъ, Гроди. 
Эйнгорнъ Елеазаръ Герш. 31 Л. 57, впр. Маруноль, Екатериносл. 
Эйнгорнъ Сем. Яков. 55 Л. 84. (Масс. и дфт.) н. с., впр. СПБ. 
Эйненбергь (Энненбергъ) Шлюма Тудов. 70 Л. 97, впр. СПБ. 
Эйнеръ Мих. Мих. 58 Д. 89 к. с. Гор. вр. Митава. 
Эйниеъ Лейба Лазар. 56 Л. 95, впр. Екатеринодаръ. 
Эйноръ „Леонардъ. Юрьев. 65 Л. 93. (Хир.) н. с., вир. Полтава. 
Эйсымонть Ал-дръ 10сиф. 67 Л. 93 н. с. У. вр. ” Новозыбковт, ОЕ: 
Эйсымонтъ Болесл. Домин. 76 Л. 901. Гор. вр. Красный-Яръ, Астрах. 
Эйеымонть Ив. Тоэким. 65 Л. 96. (Гин. и ак.) к. а., впр. Оренбургт. 
*Эйсымонть Юй Карл. 18 Л. 44 к. с. Москва. 
Эйхгольнь Евг. Рудольф. 64 Д. 89, впр. Пружаны, Гродн. 
Эйхенбаумъ Мих. Яков. 54 Д. 80 к. с. Жел.-дор. вр. Воронежъ. 
Эйхлеръ Витольдь Эдуард. 74 Л. 900, впр. Побл1аницы, Петроков. 
Эйхлеръ Эмил. Эрнест. 56 Л. 88, впр. М. Креславль, Двинск., Витеб. 
Эйхтмейеръ Тос. Госиф. 69 Л. 94. (Хир. и акуш.) к. а. Свер. вр. родов. зав. Москва. 
Эйхфуеъ Альбер.-Конст. Ив. 62 Л: 88 к. с. Орд. Марин. родовспомог. дома. СПБ. 
Эйхфусь Ферд. Юмев. 67 Л. 94 ин. с. Мл. вр. Ареноб. бриг. погран. стр. ? 
Эйчесь Ушер.-Зейл. Менд. (Зах. Евсев.) 63 Л. 93. (Зубн.), впр. Баку. 
Экдешманъ Авр.-Нис. Герш. 74 Л. 98, впр. Одесса. 
Экзеиплярев!й Конст. Фед. 57 Л. 80 к. с. Фабр. вр. Ковровт, Влад. 
Эккертъ Антонинъ Фед. 64 Л. 89. (Вн.) н. с. Орд. Обух. бол. СПБ. 
Эккъ Ал-дръ Ал-др. 56 ДЛ. 87, впр. СПБ.- 
Эккъ Ник. Влад. 49 Д. 11 с. с., впр. СПБ. 
Эккъ Роб. Карл. 30 Д. 55 к. с. Сг. вр. Финлянд. кад. кори. Фридрихсгамъ, Выборг. 
Экштейнъ Эрнестъь Яков. 72 Л. 99. Школ. вр. Либава, Гроб., Курл. 
Экъь Бернг. Мих. 63 (ЛД. 89 т. с. Сверх. вр. Орловск. лечебн. для приход. Москва. 
Экъ Вильгельмъ ? (Васил. Васил.) 74 (Л. 99. Фабр. вр. Д. Куровская, ооо Моск. Д. В. 
Экъ Влад. Эрнест. 57 Л. 84. (Жен. и дфт.), впр. Москва. 
Эладаровь Никол. Георг. 74 Л. 98. (Нервн.) Экст. клин. ун. Москва. 
Элинсонъ Дбр. Арон. 67 Д. 93. (Глаз.), впр. Сараловъ. . 
Элиебергь Морд. Фабас. 72 Л. 902. Зем. вр. С. Такталачукъ, Менз., Уфим. | 
Элисонъ Эльмаръ Ив. 73 Л. 98. (Хир.), впр. Одесса. . 
Эл!асбергь Бернг. Давид. 65 Л. 89, впр. Лодзь, Петрок. 2 | 
Эл1аебергь Исаакъ Исаев. 60 Л. 88. (Вн.), впр. Варшава. 
Эл1асбергь Тосифъ Саул. 61 ДЛ. 85. (Глаз.), впр. Витебскъ. 
Эл1асбергь Мееръ-Липа Исаев. 64 Д. 93. (Глаз.), Дир. пр.-ясли. Рига. 
Эл1асбергь Самуиль-Серг. Саул. 50 Д. 83. (Хир. и горл.), вир. Минскъ. 
Эл1асбергь Юшй Исаев. 69 Л. 94. (Кож., вен. и мочепол.), впр. Рига. 
Эл1асштамь Тос. Эцежел. 69 Л. 95, впр. Рига. Д. В. 
Эласштамь Мордухь Исааков. 62 Л. 88, вир. КевЪ. 
Эл1аеъ Эмил. Ив. 59 Л. 93, впр. Имён. Адзель, Валк., Лифл. 
Эл1ашвили Ив. Спир. 64 Л. 93. (Вн. и дфт.) н. с. Город. вр. Баку. 
рр 
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Эллашевъ Илья Рафаил. 78 Л. 98, впр. СПБ. 

Эл1озовъ Конст. Мих. 73 4. 99. (Вн.). Сел. вр. С. Ахалгоры, Душет., Тифл. 

Эл1яшевъ Яковъ Гоахим. 68 1. 98, впр. СПБ. 

Элленбогенъ Конст. Ал-др. 60 Д: 88 к. с. Ст. вр. учеб.-арт. отр. Балт. фл. Кронитгадтъ. 

Элленгорнъ Семенъ Яковл. 75`Л. 900. Зем. вр. С. Важинье, Олонец. 

Эльбертъ Левъ Моис. 74 .Т. 903, впр. Кевъ. 

Эльбингь Рудол. Ант. 55 Л. 82, впр. Перновъ, Лифл. 

Эльзенбергь Анг. Яков. 52 Д. 76. (Кож. и сид.) к. с. Орд. евр. бол. Варшава. 

Элькнеръ Мар!анъ-Ал-дръ Ал-др. 59 Л. 89. (Глаз.), впр. Каменецъ-Подольскъ. 

Эльконинъ Бенам.-Передъ Лейб. 71 Л. 98. (Жен. и акуш.), впр. Екатеринославъ. 

Эльрамъ Артуръ Дав. 60 /. 85, впр. Лодзь, Петрок. 

Эльтерманъ Влад. Марк. 74 Л. 98. Рудн. вр. Ст. Харцызскъ, Таганр., Донск. 

Эльцбергь Генр. Генр. 63 Л. 95, впр. М. Кольбергъ, Вольмар., Лифл. . 

Эльцисъ Ал-дръ Мих. 74 Л. 99 (Вен. и мочепол.), впр. Москва. 

Эльяссонъ Макс. Ельев. 72 Л. 98. Уш., гор. и нос.), впр. СПБ. 

Элляшбергь Лейба Тосел. 62 Л. 88. (Гин. и ак.), впр. Двинскъ, Витеб. Д. В. 

Эльяшевъ Ал-дръ Зах. 56 Л. 84, впр. Полоцкъ, Витеб. 

Эльяшевъ Клонимъ Ильичъ 65 Д. вир. кол. Марленталь, Днфпр. Тавр. 

„Эльяшовъ Максъ Мовиг. 70 Л. 99. (Хир.), впр. Рига. Л. В 

Эльяшеонъ Тосифъ Вен!ам. 59 Л. 90, впр. Лодзь, Петрок. 

Эмануель Абба-Нахманъ Абрам. 65 Л. 93. (Вн. и дфт.), впр. Варшава. 

Эмануель Гецель Абр. 69 (Л. 97. (Акуш., жен. и дфт.), впр. Юевъ. (Демевка). Д. В. 

*Эманъ Влад. Фердин. 58 Л. 82 т. с. Предсфд. губ. зем. упр. Рязань. 

Эмме Казим. Виктор. 70 Л. 99. (Хир.). Сел. вр. Рыжк. бол. с. Грудиновка, Быховск ‚ Могилев. 

Энтельгардть (баронъ) Ал-дръ Вольд. 65 Д. 93. (Акуш.), впр. Ярославль. 

Энгельгардть (баронъ) Арведъ Родерих. 56 Д. 85, впр. С. Петерскапелль, Рижск., Лифл. 

Энгельгардтъ Ник. Плат. 46 Д. 70 д. с. с. Врач. Инеп. Смоленскъ. 

Энгельгардтъ (баронъ) Родерихь Маврик. 62 Д. 88, впр. Рига. Д. В. 

Энгельманъ Адол. Ив. 66 Д. 96. (Глаз.), впр. Симферополь. 

Энгельманъ Георг. Ив. 63 Д. 91, впр. Рига. 

Энгельне Никол. Фед. 61 Д. 87. (Вн. и дфт.) с. с. Мл. вр. Воси. Д., вр. учит. инст. и 

дир. дфт. пр. СПБ. 

Энхель Берко Тосиф. 66 Л. 94, впр. Пос. Граево, Шучин., Ломж. 

Эндельманъ Леонъ Зельман. 76 Л. 99. (Глаз.), впр. Варшава. Д. В. 

Эндельманъ Самуель Арон. 73 Л. 95, впр. Варшава. 

Энесблатъ Валент. Ив. 65 ДЛ. 92 н. с. Мл вр. 260 пфх. рез. пол. Дедижанъ, Влисавети. 

Энкгофъ Фридр. Сем. 29 Д. 53 тайн. с. Непр. Чл. Воен. Мед. Учен. Комит. и сов. чл. 

Мед. Сов. М. В. Д. СПБ. 

Энманъ Фед. Фед. 66 Л. 92. (Жен.), впр. Перновъ, Лифл. 

Эповъ Ник. Конст. 51 Д. 17 се. с. Начальн. мастерск. перевязочн. отд. завода военно- 
врачебн. загототовленй. спБ. 

Эпиле Евген Эрнестов. 74 Л. 900. (Вн., жен. и аж.), впр. Москва. 

Эпштейнъ Влад. Яков. 64 Л. 91. Гор. вр. БФльскъ, Гродн. 

Эпштейнъ Гершъ-Мендель Хаим. 68 Л. 94, впр. СПБ. 

Эпштейнъ Дав. Ягов. 71 Л. 900. (Вн., дЪт. и нерв.), впр. Кевъ. 

Эпштейнъ Зельм. Исаак. 76 Л. 99, впр. Соколка, Гродн. 

Энштейнъ Зискиндь (Ал-дръ) Нотов. 66 Д. 91, вир. Бфлостокь, Гродн. 

Эиштейнъ Илья Ефим. (Хаим.) 79‘. 904. Зем. вр. пос. Погор$лое, Городище, Зубцов. Твер. 

Эпштейнъ Гер. Григ. 70 Л. 95. (Гин. и акуш.) т. с. Св. орд. губ. зем. бол. Самара. 

Эпштейнъ ГЮсиф. Шабс. 73 .Т. 903. Зем. вр. с. Оськино, Коротояк., Воронежск. 

Эпштейнъ Лейба Бейнус. 60 Л. 87, впр. Конотопъ, Черниг. 

Эпштейнъ Самуиль Монс. 75 Л. 99, впр. Москва. 
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Эпштейнъ Сем. Мирон. 65 Л. 91, впр. Друя, Дисн., Виленск. 

Эпштейнъ Фабянъ Вульфов. 70 Л. 98, впр. М. Сморгонь, Опмянск., асе 

Эпштейнъ Хаимь Хаим. 73-Л. 97. Вр. евр. бол. и вин. скл. Новогрудокъ, Минск. 

_Эраемуеъ Эрн. Фридр. 58 -Л. 88 н. с. Гор. вр. Рига. 

Эрберъь Исаакъ Моис. 74 Л. 900, впр. Мар!уполь, Екатеринссл. 

Эрбрнхъ Феликсъ Теодор. 74 Л. 900. (Гор. и нос.). Асс. бол. Св. Духа. Варшава. 

‚ Эрбштейнъ Бернгардъь Марк. 39 Л. 63. Гор., сан. и учил. вр. Уфа. 

Эрбштейнъ Клемент. Людв. 35 Д. 51. (Акуш. и жен.) д. с. с., впр. Вильна. 

Эрбштейнъ Мих. Шлюмов. 72 Л. 97. (Ушн., горл. и нос.), впр. СПБ. 

Эрдбергь (фонъ) Эдуардъ Ал-др. 52 4. 18. (Гомеоп.) к. с., вир. Рига. 

Эрдбергь-Ирженщевевй (фонъ) Альфр. Адальберт. 61 Д. 88. (Глаз.). Мл. орд. гор. бол. 

Николаевъ, Херсон. 

Эрдбергь-Крженщевеклй (фонъ) Ксав.-Эмил.-Базиль Ксав. 67 Л. 93, впр. Рига. 

Эрдель Герм. Ганс. 67 Л. 94, впр. М. Эрмессъ, Валк., Лифл. Д. В. 

Эрдманъ Альфр.-Оск. Густ. 62 Л. 89. (Жен.). Вр. для усов. клин. воен. госп. СПБ. . 

Эренбургъ-Бейгинъ Гершъ-Гилел. 74 Л. 99. (Вн. и дфт.), впр. СПБ. 

Эриксонъ Эрнесть Вильг. 67 Л. 92 н. с. Мл. вр. 3 кавк. стр. бат. Тифлисъ. 

Эриеманъ Фед. Фед. 42 Д. 65. (Гиг.) д. с. с. (Цюрихъ). 

Эрнетовъ (князь) Дмит. Конст. 59 Л. 86 к. с. У. вр. Озургеты, Кутаиск. 

Эристовъ (князь) Ник. 9ом. 73 Л. 98. Завфд. част. прием. пок. С. Вачнадзани, Телав., Тифл. 

Эрлангеръ Влад. Макс. 64 Л. 90. (Вн.) т. с. Орд. клин. унив. Москва. 

Эрленвейнъ Евг. Ал-др. 44 Д. 16 к. с. Ст. вр. бриг. погран. стр. Калишъ. 

Эрлихманъ Лейба Моис. 76 Л. 901. (Вн.), впр. Юевъ. 

Эрлихъ Гершонъ Моис. 73 Л.? (Хир.), ‘впр. Варшава. 

Эрлихъ Леонъ Ив. 68 ДЛ. 93. (Кож. и вен.) н. с. впр СПБ. 

Эрлихь Калм. Изр. 60 Д. 91. (Хир.), впр. Екалеринославъ. 

Эрлихъ Симонъ Лейз. 68 Л. 9+, т. с. впр. Харьковъ. 

Эрманеонъ Пав. Тосиф. 67 Л. 95, впр. Имён. Лубанъ, Венден., Лифл. 

*Эрманеъ Аронь Солом. 63 Л. 89. Редак. газ. «Новости дня». Москва. 

Эрманъ Мих. Исаак. 58 Л. 86, вир. Ростовъ, Донск. 

Эрнихцъ Ал-дръ Ив. 61 ДЛ. 88. (Акуш.). Зем. вр. С. Петропавловскъ, Кирил., Новгор. 

Эрнетъ Карлъ-Бернгардтъ-Эмил. Эдуард. 67 Л. 91 н. с. Мл. вр. воен. лаз. Ковна. д. В. 

Эрнеть Ростисл. Вильг. 55 Д. 92. Зем. вр. Молога, Яросл. 

Эрнъ Аксель-Тог.-Адальбер. Густ. 62 Д. 87 н. с., впр. С.’ Кедабекъ, Е | 

Эрнъ Эрихъ-Леонар. Густ. 57 Д. 83 к. с., впр. Самара. 

Эсауловъ Дмит. Ник. 61 ДЛ. 88 и. с. Гор. и зем. вр. Козельскъ, Калужск. 

Эсауловъь Ник. Ник. 64 Д. 88 к. с. Врач. Инсп. Кострома. 

Эскпнъ Андр. Афан. 76 Л. 901. Мл. вр. 1 Кавь. п. Куб. каз. в. Мервъ, Закаси. 

Эекинъь Дав. Залм. 70 ДЛ. 98, вир. СПБ. 

Эскинъ Дм. Аоан. Л. 903. (Хар. Св. орд. клин. ун. Казань. 

Эееенъ Бор. Мих. 66 ДЛ. 93 н. с. Мл. вр. 18 В. С. стр. пол. Д. В. 

*Эетрейхеръ Ант. Алоиз. 26 Л. 53. Варшава. 

Этлингерь Ник. Эдуар. 45 Л. 71. (Вн. и дЬт.) с. с. Мл. вр. Воси. Д.. СПБ. 

Эттерь Карль Фед. 50 Л. 75 т. с. Зем. и учил. вр. Старая Русса, Новгор. 

“Эттингень* (фон) Георг. Ал-др. 24 Д. 48 д. с. с. Юрьевъ, Лифл. 

‚ Эттинтенъ (фонъ) Руд. Георг. 61 Д. 88. (Хир. и кож.), вир. Феллинъ, Лифл. 

Эттингерь Витов.-Аполл. Болесл. 72 Л. 97. (Вн.), вир. Варшава. 

Эттинтерь Моис.Тосифь Рафаил. 75 Л. 903. (кож. и вен.), вир. СПБ. 

Эттингеръ Яковъ-Копель Мих. 70 ДЛ. 97. (Глаз.), впр. Варшава. 

Этцольль Эрн. Густ. 58 Д. 86. Зав. вр. М. Кваленштейнъ, Пернов., Лифл. 

Эустратоновичъ-ПТамовскй Мих. Алекс. 58 Л. 88 н. с. Ст. вр. воен. лаз. Туркестанъ. 
* 
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Эфрусеи Исаакъ Тосиф. 59 Л. 87, впр. Одесса. 
Эшенбахь Юрй Карл. 51 СФ. 80, впр. Либава, Гробин., Кур. 


Ювачевъ Викт. Павл. 67 .. 93 н. с. Мл. орд. Семен. военн: госп. СПБ. 

Югановъ Алекс. Ив. 66 (. 93. н. с. Мл. вр. 223 пфх. пол. Тула. 

Юлдалевичъ Гершъ Леонт. 67 Д. 938, впр. СПБ. 

Юдалевичъ Файв. Лейб. 70 Л. 97. Прииск. вр. И. компан. Николаевсый пр., Прим. 
ЖЮделевичъ Моис. Лейз. 61 (Л. 88. впр. Витебскъ. 

Юделевичъ Наумь Данил. 76 Л. 902, впр. Одесса. 

Юделевичъ Янкель Лейз. 49 Л. 82, впр. М. Дагда, Двин., Витеб. 

Юленъь Густ. Фрид. 79 1. 904. Мл. вр. Л. Гв. Волынск. пол. Варшава. 

Юдинъ Абр. Гавр. 58 СТ. 84 к. а. Гор. вр. н вр. евр. уч. Переяславъ, Полт. 
Юдниъ Ал-дръ Дмит. 52 ДЛ. 82 к. с. Сел. вр. М. Олькеники, Трок., Виленск. 
Юдинъ Апол. Андр. 72 Л. 98, вир. Егорьевскъ, Рязан. 

Юдннъ Валент. Алекс. 78 „Л. 904, впр. Вольскъ Саралтовск. 

Юдинъ Вен!ам. Гавр. 68 ДД. 87 к. с. Гор. вр. Невель, Витебск. 

Юдннъ Ив. Ив. 75 ДЛ. 98. к. а. Мл. вр. резерва Приам. Воен. Мед. Инси. Д. В. 
Юдинъ Конст. Ал-др. 74 Л. 98, впр. Одесса. 

Юдинъ Конст. Ал-др. 77 ДЛ. 902, впр. Юевъ 

Юдинъ Пав. Павл. 78 Л. 96. (Венер.) к. а. Мл. орд. военн. госп. Каевъ. 
Юлнцьй Михей Анлр. 67 Л. 91 н. с.. впр. С. Ляхи, Меленков., Влад. 

Юль Мауриц. Герман. 75 Л. 99. (Хир.), впр. Варшава. Д. В. 

Т1Озвице! Тос. Марк. 69 Л. 98, впр. Варшава. 

Юзефовичъ Моис. Ал-др. 42 Л. 71. (Хир. и жен.) с. с. Вр. евр. гор. бол. Одесса. 
Юзефовъ Григ. Марк. 78 ЛХ. 900. Зем. вр. Сл. Ново-Айдарь, Старобфл., Харьк. 
Юкавекй Сем. Плат. 46 Л. 710 к. с. У. вр. Касимовъ, Рязан. 

Юкельзонъ Зинов. Сем. 35 Л. 62 с. с. У. и зав. вр. Бердичевь, К ев. 
Юкельсонъ Мих. Бор. 67 (Л. 93 к. а. Вр. евр. бол. Бердичевъ, Юев. 

Юкне Георг. Мих. 57 Д. 88 к. с. Ст. вр. бр. погр. ст. Сандомирт, Радом. 
Юльскй Марцемй Ив. 53 Л. 78 с. с. Полин. вр. и Попечит. о бфдн. СПБ. 
Юльемй ПШ Ник. 35 Л. 68 с. с. Завёд. мор. вр. -набл. ст. Ленкорань, Бакинск. 
Юхатовъ Ал-дръ Вас. 38 Л. 59 к. с. Орд. губ. зем. бол. Курекъ. 

Юнашевъ Ник. Тарас. 55 Л. 85. Помощ. нач. монтир. част. Ими. театр. Москва. 
Юнггерцъ Нафталь Герш. 58 Л. 85. (Вн. и дЪт. , впр., Минскъ. 

Юнгманъ Фридр. Август. 73 Л. 98. Завод. вр. С; Богоявленское, Стерлит.. Уфим. 
Юнговекй Бронисл. Тосиф. 52 Л. 76 и. с. Мл. вр. 71 пфх. пол. Новоалександря, Люба. Д, В. 
Юнгферъ Мих. Петр. 47 ДЛ. 73 с. с. Бр. вр. 49 рез. ифх. бр. Ковель, Волынск. 
Юнлзиллъ Феофиль-Гос. Людв. 33 Л. 57 к. с. Мл. орд. окр. лечеб. Вильна. 
Юновичъ Игнат. Тосиф 69 ./. 96. Гор. вр. Вержболово Волковыш. Сувалкск. 
Юноша-ШПотровеюй 74 Л. 901, впр. М. Гоща, Острож., Волын. 

Юрасовскй Ив. Конст. 62 ДЛ. 88 к. а. Вр. Иверек. общ. сест. мил. Москва. 
Юраеовъ Евгенй Кронид. 15 Л. 900. Жел. дор. вр. Вязьма, Смол. 

Юрасовъ Зинов. Кронид. 59 Д. 83 к. с. Ст. вр. 11 пфх. пол. Брянскъ, Орлов. Д. В. 
Юргелевичъ Вас. Демент. 68 (Л. 95 н. с. Мл. вр. 142 ифх. пол. Орель. Д. В. 
Юргелиеъ Феликсъ-Викент. Алоиз. 50 Л. 74 к. с. Уч. вр. Сред. Азчатск. жел. дор. ? 
Юргелюнаеъ Антонъ Адам. 72 Л. 900, впр. Кевъ. 

Юргенсенъ Вольдем. Юстус. 68 Л. 95. Частн. сл. М. Альть-Ауць, Туккум., урл. 
Юргенсонъ Ник. Август. 65 Л. 900. (ДЪт.), впр. Иркутскъ. 

Юргенсонъ Ал-дръ Антон. 64 /. 90 т. с. Фабр. и гимн. вр. Двинекъ, Витебск. 
Юргенсонъ Вильг.-Бернг.-Вольд. Юстус. 68 Л. 95, вир. М. Паулгофь, Рижек., Лифл. 
Юргенсонъ Ив. Христ. 71 Д. 96 н. с. Ст. вр. 12 эк. Кронштадтъ. Д. В. 

Юргенсонъ Карль Федор. 75 Л. 900. Мл. вр. 306 пфх. пол. Н.-Новгородт. 


РЯ 


Юргенсонъ Конст. Ник. 74 Л. 99. Зем. вр. Одоевъ, Тул. (Тульск. гор. сан. отр.) Д. В. 

Юргенеонъ Ник.-Эрн. Август. 65 Л. 90. Зав. вр. С. Верхнее, Бахмут., Екатериносл. 

Юргенсону Фридр.-Рейнг. Христан. 69 Л. 95, впр. Одесса. | е 

Юргенеъ Влод. Георг. 66 Л. 93 к. а. Мл. вр. 2 Куб. пласт. бат. С. Игдырь, Сурм., Эрив. 

Юргенеь Магнусъ-Венам. Карл. 42 Л. 11 к. с., впр. Перновъ, Лифх. 

Юргенеъ Ник. Петр. 55 Д. 79. (Хир.) с. с. Дивиз. вр. 14 пфх. див. Д. В. 

Юргенеъ Эдвинъ-Бенно Магн. 73 Л. 97. к. а. (Горл. и ушн.). Мл. орд. воен. госп. Варшава. 

Юргинъ Фед. Фед. 61 Л. 88, впр. Москва. 

Юревичъ Адол. Фелиц. 51 Л. 78 к. с. Ст. вр. 16 в.-сиб. стр. п. Ур. Зайсановка, Ю.-Усс., Прим. 

Юревичъ Владим. Ал-дров. 72 Л. 99: Вр. кл. воен. госп. СПБ. 

Юревичь Из.-Каэт. Ив. 55 ДЛ. 81. (Жен.). Мл. в. Стурдз. общ. Одесса. 

Юревичь Карль Христан. 75 Л. 902, впр. Ус. Блудзе, Доблен., Курл. 

Юревичъ Наполеонъ Теофил. 74 Л. 99. Св. орд. Алекс. бол. Харьковъ. 

Юржинсвйй Стан. Маран. 51 Л. 76, впр. Плоцкъ. 

Юриневй Ник. Тос. 59 Д. 82. (Дфт. и горл.) с. с. Вр. для ком. придв. мед. час. СПБ. 

Юркевичь Ант.-Мих. Антон. 64 Д.91 к. с. Ст. орд. пол. госи. Д. В. | 

Юркевичъ Дмит. Ал-др. 73 Л. 97 к.а. Мл. вр.39 лет. арт. пар. Александрополь, Эрив. 

Юркевичь Гос. Вяч. 55 Л. 81. Зав. вр. С. Кривое, Сквир., Клевск. 

Юркевичъ Людв. Лук. 63 Д. 87 к. с. Окр. вр. Нальчикь, Терек. 

Юркевичъ Ник. Вас. 53 Л. 18 к. с. Ст. вр. тюр. бол. и св. вр. род. зав. СПБ. 

Юркевичъ Сом. Павл. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Капустинцы, Гадяч., Полтавск. 

Юрковек!й Бор. Андр. 69 Л. 96. Гор. сан. вр. Ниже -Новгородъ. 

Юрманъ Ник. Ал-др. 67 Д. 90 к. с. Мл. орд. Никол. военн. госп. СПБ. 

Юровекй Дав. (Денисъ) Яков. 53 Д. 82. (Жен. и акуш.) к. с. Орд. евр. бол. Варшава. 

Юрьевъ Ниль Помен. 57 Д. 88. (Вн.) д. с. с. Двлопр. Упр. Гл. Вр. Инси. СПБ. 

Юрьевь Петръ Павл. 69 Д. 95 н. с. Ст. вр. Гв. фл. эк. СПБ. Д. В. 

Юрьевъ 9ед. ед. 76 ЛХ. 901. Мл. вр. 32 В.-Сиб. стр. и. Владивостокъ. 

Юрьянъ Петръ Ив. 70 Л. 98. (Жен.). Зав. леч. Долина, Рига. 

Юсевичъ Самунль Аарон. 59 Л. 88, впр. Бахмуть, Екатериносл. 

Юстманъ Самуиль Сигизм. 74 Л. 99. (Вн.), впр. Варшава. 

Юстовь Ив. Яков. 58 Д. 88 с. с. Пом. Врач. Инсп. 'Тамбовъ. 

Юсуповъ Девлетъ-Ханъ Юсуп. 59 Д. 82 с. с., впр. СПБ. 

Юфа Пинхусъ Моис. 77 Л. 901, впр. Юевъ. 

Юхкамеонъ Тоганъ Ганс. 66 . 95. (Глаз.). Тюр. вр Феллинъ, Лифл. 

Юхневичъ Ал-дръ Георг 61 ОД. 88 к. с. Ст. вр. 16 драг. пол. Нижегород. штабъ. Ломж. 

Юхневичъ Викт. Генрих. 73 Л. 902. Мл. вр. 144 пфх. пол. Брянскъ, Орловск.. 

"Юхновичъ Мих. 9ом. 37 ДЛ. 65 к. с. Варшава. ье 

Юцевичь Емельянъ Ант. 61 Л. 90 н. с. Зем. вр. М. Добровеличковка, Елизаветгр., Херс. 

Юцевичъ Ив. Ант. 67 Л. 94 н. с. Орд. Кир. бог. зав. и поч. чл. попеч. дфт. пр. Вевъ. 

Юцевичъ Тосифъ Ант. 59 ДЛ. 86 н. с. Гл. вр. общ. и амб. Вр. Кр. причисл. къ Канц. 
по учр. Имл. Марш. Елисаветградъ, Херсонск. 

Юшанцевь Серг. Ал-др. 75 Л. 900. Мл. вр. воен. лаз. Ст. Невинномысская, Куба. 

Юшкевичь Владисл. Яковл. 72 Л. 99, вир. Саратовъ. 

Юшкевичь Казим. дад. 76 Л. 99. Гор.-зав. вр. Авзянопетровсь и Южно-Урал. зав. Оренб. 

Юшкевичь Леонидь Адам. 78 . 902. Мл. вр. 16 фл. эк. Кронштадтъ. 

Юшкевичъ Яковь Вас. 32 Л. 54 к. с., впр. Астрахань. 

Юшхковь Ал-дръ Влад. 70 Л. 93 н. с. Зем. вр. Шуя, Владим рек. 

Юшковь Ник. Ал-др. 58 Л. 86 к. с. Зем. вр. Березна, Новогр., Черниг. 

Ющенко Ал-дрь Ив. 69 Д. 93. (Нерв. и исих.) и. с. Сверхшт. вр. дома призрёвя. душ.- 
бол. Александра ПТ. СПБ. 

Ющенковь Алекс. Алекс. 62 Л. 89. (Вн.), вир. Москва. 


ЕН: 


Яблоковъ Алекс. Викент. 55 Л. 79 н. с. Мл. окр. надз. Восп. Дома. Калипра, Тульек. 
Яблоковъ Серг. Плат. 68 Л. 89 н. с. Зем. вр. Кинешма, Костр. 

`Яблоновсвй Владисл. Иван. 76 Л. 901. впр. Вильна. 

Яблоновсвый Мих. Ник. 73 Л. 900. Мл. вр. 10 пЪх. пол. Д. В. 

Яблоновекй Ник. Андр. 65 ДЛ. 90 н. с. Зем. вр. Валуйки, Ворон. 

Яблоновскй Эдмундъ Ив. 38 Л. 63 к. с., впр. Ровно, Волынск. 

Яблонсый Ал-дръ Ал-др. 77 Л. 903. Мл. вр. 164 пфх. пол. Витебекь. Д. В. 
Яблоневый Вацл. Ант. 67 Л. 96. (Вн. и дфт.), впр. Варшава. 

`Яблонсвй Влалисл. Гос. Эдуард. 73 Д. 901. Вр.-ас. Праг. бол. и дёт. сада. Варшава. 
Яблоневый Евг. Кирил. 73 ДЛ. 97 к. а. Мт. вр. Сиб. фл. эк. Владивостокъ. 

Яблонекй Фед. Викт. 73 Л. 97. (Хир. и гинек.). Зем. вр. С. Чердаклы, Ставроп., Самар. 
Явдыневй Петръ Антон. 76 Л. 901. Зав. вр. Нечаевсый зав., Судогодск., Владим. 
Явейнъ Васил. (Вильг.) Юльев. 66 Д. 91. (Кож. и сиф.) н. <. Орд. Ник. военн. госп. и 

° амб. вр. бол. Мар. Магд. СПБ. 
„Явейнъ Георг. Юшев. 63 Д. 88. (Вн.) с. с. Пр.-доц. В.-Мед. Ак. ст. вр. Рождеств. бол. и 
дир. амб. леч. Герц. С.-К.-Г. СПБ. 

Явнисъ Францъ 1осиф. 59 ДЛ. 88. (Кож.), впр. Телыши, Ковенск. 

Явнишко Альб. Людв. 63 Л. 91, впр. Имфн. Карклино, Виден. 

Яворовевй Ал-дръ-Романъ Игнат. 49 Л. 75. (Д$т.), впр. Люблинъ. 

’Яворовск!й Владисл. Ант. 63 Л. 88 н. с. Зав. вр. С. Налажмевка, Богодух., Харьк. 
Яворовек! Ив.-Леонар. Ив. 67 ДЛ. 95 т. с. Гор. вр. и вр. 6. Св. Серг. Августовъ, Сувал. 
Яворовекй Казим. Мих. 39 Л. 62. (Ак.). Сан. вр. и вр.-кон. амб. л. Об. Кр. Кр. Ковна 
Яворскй Ал-дръ Ив. 58 Д. 84 к. с. Гор. вр. и поч. чл. пон. дфт. пр. Екатеринославъ. 
Яворский Ал-дрь Семен. 71 Л. 99. Гор. и тюр. вр. Красноуфимскь, Перм. 

Яворсвьй Григ. Мих. 59 Л. 87, впр. Переяславъ, Полтав. 

Яворевй Домин. Ив. 54 Л. 81 к. с. Ст. вр. воен. лаз. Иргизъ, Тург. 

Яворевй Ив. Лавр. 53 Д. 76. (Вн. и нерв.) с. с. Проф. ун. Одесса. 

Яворсвй 1ос. Людвиг. 59 Л. 89, впр. Варшава. 

Яворекй Павель Ах др. 80 ‘. 903. Зем. вр. С. Сасово, Елалом., Тамб. 

Явореый ЭлуВ. Викент. 69 Л. 95, впр. Холмъ, Любл. 

Яглгольдъ Ал-дръ Фридр. 68 Л. 94, впр. Либава, Гробин., Курл. 

Ятдианъ Рудольфъ Ал-др. 60 С. 88 к. а. Св. орд. Макс. леч. и фабдр. вр. СПБ. 
Ятдфельдь Бор. Герм. 69 Л. 95. Зем. вр. С. Городецъ, Лужек., СПБ. 

Ягловъ Георг. Абрамов. 71 Л. 98. (Акуш. и гинек.). Св. орд. гор. больн. Харьковъ. 
Ягн!онтковек1й Людв. Франц. 47 Л. 79. (Жен.), впр. КФльцы. 

Ятиъ Петръ Петр. 66 ДД. 93 н. с. Мл. вр. Л.-Гв. 1 стр. бат. Царское Село, СПБ. Д. В. 
*Ягнъ Ферд. Ив. 19 Л. 43 т. с. С. Салтыково, Аткарск., Саралт. 

Ягоднниев!й Ал-дръ Евг. 58 Д. 84 с. с. Прозект. дЬтск. бол. Пр. Ольденбургек. и вр. 

при Дирекц. Ими. театр. СПБ. 

Ягодиневй Мих. Ник. 51 Д. 15 с. с. Предс. Зем. Упр. Нижн!-Ломовъ, Пензен. 
Ятодинск1й Фед. Евг. 55 Л. 19. (Вн., акуш. и жен.) с. с., вр. М. В. Д. СПБ. 
Ягодинъ Ал-дръ Ив. 59 Д. 84 с. с. Ст. вр. лаз. Охтенск. порох. зав. СПВ. 

Ягодинъ Ник. Гавр. 68 (Л. 98 н. с., впр. Одесса. . 
‚Агодовеый Вас. Мих. 65 Л. 91. Зем. вр. С. Ивановское, Раненб., Рязан. 
“"Ятолковсвый Владисл. Север. 73 Л. 900. Сел. вр. Телеханы, Пинск. Минск. 1. В. 
Яголковекй Леонъ-Зах. Филип. 69 Л. 94. (Вн.). Жел.-дор. вр. Вятка. 

\Ятголковсвй Стан.-Францъ Север. 68 Л. 94. Сел. вр. Кнышинъ, Бфлостокск. Грод. 

` Ятуловъ Ник. Юсиф. 7+4 ДЛ. 900. У. вр. С. Шуловерь, Борчалинск., Тифлисск. 
Ягуновъ Ник. Алекс. 74 ДЛ. 98 к. а., впр. Симферополь. 

*Ядовинъ ') Пав. Ив. 54 Д. 78 н. с. СПБ. 





1) Отпускъ лекарствъ по рецептамъ этого врача воспрещается. 


ров 


Язвинев!й Густ.-Эдвинъ Густ. 64 Л. 89 н. с. Сел.: вр. С. ? Мотисл., Могил. 
Язвинсвй Людв. Леонард. 47 Л. 76, впр. Пос. Вишница, Влодав., Сфдлец. 
Язвицый Тоиль Ив. 49 ДЛ. 82. Зем. вр. С. Федоровское, Свяж., Казан. 
Языковъ Авениръ Мих. 79 Л. 904. Мл. вр. 20 стр. пол. Сувалки. Д. В. 
Языковъ Ник. Валер. 74 Л. 98 к. а. Мл. вр. 31 В.-С. Стр. пол. Владявостокт. 
Языковъ Пав. Алекс. 64 Л. 88. Зем. вр. С. ? Мещов., Калуж. 

Языковъ Раф.. Валеран. 73 Л 99, впр. Владимръ. (^уб.). 

Языковъ Серг. Дмит. 56 Л. 18. (Вн. ), впр. Москва. 

Якерманъ (Якиръ) Хроимъ Азр. Абрам. 76 Л. 900, впр. Кишиневъ. 
Якереонъ Лев. 1юс. 74 Л. 98. Вр. евр. бол. Витебскъ. 

Якименко Яковъ Григ. 58 Л. 85 к.с. Вр. Врач. Полиц. Комит. и пом. полиц. вр. СПБ. 
Якимовичь Евг. Тосиф. 81 ./. 904, впр., Тула. 

Якимовичь Ив. Петр. 47 (. 15. (Ануш.) с. с., вир. Петроковъ. 

Якимовичъ Ив.-Мечисл. Владисл. 70 ДЛ. 95 к. а. Гор. вр. Закрочимъ, Плонск., Варшав. 
Якимовичъь Ив. Юлан. 76 Л. 900, впф. ?`Виленск. 

Якимовичъ Ник. Никиф. 52 Д. 76 сс Конс. Николаевск. воени. госп. и вр. Гх. 

Военно-Мед. Упр. СПБ. 

Якнмовичь Яковъ Никиф. +48 Д. 80. (Нерв.) с. с. Проф. ун. Юевъ. 

*Якимовъ ') Вас. Ив. 58 Д. 18. (Хир.) с. с. Варшава. 

Якимовь Вас. Петр. 07 /Л. 93 н. с. Зем. вр. с. БЗлое, Лужек. СПБ. 

Якимовъ Ник. Ив. 48 Д. 15 с. с. Гл. вр. военн. госп. Москва. 

Якииякъ Болесл.-Владис. @ом. 65 Л. 92. Орд. Прагск. бол. Варшава. 

Якобзонъ Людвигъ-Яквисъ Шаулов. 78 Л. 98, впр. СПБ. 

*Якоб1й Аркад. Ив. 27 Д. 63 д. с. с. М. Кошаково-Нокса, Казанек. 

Якоби Пав. Ив. 42 Д. (Париж. и Берн. унив.) 91. (Псих.). ЗавЗд. губ. псих. леч. Орелъ. 
Якобеонь Ал-дръ Вас. 49 Д. 70 с. с. Кон. л. Герц. С.-Коб.-Гот. и проз. В.-М. Ак. СПБ. 
Якобсонъ Бернгардь Максим. 52 Л. 82, впр. Митава. . 

Якобсонъ Бернг. Герб. Ильичъ 59 Л. 92. Мл. вр. 116 пфх. пол. Рига. ° 
Якобеонъ Вольд. Мих. 60 Д. 85. т при леч. ки. Ливенъ. М. Смильтенъ, Валк., Лифл. 
Якобеонъ Гершъ-Нисенъ Абр. 63 Л. 95 (Вв.), впр. Рига. 

*“Якобеонъ Густ. Карл. 30 Л. 15 с. с. Москва. 

. Якобеонъ Дав. Вульф. 65 Л. 95, впр. М. Любавичи, Оршан.. Могилев. 

Якобеонъ Дав. Хацкел. 62 Л. 90, впр. Ямиоль, Подол. 

Якобсонъ Степ. Петр. 68 Л. 96. Жел-дор. вр. Архангельскъ. 

Якобсонъ Францъ Франц. 71 Л. 96 к. а., впр. СПБ. (Упр. Гл. Врач. Инсп.) 
Чкобеонъ Хайкель Дав. 59 Д. 91, впр. М. ПЕумскъ, Кременец., Волын. 

Якобеонъ Юл Вильг. Леоп. 68 Л. 94. (Гин. и ак.) к. а. Сверхшт. асс. Клин. Инст. 

Ел. Пав. и мл. асс. пов. инст. СПБ. 

Яковенко Влад. Ив. 57 Л. 81. Дир. псих. бол. губ. зем. С. о. Подол., Москов. 
Яковенко Евг. Ив. 65 Л. 97. Зем. сан. вр. Херсонъ.` 

Яковенко Мих. Георг. 61 Д. 89 к. с. Вр. Инсп. Могилевъ. 

“Яковиций ') Ант. Игнат. 49 Д. 65 к. с. Двинскъ, Витебск. 

Яковицый Никол.-Тос. Роман. 73 Л. 97. Зем. вр. С. Понельнастое, | Вбрхнеди., Екатер. 
Яковлевь Ал-дрь Ник. 59 Д. 82 к. с. Ст. вр. 5 грен. пфх. пол. Москва, Д. В. 
Яковлевъ Ал-дръ Петр. 68 Л. 95 т. с., впр. С. Петровское, Новохопер., Воронеж. Д. В. 
Яковлевь Ал-дръ Прокоф. 74 Л. 901. Мл. вр. воен. лаз. Кушка, Закасп. 
Яковлевь Ал-дръ. Тимоф. 72 Л. 96. н. с. Мл. орд. воен. госи. Харьковъ. 

Яковлевъ Алекс. Ал-др. 59 Л. 85. (Исих.) н. с. Завд. санат. «Бережки», и Моск. 
° Чковлевь Алекс. Роман. 61 Д. 87 н. с. Мл. вр. 163 пфх. пол. Витебекъ. Д. В 
Яковлевъ Вас. Евстаф. 67 Л. 96 н. с. Мл. вр. 22 В. С. стр. пол. Д. В. 
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Яковлевъ Викт. Ильичь 60 Л. 90. Завфд. бахтер. отдфл. гор. лабор. СЦБ. 

Яковлевъ Ив. Мих. 44 Д. 72. (Жен. и дфт.) в. с., впр. СИБ. 

Яковлевъ Мих. Пазл. 55 Д. 80. (Хир.) с. с. Гл. докт. Марин. бол. Москва. . 

Яковлевъ Ник. Вас. 74 Л. 98, вир. Москва. 

.Яковлевъ Ник. Гавр. 65 Л. 99, впр. СПБ. 

Яковлевъ Ник. Ив. 57 ДЛ. 85 н. с. Вр. дух. семин. Рига. 

Яковлевъ Ник. Кондр. 72 Л. 99. Мл. орд. мор. госп. Либава, Гроб., Курл. 

Яковлевъ Ник. Ник. 56 Л.. 84 к. с. Жел-дор. вр. СПБ. 

„Яковлевъ Пав. Ник. 66 Д. 90 к. с., впр. Москва. 

Яковлевъ Серг. Ник. 60 ДЛ. 84 к. с. Орд. губ. зем. бол. Симбирскъ. 

Яковлевъ Серг. Серг. 55 Д. 79 к. с. Асс. клин. воен. госп. и преп. воен. фел. шк. СПБ. 

Яковлевъ Феофанъ Васил. 66 Л. 93. Зем. вр. псих. больн. С. Покровское-Мещерское, 
Подол., Моск. 

Яковсвй Тос. Сераф. 78 Л. 901. (Гин. и ак.), впр. ВЕ: Д. В. 

Яковсый Марланъ-Степ. Тосиф. 57 Л. 81. Сверх. орд. бол. Млад. Гисуса. Варшава. 

Якоревъ Ал-дръ Серг. 59 .Д. 83. Зав. вр. С. БФлый Колодезь, Волчанск., Харьк. 

Якоревъ Ник. Серг. 62 Л. 88 т. с. Вр. реал. и техн. уч. Новозыбковъ, Черниг. 

Якубаниетъ Стан. Игнат. 72 Л. 96. Зем. вр. Мосальскъ, Калужск. 

Якубенко Андр. Вас. 59 Л. 89 н. с. Вр. прогимн. Стародубъ, Черниг. 

Якубовичь Вас. Филип. 57 Д. 80. (ДЗт.) к. с. Проф. ун. Одесса 

Якубовичь Генр. Шимон. 66 Л. 99. (Вн. и нервн.), впр. Варшава. 

Якубовичъ Ив. Логин. 43 Д. 68 с. с., впр. Радомъ. 

Якубовичъ Лука Фед. 69 Л. 96 к. а. "Ма. „орд. окр. лечеб. Винница, Подольск. 

Якубовичъ Фед. Вас. 53 Л. 83 к. с. Зем. вр. Рыбинскъ, Яросл. 

Якубовсв1й Акивъ Лазар. 74 Л. 900. (Д$т.), впр. Ялта, 'Таврич. д. В. 

Якубовекй Алек. Яков. 71 Л. 95. Вр. бол. гр. Бобринск. М. Смла, Черкас., Кевск.. 

*Якубовек1й Вас.-Романъ Ив. 31 Л. 56. Юевъ. 

Якубовекай Влад. Аким. 49 Л. 71. (Акуш. и жен.) к. с., впр. Москва. 

Якубовекй Ив. Ив. 58 (. 89 к. с. Гор. и дух. уч. вр. Черкасы, Клевск. 

Якубовскай Игнат.-Януар!й Игнат. 61 Х. 89. Зем. вр. С. Полна, Гдов., СПБ. 

Якубовеклй Иппол. Ив. 41 ДЛ. 70, вир. Лодзь, Петрок. 

Якубовскй Маркелъ Северин. 64 Л. 95. (Вн. и акуш.), впр. Баръ, Могил., Подол. 

Якубовекй Мих. Северин. 64 Л. 95, впр. М. Махновка, Бердич., Калев. 

Якубовеюй Сатурн. Матв. 86 Д. 60. Жел. дор. вр. Кокандъ, Ферганск. 

Якубовемй ЭмЯ-Викент. Флоран. 67 Л. 93, впр. Житомъ. 

Якубовъ Вас. Ив. 68 ДЛ. 93 к. а, Вр. рудника «Золотое», Славяносербск., Екатериносл. 

Якубовъ Емел. Тимоф. 42 Д. 68 д. с. с. Окр. В. М. Инеп. Москва. 

Якубовъ Ник. Ив. 64 Л. 89 к. с.. Орд. зем. бол. и гл. вр. Общ. сест. мил. Вологда. 

Якубек1й Валерй-Викт. Тосиф. 44 Л. 10 к.с. Св. вр. Отурдз. общины, Одесса. 

Якубевкй Тос.-Стан.-МарЛанъ Владисл. 68 Л. 93 к. а. Горнозав. вр. Кременець, Волыя. 

Якубъ Гиршъ Хацкел. 73 Л. 98. (Акуш. и гин.), впр. Рига. 

Якубъ 1ос. Юрьев. 58 Д. 81 к. с. Прив.-доц. унив. и вр. родил. прпота. Москва. 

Якубъ Мовша Урьяш. 46 Л. 78 с. с. У. вр. Велиюе Луки, Псковск. 

Якубъ Петръ Ив. 56 ДЛ. 19 с. с., впр. Дмитровъ, Московск. 

Якунинъ Ник. Ник. 73 ДЛ. 98. (Вн. и псих.). Орд. част. леч. нерв. и дупт. бол. Москва. 

Якушевичъ Серг. Гавр. 65 Л. 91 к. а. Ассист. клин. унив. Харьковъ. 

. Чкушевъ Викт. Мих. 51 Л. 18 к. с. Мл. вр. 3 кад. кори. Москва 

Якушкинъ Вас. Ал-др. 65 Л. 93 к. а. Зем. вр. Бфлый, Смоленск. 

Ялонецк1й Ольгер. Владисл. 76 Л. 903, вир. Варшава. 

Яловой Яковъ Евстигн. 58 Л. 89 н. с. Ассист. клин. унив. Харьховъ. 

Яатуновеюй Ал-дрь Мих. 74 Л. 902, жел.-дор. вр. Юго-Вост. ж. д. * Тамбовек. 

Яминеки Яковъ Вас. 57 Л. 83 н. с., впр. Богородскъ, Москов. 
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Ямолковсвй Тосифъ-Феоф.-Людв. дом. 52 Л. 76 к. с. У. вр. Варшава. 

Ямпиловъ Бадзаръ Садок. 70 Л. 99. к. а. (Глаз.). Мл. вр. 2.пфх. Сиб. Чит. пол. Д. В. 
Ямполлеръ Солом. Бор. 63 Л. 95, впр. Одесса. 

„Ямпольевый Нетръ Абр. 52 Л.. 18 к. а. Вр. парох. общ. Ростовъ, Донск. 

Янасевичъ Ант.-Петръ Франц. 59 Л. 87. Зав. вр. Д. Стараховице, Илжец., Радом. 
Янчевекй Стеф. Феликс. 72 Л. 95 (Акуш. и жен) вар. Плоцкъ. 

Янгродевый Кипр. Ант. 60 Л. 88. (Вн. и дфт.), вар. М. Теофиполь, Староконст., Водын. 
Яневичь Ромуал. Медард. 63 Л. 90, впр: Клевъ. 

Янекъ Оскаръ Адольф. 52 4. 81. (Вн.) к. а., впр. СПБ. 

Янекъ Фед. Ив. 52 ДД. 81. (Вн.) н. с. Пом. дфлопр. канц. Госуд. Контр. СПБ. 

Янесь Тог. Янов. 65 Л. 94, впр. Нарва, Ямбур., СПБ. 

Янзень Евг. Ив. 53 Д. 81 к. с. Мл. вр. 95 пх. пол. Исковъ. Д. В. 

Яницик!й Фед. Феодос. 52 Д. 16 с. с. Ст. дфлопр. Окр. В.-М. Упр. Одесса. Д. В. 
Янишевек1й Алекс. Эраст. 78 Л. 97 к. а. (Нерв.) Асс. клин. унив. Одесса. 
Янишевсвй Вас. Петр. 42 Л. 65. (Акуш.) к. с. Вр. епарх. учил. НижнИ-Новгородъ. 
Янишевекй Мих. Ник. 68 Л. 98. Зем. вр. С. Васильевское, Ржев., Тверск. 
Янишевекй Цазв. Тосиф. 42 Л. 73, впр. М. Животовъ, Таращ,, ев. 

Янишевек1й Петръ Аркад. 57 Л. 82. (Вн. и нерв.) н. с. Жел.-дор. вр. Юевъ. 

Янкау Март. Март. 62 ДЛ. 91, впр. Рьжица, Витебск. 

Янкевичъ Эдмундъ-Мерцеял. Франц. 55 Л. 81, впр. Пос. Домбе, Кольск., Калиш. 
Янкелевичъ Рувимъ Арон. 66 ДЛ. 91 н. с. Гор. вр. Темиръ-Ханъ- ПГура. 

Янкельсонъ Рубенъ (Рудольфъ) Гоз!ас. 59 Л. 87, впр. Либава, Гробин., Курл. 
Янковичъ Кирилль ‘Адам. 58 „Л. 89 т.с. Сан. вр. придв. мед. части, Царское Село, СПБ. 
Янковсый Ал-дръ 1юсиф. 49 Д. 74 с. с. Див, вр. 12 кав. див. Проскуровъ, Подол. 
Янковевй Болесл. Яков. 60 Л. 94. Зав. вр. П. Визна, Маруп., Екатер. 

` Янковек!й Лан.-Ал-дръ Наполеон. 58 Д. 83 н. с. вир. Житом1ръ. 

Яиковекй Дмит. Меоод. 68 Л. 90 т. с. Зем. и гимн. вр. Вязьма, Смоленск. 
Янковекй Тосифъ Казнм. 75 Л. 908. Тюр. вр. Уроч. С. Креста, Кфлек. 

Янковевй Тосифъ Маврик. 38 ДЛ. 62 к. с., впр. Гродна. 

"Янковекй Ксавер. Юстин. 33 Л. 60 к. а. Минскъ. 

Янковск!й Леонт. Адам. 52 Л. 18 с. с..Див. вр. 6 пфх. див. Остроленка, Ломж. 
Янковекй Мих. Болес. 67 ХЛ. 93. (Хир.) н. с. Прив.-доц. и 350. вр. уч. Св. Екат. Москва. 
Янковекй Мих.-Кон. Фр. 37 Л. 65 с. с., впр. Кутаисъ. 

Янковек1й Петръ-Пав. 90м. 62 Д. 93 к. а. Вр. бол. Св. Алекс.-Нев. Грубешовъ, Любл. 
Янковевй Робертъ-Антон. Варе. 76 Л. 904, впр. Корсунь, Каневск., Кевск. 
Янковек!й Станисл. Владисл. 73 Л. 99. Зем. вр. Александровскъ, Екатерин. 
Янковсый Тнмоф. Петр. 56 Л. 77 т. с., вир. Харьковъ. 

Янковек!й Чеславъ-Петръ Петр. 77 Л. 900, впр. Ловичъ, Варшав. 

Янковсый Эдуар. Янов. 72 Л. 902. У. вр. Сергачъ, Нижегор. 

Яновичь Ник. Мих. 67 Л. 93. н. с. Мл. вр. 115 пёх. пол. Рига. 

Яновск!й Ал-дръ Аполлон. 68 Л. 97. Св. орд. губ. зем. бол. Тула. Д. В. 

Яновскй Ант. Кирил. 65 ДЛ. 93, н. с. Св. асс. клин. Инс. В. К. Ел. _Пав. СПБ. 
Яновский Витал. Феофил. 49 Л. 73 к. с. вир. Лида, Вилен. 

Чновск!й Влад. Вас. 66 Л. 93 н. с. Помош. зав. пеихжатр. отд. морск. госн. Кронштадтъ. 
Яновсвй Владис.-Максимил. Львов. 66 Д. 90 н. с. Св. орд. бол. Мл. Тисуса. Варшава. 
Яновекй Григ. Арк. 57 Д. 383 к. а., впр. Ялта, Таврич. 

Яновский Евг. Тнмоф. 73 Л. 97 к. а. Уч. вр. М. Волдарки, Сквир., Кев. 

Чновевй Казим. Тосиф. 73 Л. 900, впр. ? Варшав. 

Яновевй Леон. Ив. 68 ДЛ. 93. Орд, бол. Покр. жен. монаст. Юевъ. 

Яновеклй Меерь Монс. 69 Л. 97. (Вн. и дфт.), впр. Екатеринославъ. 

Яновск!й Мих. Влад. 54 Д. 80 (Вя.) д. с. с. Проф. Военно-Мед. Акад. СПБ. 
Яновек!й Мих. Павл. 01 ДЛ. 87. (Вн.) т. с. Зем. начал. С. Жданово, Ельнин., Смолен. 


Яновекй Нисенъ-Адольфь Яков. 62 Л. 87. Орд. губ. зем. бол. Симферополь. 

Яновский Петръ Алекс. 49 Л. 76 к. с., впр. Курскъ. 

Яновский Ричардъ-Рохъ Карл. 48 Д. 172. (Гдлазн., хир. и жен.) к. а., впр. Минскъ. 

Чновек1й Фед. Филии. 68 ДЛ. 95, впр. С. Яблочное, Богодух., Харьк. 

Яновекй Феофиль Гавр. 60 ДЛ. 33 к. с. Вр. дух. учил. Кевъ. 

Яновекй „Пома Янкел. 68 Л. 92, вир. СПБ. 

Яновекй Яросл.-Эдмун. Карл. 56 1. 80 к. с. Жел.-дор. вр. Воронеж. 

Яновъ Ал-дръ Дмит. 62 Л. 86 к. с. Гор. вр. Самара. 

Яновъ Алекс. Ал-др. 70 ДЛ. 94 н. с. Мл. вр. крфп. арт. Варшава. 

Янпольек1й Бор. Григ. 35 Л. 58 с. с. Полин. акуш. и ст. орд. Обух. бол. СПБ. 

Яннольек! Левъ Рувим. 78 Л. 903, впр. Юевъ. 

Яипольскй Самс. Дав. 69 Л. 95. Зем. вр. С. Богодуховка, Золотонош., Полтавек. 

Яисенъ Германъ Герман. 46 Л. 72. (Хир.) с. с., впр. Рига. 

Янучковь Мих. Евстаф. 73 Л. 900. Мл. вр. 221 пфх. пол. Москва. 

Янушевичъ Ант.-Варфол. Казим. 60 С. 87 н. с. Зем. вр. Слуцкъ, Минск. 

Янущшевичт, Игнат. Конрад. 74 Л. 902. (Ви. и кож.). Св. орд. Алафуз. бол. СПБ. 

Янушенек!й Ал-др. Ант. 78 Л. 904, впр. Минскъ. 

`Чнушевсый Альб. Юман 61 ДЛ. 86н. с. Мл. вр. бр. пог. стр. Аренсбургъ, Эзел., Лифх. 

Янушись Феликсъ Томалт. 67 Л. 94, впр. М. Кретингенъ, Тельш., Ковенск. 

Янушкевичь Ал-дръ Марьян. 72 Л. 99. (Вн.), впр. Кевъ. 

Янушкевичъ Ив.-Рохъ Людв. 64 ДЛ. 90 к. а., впр. Грозный, Терск. 

. Янушкевичъ Мих. Мих. 67 С. 94. (Глазн.). Св. орд. офтал. инст. Варшава. 

` Чицевичь Петръ Ант. 85 Л. 61 с. с. У. вр. и вр. реал. учил. Курекъ. 

Янчевецый Петръ Андр. 57 Л. 83 к. с. Ст. вр. 46 п%х. пол. Проскуровъ, Подол. 

Яичевек!й Вас. Ник. 64 Л. 90. (Глаз.). Гор. вр. Новгородъ-СЪверскъ, Черниг. 

Янчевек1й Мих. Ив. 67. ДЛ. 92 н. с. Мл. орд. военн. госп. Тифлисъ. Д. В 

Янчевекй Ник. Ив. 66 Л. 90 Орд. губ. зем. больн. Симферополь. 

Янчевекй Сигиз. Феликс. 72 Л. 95. (Жен. и акуш.), впр. Варшава. 

Янченко Ал-дръ Ив. 61 Л. 89. (Хир. и мас.) к. с. Ст. вр. леч. блатотв. общ. Кевъ. 

Янченко Петръ Ив. 63 ДЛ. 93 к. а. Жел.-дор. вр. Вост. Кит. жел. д. ? 

Яичинъ Андр. Вас. 52 Л. 81 к. с. Зем. вр. СЪвскъ, Орлов. 

Янчуровочъ Станисл. Феликс. 75 Л. 901, впр. Варшава. 

Янъ Ал-дръ Никол. 78 Л. 901. Мл. вр. 100 пЪх. п. Двинскъ, Витебск. Д. В. 

Яньшинъ Захар. Мих. 74 Л. 900. Мл. вр. 49 п5х. п. Севастополь. 

Янэчекъ Пав.-Ант. Тосиф. 62 Л. 89, впр. Варшава. 

Яппа Пинхусъ Арон. 58 Д. 83 к. с. Мл. вр. Обух. бол. СПБ. 

Яраловъ Григ. Оганес. 78 Л. 902. Мл. вр. 9 В.-С. арт. парка. Д. В. 

Ярамуеъ Тос. Казимир. 78 Л. 99, впр. М. Кейданы, Ковенск. 

Ярамышевъ Ник. Авет. 56 Д. 82 с. с. У. вр. Новобаязетъ, Эриванск. 

Ярешл. Леонидъ Федор. 78 Л. 902. Мл. вр. 61 пФх. п. БЪлостокъ, Гродн. 

Яржинек!й Янъ-Карль Юман. 72 Л. 900, впр. Варшава. 

Яринъ Борухъ Пинхус. 54 И. 19 к. с., впр. Херсонъ. 

Яринъ Самуилъь Пинхус. 64 Л. 89. Вр. конс. Общ. Кр. Кр. Кременчугъ, Полт. 

Ярмаркинъ Влад. Ник. 77 Л. 900. Мл. вр. отдфла. Кизляръ, Терск. 

Ярмолинеюй Викторъ Адам. 80 Л. 904, впр. Им. Дяковичи, Мозырск. Минск. 

ЯЧрмолиневй Симонъ Ив. 72 Л. 98. Сел. вр. М. Шкловъ, Могил. 

*Ярноловичъ `Владис. Симон. 29 Л. 56 с. с. Пос. Казимержь, Новоалександр., Любл. 

Ярмоловичь Ив. Онуфр. 67 Л. 93. (Вн.) к. а. Сверхишт. вр. Троицк. школы труд. и мл. 
вр. бол. Общ. Утоли моя печали. Москва. 

Ярнонкинъ Валент. Валент. 75 Л. 98 к. а. Мл. вр. 9 стр. пол. С. Б. Жмеринка, Винн., 
Подол. Д. В. 

Ярмушуъ Мануиль Тимоф. 55 Л. 81, вир. М. Дашево, Липовен.,. Клевск. 
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Ярниневй Франць Адам. 73 Л. 99, впр. Гродаець, Бендинск., Петрок. 
Ярнушвевичъ Витольдь Маркел. 50 Л. 73. (Акуш.) к. с. Гор. вр. Люблинъ. 
Яровицьк!й Викентй Ильичъ 64 ДЛ. 88 н. с. Мл. вр. 60 пфх. пол. Д. В. 
Яровицкйй Леон. Ник. 67 ДЛ. 94 н. с. У. вр. Путивль. Курск. 

Яровицкй Серг. Вас. 74 Л. 901. Вр. резерва Полев. Мед. Инсп. Д. В. 
Яровой Сем. Мих. 66 Л. 91. Орд. Кирил. бог. зав. ЕЮевъ. . 

Яросинек1й Адамъ-Войн. Франц. 61 Л. 87 в. с. Вт. 6. С. Павла. П. Стердынь, Сокол., СФдл. 
Ярославлевъ Конст. Семен. 77 Л. 902. Мл: вр. 13 Вост.-Сиб. стр. п. Д. В. 
Яроелавекй Борисъ Серг. 70 Л. 99, впр. Юевъ. 

Яроелавевый (Балаклейск!й) Бор. Григ. 70 Л. 99, впр. Петро- -Александровское, АЕ 
Яроцинемй Эдуард.-Владисл. Эд. 79 .7. 904, впр. Варшава. 

Яроцкй Адам.-Ант. Адол. 68 Л. 94, впр. Киевъ. 

Яроцкй Адамь Конст. 71 Л. 99, вир. М. Березовъ; Новгородъ-Вол. Д. В. 

Яроцюый Адамъ Стан. 67 Л. 94, впр. М. Лянцкорунь, Каменец., Подол. 

Яроцкй Ал-дръ Ив. 64 Д. 89. о с. с. Проф. ун. Юрьевъ, Лифл. 

Яроцк!й Гавр. Степ. 61 Д. 87 к,.с., впр. Тараща, Кев. - 

Яроцекй Казим. Серафим. 0. *97, впр. Черный Городок, Бакинск.. . 
Ярожевичь Феофиль Тосиф. 30 Л. 57. (Жен. и кож.) к. с., впр. Повфнець, Олонецк. 
Ярошевевй Вас. Семен. 68 Л. 93 к. а. Ст. вр. бол. при Нокр. жен. мон. Кевъ. 
Ярошевекй Залманъ Тосиф. 56 Д. 80. (Вн. и нерв.) к. а., впр. СПБ. 

Ярошевскй Тос. Северин. 72 Л. 900. впр. П. Новое Мфсто, Равск., Петроковск. 
Ярошинев!й Болесл.-Андр.-Карль Ал-др. 68 ДЛ. 95, впр. С. Отрадная, Батал., Кубан. 
Ярошиневй Игнат.-Пав. Франц. 66 Д. 94, вир. Пос. Радошицы, Конск., Радомск. 
*Ярошко ') Ал-дръ Ив. 37 Д. 62 к. с. Симферополь. 

Яронгь Вас. Иван. 70 Л. 96. Зем. вр. М. Ольшевка, Козелец., Черниг. 

Ярхо Исаакъ Липоман. 60 Л. 84. (ДФт.). Секр. и вр. сотруд. Попеч. о бфдн. ев 
Ярхо Невахъ Азар. 63 Л. 89, впр. Маруполь, Екатеринося. 

Ярцевь Андр. Иван. 69 Л. 93. (Хир. и гин.), впр. Москва. 

Ярцовъ Конст. Никанор. 30 Л. 52 с. с., впр. Кисловодокъ, - О, Терек. 

*Яръ Людв. Фридр. 24 Л. 54 с. с. С. Красное, Луцк., Волынск. 

Чеелевичъ Казим. Аполл. 71 Л. 95. (Гинек.), впр. Варшава. 

Чеенецей-Война Валент. Феликс. 77 Л. 903, впр. Кевъ. 

Чеенекй Казим. Донат. 68 Л. 91. Зем. вр. С. Аманакъ, Бугурусл., Самар. 

Чеенекй Фадд.-Викент.-Тосифъ Владисл. 64 Л. 93. (Вн.), вир. Варшава. 

Яеенск!й Феликсъ Андр. 54 Д. 85 с. с. Жел.-дор. вр. В. Кит. ж. д. ? 

Яенновеки Ал-дръ Ал-др. 64 Д. 88. (Хир.) к. а. Орд. дёт. 6. и п. чл. пон. д. пр. Одесса. 
Ченнек!й Вацлавъ Станисл. 81 ‘. 904, впр. Варшава. ^ 

Яеинекй Влод. Юрьев. 33 Л. 59 н. с., впр. Москва. 

Яеинек!й Ксаверй-Ал-дръ Ал-др. 59 ДЛ. 83 н. с. Фабр. вр. Лодзь, Петроковск. 
Яенневый Пав. Африк. 39 Д. 62 д. с. с. впр. Лубны, Полтавек. 

Чеинеюмй Полик. Андр. 48 Л. 76 н. с. Жел.-дор. вр. Вятка. 

Яеннсый Эварестъ-Фадд. Авг. 61 Л. 88 т. с. Вр. бол. Св. Тосифа. Остроленка, Ломжин. 
Яеннекй Яковъ Мартин. 54 Л. 85 к. с. Сел. вр. М. Попеляны, Шавел., Ковен. - 
Яскловекй Ив. Альф. 68 ДЛ. 91, вир. Варшава. 

Ясманъ Мих. Карл. 72 Л. 96, впр. Москва. 

Чениковь Мих. Алекс. 72 ДЛ. 98. (Хир. и глаз.) т. с. Уч. вр. М. Колки, Луцк., Волыв. 
Ченицк!й Ал-дръ Андр. 59 /. 83 к. с. Ст. вр. 99 пфх. пол. Д. В 
Яеницк!й Петръ Алекс. 56 Д. 82 с. с. От. вр. военн. лаз. Самара. 

Яснопольскй Дм. Петр. 74 Л. 98. Мл. вр. Елисаветпол. бр. погр. стр. ? 

Ченый Симха Янкел. 73 Л. 9%. (Дфт.). Св. орд. гор. дёт. бол. Харьковъ. 
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Яетребовъ Ал-дръ Ал-др. 66 Л. 91. _Жел. -дор. вр. Малоярославець, Калужек. 
Нетребовъ Григ. Андр. 65 Л. 93. (Хир.) н. с. Сверхшт. орд. `Ал-др. бол. и В спец. 
Покровск. Общ. СИБ. 

Яетребовъ Ив. Андр. 68 Л. 94. Зав. вр. Чермозсый зазв., Соликам., Пермск. 

Яетребовъ Ив. Вас. 58 Л. 84 с. с. Мед. Инси. Мор. Упр. при Намфотник$ Е. И. В. на Д. В. 

Яетребовъ Ник. Вас. 55 Д. 18. (Акуш. и жен.) д. с. с. Проф. ун. Варшава. 

Яетребовъь Ник. Северьян. 54 Л. 80, впр. Харьковъ. 

Яетребовъ Петръ Васил. 15 Л. 902. Орд. псих. бол. губ. зем. Тула. 

Четребовъ Фед. Павл. 56 ФЛ. 82 к. с. Горнозав. вр. СалаирсвыЙ зав., Кузнец., Томск. 

Яетребцовъ Алекс. Ал-др. 75 Д. 902, впр. Царицынъ, Сарат. 

Яетремевй Вас. Дмит. 58 ДЛ. 82 к. с. Зем. вр. Курскъ. 

Ястремек1й Фед. Павл. 66 Л. 91 н. с.. Мл. вр. Л.-грен. пол. Москва. 

Четржембець-Демьяновичь Леон. Ив. 54 Л. 19 к. с. Мир. Суд. Бр.-Литовскъ, Грод. 

Ястржембский Генр. Эдуард. 75 Л. 901. (Жен.). впр. Варшава. 

Яетржембевй Чесл. Кипр. 69 /. 99. (Глаз. и хир.). Сел. вр. М. Пропойскъ, Быхов., Могил. 

Яухци Алекс. Карл. 78 . 900. Мл. вр. общ. «Ут. моя печ.» и экст. Екат. бол. Москва. 

Яхесеъ Тосель Яков. 61 Л. 87. (Акуш. и жен.), впр. Каменецъ-Подольскъ. 

*Яхимовичъ Карль Ант. 40 ДЛ. 63 к. с. Имфн. Никополь, Городок., Витеб. 

.Яхимовичъ Фелищшань Ив. 81 Л. 55. Вр. Навл. приюта и коммерч. учил. Одесса. 

Яхневичъ Леонъ Ант. 66 Л. 93. (Акуш. и жен.), впр. Пос. Сосновицы, Бенд., Петрок. 

Яхнинъ Абрамъ Заскинд. 71 7. 98, впр. Игуменъ, Минск. 

Яходеъ Дав. Самуил. 45 Л. 14 к. с., впр. С. Благодарное, Благодар., Ставроп. 

Яхонтовъ Ал-дръ Петр. 61 С. 87. (Акуш. и жен.) к. а. Прив.-доц. унив. Кевъ. 

Яхонтовь Ал-дръ Фед. 39 Л. 63 к. с. Вр. для бЪдн. Москва. 

_ Яхонтовъ Анатомй Петр. 73 Л. 99. Зем. вр. С. Пенчево, Елисаветгр., Херсон. 

Яхонтовъ Иванъ Федор. 74 Л. 99. Зем. вр. С. Поддубровка, Усманск., Тамбовск. 

Яхонтовъь Петръ Ив. 63 Л. 87 к. с., впр. Москва. 

Яцевичъ Мих. Вас. 56 ДЛ. 85. (Вн. и дёт.), впр. Полтава. 

Яценко Панфиль Вас. 59 Л. 89. Зем. вр. Суджа, Курск. 

Яценко-Хмфлевеклй Мих. Мих. 69 Л. 95. Сан. вр. Черниговъ. 

Яцимирекй Ал-др. Вас. 718 Л. 904, впр. Юевъ. 

Яцковеюй Фломань Стан. 30 Т. 56 н. с., вир. Гельсингфорсъ. 

Яцунек!й' Ал-дръ Ал-др. 70 Л. 94, впр. СПБ. 

Яцута Влад. Яков. 60 .. 85 с. с., впр. СПБ. 

Яцута Конст. Захар. 16 Л. 901. Асс. Военно-Мед. Акад. СПБ. 

Яцута Конст. Львов. 56 Д. 80 д. с. с. Врач. Инсеи. Вильна. : 

Яцутинъ Ник. Павл. 61 /. 88. (Хир.) т. а. Вр. конт. Госуд. Банка. СПБ. 

Ячевекй Казим.-Юланъ Ант. 62 ДЛ. 86 к. с. Вр. бол. Св. Тосифа. Любхинъ. 

Ячмонинъ Мих. Гавр. 56 Д. 81 с. с. Вр. Инеи. Вологда. 

‚Ячницей Конст. Амос. 40 Л. 69 к. с., впр. Юевт. 

Яшвили Авель Окропир. 54 ДЛ. 82 с. с. У. вр. Душетъ, Тифлис. 

*Ишинъ Ник. Вас. 31 ДЛ. 54 с. с. Владикавказъ. 

Яшковъ Пав. Ал-др. 69 Л. 96 к. а. Сел. вр. С. Лбишево, Уразхьск. 

Япитонъ Вас. Сил. 72 Л. 99 к. а. Мл. вр. 98 пфх. пол. Пековъ. 

Ящинскй Сем. Никанор. 55 Д. 81 с. с. Проф. унив., ст. учит. и зав$д. фельд. шк. и 
- Вр. 1 муж. гимн. Варшава. 

Ящовекй 9ома-Стан. Иппол. 79 Л. 904, впр. Юевъ. 

Ящолтъ Ант. Яков. 60 ДЛ. 389, Вир. Гродна. 

Ящуржинек1й Юстинъ Петр. 55 Л. 82 с. с. У. вр. Чериковъ, Могилев. д. В. 


Олворекйя Алекс. Вас. 73 Л. 96. (Нерв.). Табор. клин. ун. Казань. 
9Эавореклй Венам. Григ. 53 Л. 80 к. с.. впр. Ус. Головково, Валдай., Нозвгородск. 
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Олворекй Ник. Влад. 74 Л. 98. (Горл., нос. и ушн.). Орд. леч. Тул. вр. Тула. 

Оаддевъ Ал-дръ Алекс. 63 Д. 88 с. с. Проз. и ст. орд. морск. гост. СИБ. 

Фаддфевъ Фед. Ефим. 55 С. 85 к. с. Окр. вр. и дфлопр. окр. попеч. дфткс. пр. Стан. Ве- _ 
ликокняжеская, Сальск., Донск.. 

дедоровичь Ал-дръ Ник. 72 ДЛ. 97 к. а. Вр. леч. сест. мил. и св. лаб. унив. Варшава. 

9едоровъ Ал-др. Ал-др. 2 (4. 93 У. и учил. вр.-Землянскъ, Воронеж. 

9едоровъ Владим. Максим. 61 Д. 87. (Хир.) к. с. Губ. Мед. Инсп. Плоцкъ. 

9едоровъ Владим. Петр. 71 Д. 97. Вр. чел. общ. и орд. кл. Женск. Мед. Инст. СПБ. 

@едоровъ Конст. Ив. 78 . 904. Зем. вр. С. Чернавка, Кирсан. Тамб. 

9едоровъ Пав. Ив. 72 Л. 95. Вр. дфт. больн. Иркутскъ. 

. Федоровъ Пав. дед. 71 Л. ? Асс. саналорши, въ пам. Ими. Алекс. Ш, Ялта. 

9Эедоровъ Петръ Вас. 53 /. 89, к. с. Зем. вр. С. Гагино, Сергач., Нижегородск. 

9едотовъ Ал-дръ Федот. 63 ДЛ. 86 к. с. Конс. леч. общ. потреб. и.учил. вр. Уфа. 

Оедотовъь Ив. Алекс. 53 Л. 82 к. с., впр. Луганскъ, Славяносерб., Екалериносл. 

9едотовъь Наумъ Серг. 68 Л. 93. Жел.-дор. вр. С. Гуляй-Поле, Александр., Екатер. 

дедотовъ-Чеховемй Яковъ Ал-др. 44 Л. 67 с. с. Жел.-дор. вр. Клевъ. 

9еодоровек1й Влад. Ив. 73 ДЛ. 98 к. а. Мл. вр. 98 их. пол. Двинскъ, Витебск. Д. В. 

9еодосъьевь Мих. Георг. 55 Д. 81 с. с. Дивиз. вр. 27 пфх. див. Вильна. Д. В. 

9еодоевъевъ Ник. Георг. 71 Л. 97. Гор. и мон. вр. Г. Св. Креста, Новогриг., Ставропол. 

деоктистовъ Ал-дръ Евг. 60 Д. 87 с. с. Чл. Учен. Ком. Мин. Землед. и Гос. Имущ. 
и завфд. бактер. лабораторею. СПБ. 

Эеоктистовъ Мих. Ник. 57 Л. 82 к. с. Зем. вр. С. Язвино, Ельнин., Смоленск. 

беоктистовъ Петръ Кондрат. 54 Л. 79 с. с. У. вр. Харьковъ. 

9еофиловъ Ал-дръ Иван. 75 Л. 902. Зем. вр. С. Вислое, Б%лтор.,. Курск. 

детиеовъ Фед. Дмит. 62 Л. 87. Зем. вр. С. Яковлевское, Нерехт., Костр. 

9ивейеклй Петръ Ильичъ 72 Л. 900, впр Зм$Финогорскъ, Томск. 

Эиреовъ Мих. Никол. 76 Л. 901. Зем. вр. С. Починки, Лукоян., Нижегород. 

9оминевй Ник. Вас. 50 Л. 76. (Акуш. и жен.) к. с. Сверхшт. вр. леч. Чел. Общ. Мусква. 

9оминь Вас. Ник. 51 ДЛ. 76 к. с. Зем. вр. Ногайскъ, Бердян., Тавр. 

9оминъ Васил. Эмельян. 74 Л. 93 т. с. Св. пом. проз. унив. Москва. 

9оминъ Ив. Фед. 58 ДЛ. 82 с. с. Сверх. орд. 2 гор. бох. Москва. 

9Эоминъ Ив. Яков. 56 Д. 81 к. с. Вр.-конс. Покр. Общ. и вр. Горн. инст. СПБ. 

9оминъ Бик. Ив. 59 ДЛ. 84 г. с. Мл. орд. и преп. учил. фел. Марин. бол. Москва. 

9Эожинъ Пазв. Павл. 64 Л. 90 н. с. Полиц. вр. СПБ. 

9оминъ Панкр. Яков. 70 Л. 97, впр. Ростовъ, Дон. 

9оминъ Петръ Ал-др. 54 Л. 82 к. с. Зем. санит. вр. Купянскъ, Харьк. 

Фоминъь Серг. Ив. 64 Л. 88 н. с. Орд. Александр. бол. Москва. 


Алфавитный списокъ женщинамъ-врачамъ. 


Абросимова Ольга Антон. 69 ж.-вр. 902, вир. С. Ршовецъ, Щамк., Тамб. 

Акимова Налташя Ник. 69 ж.-вр. 99. (Глаз.), впр. Муромъ, Владим. 

Алафузова-Буяльская Евдоыя Ив. 49 ж.-вр. 84, впр. Ст. Тальное, Уман., Юевск. 

Алферова-Соболева Зинанда Ром. 72 ж.-вр. 902, впр. Чита. 

Аляктритекая Юля Васил. 71 ж.-вр. 902. Зем. вр. Ус. Васильево, Костромск. 

Аминова Рейза Мордух. (Розамя Малв.). 70 ж.-вр. 99, впр. СПБ. 

Ананьева-Коръ-де-Лаеъ Екат. Конст. 55 ж.-вр. 79. Пом. зав. амб. для туз. жен. ее 

Антелева-Рейнъ Анна Кирилл. 51 ж.-вр. 79, впр. Москва. 

Андреева (ур. Крепсъ) Розашя Львов. 62 ж.-вр. 84. (Гин. и акуш.), впр. Елисаветполь. 

Анлреева-Самтгина Ольга Яков. 60 ж.-вр. 87. Вр. гор. учил. Москва. 

Андр1янова Варвара Иван. 49 ж.-вр. 81, впр. Ростовъ, Донск. 

*Андр1яшева-Забугина Мар!я Алекс. 55 ж.-вр. 82. СПБ. 

Анкудинова Любовь Кузьм. 59 ж.-вр. 86. Вр. гор. учил. СПБ. 

Анненкова Надежда Павл. 72 ж.-вр. 902, впр. СПБ. 

Антушевичъь Викторя Тосиф. 58 ж.-вр. 83. Зем. вр. Уфа. 

Аптекманъ Доротея Исаак. 52 ж.-в. 79. Зем. вр. Воскресенскъ, Звенигор., `Московск. 

Арнольдъ (ур. Горенко) Евгешя Ант. 62 ж.-вр. 87, впр. Одесса. 

Аронова Вфра Евг. 56 ж.-вр. 86. Зем. вр. С. Гранки, Епифан., Тульск. 

Аронъ Гита Хаимов. 72 ж.-вр. ? (Гин.), впр. Минскъ. 

Аронъ Евгеня Ефим. 76 ж.-вр. ? (Акуш. жен. и дфт.) впр. Лодзь. 

Архангельская (ур. Седамовичъ) Вфра Иван. 61 ж.-вр. 85. Вр. гор. учил. СПБ. 

Архангельская Екат. Никит. 63 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Бармино, Махар., Ннжегор. 

р О Вильг. Адам. 57 ж.-вр. 84. Зем. вр. С. Бфли 
Архерейсыя, Тверск. | 

Арциховекая Евгевя Гаврил. 75 ж.-вр. 903, впр. СПБ. 

Астафьева Алекс. Антон. 58 ж.-вр. 88. Жел.-дор. вр. П. Сермевсюй, Дмитр., Москов. 

Ассъ-Панафидина Евген. Ал-др. 58 ж.-вр. 83, впр. Курскъ. 

Аеанасьева Нина Карл. 59 ж.-вр. 83. (Гин. и ак.). Орд. бол.. общ. Св. Евг. и шк. вр. СПБ. 


Бабель-Бухштабь Маря Абрам. 56 ж.-вр. 79, впр. Ростовъ, Донск. 

Бабернна Варвара Вас. 77 ж.-вр. 904. Зем. вр. М. Глобино, Кременч., Нолтавск. 

Базальекая-Филиппова Пелагея Евген. 57 ж.-вр. 87. Частн. служба СПБ. 

Бакина Екатерина Петр. 70 ж.-вр. 902. (Гин., акуш. и дфт.) Вр. жен. прогим. Ма- 
лмыжь, Вятск. | 

Бакрадзе Маря Семен. 69 ж.-вр. 99. (Вн. и дфт.), вир. Тифлиеъ. 

Бакъ Шейна Исаевна 72 ж.-вр. 98. (Акуш., жен. и дЪт.), вир. Кевъ. 

Балабанъ Сарра-Этя Хаим. 74 ж.-вр. 908. (Дфт.) впр. Одесса. 

Бантле-Субботина Надежда Ант. 51 ж.-вр. 75. Зем.-вр. С. Никольское, Кадник., Волог. 

Баранова Екат. Никол. 61 ж..-вр. 98: Завфд. леч. Д. Лобково,. Рузск., Моск. 

Барацъ-Вайнцвайгь Соя Марков. 57 ж.-вр. 84. (Кож.), впр. Юевъ. 

Барачъ-Мишле София Петр. 54 ж.-вр. 88, вир. СПБ. 

Батршина Амина Юсуф. 06 ж.-вр. 908. впр. Талмкентъ. 

Башевекая-Лькхопой Софуя Ив. 60 ж.-вр. 56. Вр. жен. гимн. и дЪт. бол. Пр. Ольденб. СПБ. 

Башилова Ларья Мих. 57 ж.-вр. 87. Вр. женск. гимн. Москва. 

Вегакъ-Каценельсонъ Левора Абр. 506 же.-вр. 18. Вр. при домахъ Общ. дешев. кварт. СПБ. 


Ба 


Безбокая Меня Янкел. 77 .ж.-вр. 908. (Вн., жен. и акуш.) Вр. при клин. инст. В. К. 
Елены Павловны СПБ. 

Бекарюкова- -Гизетти Наталья Дмит. 59 ж.-вр. 86. (Жен., дфт. и кож.), впр. СПБ. 

Беллонина-Соллогубъ Евдовя Вас. 75. ж.-вр. 904. впр. Елисазетполь. 

Бердичевекая-Черноблева Раиса Львов. 61 ж.-вр. 84. Вр. жен. гимн. о. Таврич. 

Берковичъь Мар/я Соломон. 66 ж.-вр. 85, впр. Тамбовъ. 

Берлацкая Сарра Борис. 74 ж.-вр. 902, впр. Торжокь, Тверск. 

Бестужева (ур. Якоби) София Иван. 44 ж.-вр. 78, впр. ? Тарск., Тобольск. 

Бялеръ (ур. Кобрынеръ) Матильда Людв. 19 ж.-вр. 902. (Жен. и дЪт.), впр.. а 

Бинеманъ-Ешурина Любовь Абр. 56 ж.-вр. 84, впр. СПБ. 

Бирекая (ур. Лоскутова) Марля Алекс. 56 ж.-вр. 81, впр. Одесса. 

Бируля-Бялыницкая-Иванова Мар!я Андр. 58 ж.-вр. 83; впр. Житомръ. 

„Блохъ-Дембо (Зунделевичъ) Евгемя Ильин. 58 ж.-вр. 85, впр. Владикавказъ. 

Блохъ-Дуговекая Ревекка Ильин. 64 ж.-вр. 87, впр. Владикавказ. 

Блуменбергь Теофила Алекс: 48 ж.-вр. 81. Асс. хим. лаб. клин. инст. Ел. Павл, СПБ. 

Блуштейнъ Розаля Яков. 58 ж.-вр. 84, впр. Кишиневъ. 

Бобадисонъ-Лапкина Алек-дра’ Евсеевна, 12 ж.-вр. 904, впр. С. Мих.йловка, Им 
Екатериносл. 

Боглановичь Ал-дра Констан. 68 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Нижнее, Славяносерб. Нар 

Богдановичъ Елиз. Мих. 57 ж.-вр. 83, вир. Стар. Осколъ, Курск. 

Боголюбекая Ал-дра Семен. 54 ж.-вр. 95, впр. СПБ. 

Богоеловекая Ал-дра Павл. 73 ж.-вр. 904, впр. Вологда. 

Богоявленекая Анна Ефим. 59 ж.-вр. 87, впр. С. Ддилово, Богород., Тульск. 

Богоявленекая Евдоюя Евген. 73 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Олень-Колодезь, Корот., Воронеж. 

‚ Болботъ-Руденко София Иван. 56 ж.-вр. 80, впр. Москва. 

‚ Болдырева (ур. Нфмчинова) Ольга Вас. 55 ж.-вр. 82, впр. т Томск. 

Бологовекая-Ловейко ') Софя Ник. 65 Д. Париж. ун. 94, впр. С. БФленино, Дорогоб., . 

Болтенкова-Сырку Агн/я Иван. 55 ж.-вр.82. Вр.гор. учил. и Покр. 0б.сест. мил. СПБ. Сможен. 

Ботковекая Бейля Изр. 74 1. 97. (Акушг. и жен.), впр. СПБ. 

Бочкарева Марйя Ник. 58 ж.-вр. 84, впр. Благовфщенскъ. 

Бражаеъ Варвара Никол. 74 ж.-вр. 908. Зем. вр. Кобеляки, Полтавск. 

Брагинская Розашя Абр. 61 ж.-вр. 87, впр. СПБ. 

Брауде Татьяна Вас. 60 ж.-вр. 84. Зем. вр. С. Екатериновка, Самарск. 

Бродекая Любовь Исаев. 60 ж.-вр. 85, впр. Керчь, Тавр. 

Бродекая Екат. Исаев. 62 ж.-вр. 85, впр. Нижн-Новгородт. 

Брукъ-Ребинина Фаина Абр. 56 ж.-вр. 83. Орд. гор. дфт. бол. -Харьковъ. 

Бруштейнъ Маря Яков. 59 ж.-вр. 82, впр. Пермь. 

Бруштейнъ-Закъ Анна Яков. 61 ж.-вр. 84, впр. Москва. 

Бугаевекая-Гольдштейнъ Софья Марк. 74 ж.-вр. 904, впр. Одесса. 

Будде Оеофаня Петр. 74 ж.-вр. 903. Зем. вр. С. Каламараловка, Сорокск. Бессарабек. 

Будыке Маря Конст. 73 ж. вр. 903.. вир. Прилуки, Полтавск. 

Булюкина Екат. Ник. 62 ж.-вр: 87. Экст. гор. бол. и вр. для освид. прост. Томскъ. 

Бурбо Варв. бомин. 67 ж.-вр. 900. (Вн., жен. и глаз.), впр. Свендяны, Виленск. 

Бутузова Евген. Серг. 54 ж.-вр. 83. Зем. вр. С. Верхошижемье, Орловек., Вятск. 

Бучинекая-Юршевекая Лиды Григ. 60 ж.-вр. 84, вир. СПБ. 

ЪБ%гунъ-Хотинская Софля Арон. 55 ж.-вр. 81, впр. Ялта, Тавр. 

БЪднякова Варв. Тихон. 53 ж.-вр. 79, впр. Иевъ. 

БЪлова-Ваепльева Людмила Павл. 70 ж.-вр. 908, впр. Самара. 

Бфлоуеова-ПГмеманл, Мелашя Мих. 57 ж.-вр. 81, впр. Тамбовъ. 

Быховекая Рахиль Ник. 63 ж.-вр. 98. Зем. вр. Куса: зав., Златоуст., Уфимск. 
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Вайнштейнъ Соф1я Моис. 53 ж.-вр. 78, впр. Зем. вр. Кусинсе зав., Златоуст., Уфим. 

Валицкая Мария Конст. 61 ж.-вр. 84, впр. Одесса. 

Валлеръ-Познанская Феод. Самуил. 64 ж.-вр. 87, впр. Лодзь, Петрок. 

Ваенлева Елиз. Сем. 49 ж.-вр. 79. Дум. вр. СПБ. 

Василевекая-Троянова Фаина Алекс. 61 ж.-вр. 84, вир. Минскъ. 

Васнльева Маря Ал-др. 64 ж.-вр. 903. Зем. вр. С. Коваши, СПБ. 

Васильева-Гарнакъ Анна Мих. 57 ж.-вр. 88. Св. вр. Орлов. леч. для приход. И: 

Василькова-Садовень Елена Алекс. 60 ж.-вр. 86. (Глаз.), впр. Витебскь. 

Засяткина Параск. Владим. 57 ж.-вр. 86, впр. Астрахань. 

Вашкевичъ Татьяна Григор. 73 ж.-вр. 900. Зем. вр. С. ДФвица. Воронежск. 

Вейнбергъ Клара Веналмин. 64 ж.-вр. 87, впр. Одесса. 

Вейесбергь Бальбина Хемьев. 69 ж.-вр. 900, впр. Варшава. 

Вен1аминова-Ставкова Елена, Петр. 52 ж.-вр. 78. (Акуш. и гин.), впр. Москва. 

Зеревкина Мары Дмитр. 72 ж.-вр. ? Зем. вр. С. Раменъе, Новоторж., 'Тверск. 

Вериго Бронислава Иван. 70 ж.-вр. 908. Ночн. дежур. безпл. лечеб. лумск. вр. СПБ. 

Вериго-Корелина Евген. Фортун. 58 ж.-вр. 87. (Гин.), впр. Иркутскъ. 

Викторова Анна Викт. 56 ж.-вр. 85, впр. Москва. 

Виноградова Анна Иван. 70 ж.-вр. 903. Зем. вр. С. Пустое Рождество, Переяслав., Владим. 

Виноградова-Лукнрекая Март Исаев. 53 ж.-вр. 84, впр. Тамбовъ. 

Вительеъ Софя Дав. 65 ж.-вр. 87, впр. К1евъ. 

Зиткевичъ Янина Игнат. 77 ж.-вр. 902. (ДЪт.), вир. Вологда. 

Зитте-Фовицкая Екат. Карл. 56 ж.-вр. 84. Вр. част. леч. С. Рождествено, Царскосел., СПБ. 

Владыкина Анна Елнидифор., 67 ж.-вр. 903. Зем. вр. С. Архангелъ, Егорьевск., Рязанск. 

Власова (ур. Калинина) Ольга Никол. 59 ж.-вр. 88. Зем. вр. С. Выбутъ, Новгородск. 

‚ Влодекъ Станисл. Фридр. 69 ж.-вр. 900, впр. Варшава. 

Войкомичъь Елиз. Исаак. (Рахиль-Л1я) 68 ж.-вр. ?, впр. Юрьевъ, Лифл. 

Волкова (ур. Бфляйкова) Мария Мих. 52 ж.-вр. 84, Вр. Мартинск. женск. гимн. СПБ. 

Волкова-Шишова Мар/я Из. 59 ж.-вр. 86. Зав. жен. амбул. леч. Кокандъ, Ферганси. 

Волькенштейнъ (ур. Рабиновичъ) Варв. Абр. 61 ж.-вр. 87. (Вн. и жен.). Асс. Кл. Инет. 
Ел. Павл. СПБ. 

Вольтке Соф1я Самоил. 64 ж.-вр. 87, Вр. Варшавск. жел. дор. СПБ. 

Вольфензонъ Фейга (Фани) Самойл. 70 ж.-вр. 900. (Акуш., жен. дЗт.), впр. Одесса. 

Больфсонъ (ур. Мальцова) Варвара Никан. 75 Л. 903, впр. Грозный, Терск. 

Вольфеонъ Елиз. Марк. 55 ж.-вр. 82. Думек. вр. СПБ. 

Воробьева-Эвальдъ Мария Мих. 58 ж.-вр. 8+4, впр. СПБ. 

Воскобойникова ВФра Алек. 59 ж.-вр. 85. Зем. вр. Коломна, Московск. 

Воскресенская Маря Петр. 62 ж.-вр. 86. Зем. вр. Череповецьъ, Новгор. 

Высочинекая-Казанакли Ант. Стан. 61 ж.-вр. 84, впр. Симферополь. 

Вышинекая Екат. Роман. 54 ж.-вр. 83. Сверхшт. орд. Мясн. отд. бол. чернор. Москва. 

Вяземекая-Васильева Варв. Анатол. 56 ж.-вр. 82. (Жен. и дёт.). Вр. гимн. и преп. гиг. 
НижнЯ-Новгородъ. ‚ 


ТавриеВвичъ Вфра Евген. 72 Л. 97. Зем. вр. С. Ильинское, Юрьев.. Владим. 

Гайдкевичъ-МансвЪтова София Игнал. 60 ж.-вр. 87. Зем. вр. Уфа. 

Гакель Марйя Игнат. 57 ж.-вр. 84, впр. Витебекъ. 

Талина-Шохина Нат. Марк. 62 ж.-вр. 86, впр. Бухара. 

ТГальперинъ Раиса Борис. 59 ж.-вр. 86, впр. Баку. 

Тальпереонъ Кифя Осипов. 61 ж.-вр. 86. Зем. вр. Ст. Юрьевъ, Козловск., Тамб. 

Гамбурцева-Лядова Вфра Мих. 52 ж.-вр. 87, вир. Харьковъ. 

ТГандлеръ Софя Зинов. 56 ж.-вр. 86, впр. Киевъ. 

Гаркави-Гранатъ Генр!етта, Ильин. 59 ж.-вр. 86. (Ак. жен.) впр. С. _Моложицы, Демянск. 
Новгородек. 

Гаркави-Нереидекая Богдана Арон. 62 ж.-вр. 87, впр. Могилевъ (губ.). 
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Гарлицкая-Войткевичъ Соф. Феликс. 74 ж.-вр. 901, впр. П. Зомбковице, Бенд., Петрок. 

Гаршина (ур. Золотилова) Над. Мих. 59 ж.-вр. 85, впр. Вологда. 

ТГаузнеръ Анета Мордков. 68 ж.-вр. 97, впр. Одесса. 

Тедройцъ-БЪфлозерова Вфра Игнат. 72 ж.-вр. 902. (Хир. и гимн.). Части. сл.. Мальц. зав. 
Л. Боровка, Жиздр., Калух. Д. В. С. 

Гедульль Софя Ал-др. 60 ж.-вр. 87, впр. Николаевъ, Херс. 

Гейнць Мар!я Генрих. 59 ж.-вр. 86. Вр. жен. гимн. Кременчугъ, Полт. 

Гейшторъ Мар Алекс. 59 ж.-вр. 87. Зав$д. жен. амбулат. леч. Намантанъ, Ферганск. 

Тефингеръ Луиза Франц. 57 ж.-вр. 82. Вр. начал. учил. Кищиневъ. р 

Гиберманъ (ур. Лурье) Полица, Изр. 62 Л. 87. (Ак. и жен.), впр. СПБ. 

Гиберманъ-Воронцова Маря Петр. 61 ж.-вр. 84, впр. СПБ.. 

Гинзбургъ-Черномордикъ Миньона Мих. 60 ж.-вр. 84, впр. Керчь. | 

Тирманъ Софя Никит. 66 ж.-вр. 903. Сверхшт. мл. орд. бол. Св. Николая Чулотв. СПБ. 

Титиеъ Анна Тосиф. 68 ж.-вр. 87. Зем. вр. Котельничъ, Вятск. 

Титтиеъ- Жуковская Изабелла Моис. 61 ж.-вр. 86. (Вн. и: жен.), впр. Кзевъ. 

Глотова-Беккерь Екаг. Дормидонт. 57 ж.-вр. 83. (Жен.), впр. Юевъ. 

Глухова Ал-дра Андр. 60 ж.-вр. 87, впр. Таганрогъ, Донск. 

Глуховская-Навловская Вфра Андр. 53 ж.-вр. 83. Зем. вр. С. Лопасня, Серпух., Моск. 

Глушановекая-Яковлева Пульх. Иван. 47 ж.-вр. 76. Завд. земск. телятн. Москва. 

Гафбова Вфра Дмиту. 55 ж.-вр. 80, впр. Одесса. - 

Гляузе Амамя Леонт. 56 ж.-вр. 86, впр. Каменецъ-Подольскъ. 

Гифдичь Мармя Петр. 67 ж.-вр. 902. Зем. вр. Ромны, Полтавек. 

Гожанская Нехма Мееров. 69 ж.-вр. 97, впр. Кишиневъ. 

Головина-Скржинская Елена Влад. 57 ж.-вр. 82, впр. СПБ. 

Голошевекая Маря Станисл. 74 ж.-вр. 902. Завд. женск. леч. Андижанъ, Ферганск. 

Гольде Эстера Венам. 12 ж.-вр. 97, вир. Варшава. 

Гольденбергь Вфра Ал-др. 73 ж.-вр. 900. Орд. зем. кол. для душ. бол. ©. Бурашево, Твер. 

Гольдцвейгъ Лая Давыд. 66 ж.-вр. 99. (Жен. и дфт.), впр. Варшава. 

Томелло Елизав. Васил. 77 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Бфгуницы, Петергоф., СПБ. 

Гомолицкая Елена Викт. 52 ж.-вр. 78, впр. Вильна. 

Томолицкая Над. Иван. 66, ж-вр. 902, вир. 2. 

Гончарова Ал-дра Федор. 59 (Л. ? Зем. вр. Фатежь, Курск. 

Гопфенгаузенъь Ольга Иван. 64 ж.-вр. 901. (Д$т. и хир.). Зем. вр. Богородицкъ, Тул. 

Гордонъ Хая Маркусовна 66 ж.-вр. 98. (Гин. и дфт.), впр. Одесса. 

Торлицъ Любовь Моис. 79 ж.-вр. 902, впр. СПБ. 

Горновская (Грачева) Софья Викт. 54 Л. 83. (Гин.). Окр. надз. В. Д. Боровичи, Новгород. 

Горовицъ Люб. Монс. 79 ж.-вр. 902. Зем. вр. Кирилловъ, Новгор. 

Горяяская Над. Фед. 54 ж.-вр. 87, впр. СПБ. 

Гофманъ-Астафьева Ал-дра Ант. 16 ж.-вр. 83, впр. Москва. 

Гохбаумъ Маря Госелевна 62 ж.-вр. 901, впр. Одесса. 

Грековичь Юл Тосиф. 62 ж.-вр. 87, впр. Духовщина, Смолен. 

Григорова Ольга Алекс. 74, ж-вр. 903, вар. Ямбургъ, СПБ. 

Григорьева (ур. Алферова) Ал-дра, Ник. 48 ж.-вр. 84. Окр. вр. общ. призр. сир. и подк. Сл. 
Ланды, Харьк. | 

Григорьева Екат. Иван. 70 ж.-вр. 903. Сел. вр. М. Богополь, Балт., Подольск. 

Грнгорьева-Жарская Клавдая Иван. 57 ж.-вр. 85. Зем. вр. С. Глубокое, Опочен., Псков. 

Гринштейнъ-Бравве Фрейда Меер. 59 ж.-вр. 85, вир. СПБ. 

Трудинекая Людмила Евстаф. 72. ж.-вр. 904, впр. С. Дятьково, Брянскаго, Орловек. 

Грязнова-Удинцова Варв. Евген. 61 ж.-вр. 87, впр. Кронштадтъ. 

Гужовская-Соколова Натамя Мих. 53 ж.-вр. 82. Зем. вр. С. Анаево, Спасск., Тамб. 

Гуковекая-Хизльницкая Викт. Монс. 61 ж.-вр. 87, впр. Одесса. 

Гурвичъ Сура Вульф. (Софья Леонов). 67 ж.-вр. 97. Зем. вр. Д. Стародальняя, Моск. 
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Гуринова (у. Колоколова) Алекс. Фед. 59 ж.-вр. 82. (Ак., гин. и дфт.), вир. Геническъ, Тавр. 
ТГурьянъ Ан. Сем. 61 ж.-вр. 85, впр. Ялта. 
Гурьянъ Татьяна Мих. (Тауба Израил.) 64 ж.-вр. 902 (Гин.), вир. Крымъ. 


Давыдова-Дмитр!ева Соф/я Петр. 52 ж.-вр. ? Зем. вр. Ст. Кувакъь, Бугульм., Самадек. 
Дамекая Раиса Дав. 59 ж.-вр. 85. Зем. вр. Шуя, Владимрек. 

Данилова Нина Мих. 78, ж.-вр. 908. Зем. вр. Грязовецъь, Вологодск. 
Данилова-Посифлова Ал-лра Иван. 61 ж.-вр. 85, впр. Судогда, Владим. 
Ланиловичъ-Змачинекая Антонина Стан. 55 ж.-вр. 85, впр. Вильна. 

Дейчъ Софя Петр. 58 ж.-вр. 82, впр. С. Ендовище, Землянск., Ворон. 
Деманть-Констартмъ Маря Лазар. 53 ж.-вр. 78, впр. Рига. 
Лемидовичъ-Протопопова Елизав. Борис. 68 ж.-вр. 96. (Жен.) впр. Бр.-Лит., Гродн. 
Деенеръ Сарра Сам. 70 ж.-вр. 99. (Ак. и гин.), впр. Одесса. 

Дивайнъ Юмя Иван. 68 ж.-вр. 99, впр. Москва. 

Диканекая Евгеня Елеаз. 58 ж.-вр. 83. (Глаз.), впр. Херсонъ. 

Ликанская Фанни Елеаз. 55 ж.-вр. 87, впр. Херсонъ. 

Ллевекая Над. Иван. 59 ж.-вр. 87, впр. СПБ. 

Дмитр1ева Валентина Тововна 58 ж.-вр. 86, впр. Воронежъ. 

Диитруева Ульяна Тимоф. 61 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Песковалка, Липецк., Тамб. 
Дмиитр1ева-Петропавловекая Евгеня Павл. 61 ж.-вр. 84, впр. Тула. 
Добровольская Жозеф. Тосиф. 76, ж.-вр. 904. Зем. вр. Воронежь. 
Добрынина-Кроткова Марйя Ник. 55 ж.-вр. 80, впр. Самара. 
Довнаровичъ-Добрекая Елиз. Ал-др. 62 ж.-вр. 87. Св. орд. Е: бол. Варшава.” 
Докушевская Мадия Ал-др. 61 ж.-вр. 87, впр. СПБ. 

‚ Долганова-Тушинекая Ал-дра Мих. 55 ж.-вр. 82. Дум. вр. СПБ. 

Долгова Анна Дмитр. 46 ж.-вр. 85, впр. Гатчино, Царскосел.. СПБ. 

Долгополова Любовь Никол. 72 ж.-вр. ? СПБ. 

Дончакова ВФра Мих. 76 ж.-вр. 903 впр. СПБ. 

Дрентельнъ Елиз. Серг. 57 ж.-вр. 83, впр. Харьковъ. 

Дружинина-Воесъ Анна Григ. 56 ж.-вр. 86, впр. СПБ. 

Дубенецкая (ур. Р5пина) Анисья Мих. 53 ж.-вр. 84. Зав. вр. Барнаулъ, Томск. 
Дубницкая Лидя Мих. 60 ж.-вр. 87, впр. С. Грузино, Новгор. 

Дудышкина Ольга Вас. 59 ж.-вр. 86, впр. СПБ. 

Дырмонтъ Аделина Евстаф. 62 ж.-вр. 87. Зем. вр. С. Желфзниково, Зубц., Твер. 
ДЛьячкова-Молявко-Высоцкая Неонилла Ал-др. 57 ж.-вр. ? Зем. вр. Псковъ. 
Елагина Мар!я Казимир. 75 ж.-вр. 902 г. вир. Кевъ. 

Елкина Надежда Ал-др. 73 ж.-вр. 901, впр. Новочеркасскь. 

Ельцина Зинаида Яков. 54 ж.-вр. 81. (Кож., мочен. и сиф.). Мл. орд. Калинк. 6. СПБ. 
Ендржеевекая Виктор!я Тосиф. 75 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Краишевка, Аткар., Сарат. 
Ермолина-Вурлова Ал-дра Алекс. 59 ж.-вр. 84, впр. Томскъ. 

Есиповичъ Тоанна Антон. 57 ж.-вр. 83. Вр. им$н. С. Калище, Лужск., СПБ. 


Жаботинекая Елиз. Антон. 53 ж.-вр. 83, впр. Калинть. 

%Жданова Ал-дра Ник. 53 ж.-вр. 82, вир. СПБ. 

Ждановичь Мар. Фед. 71 ж.-вр. 904. Зем. вр. д. Дуванкой, Симфероп. 
Жемчужина-Полетаева` Мар!я Алекс. 54 ж.-вр. 80. Завд. род. пр. Новгородъ. 
Житкова Варв. Мих. 55 ж.-вр. 85, впр. СПБ. 

Жолкова Софья Самейл. 64 ж.-вр. 98. вир. Екатеринодаръ. 


Заалова Мар1я Никол. 74 ж.-вр. 903, впр. Гори, Тифлисск. 

Заблудовекая (фокъ) Берта, Тосиф. 64 ж.-вр. 87, впр. С. Могильное, Гайсин., Подол. 
Забфлина-Андреева Ольга Андр. 75 ж.-вр. 908 г. Зем. вр. и вир. ? Ваддайск.., Новгор. 
Заволжекая (ур. Фармаковская) Юля Игнат. 50 ж.-вр. 78. (Вн.) впр. Павловекъ, СПБ. 
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Зайдеманъ-Розенфельдъ Розал1я Натан. 72 ж.-вр. 900, впр. Одесса. 

Закъ Ревека, Моис. 62 ж.-вр. 87, впр. Вильна. 

Заливако Мар!я Феофил. 53 ж.-вр. 81. Зем. вр. Псковъ. 

Залфеова Елиз. Ник. 56 ж.-вр. 82, впр. СПБ. 

Зальдбергь Янина Генр. 61 ж. -вр. ? (Вн. и дёт.), впр. Варшава. 

Зандбергь Софья Гохелева Аарон. 77 ж.-вр. 903. (Вн., жен.), впр. СПБ. 

Засухина Валентина Никол. 76, ж.-вр. 904, Муромь, Владим. 

Захарова-Ёвятковекая Анаст. Валеран. 53 ж.-вр. 81. Акуш. на приск. Спасо-Преобра.- 
женсюй пр., Енисейск. 

Зацимовская-Лебедева, Ольга Стан. 53 ж.-вр. 82, впр. Новгородь. 

Звфрева-Сифлкова Праск. Мих. 46 ж.-вр. 83. (Хир.) Зем. вр. Дер. Тервиничи, Тихв., _Новг. 

Зевина (ур. Хотинская) Антон. Моис. 62 ж.-вр. 87, впр. Мелитополь, Тазвр. 

Зелигеонъ Ривка Вольф. 73 ж.-вр. 98. (Женск.), впр. Лодзь, Петрок. 

Зелинекая Антон. Антон. 66. ж.-вр. 99. (Гин.), впр. Варшава. 

Зельдовичь Эсфирь Борис. 60 ж.-вр. 86, впр. Москва. 

Зельдовичъ Кайля Берк. 64 ж.-вр. 85, вир. Саратовъ. 

Зигернъ-Корнт, (фонъ) ? 70 ж.-вр. ? Завфд. лечеб. для туз. жен. и дфт. Маргеланъ. 

Зиеманъ (ур. Аптекманъ) Вфра Григ. 58 ж.-вр. 83. Вр. женск. прогими. Иркутскь. 

Злотовекая Регина Исаев. 66 ж.-вр. 97. (Гин. и ак.), вар. Рига. 

Золотаревекая-Ор$чкина Евген. Тим. 60 ж. С 85, впр. СПБ. 

Золотнлова Вфра Конст. 60 ж.-вр. 84. Зем. вр. С . Волкославино, Кирил., Новтор. 

Зоеимовская Марья Никол. 75, ж.-вр. 903. С. Пурзово, Каширск., Тульск. 

Зубова Нина Поликарп. 72, ж.-вр. 903. Вр. гор. бол. въ память С. П. Боткина, СИБ. 


Иванова (ур. Ильина) Евген. Мих. 50 ж.-вр. 78, впр. Орелъ. 
Иванова-Яковенко Вфра, Сем. 59 ж.-вр. 87. Зем. вр. Смоленскъ. 
Идельеонъ-Берковичь Маря Ильин. 60 ж.-вр. 85. впр. Тамбовъ. 

Ильина Екат. Иван. 69 ж.-вр. 902. Зем. вр. Рязань. 

Ильинская Варвара Ал-др. 70 ж.-вр. 99. Зем. вр. Ст. Пажень, Ю.-В. ж. дор. 
Ильяшенко Ал-дра Конст. 56 ж.-вр. 86, впр. Кевъ. 

Иноевсъ Елена Констант. 76 ж.-вр. 902. Фабр. вр. Фабр. Медвфдева, Серпух., Моск. 
Инясевекая Евдок. Иван. 52 ж.-вр. 81. Дум. вр. СПБ. 

Инна Ревекка, Вульф. 58 ж.-вр. 81. Зем. вр. С. Покорново, Смоленск. 

Исакова (ур. Есаева) Мары Аркад. 56 ж.-вр. 87, вир. Тифлисъ. 
Исполаловская-Цясковская Олимп. Влад. 60 ж.-вр. 85, впр. Рыльскъ, Курск. 


Каганъ Генретта Ельяш. 62 ж.-вр., 85, вир. Асхабадъ. 

Каганъ Маря Фалков. 68 ж.-вр. 86, впр. Кугаись. 

Калабаева Анна Аристарх. 59 ж.-вр. 86, вир. СПБ. 

Калашникова (ур. Фракманъ) Ида 1осиф. 56 ж.-вр. 85. Зем. вр. С. Каргапольское, Шадр., 
Пермск. 

ВЖалашникова Татьяна Ал-др. 58 ж.-вр. 88, впр. СПБ. Д. В. 

Жалинина Анна Никол. 64 д.-вр. 2, впр. Курскъ. 

Каменская Маря Яковл. 72 Л. 900, впр. Москва. Д. В. 

Канинская-Шепетова Ираида, Арсен. 61 ж.-вр. 87. Вр. женск. гимн. Калуга. 

Камперь-Канинекая Ольга Юрьев. 50 ж.-вр. 86. Вр. Литейн. жен. гимн. СПБ. 

Жондаурова Елена Мих. 68 ж.-вр. 901, (глазн.) вир. СПБ. 

Калланская Елена Мих. 75 ж.-вр. 901. впр. Нижн-Новгородъ. 

Капуетина Марля Платон. 52 ж.-вр. 82, впр. Москва. " 

Карпова (ур. Андронова) Софля Вас. 58 ж.-вр. 83, впр. Новочеркасскъ. 

Карпова-Шак\ева Варв. Вас. 5+ ж.-вр. 86, впр. СПБ. 

Каталгь Елена Мих. 70 .Д>, (за границей). 
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Катель-Аршавекая Песя Яков. 62 ж.-вр. 87, вир. Херсонъ. 

Кауфманъ Маря Сем. 61 ж.-вр. 86, вир. Одесса. 

Кауфманъ Розажя Львов. 60 ж.-вр. 83, впр. Одесса. 

Квятковская Анаст. Валер. 53 ж.-вр. 81. (Жен: и дфт.). Зем. вр. с. Верейка, Землян., Ворон. 

Ввятконская Юля Ал-др. 59 ж.-вр. 86, впр. Кишиневъ. 

Вереръ (по мужу Гершуни) Евгея Эмануил. 73 ж.-вр. 99. (Акуш. и гин.), впр. Лодзь, Петрок. 

Вернеръ Любовь Григ. 58 ж.-вр. 78, вир. Симферополь. 

Еидалова Ал-дра Ник. 56 ж.-вр. 82. Вр. Никол. дфт. прпота и дома призр. бфдн. Тула. 

Винзбергь Евгешя 10снф. 54 ж.-вр. 81, впр. Одесса. 

Кирпотенко Над. Потан. 51 ж.-вр. 78. "Зем. вр. Екатеринославъ. 

Кирхнеръ Елена. Валер. 67 ж.-вр. 903. (Хир.) Сверхшт. орд. Петрон. город. бол. СПБ. 

Виесинъ (по мужу Гурьянъ) Анна Сем. 61 ж.-вр. 85, впр. Ялта, Таврич. 

Кланкъ Маря Ал-др. 59 ж.-вр. 86, вир. Николаевъ, Херсонск. 

ИВлаузинекая Юля Карл. 58 ж.-вр. 85. Завфд. родил. приют. и вр. жен. гимн. Варшава. 

Клейфъ Софя Дав. ? ж.-вр. 86 Вр. Общ. сест. мил. и вр.-конс. леч. Мед. 06. Харьковь- 

Ёлимова Сераф. Федор. 68 ж.-вр. 902. Сверхшт. вр. бол. Никол. Чуд. СИБ. 

Климова-Орлова Мафрля Сем. 47 ж.-вр. 19, впр. Рязань. 

Клинковштейнъ Романа Лазар. 72 ж.-вр. 901, впр. Данковъ, Рязанск. 

Клинковитейнъ-Кл1онекая Эсфирь Лаз. 59 ж.-вр. 87, впр. Гайсинъ, Подол. 

Клирикова Ольга Никол. 65 ж.-вр. 901. Зем. вр. ? Щигровск. Курск. 

Жлушина (ур. Окунева) Ольга Ал-др. 60 ж.-вр. 86, ВИ. Царское Село, СПБ. 

Елячкина (ур. Вальтеръ) ВЪра Григ. 61 Е 87. Орд. Кирил. богоуг. зав. Юевт. 

Ковальковская (ур. Грязнова) Анна Иван. 52 ж.-вр. 81. Фабр. вр. Варшава. 

Когенъ Берта Дав. 64 ж.-вр. 85, вир. Севастополь. 

Ковригина (ур. Сорокина) Анна Сем. 60 ж.-вр. 88, впр. Иркутскъ. 

Козакевичъ-Стефановекая Елена Петр. 55 ж.-вр. 80. Мл. орд. барачн. бол. и мл. вр- 
Смол. инст. СПБ. 

Козина Августа Алекс. 49 ж.-вр. 78. Вр. леч. общества врачей. Новочеркаскъ. 

*Козлова-Тарновекая Праск. Них. 48 ж.-вр. 77. СПБ. 

Колобова (ур. Воротникова) Ал-дра Григ. 56 ж.-вр. 85, впр. Кутаисъ. 

Колоколова (ур. Ворожейкина) Мар1я Юрьев. 58 ж.-вр. 85. (Вн., жен. и дфт.), впр. Иркутекъ- 

Колоколова-Гуринова Ал-дра Фед. 59 ж.-вр. 82, вир. М. Геннческь, Мелнтон., Тавр. 

Коловова Евгешя Яковл. 57 Л. 903. Зем. вр. С. Жовникъ, Золотонош., Полтав. 

*Колчина Апполинаря Иван. 54. ж.-вр. 83. С. Сольцы, Новоладож., СПБ. 

Колышкевичъ Елена Никол. 7 ж.-вр. 903. (Хир.) Сверхшт. орд. Петроп. гор. бол. СПБ. 

Канмаровская Софья Моисеев. 69 ж.-вр. 99. Вр. водолеч. Одесса. 

Компанейекая-Коваленская Екат. Иван. 45 ж.-вр. 87. (Душ.), вир. Харьковъ. 

Конаржевекая Маря Данил. 71 ж. вр. 903 (Дфт.) впр. Варшава. 

Вондратьева Надежда Федор. 10 ж.-вр. 903. Св. орд. Ольг. пов. инст. Тифлиетъ. 

Конопля-Стаеюкова Екат. Наум. 53 ж.-вр. 83. Зем. вр. Мешовскъ, Калужск. 

Конъ Теофила Шимон. (Семен.) 78 ж.-вр. 901. (Жен. и дЪт.), вир. Варшава. 

Вонъ Матильда Исаак. 62 ж.-вр. 86, впр. Александровскъ, Екатериносл. 

Ёорецкая-Петрашь Елена Мих. 50 ж.-вр. 79. Вр. жен. гимн. Екатеринославъ. 

Коржинская-Микеладзе Вфра Григ. 52 ж.-вр. 88, впр. Кутаисъ. 

Корзонъ Ядвига Владисл. 64 ж.-вр. 98. (Вн.), вир. Варшава. 

„Ворона (ур. Барштакъ) Вфра Моис. 59 ж.-вр. 86. Тифлисъ. 

Воеминкова Екат. Павл: 56 ж.-вр. 88. Зем. вр. Передфльц. лечеб. Подольск., Московск- 

Восеовичъ Варвара Самсон. 65 ж.-вр. 98, внр. Ялта, Тавр. 

Костомарова Надежда Мих. 59 ж.-вр. 87. Вр. шем. пок. С. Скурыгино, Подол., Моск. 

Котельникова (ур. Томашевская) Надежда Конст. 50 ж.-вр. 81, впр. Саратовт. 

Котляревекая Нина Ник. 56 ж.-вр. 84. Дум. вр. СПБ. 

Жофманъ Елиз. Ефим. 68 ж.-вр. 902, впр. Им. Сурково, Р$чицк., Минск. 
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Жочурова Надежда Иван. 55 ж.-вр. 78. (Вн. и нефрв.). Зем. вр. Керенскъ, Пензен. 

Кранцъ Михалина Марк. 68 ж.-вр. 87. Зем. вр. Черниговт. 

Ирасина (ур. Иванова) Тальяна Матв. 51 ж.-вр. 78, вир. Орель. 

ИКрасуская Анна Адам. 54 ж.-вр. 80, впр. СПБ. 

Жржеминская (ур. Герценштейнъ) Евдок. Марк. 60 ж.-вр. 8+. Зем. вр. Новровъ, Влад. 

Жриволуцкая Анна Фед. 46 ж.-вр. 80, вир. Козловъ, Тамб. 

Ёричевекая Софля Монс. 53 ж.-вр. 78, впр. СПБ. 

Кропивницкая Надежда Вас. 59 ж.-вр. 83, вир. Кунянскъ, Харьк. 

Крузенштернъ (фонъ) Ах-дра Павл. 74 ж.-вр. 902. Вр. гор. бод. Дербентъ, Дагест. 

Жрутикова Елена Павл. ? ж.-вр. 85, впр. Тюмень, Тобольск. 

Крюкова Вфра Ивановна 73 ж.-вр. 904. Зем. вр. Арзамасъ, Нижегородск. 

Врючкова Атдра Сем. 54 ж.-вр. 82. Дум. вр. СПБ. 

Жудишь Генрэтта Исаак. 61 ж.-вр. ?, вир. Кременчугь, Полт.- 

Жузнецова-Соловьева Мелан. Иван. 62 ж.-вр. 87, впр. СПБ. 

Жузятина-Теръ-Григорова Соф!я-Евгея Мих. 62 ж.-вр. 85, вир. Баку. 

Куликова-Савкевичь Нина Карл. 56 ж.-вр. 83, вир. Д. Пехтеи, Заслав., Волын. 

Кулишеръ Полииа Исаев. 60 ж.-вр. 88, впр. Житомйь. 

Курвоазье (Соцкая) Юя Ал-др. 52 ж.-вр. 18, вр. Дер. Измайлово,  сковск. 

Журина Ал-дра Мих. 66 ж.-вр. 904. Вр. фабр. т-ва Викулы Морозова. `М. Николь- 
ское, Покр., Владимр. р 

Курманал%ева Ехат. Андр. 49 ж.-вр. 86. Зем. вр. С. Крымское, Верейск., Моск. 

Курчинекая (ур. Байчевская) Пелагея Адран. 61 ж.-вр. ?, впр. Тверь. 

Жуеакова Варвара Алекс. 56 ж.-вр. 82. Вр. Смольн. Инет. "СПБ. 

Жучинекая Анна Прокоф. 70 ж.-вр. 901, впр. Одесса. 

Вуэ-Вигандть Елена Ал-др. 60 ж.-Вр. 86, вир. Кевъ. 


Лавровская Любовь Алекс. 59 ж.-вр. 85, вир. СПБ. 

„Лагербекь Анаст. Григ. 58 ж.-вр. 86, вир. Харьковъ. 

Ландебергъ-Рфзиикова Любовь Исаев. 62 ж.-вр. 83, впр. Константиноградъ, Полт. 
«Ланина Ал-дра Вас. 58 ж.-вр. 87, впр. СПБ. 

„Ланина-Врузенштернъ Ранса Сем. 55 ж.-вр. 79, впр. Житомъ. 
„Тапиина-Таккеля Зинаида Вас. 58 ж.-вр. 84, впр. Царское Село, СПБ. 
Лапшина Клементина Вас. 60 ж.-вр. 85. (Акуш. и гин.), вир. Москва. 

Ларина Валент. Григ. 62 ж.-вр. 901. Зем. вр. Д. Юркино, Бфжец., Твер. 
„Татернерь Софля Дмит. 50 ж.-вр. 82, впр. Новочеркасскъ. 

Латышева (ур. Златогорская) Нат. Иван. 55 ж.-вр. 81, впр. Сараловъ. 
Лаштанова Нкатер. Андр. 70 ж.-вр. ?. Зем. вр. С. Ровное, Новоуз., Самарск. 
Лебедева Елена Иван. 13 ж.-вр. 902. Зем. вр. Богородицкь, Тульск. Д. В. | 
Левашова-Сигова Ольга Порф. 60 ж.-вр. 87, вир. Пермь. 

Левенеонъь Софья Павл. 70 ж.-вр. ? (Гин. и аж.), впр. №евъ. 

„Левентонъ Викторя Ильинич. 69 ж.-ву. 900. Вф.-ас. зем. бол. С. Мячково, Брон., Моск. Д. В. 
Левина Ева Давид. 66 ж.-вр. 99. (Вн., дфт. и акуш.), впр. Одесса. 
Левина-Дубровекая Хава Давид. 70 ж.-вр. 99. (Вн. и дЪг.), впр. Таганрогъ, Донек. 
Левина-Чудновская Сарра Пинхус. 58 ж.-вр. 82, впр. М. Никополь, Екатериноси. 
*Левитекая (ур. Дмитриева) Евген. Емел. 52 ж.-вр. 84. Омскъ. 
*Левитская-Валленбургеръ Ольга Петр. 58 ж.-вр. 83. СПБ. 
ейкина-Кизельбангь Анна Иван. 54 ж.-вр. 79, вир. Рига. 

ехачевская Стенанида Адам. 58 ж.-вр. 87, впр. Усмань, Тамб. ‘ 

Тиксо Анна Аник. 58 ж.-вр. 84. Вр. жен. гим. и епарх. уч. Витебекъ. 

Линбекь Елена Стан. 42 ж.-вр. ?, (Зубн.) вир. СПБ. 

Лннтварева Екат. Иван. 60. -вр. 82. впр. Лукояновъ, Нижегор. 

Лининская Мелажя Андр. 65 ж.-вр. 901. (Нерв. и жен.), вир. Варшава. 
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Лиеовекая Софья Никол. 76. ж.-вр. 902. Сверхшт. орд. Петроп. город. бол. СПБ. 
Лиеянекая-Матпиеенъ Фанна Авр. 63 ж.-вр. 87. Зав. вр. С. Тхоровка, Сквир., Кев. 
Литова-Дроздова Маря Павл. 49 ж.-вр. 78, впр. Вологда. 

Лихарева Мар1я Петр. 55 ж.-вр. 88. Св. вр. Моск. почт. и орд. леч. чел. общ. Москва. 
Лихтерманъ-Шамковичъ С0ф1я Ник. 63 ж.-вр. 85, впр. Татанрогь, Донск. 
Лищина Надежда Григор. 71 ж.-вр. 900. Зем. вр. С. Зуя, Симфер., Тавр. 

Лонъ Фанни Ефрем. 59 ж.-вр. 83. Зем. вр. Д. Бол. Уторгощь, „Тужек., СНБ. 
Ломиковская Екат. Ник. 61 ж.-вр. 86, впр. МакЪевскя копи, Гаганр., Донск. 
Лопатина (Бакунина) Эмимя Ник. 75 ж.-вр. 901. Вр. зем. бол. Торжокъ, Тверск. 
Лоренць Елена Анат. 62 ж.-вр. 89, впр. СПБ. 

*Лунцъ-Гранатъ Этта Аарон. 64 ж.-вр. 87. Пенза. 

Лурье-Вакъ Цецишя Вевам. 61 ж.-вр. 86. Зем. вр. Шеболовской лечебн. Москва. 
Луцкая-Березовская Софя Петр. 61 ж.-вр. ?, впр. Екатеринославъ. 

Лфбова Ольга Георг. 55 ж.-вр. 82, впр. Прилуки, Полт. 

Л\това Надежда Феодор. 73 ж.-вр. 903, впр. СПБ. 

Любартъ-Ранцъ Флора Арон. 61 ж.-вр. 85, впр. Лудкъ, Волынек. 

Любимова (ур. Кирпичева) АлевтннаТимоф. 55 ж.-вр. 81. Зем. вр. С. Чекан», Бугульм., Самар- 
Людкевичъь Анна Петр. 69 ж.-вр. 901. (Вн. и дЪт.) Орд. Алекс. Губ. зем. бол. Саратовъ. 
Лядамъ-Гевлева Елиз. Алекс. 75 ж.-вр. 901. Зем. вр. С. Избичное, Духовш.. Смал. 
Лянидусь Роня Вольф. 78 ж.-вр. 900, (Жен. и дфт.. впр. Витебскъ. 

Ляскоронекая Ехкатер. Григ. 64 ж.-вр. 99. (Акут., жен. и кож.). Св. орд. Кирил. бог.зав. Юевъ- 
Ляхницкая-Ракфева Юзмя Анат. 58 ж.-вр. 84, впр. Пенза. 


Маврина Ольга Петр. 56 ж.-вр. 84, впр. М. Массандра, Ялгинск., Тавр. 

Малиновская В$ра Ник. 56 ж.-вр. 83, впр. Юевъ. 

Малкина-Гуревичъ Надежда Сем. 62 ж.-вр. 86, впр. Кременчугь, Полт. 

Маляревекая (ур. Колодфева) Екат. Хрисанф. 51 ж.-вр. 78. Вр. вр.-воси. зав. СПБ. 

Мамонова Екатерина Степ. 68 ж.-вр. 901. впр. СПБ. 

Мандельштамъ Евген. Ник. 59 ж.-вр. 81. (Гин. и акуш.), вир. Ташкент. 

Манджоеъ Екат. Алекс. 67 ж.-вр. 902. Зем. вр. М. Грунь, Зеньк., Полгавск. 

Маноцкая-Мокринская Екат. Ерем. 59 ж.-вр. 83. Вр. дЬт. амб. Новочеркаскъ. 

Марголлесь Ривка Лейзер. 70 ж.-вр. 98, вир. Москва. 

Маркевичъ-Венцковская Маря Мих. 54 ж.-вр. 84, впр. СПБ. 

Маркова Евг. Андр. 50 ж.-вр. 78. Орд. зем. кол. для душ. бол. С. Кувшиново, Волог. 

Маркова Екатер. Андр. 75 ж.-вр. 908. впр. СПБ. 

Маркова Клавдя Ал-др. 71 ж.-вр. 901. Вр. зем. бол. Ельня, Смол. 

Маршева Варвара Ив. 58 ж.-вр. 83. Зем. вр. С. Алешино, Дмитр., Моск. 

Масленникова Екатер. Иван. 74 ж.-вр. 902. Зем. вр. Петровек. дол. Ст. Голицыно. 
Моск.-Брестек. ж. д. 

Масловекая ЕКлизав. Степ. 65 ж.-вр. 2 Зем. вр. С. Рамзай, Пензенск. 

МатвЪева (ур. Левина) ВФра Григ. 55 ж.-вр. 78. Вр. гор. учил. СПБ. 

МатвЪева Вфра Петр. 52 ж.-вр. 18. Зем. вр. С. Огаревка, Богородии., Тульск. 

Матиеъ Софья-Ревекка Эльяшевна 72 ж.-вр. 2, вир. Новоросейскъ. 

Матусевичь Ядвига Валадисл. 70 ж.-вр. 908. (Глазн.), впр. Вильна. 

Матюкова Екатер. Каллиник. 68 ж.-вр. 97, вир. Москва. 

Машковцева Ольга Аркад. 51 ж.-вр. 78, вир. Симфероноль. 

Мебель (ур. Волкомичъ) Рухимль-Лея Ицк. (Елиз. Исаак.) 71 ж.-вр. 98, вир. Москва. 

Мейеръ Анна Андр. 65 ж.-вр. 901. Зем. вр. Д. Яковлево, Дмитр., Курск. 

Мейлахъ-Финъ Софля Ильин. 67 ж.-вр. 98. (Акуш., жен. и дфт.), впр. Москва. 

Мекленбурцева Маря Никол. 73 ж.-вр. 903. Сверхшт. орд. Губерн. Зем. больн. Нолтава. 

Меликъ-Беглярова Оган1янъ Маргар. Серг. 72 ж.-вр. ? (Гл. и гин.), вир. Баку. 

Мельникова Маря Мих. 49 ж.-вр. 78. Зем. вр. С. Томаковка, Екатериносл. 

Мерцалова-Роговекая Мадия Иван. 47 ж.-вр. тв. Дум. вр. СПБ. 
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Метлицкая Анна Фед. 62 ж.-вр. 87, вир. Царское Село, СПБ. 

Микулина- Иванова Надежда Иван. 73 ж.-вр. 902. впр. Москва. 
Мнлл1оръ-Болтянекая Софля Антон. 91 ж.-вр. 83, вир. Керчь. 

Милютина Екатер. Вас. 68 ж.-вр. 902. Зем. вр. Череповець Новгор. 
Минкина-Лядова Анна Вен1ам. 59 ж.-вр. 88, вир. Витебскъ. 

Мириманова Лидя Сем. 52 ж.-вр. 88, впр. СПБ. 

Миронова Таня Алекс. 48 ж.-вр. 78, впр. СПБ. 

Мнронпольская Маря Ал-др. 48 ж.-вр. 79. Дум. вр. СПБ. 

Митюкова, Екатер. Каллин. 68 ж.-вр. 97. Покровъ, Владим рек. 

Михайлова Елизав. Антон. 54 ж.-вр. 81, впр. Москва. 

Михаловекая-Петереъ Зинаида Георг. 53 ж.-вр. 87, впр. СПБ. 
Михаловекая-Подгурекая Юя Павл. 53 ж.-вр. 79. Вр. город. иреми. покоя. Се: 
Мовгановекая (ур. Вышинская) Антонина Мих. 60 ж.-вр. 87, впр. Александровскъ; И 
Мокринекая Екатер. Ерем. 57 ж.-вр. 83. Вр. гор. уч. Новочеркасск. 

Моллесонъ Надежда Из. 67 Л. 902. Окр. фабр. вр. С. Турьинск. Рудн., Верхот. Пермск. 
Моноцкова (ур. Калинина) Раиса Ник. 61 ж.-вр. 85, впр. СПБ. 
Монтвидъ-Влеменеонъ Екат. Григ. 60 ж.-вр. 87, впр. Харьковт. 

Моравекая Глаф. Тосиф. 43 ж.-вр. 78, впр. Ростовъ, Донск. 

Моравекая-Раковичъ Над. Ник. 58 ж.-вр. 83. (Вн., жен. ид®т.), впр. Нико: льокъ-Усеур., Прим. 
Моргулисъ Дора Монаш. 63 ж.-вр. 83, Вир. Одесса. 

Моргулясь Розащя Абрам. 62 ж.-вр. 86, впр. Одесса. 

Морева Мар. Викт. 72 ж.-вр. 9038. Орд. зем. бол. Велик. Луки, Исковск. 

Морева Мар. Флегонт. 73 ж.-вр. 902. Зем. вр. Ром.-Борисоглфбскъ. Ярославск 
Морозова Анна Иван. 69 ж.-вр. 902, впр. СПБ. 

Морозова (по мужу Оберучева) Мар. Петр. 75 ж.-вр. 902. (Жен., дфт.), впр. Одесса. 
Морозова (ур. Борисова). Надежда Павл. 76 ж.-вр. 908. Зем. вр. Яранекъ, Вятск. 
Моссаковская-Раговская Ольга Семен. 16 ж.-вр. 903. Курскъ. 

Мохначева (ур. Павловская) Мар!я Филарет. 51 ж.-вр. 79, впр. СПБ. 

Мачульекая Адель Степан. 68 ж. вр. 901. Вр. зем. бол. Духовщина, Смоленск. 
Мошкова Над. Степ. 65 ж.-вр. 98, впр. СПБ. 

Мухаринская Любовь Як. 54 ж.-вр. 84. (Вн., гин. и акуш.). Орд. гор. лечеб. Тифлисъ. 
Мыеловская-Спирингъ Елена, Гавр. 61 ж.-вр. 87. (Жен. и дфт.), вир. СПБ 

Мышкина Анна Мих. 65 ж.-вр. 87. Св. вр. Упр. Калм. нар. Ст. Эркетеневскаго ул., Астрах. 


Назимова (ур. Герчуновская) Ольга Яков. 54 ж.-вр. 78. Начал. инст. Пр. Ольденб. СПБ. 

Неволина Аполлиналйя Петр. 77 ж. вр. 903. (Глаз.) Асс. частн. леч. СПБ. 

Нейвидель-Креницкая Соф!я Ильин. 62 ж.-вр. 87, впр. Пермь. 

Нейенбургъь Розаля Сем. 68 жк. вр. ?, впр. Варшава. : 

Неймань Зинаида Петр. 64 ж. -вр. 902. „Вн.. дфт.) Окр. надз. СПБ. Восп. дома, 
ст. Любань Ник. жел. дор. 

Нейфельдь Бронисл. Адольф. 75 ж. не 901. (Жен. и д$т.), впр. Варшава. 

Нелидова-Влопотова Варв. Евграф. 52 ж.-вр. 85, впр. СПБ. 

Немировская-Кавецкая Людмила Яков. 59 ж.-вр. 85, впр. Москва. 

Немировекая-Окорокова Вфра Яков. 62 ж.-вр. 87. ПТкол. тор. вр. Москва. 

Нестерова Анна Киров. 69 ж.-вр. 98. Вр. жен. прогимн. Павловскъ, Ворон. 

Николаева; Ел. Леон. 69 ж.-вр. 03. Зем. вр. д. Базарчикъ, Симфероп. 

Ивкольская Анна Григ. 52 ж.-вр. 84, впр. Саратовъ. . 

Никольская (ур. Щечкина) Анна Иван. 55 ж.-вр. 80, впр. СЦБ. 

Никольекая Елиз. Ильин. 47 ж.-вр. 86. Вр. Охтен. гор. бол. СПБ. 

Никулищева Антонина Дмитр. 64 ж.-вр. 903. Зем. вр. Нижняя Сыворотка, Сум. Харьк. 

Ниссъ-Подрфзанъ Анна Никиф. 50 ж.-вр. 78. Зем. вр. Вольскъ, Сарат. 

Новицкая Юля Мих. 59 ж.-вр. 87. Вр. Елиз. оби. сест. мил. Варшава. 
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Новоселецкая Лия Никол. 71 ж.-вр. 900. Уч. вр. М. Любаръ, Новоградъ-Вол., Волын. 
Новоспаеская Анна Ильин. 49 ж.-вр. 78, впр. СПБ. 
Нудина Анна Иван. 59 ж.-вр. ? Дум. вр. СПБ. 


Оберучева Ал-дра Дмитр. 70 ж.-вр. 902. (Вн., жен.) вир. Одесса. 

Образцова (ур. Гущина) Ал-дра Ал-др. 58 ж.-вр. 80, вир. Мевъ. 

Овсова Маря Ник. 60 ж.-вр. 33. Зем. вр. Тамбовъ. 

Огузъ-Раппопорть Сара Шмер. 64 ж.-вр. 900. (заграницей). 

Одарченко Ал-дра Филип. 56 ж.-вр. 85. (Акуш., жен. и дфт.), вир. Орелъ. 

Окунькова-Гольдингеръ Зинаида Ник. 48 ж.-вр. 77, вир. Москва. 

Ольхина Елиз. Ал-др. 48 ж.-вр. 85. Вр. Васил. жен. гимн. СПБ. 

Осипова Варв. Петр. 52 ж.-вр. 84. Зем. вр. Сл. Петропавловская. Чистон., Казан. 

Остославекая Ольга Иван. 62 ж.—-вр. 83, вир. Одесса. 

Островская Фанни Дав. 61 ж.-вр. 87, впр. Екатеринославъ. 

Островекая-Горенбургь Маря Иван. 47 ж.-вр. 81. Вр. леч. Кр. Кр. и ирпота Галкина- 
Врасскаго. Саратовъ. 

Остроградекая (ур. Четыркина) Надежда Ник. 56 ж.-вр. 79, вир. СПБ. 

Остроумова Маря Петр. 57 ж.-вр. 84. Вр. жен. гимн. и гор. лечеб. Ставрополь (губ.). 

Оттъ Над. Оскар. 65 ж.-вр. 96. Зем. вр. С. Копорье, Петергоф., СПБ. 


Павлова (ур. Руденко) Раиса Сем. 58 ж.-вр. 84. Вр. гор. учил. СИЪ. 

Павловская Раиса Андр. 47 ж.-вр. 17. Вр. гор. бар. лаз., леч. Герц. Сакс.-Коб.-Готск. и 
вр.-спец. Общ. Св. Геормя. СПБ. 

Палецкая (ур. Герасимова) Ал-дра Фед. 58 ж.-вр. 82. Вр. гор. учил. СПБ. 

Панова Анна Максим. 45 ж.-вр. 87. Зем. вр. Можайск, Моск. 

Панфиловичь (ур. Щепетова) Мар1я Алекс. 53 ж.-вр. 79. Зем. вр. Калуга. 

Пахомова Ехат. Иван. 51 ж.-вр. 80. Вр. гор. жен. леч. Самаркандъ. 

Пашкевичъ Бронис. 1осиф. 49 ж.-вр. 79, впр. Пятигорекъ, Терек. 

Пекарская (ур. Дамская) Ал-дра Петр. 60 ж.-вр. 86. Вр. педагог. курс. и жен. прогимн. СПБ 

Передольская Ольга Вас. 69 ж.-вр. 903. Зем. вр. Дер. Вяжищи. Новгородск. 

Перельцвейгь-Шварцманъ Бройна Феулов. 61 ж.-вр. 85, впр. Полтава. 

Пескова (ур. Мышкина) Надежда Влал. 55 ж.-вр. 84. Зем. вр. Орловъ. Вятсь. 

‚ Цетрашь (ур. Корецкая) Елена Мих. 50 ж.-вр. 79, вир. Херсонъ. 

Петрова Ал-дра Павл. 67 Л. 903. Зем. вр. Дмитревъ, Курск. . 

Петрова Вфра Алекс. 58 ж.-вр. 79. Вр. гор. учил. СПБ. 

Петрова Марья Андр. 73 ж.-вр. 904. Зем. вр. Стар. Осколъ, Курск. 

Петровичъь (ур. Андреева) Любовь Алекс. 59 ж.-вр. 87. (Вн. и жен.), впр. СПБ. 

Петропавловская Евг. Пав. 63 ж.-вр. 87, вир. Тифлисъ. 

Печковская Надежда Вас. 50 ж.-вр. 78, вир. СПБ. 

Пилипенко Ольга Вас. 55 ж.-вр. 81. Вр. гор. учил. СПБ. 

Пименова Эмимя Кирил. 55 ж.-вр. 78, впр. СПБ. 

Пирожкова Ольга Петр. 84 ж.-вр. 900. Фабр. вр. Серпуховъ, Моск. 

Писарева ВЪра Констант. 77 ж.-вр. 03. Зем. вр. Яренскъ, Вологодск. 

Шотровская Матильда Фахстин. 73 ж.-вр. 97, впр. С. Нерубайка, Уман., Юевск. 

Шотровекая Эмиля Антон. 68 ж.-вр. 904, впр. Варшава. 

Плеханова (ур. Смирнова) Наталья Ал-др. 55 ж.-вр. 83. Зем. вр. С. Меньяръ, Уфим. 

Плотникова Лидя Никол. 68 ж.-вр. 98. Зем. вр. С. ? Тетюш., Казанск. 

Повалишина Варв. Ник. 58 ж.-вр. 87. Зем. вр. С. Пятницкое, Звенигор., Моск. 

Погорфлко Софля Конст. 51 ж.-вр. 79, впр. С. Измайлово, Арзамасск., Нижегор. 

Подрфзань Анна Никиф. 50 ж.-вр. 78. Вр. гимн. Елисаветградъ, Херс. 

Познанская-Гарфельдь Ида Данил. 58 ж.-вр. 83, впр. СПБ. 

Покровская Маря Иван. 52 ж.-вр. 82, вир. СПБ. 
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Полетаева Маря Алекс. 54 ж.-вр. 81. (Жен. и дЪт.), впр. Новгородъ. 
Полевктова Ал-дра Вас. 53 ж.-вр. 81, впр. СПБ. 

Молякова Сара Абрам. 76 ж.-вр. 903. Зем. вр. С. Крамневка, Аткарск., Саратовск: 
Полянская-Дженфева Глаф. Виссар. 61 ж.-вр. 85. Зем. вр. С. Высокое, Грайвор., Курск. 
Пономарева Надежда Петр. 49 ж.-вр. 83, впр. Казань. 

Поплавекая Станисл. Адам. 68 ж.-вр. 902. (Глаз.), впр. Варшава. 

Попова Анаст. Ник. 62 ж.-вр. 88. Лум. вр. СПБ. 

Попова Аполлин. Венедикт. 76 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Осьмино, Гдов., СПБ. 
Попова (ур. Ефимова) Анна Павл. 46 ж.-вр. 76. Вр. Екалер. жен. гим. СПБ. 
Понова В$ра Коист. 71 ж.вр. 902. Промысл. вр. С. Жилая Коса, Гурьев, Уральск. 
Попова Лия Вас. 53 ж.-вр. 81, вир. Новочеркаскъ. 

Попова (ур. Богданова) Раиса Алекс. 60 ж.-вр. 86, вир. Иронштадтъ. 

Попова Соф!я Зосим. 60 ж.-вр. 87, вар. Москва. 

Попова-Георчевская Мария Тосиф. 52 ж.-вр. 18, впр. Ярославль. 

Попова-Казанская Мария Андр. 58 ж.-вр. 84. Вр. гор. амб. лечеб. Москва. 
Попова-Чернова Анна Егор. 49 ж.-вр. 78, впр. СПБ. : 
Порожнякова Анаст. Пав. 65 ж.-вр. 96. Зем. вр. С. Шубино, Бронниц., Моск. 
Порожнякова-Гагенторнъ Елена Павл. 57 ж.-вр. 80, впр. С. Александровское, СПБ. 
Португалова (ур. Газенъ) Соф1я Моис. 60 ж.-вр. 87. Зем. вр. Оргфевъ, Бессарадбск. 
Потапова Маря Сташесл. 70 ж.-вр. 908. (Жен.) впр. Севастополь. 

Лочтарева (ур. Довнаровичъ) Каролина, Тосиф. 52 ж.-вр. 80, впр. СПБ. 

Пракеина Любовь Ал-др. 59 ж.-вр. 86. Думек. вр. СПБ. 

Предтеченская Анна Ник. 61 ж.-вр. 86. Завфд. амб. Ташкентъ. 
Пригожева-Тараховекая Фанни Солом. 62 ж.-вр. 86, впр. Таганрогъ, Донск. 

Нрозеръ Анна Моис. 59 ж.-вр. 86, впр. СПБ. 

Прокофьева Мамя Саввиш. 53 ж.-вр. 87, вир. Тамбовъ. 

Прокофьева Ольга Вас. 59 ж.-вр. 85. (Жен). Асс. Клин. Инст. В. В. Елены Павл. СПБ. 
Простова-Пукалова Маря Афан. 57 ж.-вр. 37. Вр. ж. гим. Павлоградъ, Екатериносл. 
Прудникова Надежда Васил. 75 ж.-вр. 902. (Вн. и дфт.), впр. СИБ. 

Прухникова Цирель Леонов. 62 ж.-вр. 87, впр. Измаиль, Бессар. 

`Пружанская Марйя Орест. 50 ж.-вр. 13, вар. Калуга. 

Цеюль Алла Александр. 72 ж.-вр. 902. Вр. жен. гимн. Марйуполь, Екатериносл. 
Пустошкина Нал. Вас. 67 Л. 96. Сверх. орд. Бахруш. бол. Москва. 

Пушкина Евген. Львов. 51 ж.-вр. 82, вир. СПБ. 


Раабъ Тоанна Иван. 70 ж.-вр. 902. (Гин. и акуш.) Сверхшт. орд. Петропавл. 001. СПБ. 
Рабець Анна Онуфр. 72 ж.-вр. 908. Зем. эпид. вр. С. Береза, Курск. . 
Рабиновичь (ур. Константиновская) Ал-дра Абр. 59 ис.-вр. 81. (Гл. и гин.). Ф. вр. Новгородъ. 
- Рабпновичъь Берта-Яковл. 65 ж.-вр. 86. (Жен. и дфт.), вир. Орелъ. 
Рабиновичъ-Плудра Ева Яков. 63 ж.-вр. 86. (Гин.). Вр. леч. Долгорук. и об. прик. Москва. 
Радванекая Лнаст. Андр. 57 ж.-вр. 87. Фабр. вр. Кострома. 

Радищева Мар Мих. 59 я.-вр. 87. Зем. вр. С. Пономаревка, Вугурусл., Самарск. 
Разеказова Софья Михайл. 12 ж.-вр. 901, впр. Самара. ° 

Райкова Антонина Иван. 67 ж.-вр. 908. Зем. вр. (. Таловка, Аткар. Сарат. 

Раскина Мария Абр. 61 ж.-вр. 86, вир. СПБ. 

Раескина СофИя Абр. 59 ж.-вр. 33, вир. Царское Село, СПБ. 

Распопова-Виноградова Мар. ЕлисЪев. 69 ж.-вр. 902. (Вн., гин. и ак.), вир. Астрахань. 
Рахлина-Хазнна Ревекка, Яков. 63 ж.-вр. 36. (Гин.), вир. Саратовъ. 

Рашковичь Маря Павл. 59 ж.-вр. 85, впр. Херсонъ. 

Рашковичь-Барская Дора, Андр. 60 ж.-вр. 32, впр. Одесса. 

Ревелтоти Вфра Дмитр. 73 ж.-вр. 99, вир. Симферополь. 

Ревичъ-Сабсовичь Розаля Лаз. 60 ж.-вр. 86, впр. Ростовъ, Донск. 
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Рейнгерцъ-Маковекая Мерка Натон. 55 ж.-вр. 81, вир. БЪяостокъ, Гродненск. 
Ренардъ Соф.-Мар. Густ.-Адольф. 76 ж.-вр. 903. Сел. вр. М. Чочерск. Рагач. Могилев. 
Рехневская Внтольда „Внкеньт. 62 ж.-вр. 901, вир. Иркутскъ. 
Рожанская (ур. Морозова) Ольга, Иван. 57 ж.-вр. 86, вир. Кевъ. 
Розанова Серафима Матв. 57 ж.-вр. 88, впр. Москва. ‹ 
`Розенштейнъ-Леви София Ал-др. 60 ж.-вр. 87, впр. Темрюкъ, Кубанск. 
Романова-Шатова Мария Вас. 54 ж.-вр. 83. Вр. Покр. 06. сеет. мил. и жен. гимн. СИБ. 
Роелова Елиз. Вас. 51 ж.-вр. 81. Вр. зем. псих. 6. С. Нокровское Мещерское, Подол., Моск. 
Ростиелавова-@едосихина Анна Алекс. 57 ж.-вр. 84, впр. БЪлгородъ, Курск. 
Ростовцева (ур. Смирнова) Ал-дра Ал-др. 68 ж.-вр. 87. Вр.-коне. 06. Кр. Кр. Воронежъ. 
Рубцова-Левитская Евген. Иван. 59 ж.-вр. 87. Зем. вр. Ковровъ, Влад. 
Руденко (ур. Дунаева) Ал-дра Иван. 59 ж.-вр. 84. Вр. женск. дух. учил. Москва. 
Руденко (ур. Болботь) Соф. Иван. 56 ж.-вр. ? (Жен и дфт.), впр. СПБ. 
Рудкова (ур. Ижевалинская) Над. Терент. 51 ж.-вр. 78, вир. СПБ. 
Руднева Варв. Дмитр. 70 ж.-вр. 902, вир. Тула. 
Румянцева-Геллеръ Ал-дра Андр. 55 ж.-вр. 81. Вр. общ. Св. Геормя. СПБ. 
Ручъ Елизав. Георг. 65 ж.-вр. 903, впр. СПБ. 
Рыбакова-Пономарева Елиз. Ал-др. 56 ж.-вр. 84. Вр. жен. гимя. Хороль, Полт. 
Рыковская Варвара Тимое. 69 1. 903. Зем. вр. ? Рязанск. Д. В. 
РЁзиикова „Люб. Исаев. 58 ж.-вр. 83. (Гин.), впр. Константиноградъ, Полтав. 
`РЪшетина (ур. Доброславина) Мар1я Петр. 50 ж.-вр. 77, вир. Укр. Керки, Бухар. 
Рязанцева (ур. Нагорская) Маря Федос. 52 ж.-вр. 78. (Акуш.). Вр. губериск. земск. бол. 
Вятка. 
Рязанцева Надежла Иван. 75 ж.-вр. 903. Вятка. 


Сабинина-Сиротинина Екат. Ник. 58 ж.-вр. 81. СПБ. 

Савицкая (ур. Балтага) Марл Фед. 51 ж.-вр. 79. Вр. жен. гимн. Кишиневъ. 
Савостьянова Мар. Вас. 56 ж.-вр. ? Зем. вр. С. Б. СЗтунь, Моск. 

Сагарла Егат. Гавр. 55 ж.-вр. 83, вир. Тифлисъ. 

Садило Люб. Захар. 60 ж.-вр. 901. Зем. вр. С. ? Льговек.. Курск. 
Сазонова Марйя Гавр. 53 ж.-вр. 82. Зав. гор. родил. ирпот. СПБ. 
Сакеръ-Каннегисеръ Роза Львов. 64 ж.-вр. 87, вир. СПБ. 
Салтанова-Рфшетина Ольга Мих. 53 ж.-вр. 82. (Вн., дфт. и гин.). Школ. вр. СПБ. 
Саметь Ревекка Монс. 55 ж.-вр. 82, впр. Шавли, Ковенск. 

Самойлович (ур. Кускова) Ал-дра Вас. 50 ж.-вр. 81. Вр. ж.-дор.. и ж. еп. уч. Тифлисъ. 
Самуйловичъ (Фейгина) Мар. Бор. (Самойл.) 70 ж.-вр. 97. Зав.вр.С. Старое, Переясл., Полт. 
Сахарова Елиз. Иван. 51 ж.-вр. 81. Дум. вр. СПБ. 

Свирская-Подвысоцкая Зинаида Ник. 60 ж.-вр. 82, вир. Мевъ. 

Св$чина-Скворкина Ольга Андр. 57 ж.-вр. 83, вир. Уральскъ. 

Себрякова-Житкова Татьяна Павл. 53 ж.-вр. 83, впр. СПБ. 

Севастьянова Маря Вас. 56 ж.-вр. 86, вт. Станц. Кунцево, Моск. 

Сегетьъ (ур. Амалипкая) Ксевя Прохор. 53 ж.-вр. 88, вир. Шевъ. 
Селезнева-Макарова Лия Ник. 56 ж.-вр. 81. Вр. жен. гим. и енарх. учил. Архангельскъ. 
Селиванова Маря Михайл. 70 ж.-вр. 99, впр. Барнауль, Томск. 

Селиверетова Соф. Иван. 77 ж-вр. 903. С. орд. губ. зем. бол. Орель. 

Семенова Анна Мих. 57 ж.-вр. 85. впр. СПБ. 

Семяновекая (ур. Брайкевичъ) Над. Мих. 58 ж.-вр. 19. Вр. г. бол. и ж. прог. Новоросойскъ. 
Сендакт,-Вольфсонъ Берта-Рахмел. 56 ж.-вр. 31, вир. Бердичевъ, Вевск. 
Серебренникова (Глинская) Анна Павл. 59 ж.-вр. 88. Зем. вр. С. Сестрорфикъ, СПБ. 
Серебряная-Фронштейнь Анна Исаах. 45 ж.-вр. 80. Вр. гор. учил. СПБ. 
Серчевская Мар1я Федор. 59 ж.-вр. 902. Зем. вр. М. Фестерово, Одесск., Херсон. 
Сигалъ Марйя Федор. 68 ж.-вр. ? Св. орд. Нетропавл. бол. СПБ. 
Снльвереванъ-Грамматнкати Ал-дра Карловна, 57 ж.-вр. 84 (Жен.) впр. Москва. 
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Симоновичь-Трахманъ Дора Пава. 56 ж.-вр. 81, вир. Николаевъ, Херсон. 

Скворцова-Изачикъ Маря Иван. 61 ж.-вр. 87, впр. Москва. 

Скворцовз Олимп. Иван. 45 ж.-вр. 79, впр. Пенза. 

Скиба (ур. Заборовская) Мар1я Бонифал. 67 ж.-вр. 900. (Гин. и акуш.), вир. Варшава. 

Скорнякова Людм. Ал-др. 72 ж.-вр. 902, впр. Воронежъ. 

*Славянская-Гренетрандъ Ольга Федор. 60 ж.-вр. 86. СПБ. : 

Слободекая Надежда Вас. 60 ж.-вр. 82. (Гин., вн. и дфт.). Зем. вр. Бфлевъ, Тульск. 

Слфняиъ-Варфункель Раиса Аркад. 73 ж.-вр. 99: Зем. вр. С. Сытьково, Ржев., Твер. 

(мирнова-Кукушкииа Анна Евграф.. 71 Л. ? впр. Вильна. 

Смольянинова- Штурмъ Елена Пазл. 59 ж.-вр. 86, впр. Москва. 

Соболева Надежда Мих. 06 ж.-вр. 95, впр. Клевъ. 

Соколова Мар. Васил 15 ж.-вр. 903, впр Саратовъ. 

Соколова Ольга Адран. 66 ж.-вр. 903. Жел.-дор. вр. Ростовъ, Донск. 

Соколова Ольга Влад. 57 ж.-вр. 81. Вр. Усач. ж. уч. и зав. леч. женщинъ-врачей. Москва. 

Соколовская-Лаекоронекая Марфа Ник. 57 ж.-вр. 84. Оф. псих. отд. зем. бол. Черниговъ. 

Солнышкина Олимп. Игнат. 52 ж.-вр. 88, впр. Ходжентъ. Самаркандск. 

Соловьева Варв. Федор. 75 ж.-вр. 903. Зем. вр. С. Сормово, Балахн., Нижегор. 

Соломонъ Вфра Ал-др. 72 ж.-вр. 902. (Глаз.), впр. Кевъ. 

Сомкина-Немпровекая Элька Аншел. 64 ж.-вр. 87, впр. Екатеринославъ. 

Соекиеь Эсфирь Вульф. 60 ж.-вр. 86, впр. Варшава. . 

Спанцикова Евгеня Андр. 65 ж.-вр. 902 (Жен. и дфт.) впр. Саратовъ. 

Спиридовничъ (ур. Тимаева) Евгеня Виктор. 73 ж.-вр. 902 (Вн.) Сверхшт, орд. Петро- 
павл. бол. СИБ. 

Станиелавекая-Рабиновичъ Минна Моис. 55 ж.-вр. 83. Вр. евр. бол. Екатеринославъ. 

Станилжевекая Маря Вальтазар. 71 ж.-вр. 900. Вр. гор. бол. Одесса. 

Стародубцева Праск. Тосиф. 71 ж.-вр. 99. Зем. вр. С. Луковниково, Стар., Тверск. 

Стефанская-Генъ Ал-дра 10осиф. 56 ж.-вр.. 80, вир. СИБ. Я 

Столбова-Падарина Екаг. Иван. 57 ж.-вр. 84. (Гин. и ажуш.), впр. Харьковъ. 

Столбошинекая Анна Петр. 75 Л. 904, впр. М. Смфла. Юевок. 

Стонжальекая (Островская) Валент. Игнат. 59 ж.-вр. 85. Зем. вр. Белебей, Уфимек. 

Строганова Ал-дра Вас. 55 ж.-вр. 82, вр. Бфлозерскъ, Новгородск. 

Строесьо Порфира Ковст. 72 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Налушита Сороксый, Бессараб. 

Сухенко Анна Федор. 74 ж-вр. 903. `Зем. вр. С. Крынки, Кременч.. Полтавск. 

Сфернина Екат. Федор. 57 ж.-вр. 83. Зем. вр. С. Курба, Яросл. 

Сычева Маря Никол. 77 ж.-вр. 90+. (Акуш.) Вр. панс. для дочерей офицеровъ. имени. 
В. Кн. Анастаси Никол. Варшава. 


Таккеля Зинаида Васил. 58 ж.-вр. ? Сет. вр. С. Камень-Рыболовъ, Приморск. 

Тальбергь (ур. Шатова) Натажя Вас. 50 ж.-вр. 78. Вр. Покров. жен. монаст. Юевъ. 

Тараникова Евгеня Андр. 71 ж.-вр. 901. (Псих.). Асс. зем. псих. леч. С. Покровекое- 
Мещерское. Подольси., Моск. 

Таранова (ур. Михайлова) Елена Ал-др. 54 ж.-вр. 79, вир. СИБ. 

Тарасова Алевтина Владим. 76 Л. 904. (Жен. и дфт.) Зем. вр. Скопинъ, Рязанск. 

Тарханова Софья Аветовиа 71 ж.-вр. 900. Уч. вр. М. Нупель, Старо-конст., Волын. 

Тауберь Доротея Самуил. 53 ж.-вр. 83. Зем. вр. С. Вороново, Подол., Моск. 

Терекая (ур. Кондакова) Фелицата Иван. 56 ж.-вр. 84, вар. СПБ. 

Теуминъ Сара (Софья) Исаев. 76 ж.-вр. 902. впр. Москва. 

Тимофеева Варв. Фед. 51 ж.-вр. 79. Препод. гимены женск. професс. школы. Казань. 

Тимченко Антонина Юрьев. 59 зк.-вр. 84, впр. Одесса. 

Тихвинекая Маря Петр. 68 ж.-вр. 908. (ДЪт.) Вр. женск. гимн. Севастополь. 

Тихомирова Ал-дра Владим. 59 ж.-вр. 902. вир. ? Суджанск. Курск. 
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Гомашевичъ-Добрека Анна Владис. 54 ж.-вр. 80. Зав. гор. родил. покоемъ. Варшава. 

Тонельэрдъ-Френкель ВФра Абр. 62 ж.-вр. 87, внр. Самара. 

Торопова Мар1я Иван. 51 ж.-вр. 80, впр. СПБ. „ 

Торшилова (ур. Ольховская) Марйя Евген. 56 ж.-вр. 87, впр. Петрозаводекъ. 

Трабина Ольга Оеодор. 77 4. 904. (ДФт. хир.) Дир. дЪт. санат. близъ Виндавы, Курл. 

Трапезонцева Екат. Мануил. 12 ж.-вр. 902. Орд. глазн. леч. Тифлисъ. 

Трегубова-Сурина Евдоюмя Ник. 59 ж.-вр. 85, впр. Эривань. 

Тривусь Софья Львовна 69 ж.-вр. 98. (Жен. и дЬт. ,. вир. СПБ. 

Троепольекая Ал-дра Капит. 65 ж.-вр. 903. Сел Вр. бол. Краснопольскаго женск. монаст. 
Сокольск., Гродн. 

Троицкая Эмишя Яков. 59 Ж.-вр. 81, вир. Тамбовъ. | 

Трудницкая Анна Степ. 57 ж.-вр. 84. Фабр. вр. С. Ивановское, Звенигор., Моск. 

Тураева Аполлинар!я Юстин. 55 ж.-вр. 87. Зем. вр. Г. Слободской, Вятск. 

Турбовичъ Амажя Моис. 63 ж.-вр. 87. (Вн. и жен.), впр. Тифлисъ. 


Узембло-Головачева Екат. Алекс. 55 ж.-вр. 82. Зем вр. С. Кимры, Корч., Тверск. 
Уланова Евгемя Иван. 59 ж.-вр. 87. Зем. вр. Серпуховъ, Моск. 

У лезко-Строганова Клавдя Петр. 60 ж.-вр. 86, впр. СПБ. 

Ушакова Нвген. Никол. 73 Л. 90+. Зем. вр. Устюженск., Новгородск. 


Фабанъ Клара Адольф. 72 ж.-вр. 902. (Вн. и гин.), впр. Варшава. 

Фабрикантъ Динора Исаак. 60 ж.-вр. 87, вир. НЪжинъ., Черниг. 

Фамил!антъ Викт. Львов. 57 ./. 97. (Жен. дб. ивн.), Зем. вр.д. Булгакь, Евпалор., 'Гаврич. 

Фаресова (ур. Марковская) Ал-дра Адам. 55 ж.-вр. 84, вир. СПБ. 

Фармаковская Евген. Сильверст. 71 ж.-вр. 902, вир. СПБ. 

Федорова-Панютина Людмила Вас. 51 ж.-Вр. . впр. СПБ. 

Федоровская-Виридарекая Маря Мих. 59.ж.-вр. 83, впр. СПБ. 

Федулова Анна Иван. 78 ж.-вр. 901. Зем. вр. С. Лысково, Макар., Нижегор. 

Фейнбергь Мина Бенцел. 68 ж.-вр. 98. впр. Бацу. 

Фейтъ-Фрелихъ Анна Никол. 67 ж.-вр. 97. впр. НижеюиЙ-Новгородъ. 

Ферморъ-Бирюковичъ-Климовичь Антон. Ал-др. 61 ж.-вр. 87. Вр. гор. учил. СПВ. 

Фиговская Зельда Хадцкел. (Зин. Гезивил.) 64 ж.-вр. 901. Общ. вр. м. Смольяны 
Орлтанск., Могилевск. 

Филимонова-Зуева Софя Вас. 68 ж.-вр. 87, вир. СПБ. 

Филипова Ольга Петр. 61 ж.-вр. 87, вир. Курганъ, Тобольск. 

Филиипова (ур. Андреевская) Маря Конст. 54 ж.-вр. 86. Завфд. гор. лечеб. для туз. 
жен. и дфт. Кокандъ, Ферганск. 

Филинъ-Фалькъ Маря Максим. 71 ж.-вр. 900, впр. Ковна. 

Финкель Ал-дра Марк. 72 ж.-вр. 902. (Гин.). Зем. вр. Бузулукъ, Самарси. 

Финкельштейнъ-Эйгорнъ Матильда Елеаз. 59 ж.-вр. 84, впр. СПБ. 

Фвнъ Берта Тосиф. 64 ж.-вр. 87, впр. БФлостокъ, Гродненск. 

Фишманъ Ева Арон. 62 ж.-вр. 86, впр. Ялта, Тавр. 

Флерина Екат. Вас. 11 ж.-вр. 902, впр. СПБ. 

-Флорина Мар!я Викт. 53 ж.-вр. 82, впр. Тифлисъ. 

Фовицкая Ольга Петр. 58 ж.-вр. 85, впр. Москва. 

Фомниа-Осипова Викторя Павл. 43 ж.-вр. 85. Дум. вр. Тифлисъ. 

*Фортунатова (ур. Воскресенская) Екат. Ник. 49 ж.-вр. 79. СПБ. 

Фраткина Мария Анисим. 62 ж.-вр. 85. Зем. вр. Д. Окуловка, Крестецк., Новгор. 

Фрейебергь Амамя Борис. 67 Л. 903, впр. Двинскъ, Витебск. 


Ханутина Маря Дав. 57 ж.-вр. 87, вир. СПБ. 
Ханыкова (ур. Байцурова) Маря Иван. 51 ж.-вр. 85. Зем. вр. Д. Стаи, Лужок., СПБ. 
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Харизоменова (ур. Реброва) Елиз. Алекс. 56 ж.-вр. 82, вир. Саратовъ. 
Харламова-Златовратекая Анна Ник. 57 ж.-вр. 82. Зав. оспопр. леч. ВладимЦуь (губ.) . 
Хифлевекая Авг. `Фердин. 65 ж.-вр. 901, впр. Пос. Троицко-Сермевсьй, Моск. 
Хмфльницкая Нехима (Анна) Яковл. 68 ж.-вр. ? (Жен. и дфт.), впр. Одесса. 
Ходнева Зинаида Никол. 71 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Горбы, Кременч., Полт. 
Холевинская Маря Мих. 58 ж.-вр. ? впр. Астрахань. 

Холиекая Мары Фед. 57 ж.-вр. 83. (Авуш. и жен.) Вр. леч. «Женская Помошь» Харьковъ. 
Холостова Олимп. Сафон. 49 ж.-вр. 87. Дум. вр. СПБ. 

Хотвиекая Соф. Арон. 55 ж.-вр. 81. Вр. зем. бол. Ялга. 

Храновицкая Маря Анисимов. 62 ж.-вр. 86. (Жен.), впр. Новгородъ. 

Хрусталева (ур. Ананьева) Маря Конст. 59 ж.-вр. 85. Вр. леч. общ. врал. Одесса. 
Хржоновичъ Антон. Констант. 67 ж.-вр. 903. (ДФт.). Экст. бол. Мл. Шисуса. Варшава. 
Хувина (ур. Коганъ) Евген. Самуил. 57 ж.-вр. 82. Зем. вр., Кагуль, Измаил., Бессар. 


Цвибель Гегти Нутов. 68 ж.-вр. 97, впр. Кишиневъ, Бессар. 

Цвилинекая (ур. Измайлова) Любовь Петр. 57 ж.-вр. 84. Преподават: ж. шк. Харьковъ. 
ЦвЪтаева Вфра Кузьм. 69 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Турово, Сернух., Моск. 

Цвфткова (ур. Сущевская) Маря Ал-др. 69 ж.-вр. 86. Вр. гор. учил. СПБ. 
Цишкевичъ Терезя Ярослав. 46 ж.-вр. 83, впр. Варшава. 

Цыиковекая Цецимя Марк. 60 ж.-вр. 82. Зем. вр. Тверь. 


Чарномекая Изабелла Ишшл. 58 ж.-вр. 85. Ул. орд. Максим. леч. СПБ. 

Чеботарева Софя Иван. 54 ж.-вр. 88, вир. Орель. 

Червенъ-Водали- Нерода Ольга Ал-др. 60 ж.-вр. 82. Вр. для бфдн. Одесса. 

Черевкова Анна Аллр. 59 ж.-вр. 81, вир. СПБ. 

Черневекая (ур. Вериго) Марйя Сем. 54 ж.-вр. 87. Вр. родил. отдфл. гор. бол. Красноярскъ. 
Чернышева (ур. Тихменева) Зинаида, Ал-др. 55 ж.-вр. 84. Вр. гимн. Оболенской. СПБ. 
Четыркина В$ра Ник. 54 ж.-вр. 82. Зем. вр. и вр. жен. монаст. Тула. 

Чирвинская (ур. Иванова) Ал-дра Гавр. 53 ж.-вр. 82, впр. Москва. 


Шабанова Анна Ник. 49 ж.-вр. 78. Вр. дфт. бол. Пр. Ольденб. СПБ. 

Шабанова Мармя Владим. 75 ж.-вр. 902. Зем. вр. С. Федунка, Миргор., Полт. 

Шамовская Мары Титовна 75. Л. 904. (Жен. и дфг.) впр. Томскъ. 

Шатерникова Ольга Никол. 73 1. 903. Зем. вр. Слудское, Орловок., Вятск. - 

Щатуновекая Анна Абр. 60 ж.-вр. 86, впр. Каменецъ-Подольскъ. 

Шать (ур. Комарова) Мар Алекс. 56 ж.-вр. 78, впр. Кишиневъ. 

Шахова Мар!я Андр. 67 ж.-вр. 903. Зем. и фабр. вр. С. Панино, Горбат., Нижегор. 

Шахова-Слатина Сераф. Вас. 54 ж.-вр. 78, впр. Харьковъ. 

Шверина Евг. Викт. 66 .1. 903. Асс. зем. бол. Волоколамскъ, Московск. 

Шеболдаева Анна Никандр. 65 ж.-вр. 99. Зем. вр. С. Болотница, Прилуцк., Полт. 

Шевелева Ольга Аркад. 55 ж.-вр. 79, впр. СПБ. 

ШЩейтлиеь Сарра Иссахар. 58 ж.-вр. 81, впр. СПБ. 

Шенелева-Давыдова, Ваув. Вас. 58 ж.-вр. 84, впр. Тверь. 

Шерешевекая-Файнштейнъ Гольдина, Самуил. 56 ж.-вр. 82, впр. Ковель, Волынек. 

Шестакова-Милицина Лид. Арсен. 58 ж.-вр. 84. Завфд. частн. больн. Д. Давыдовка. 
Никол., Самарск. 

ПШеферь-Броудъь Мина Иван. 60 ж.-вр. 86, впр. Одесса. 

Шефтель (ур. Золотарева) Этиль Леонт. 60 ж.-вр. 87, впр. СПБ. 

ИГыле (ур. Вигандтъ) Валерйя Ал-др. 51 ж.-вр. 85, вир. Курскъ. 

Ширманъ Дарья Моис. 74 ж.-вр. 900, впр. С. Коса, Слободек., Вятск. 

Ширяева Зинаида Никол. 66 ж.-вр. 902. Зем. ър. С. Ро одники, Юрьев., Костр. 

Швигова Марйя Ив. 59 ж.-вр. 86. Зав. жен. леч. Ташкентъ. 

Икольникъ Анна 10сиф. 62 ж.-вр. 87, вир. Одесса. 


АЯ бы 


Шлее-Люстихь Марйя Матв. 57 ж.-вр. 86, Зем. вр. С. Булганакъ, Симфероп., Тавр. 

‚ Шиеманъ София Вас 58 ж.-вр. 82. Дум. вр, и вр. частн. гимн. СПБ. 

Шиитцъ (ур. Иванова) Соф1я Ал-др. 56 ж.-вр. 83, вир. Тифлисъ. 

Шоръ-Симоновячъ Роза, Фовел. 50 ж.-вр. 76, впр. Одесса. 

Шоестовекая Эразмина Эразм. 55 ж.-вр. 84. (ДЪт. и жен.),. вир. Одесса. 

Шохина Маря Адран. 58 ж.-вр. 83. Зем. вр. Волоколамскъ, Московск. 

Шохина Нат. Марк. 62 ж.-вр. 86. Зем. вр. С. Никольское, Тотемек., Вохогодск. 

Шнагнева-Раппопорть Павла Григ. 76 4. 901. (Жен. и д$т.) Зем. вр. С. Богодуховка, 
Золотонош., Полтавск. 

Шрейберъ Резекка Исаак. 64 ж.-вр. 87. Зем. вр. Златоустъ, Уфимск. 

Шрейберъ-Мюнцингъ Евг. Ал-др. 66 ж.-вр. ?, впр. Уфа. 

Штанге (ур. Мейнгардъ) Виктор1я Павл. 53 ж.-вр. 82. (Акуш. и гин.). Жел.-дор. вр. Либава, 
Гроб., Курл. Г . 

Штенко-БЪфлая Леонила Львов. 53 ж.-вр. 81, впр. Тихвинъ, Новгор. 

Штоффъ-Зибольдь Ольга Ал-др. 48 ж.-вр. 76, впр. СПБ. 

Шульшь Анаст. Ник. 51 ж.-вр. 78. Зем. вр. С. Омсово, Опочец., Исковск. 

Шульць Надежда Карл. 51 ж.-вр. 78, впр. СПБ. 

ШУумкова-Трубина Клавщя Григ. 79 ж.-вр. 904. Зем. вр. Данковъ, Рязанск. 

Шумова-Симановекая Ехат. Олимп. 58 ж.-вр. 79, вир. СПБ. 


Шеглова (ур. Карышховская) Эвелина. Ал-др. 57 ж.-вр. 84, впр. СПБ. 

ЩШербачева Над. Ал-др. 70. ж.-вр. 904. Зем. вр. С. Воскресенское, Макарьев., Ниж. 
Щербиннна (ур. Сорокина) Анна Иван. 61 ж.-вр. 85. Вр. ж. гим. Тифлисъ. 
Шуеева-Поручикъ Мар/я Викт. 59 ж.-вр. 85. Зем. вр. С. Яловня, Кишинев., Бессар. 


Эгизь-Врымъ В$ра-Беруха Исаков. 71 ж-вр. 98. Орд. Ольг. нов. инст. Тифлисъ. 
Эйхенбаумъ (ур. Глотова) Надежда, Дормидонт. 55 ж.-вр. 87. Вр. жен. гимн. Воронежъ. 
Эккерть ? Алекс. 58 ж.-вр. 76, впр. Ялта. * 
Эльбертъ Этель Исаак. 66 ж.-вр. 99. (Жен. и акуш.), впр. М. БФл. Церковь, Вас., Кев. 
Эльцина-Закъ Марйя сид. 60 ж.-вр. 87, вир. Лодзь, Петрок. 

Эльяшова Ида Исаэк. 58 ж.-вр. 87. Акупт. зем. род. прюта. Звенигородъ, Москов. 
Эпштейнъ Берта Мих. 58 ж.-вр. 83. Фабр. вр. Херсонъ. 

Эрдели Анна Эдуард. 54 ж.-вр. 84, впр. Тифлисъ. 

Эриеманъ-Гасее Софля Яковл. 47 ж.-вр. 77. (Швейцария). 

Эрнротъ Мария Карл. 54 ж.-вр. 81. Вр. общ. Св. Геормя. СЦБ. 

Эшльнанъ-Эккертъ Алх-дра Иван. 52 ж.-вр. 87. Школьн. вр. Ялта, Тавр. 


Юдина Елена Гавр. (Лея Песя) 74 ж.-вр. 901, вир. Воронежъ. 
Юнгмейстеръ Мар/я Карл. 56 ж.-вр. 84. Зем. вр. БФжецкъ, Тавр. 
Юшкова Ал-дра Мих. 62 ж.-вр. 95. Зем. вр. С. Петровское, Клин., Москов. 


Чкобеонъ Варвара Петр. 56 ж.-вр. 87. Зем. вр. С. Крамивня, Бфльск., Смоленск. 

Яковенко Вфра Семен. 59 ж.-вр. ? Орд. псих. леч. Херсонъ. 

Яковенко (ур. Надфина) Надежда, Фед. 57 ж.-вр. 83. Зем. вр. Рязань. 

Яковлева-Пославекая Ал-дра, Влад. 53 ж.-вр. 81. Зав. леч. для туз. жен. и д. Самаркандъ. 

Яколенко Маря Вас. 55 ж.-вр. 82. Част. служ. Д. Федоровка, Констант., Полт. 

Чкубовекая-Былова Эмиля Влад. 61 ж.-вр. 85, вир. Везенбергь, Эстл. 

Чинцкая (ур. Гроссманъ) Елиз. Львов. 53 ж.-вр. 82, вир. Одесса. 

Яновская-Драгневичъ Наталя Павл. 51 ж.-вр. 78, впр. СПБ. , 

Е (ур. Матренко) Елена, Мих. 60 ж.-вр. 86, впр. М. Бричаны, Хотин. 
ессаз. 
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Янушевекая Евг. Евг. 68 ж.-вр. 98. Частн. сл. Им. Добикине, Шазвел., Ковен. 
Янушевская-Антоновичъ Жозефина Юман. 55 ж.-вр. 82, вир. Вильна. 
Ярошевичъ-Мучникь Пелагая Тосиф. 58 ж.-вр. 83 3, впр. Кишиневъ. 

Яхнина Хая Ерухим. 77 ж.-вр. 901, вир. СПБ. 

Ященко Вфра Леонид. 72 ж.-вр. 902. Вр.-асс. зем. леч. Мячково, Брон. оао 


9омина-Осипова Внктомя Павл. 58 ж.-вр. 85. (Швейцаря.). 





Дополнительный списокъ врачамъ по свёдьямъ, поступив- 
шимъ во время печатан1я «Медицинскаго Списка». 


М. Вновь реистрируемые: 


Анирьянъ Израиль Беровичъ 80 Л. 904. Фабр. вр., Тверь. 

Аратскй Конст. Аристарх. 74 Л. 901. Лаборанть унив. Томскъ. 

Батлажань Абрамъ. Альтеров. 78 Л. 901. (Нервн., вн. и дётск.), вир. Херсонт. 

Берманъ Яковъ Григ. 72 Л. 900. (Нервн. и душ.), впр. Рига. Д. В 

Бодникевичъ Ив. Емельян. 76 ЛД. 903. Зем. вр. С. Олонешты, Аккерманск., Бессарабск. 

° Врудницейй Стеф. Ал-др. 59 .Т. 85. Участк. вр. Пос. БЪЖунь, Серпецк., Плоцк. 

Визенъ (фонъ) Карлъ Герман. 78 4. 904. Мл. вр. 80 пЪх. пол. Александрополь, Эриванск. 

Вихерть Эрихъ Эрихов. 78 4. 903. (Нервн ) Вр. частн. леч. Рига. 

Вольсый Антонъ Аркад. 75 Л. 902, впр. Пос. Журоминъ, Серпецк., Плоцк. 

Гольденбергь Яковъь Рафаил. 74 Л. 902 (Кожн., венер. и мочеп.), впр Варшава. 

Давиденковъ Серг. Ник. 80 4. 904. Асс. Покровской псих. бол. губ. земства. С. Ме- 
щерское, Подольск., Московск. 

Дементьевь Ник. Павл. 17 .1. 904. Зем. вр. С. Пьяный Боръ, Елабужек., Вятск. 

УИдановъ Андрей Ал-др. 78 4. 904. Орд. бол. Кр. Кр. Воронежь. 

Женчиковск!й Тос. Тос. 78 .Г. 908. Сверхшт. вр. бол. Св. Троицы, Плоцкъ. 

Жидковъ Влад. Андр. ? Л. ? И. д. Ном. губерн. врача, Карсъ. 

Жолковеый Стан. Игнат.-Баз. Казимир. 78 Л. 904, впр. Ленчица, Калишск. 

Закъ Рафаилъ Вольф. 76 Х. 904. Рудничн. вр. Пос. Ремовка, Тагарогск.. Донск 

Зенкевичъ Мармант, Владисл. 75 Л. 98. Участк. вр. ЦЪхановъ, Плоцк. 

Злодыревт, Георг. Ардан. 78 Л. 901. (Хир.) Фабу. вр. С. Раменское, Бронницк. Московск. 

Валагинек!й Алекс. Конст. 76 Л. 904, вир. Ст. Александровская, Новочеркаск., Донск. 

Калантарянць (Валантаровь) Леонъ Христоф. 77 Л. 900. (Глазн ), вир. Тифлисъ. 

Каменек!й Стан. Бочесл. 68 Л. 96, впр. Млава, Плоцк. 

Коржибевй Алоиз. Людвик. 69 Л. 99, впр. Млава, Плоцк. 

Крашенииниковь Ниь. Матв. 73 Л. 98. Фабр. вр. Серпуховъ, Московек. 

Костылевь Ник. Ник 77 ДЛ. 903 Зем. вр. Повфнець, Олонецк. 

Максиновичь Ник. Ив. 70 Л. 900 (Глазн.), впр. Сараловъ. 

Ииллеръ Важлавь Маркел. 74 Л. 904, вир. Пос. Тымовцы, Томашовск., Люблинек. 

Олюнинъ Дмнтр. Фед. ? Л. ? Участь. вр. С. Сухобузимское, Красноярск., Енисейск. 

Реймеръ Артуръ Карл. 76 Л. 903. Асс. Обух. женск. бол. 

Тотичъ Свфтозаръ Лазар. 72 Л. > Зем. вр. С. Шалки, ПШлиссельбургок., СПБ. 

Успенский Ник. Ал-др. 74 ./. 904 (Акуш. н женск.) Асс. клин. унив. Варшава. 
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Б. Умериче: 

Анучинъ Евг. Ник.. | Тлинеый Григ. Григ. | Вачкачевь Георг. Ал-др. 
Бейферманъ Ив. Абрам. ‘’ Гольцианъ Ноехъ Монс. | Вурдюмовъ Дмитр. Вас. 
Березинъ Алекс. Ал-др. (| Гутовеый Иннок. Онуфр. | Лисовекй Ал-др. Вас. 
Берлинерблау Сам. Марк. | Двуеглазовъ Ник. Мих. | Муррей Влад. Вас. 
Борнгаунть Карль-Георгъ- Драницынъ Ник. Мих. | Сердюковъ Георг. Зах. 

Фед. Карл. Дыновекй Конр. Ив. Франценъ Альфр. Ник. 
Бунинъ Иракл. Мих. Ерофеевъ Феофиль Андр. ЦЖитринъ Моис. Гесех, 
Верещахгинъ Вас. Ал-др. Заблоцьй Конст. Ник. Чулковъ Вас. Дм. 


| 
Тазе Ал-дръ-Конст.-Ник. г. Камковъ ры Ал-др. _ Шиюонгольць Эрн. Карл. 


ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОМИТЕТТЪ. 


Председатель. 


Магистръ ветеринарныхь иаукъ и врачъ, Дфйствительный Сталсый Совётникъ Аркад!й 
Александровичь Раевемй (онъ же Начальникъ Ветеринарнаго Управлен!я). 


\ 


Члены: 


ШтаАтТныЫЕ: р 


Матиетрь ветерннарныхь наукъ Дфйствительный Статсый Совфтникъ Геормй Геор- 
певичъ Поетика. | 

Магистръ ветеринарныхъь наукъ Статсый Совфтникь Николай Ивановичъ Эккертъ. 

Помощникь Начальника Ветерннарнаго Управлен1я, ветеринарный врачъ Статскй 
Совфтникъ Николай Карловичъ Ремеръ. 

Магистръ ветеринарныхъ наукъ Надв. Сов. Михаилъ Гавриловичъ Тартаковежй. 


СВЕРХ ШТАТНЫ Е: 


Сенаторъ, Шталмейстеръ Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Князь Александръ Дмитревичъ 
Оболеневй. 


Дъйствитежные Статскзе Совътники: 


Директоръ Казанскаго Ветеринарнаго Института, Заслуженный ординарный профес- 
соръ, магистръ ветеринарныхъ наукъь Иванъ Николаевичь Ланге. 

Орлинарный профессоръ Харьковскаго Ветеринарнаго Института, магистръ ветерн- 
нарныхъ наукъ Петръ Андреевичъь ГордФевъ. 

Членъ Совфта Госуд. Двор. Зем. Банка Пармень Петровичь Шеншинъ. | 

Чиновникъ Особыхъ Порученй У класса при Министрз Финансовъ Михаиль Ми: 
хайловичь Бибиковъ. 

Инсиекторъ по сельско-хоз. части въ Министерств$ Землед$ мя и Госуд. Имуществт 
Докторъ медицины и ветеринарный врачь Валентинь Федосфевичь Нагоренй. 

Ветеринарный врачь ЮлШ Изановичь Лоренценъ. р 

Иванъ Александровичъ Горчаковъ. 


АЕ мы 


Статеве Совътиики. 


Чиновник 0606. поруч. при Собственной Его Величества Канцелярш по учр. имие- 
ратрицы Марш, Матистръ ветерннарныхь науиь, Миханлъ Александровичь Игнатьевъ. 

Экстраординарный профессоръ Императорской Военно-Мед. Академш, Магистръ 
`ветеринарныхь наукъ, Николай Николаевичь Мари. 

С.-Петербургсый Губ. Ветер. Инспекторъ, Магистръ ветеринарныхъ наукъ, Григорй 
Ивановичь Овфтловъ. 


Представители отъ Министерствъ: 
Дпйствительные Статеке Совитники: 


Директорь Юрьевскаго Ветеринарнаго Института, Ординарный профессоръ, Магистръ 
ветеринарныхь наукъ Казимръ Карловичь Раупахъ (оть Министерства Народнаго 
° Просвфщеня). 

Членъ Совфта Министра Финансовъ, Владимфъ Ивановичь Михневичь ‘(отъ Ми- 
нистерства Финансовъ). 

Совфтникъ Министерства Иностранныхъ ДФль, въ звани Камергера, Васил Сер- 
гзевичъ Сергфевъ (отъ Министерства, Иностранныхъ Дфль). . 

Начальниьь отлфленя Военно-Ветер. Отдфла, Гл. В.-Медиц. Улр., Ст. Сов. Авгу- 
стинъ Августиновичъ Сциелавеклй (отъ Военнаго Министерства). 

Главный ветеринаръ-консультанть Главнаго Управлешя Государственнаго Конноза- 
водства, Магистръ ветеринарныхъ наукъ, Ст. Сов. Алексфй Ефимовичъ Архангельский (оть 
Главнаго Управлешя Государственнаго Коннозаводства). 

Чиновникъь Особыхъ Поручевн! УТ кл. при Министр Землед. и Государств. Иму- 


ществъ, - Ст. Сов. Дмитрий Михайловичь Бодиеко (отъ Министерства Земледвмя и Государ- 


ственныхь Имуществъ). 
Пом. Управл. Эксплоатац. Отдфломь Управлемя желфзн. дорогъ, Кол. Сов. Алек- 
сандръ Адамовичт, ИТабуневичъ. (отъ Министерства Путей Сообщен!я). 


Представители отъ Департаментовъ Министерства Внутреннахъь Дфлъь 


Пом. Гхавн. Врачебн. Инспектора, докторъ медицины, ДЪйствительный Статскй 
Совфтникъ Леонидъ Николаевичъь Малиновевый (оть Управ. Главн. Врачеб. Инспектора). 

Вице-Директорь Департ. Полищи, Статомй Совфтннуь, Яковъ Дмитр1евичъь Боло- 
товекой. (оть Департамента Полиц!и). 

Оть Главнаго Управленя по дфламъ мфетнаго хозяйства (важане!я). 


Представители отъ скотопромышленниковъ: 


Тит. Сов. ветеринарный врачъ Андрей Ивановичь Корытииъ. 
Владимръ Васильевичь Постниковъ. 


Представители отъ сельско-хозяйственной промышленности: 


Д. С. С. Владимрь Петровичь Глбовъ. 
С. С. Константинъ Николаевичь Уетимовичь. 


ВВ 


ВЕТЕРИНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 


Начальникъ, Д. С. С. АркадШ Александровичь Раевевй. 
Помошникь Начальника, От. Сов. Николай Карловичь Ремеръ. 


Дзлопроизводители: 


Д. С. 0. Дмитрй Васильевичь БЪлевновъ. 
Ст. С. Александръ Васильевичь Лар1оновъ. 
Кол. Сов. СертЪй Григорьевичъ Гринцеръ. 


Помощники д%лопроизводителей: 
СтАРШТЕ: 


Ст. Сов. Метрь Васильевичь Архангельекй. — 
Кол. Сов. Порфирй Ивановичь СергЪевъ. 
Кол. Сов. Яковъ Николаевичъь Сатайдачный. 


М ллдштЕе 


Кол. Сов. Михаиль Егоровичь Давидловичъ: 
Надв. Сов. Иванъ Осиповичъ Гордзялковевй. 
Надв. Сов. Александръ Тосифовичь Ярошенко. 
Тит. Сов. Константинъ Алексзевичь Веригинъ. _ 
Тит. Сов. Николай Ивановичъ Замаренко. 

Тит. Сов. Андрей Ивановичъ Золотаревъ. 

Кол. Секр. Константинъ Васильезичь Колобневъ. 
Губ. Секр. Владимръ Николаевичь Лабзинъ. 
Неим. чина Петръ Алексфевичъь Бродовъ. 


Секретарь _ 


Кох. Сов. Михзаиль Семеновичь Геравимовъ. 


Журналиетъь 


Неим. чина Павель Михайловичь Нивоваровт. 


Личный составь Ветеринарнаго Управления въ губерняхъь и 
областяхъ, 


Управляюний ветеринарною частью гражданскато вфдометва въ уркеслажононь кра 
Оедоръ Егор. Курицынъ. 


Управленае ветеринарною частью 'ражданскало вюдомства на Кавказ. 


УправляюцИй Пав. Ив. Золотаревъ. 
Помощникь Управл. Ад. Леон. Сенявекй. 
Дфлопроизводитель, Карль Антон. Атренъ. 


Г. С.-Петербургь—Вет. Инсцекторъ Серг. Ив. Самборевй. 
Г. Москва Вет. Инсиекторь, Петрь Вас. Апанаеовъ. 
Г. Варшава Вет. Инспекторъь Ив. Ив. Ефимовъ. 
Г. Охесса— Вет. Инспекторъ Евг. Серг. Маловъ. 
Акмолинекая обл.— Обл. вет. инсп. Ал-дръ Илларюн. Каеалкинъ. 
Амурекая обл.— Обл. вет. инсп. (ваканся). 
Архангельская губ.—Губ. вет. инеп. Евг. Кирил. Березкинъ. 
Астраханская туб.—Губ. вет. инсп. Никол. Степан. дедоровъ. 
Бакинекая губ. _ГуУб. вет. инен. Эдуард. Конст. Скржешевекй. 
Пом. вет. инсп. Феликс. Адам. Якубовекй. 
Батумекая обл. - Обл. вет. инсп. Евг. Вас. Туркинъ. 
Бессарабская губ. —Губ. вет. инсп. Сем. Вас. Никитаеъ. 
Варшавская губ.—Губ. вет. инсп. Генрихъ Эдуард. Вотлубай. 
Виленская губ.—Губ. вет. инсп. Филиипъ Феофилажт. Филатовъ. 
Витебская губ. —Губ. вет. инсп. Алекс. Осин. Пушкарев. 
Владим/рекая туб— Губ. вет. инсп. Михаиль Навл. Георгизонъ. 
Вологодекая губ. Губ. вет. инсп. Владимръ Вас. Лавровъ. 
Волынекая губ. Гуд. вет. инси. Петрь Борис. Лега-Долгополов. 
Воронежекая губ. Губ. вег. янсп. Осинъ Франи. Хойновекй. 
ЗВятекая губ. — Гб. вет. инси. Конст. Ал-дров. Халютинъ. 
Гродненская губ. Гу0. вет. нинсп. Иванъ Дмитр. Юдинъ. 
Лагеетанекая обл. -0Обл. вег. инси. Тос. Конст. Макаровъ. 
Ном. вет. инсп. Вяч. Федор. Валькштейнъ. 
Донская обл. Обл. вет. инсп. (вакансйя). 
Пом. вет. инси. 9ома Вас. Поповъ. 
Екатериноелавекая губ.—Губ. вет. инси. Леонидь Карл. Реймеръ. 
Елисавехтпольская губ.-_Губ. вет. инсп. Мих. Афан. Лащенко. 
Пом. вет. инс. Ник. Исидор. Бритовъ. 


— — 


Енисейская губ.—Губ. вет. инст. Влад. Алекс. Дорзетъь. 

Пом. вет. инси. Карль Иванов. Штериманъ. 
Забайкальская обл.— Обл. вет. инсп. Карль Георг. Вирнеръ. 
Закаетйская обл.—ЗавЪд. ветер. частью. Степ. Ант. Анцута. 
Закатальсый округь.—_Старций вет. вр. Зинов. Мих. Лившиць. 
Иркутская губ.—Губ. вет. инсл. Иннокент. Семен. Троицейй. 

Пом. губ. вет. инсп. Оедорь Мих. Коршуновъ. 
Казанская губ.Губ. вег. инси. Филипп. Федор. Калининъ. 
Калишекая губ._Губ. вет. инсп. Альфр. Андр. Краевевй. 
Калужекая губ.—Губ. вет. инсп. 9ома Ал-дров. Яетржембев!й. 
Карсекая обл.—Обл. вет. инсп. Никол. Петр. Свенторжецейй. 

Пом. вет. инси. Ив. Петр. Федоровъ. 

Еевская губ._ТГуб. вет. инсп. Вас. Ив. Вишницкй. 
Ковенская губ. Губ. вет. инси. Ал-дръ Кирил. Верезкинъ. 
КБоетромекая губ. Губ. вет. инсп. Ник. Мих. Бекаревичъ. 
Кубанская обл.— Обл. вет. инсп. Вас. Мих. Сулинъ. 

Пом. вет. инсп. Ст. Петр. Шульгинъ. 

Вурляндская губ. Губ. вет. инси. Вас. Ник. Чудиновъ. 
Курекая губ. Губ. вет. инсп. Ник. Гр. Вудрявцевъ. 
Кутанеская губ. Губ. вет. инсп. Ив. Ив. Охотинъ. 

Пом. вет. инсп. Петръ Вас. Фоминъ. 

ЕБлецкая губ.—Губ. вет. инси. Болесл. Юман. Хржановевй. 
Лифляндекая губ. Губ. вет. инсп. Карль Иван. Вальнингъ. 
Ломжинекая губ.—Губ. вет. инсп. Алекс. Алекс. Андреевъ. 
Люблинская губ.—ТГуб. вет. инсп. Прокоф. Конст. Рубиневй. 
Минская губ.Губ. вет. инсп. Степ. Павлов. Вархамовъ. 
Могилевекая губ.—Губ. вет. инсп. Ив. Вас. Пивоваровъ. 
Московская губ.—Губ. вет. инсп. Мих. Дмитр. Никольск. 
Жижетородекая губ.—Губ. вет. инсп. Ник. Ив. Благовидовъ. 
Новгородская губ.—ТГуб. вет. нисл. Вит. Венед. Билиневй. 
Олонецкая губ.—Губ. вет. инси. Станиел. Матв. Будрецыйй. 
Оренбуртекая губ.—Губ. вет. инсп. Ал-дрь Игнат. Зенкевичъ. 
Орловекая губ.—Губ. вет. инсп. Андр. Мих. Терентьевъ. 
Пензенская губ.—Губ. вет. инси Евг. Ал-др. Эпиктетовъ. 
Пермская губ.—Губ. вет. инсп. Ант. Осин. Юцевичъ. 
Петроковская губ.—Губ. вет. инсл. Ив. Яковл. Вишкель. 
Плоцкая губ.—Губ. вет. инис. Ал-дръ Андр. Ковчеговъ. 
Подольская губ.—Губ. вет. инси. Никол. Михайл. Авдфевъ. 
Полтавская губ.—Губ. вет. инси. Вас. Дмитр. Безпечииковъ. 
Приморская обл.— Обл. вег. инсп. Донать Виктор. Ворсакъ. 
Пековекая губ.—Губ. вет. инсп. Мих. Викт. Введенекй. 
Радомекая губ.—ТГуб. вет. инсп. Ант. Мих. Восинек/й. 
Рязанская губ.—Губ. вет. инси. Ал-дръ Яковл. Тарто. " 
Самаркандская обл.—Обл. Вет. иисп. Людв. Малв. Моцаревй. 
Самарская губ. Губ. вет. инсл. Ал-дръ Ал-дров. Виноградовъ. 
С.-Петербургекая губ.—Губ. вет. инсп. Григор. Ив. Свфтловъ. 
Саратовская губ.—Губ. вет. инсп. Викент. Сем. Волкановевй. 
Семипалатинекая обл.—Обл. вет. инсн. Осипъ Феликс. Иинсковокй. 
Семирфченская обл.— Обл. ‘вет. ннсп. Викт. Дм. Федоровекай. 
Симбирекая губ.—Губ. вет. инси. Никол. Никол. Вриднеръ. 
Смоленская губ.—Губ. вет. инеп. Антон. 0с. Турцевичъ. 
Ставропольская губ. Губ. вет. инсп. Тосифъ Адам. Качинекй. 


Сувалкская губ.—Губ. вет. нисп. Ник. Мих. Шишкевичъ. 
Сыръ-Дарьинская обл.— Обл. вет. инсп. Стан. Стан. Здзеницкй. 
Сфдлецкая губ.— Губ. вет. инсп. Никол. Васил. Телфжинек!йЙ. 
Таврическая губ.—Губ. вет. инсп. Ал-дрь Вас. Рошко. 
Тамбовская губ.—Губ. вет. инсп. Борисъ Григор. Захарченко. 
Тверская губ. Губ. вет. инсп. Ал-дръ Ал. Неемфловъ. 
Терекая обл.— Обл. вет. инсп. Ант. Ив. Христлибъ. 

Пом. вет. инсп. Мих. Ал-дров. Цареградевй. 
Тифлиеская губ.—Губ. вет. инсп. Ал. Вас. Тимофеевъ. 

Пом. вет. инси. Конст. Никол. Даниловъ.. 
Тобольекая губ._—Губ. вет. инсп. Ал-дръ Як. Лемнерть. 
Томская губ. Губ. вет. инсп. Георг. Георг. Заккисьъ. 
Тульекая губ.—Губ. вет. инсп. Никол. Яковл. Вициневй. 
Тургайекая обл..—Обл. вет. инсп. Иван. Федор. Колеениковъ. 
Уральская обл.—Обл. вет. инсп. Конст. Петр. Балашевъ. . 
Уфимекая губ. Губ. вет. инси. (и. д.) Михаиль Михаил. Афрамовичъ. 
Ферганская обл.—Обл. вет. инси. Георг Вольдемар. Штанге. 
Харьковская губ.—ТГуб. вет. инсп. Тосифъ Прокоф. Немумовъ. 
Хереонекая губ.—ГуУб. вет. инсп. Федоръ Яковл. М%®дновъ. 
Черниговская губ.—_Губ. вет. инсп. Ал-дръ Ив. Барсуковъ. ° 
Черноморская губ.—Губ. вет. инсп. Андр. Максим. Трофимовъ. 
Эриванекая губ.—Губ. вет. инсп. Петръ Лук. Ваенлевеюй. 

Пом. вет. инсп. Конст. Генрих. Володзько. 
Эетляндекая губ. —Губ. вет. инсп. Южусъ Денисов. Юргенеонъ. 
Якутекая обл. Обл. вет. инсп. Серг. Яковл. питов. 

Ном. вет. инсп. (ваканс!я). 
Ярославекая губ. Губ. вет. инси. РЕ Павл. 'Кашкадановъ. 


АЛФАВИТЕЫЙ СПИСОКЪ. 
ЛИЦАМЪ, 


ииЪющимъ право на производство ветеринарной практики. 


Абаза Вас. Вешам. — В. — к. сек. Мл. вет. Приморск. драгунскаго нолка. 
Абакумовъ Петр. Ал-др. 77 В. 902 Город. вет. Красноярскъ, Енисейск, 
Абатуровъ Ник. Пав. 71 В. 99. Ком. М. В. Д. Нерчинск зав., Нерч. окр., Забайкал. 
Аболенсклй Ив. Алекс. 39 В.-—с. с. Впр. вет. Одесса, Херсон. 

Абрамовичъ Иннол. Степ. 78 В..903. Город. вед. Гомель, Могилев. 

Абрамовъ Ал. Ив. 73 В. 902. Зем. вех. Вартемяги, Петербург. г. и у. 

Авдфевъ Цик. Мих. 54 В. 81, с. с. Губ. вет. инсп. Каменецъ-Подольскъ. 
Авринеюй Алекс. Алекс. 62 В. 88, к. с. вег. + Л.-Др. Псковскаго пол. Сувалки. 
Авринеый Ал-дръ Алекс. 71 В. 95, к. а. Вет. Кубанск. каз. дивизюна, Варшава. 
Авринек1й Алекс. Алекс. 57 В. 84, н. с. Зем. вет. Вологда, 

Авроровъ Викт. Вас. 14 8. 99. Пом. Завд. иротивоч. ст. Чита, Забайкальск. 
Автандиловь Георг. Нерсес. 75 В. 900. Зем. вет. С. Верхняя-Хава, Землян., Ворон. 
Автономовъь Мих. 9едор. 71 В. 98. к. сек. Участ. ветер. Ст. Зотовская, Хопер. Донской. 
Автономовъ Гавр. Петр. 72 В. 900. Участ. вет. С. Медвфжье, Ставронол. 
Автократовъ Дм. Мих. 68 В. 95. Пом. проз. Ветер. Инот. Казань. 

Автократовь Мих. Ив. 73 В. 99. Зем. вет. С. Ерлыково, Белеб., Уфим. 

Аталли Ник. Дм. 66 №. 91. Сверх. Ассист. Вет. Инст. Харьковъ. 

Атаповъ бедор. 9едор. 68 В. 94 Впр. вет. Екатеринодаръ, Кубанской. 

Агапьевь Пав. Петр.—В. 904. Впр. Варшава. 

Агарень Ал-дръ Ив. 72 В. 97. Зем. вет. Херсонъ. 

Атафоновъ Никол. Федор. — В. — вир. вет. Казань. 

Агенововъ Серг. Никол.—В. 904. Впр. ветер. Варшава. 

Аграновъ Викт. Никол. 81 В. 903. Сверхшт. вет. Томскъ: 

Атровсюй Мих. Мих. 70 В. 98. Вир. вет. Кяхта, Забайкал. 

Адамовь Агаф. Тим. 76 В. 901. Вет. 1 Кавказ. каз. пол. Мервь, Закасшйск. 
Адамовъ Мих. Ал-дровъ 76 2. 903. Зем. вет. Новая-Прага, Херсонск. 
Адамовичь Франць Эдм. 69 В. 900. У$здн. вет. Андреевъ, Кфлеп. 

Адлеръь Гецель Вульф. 59 В..83. Зем. вет. Новоузенсиъ, Самар. 

Адоевцень Арк. Вас. 80 В. 903. Зем. вет. с. Вознесенское, Бузулук., Самар. 
Акр!ановск!й Владим. Петр. 56 В. 80. Пункт вет. Караурганъ, Карск. 
Айзеншталть — В. — Уфздн. вет. Казахъ, Елисаветпол. 

Айнеонь Ив. Мих. 73 В. 902. Гор. вет. Эзель, Лифлянд. ? 

Акимовъ Вас. Марк. 62 В. 38, к. а. Пунк. вет. Ст. Преображенская, Хоперск., Донск. 
Акеамитный Март. Петр. 67 В. 98. Студ. Политехн. Инст. Рига, Лифлянд. 
Аксеновь Петръ Конет. 66 В. 94, к. а, Участ. вет. Таганрогь Донск. обл. 
Акуловъ Алекс. Ал-др. 10 В. 95, к. сек. Уфзд. вет. Свенцяны, Вилен. 
Алаторцевь Аз. Павл. 81 В. 903. Зем. вет. с. Турки, Балашев., Саратов. 
Алашеевь Ив. Мих. 75 В. 98, Пункт. вет. Ст. Сломихинская, Уральской. 
Алекеандровъ Викт. Як. 77 В. 99. Окружн. вет. Батумъ. 

Александровт Серг. Ив. — В. 901. Впр. вет. Казань. 

Александровь Евг. Ал-др. 64 В. 81, к. с. Вет. вр. 83 Артилер. бригады, Клевь 


Ве 


х 

Алекеандровичъ Пазв. Владисл. 70 Б. 97, Пунтьк. вет. с. Еланское, Тобольск. 
Алекеандровичъ Дом. Онуфр. 69 В. Эт т. с. Пункт. вет. Актюбинскъ, Тургайск. 
Александровевй Никол. Никол. 77 Б. 901. Зем. вет. Петровскъ, Саратов. 
Алексинекй Евгр. Ал. — В. 904. УЪздн. вет. Рачинск., Кутаниск. 
Алекесфевъ Алекс. Ник. 73 В. 98 т. с. Сверх. ассист. Вет. Инст. Казань. 
Алексвевъ Мих. Ил. 10 В. 96, Зем. вет. Аккерманъ, Бессарадб. 
Алекефевъ Серг. Ал. -— В. 904. Впр. вет. Харьковъ. 
Алексфевъ Мих. Ил. В. 13 В. 902. Зем. вет. д. Хатаиля, Волчан., Харьков. 
Алексфевь Петръ Ст. 70 В. 94, т. с. Пункт. вет. С. Адлеръ, Черноморск. 
Алексфевъ Вас. Серг. 60 В. 90, н. с. Пункт. вет. пос. Ранв Ш. Урал. 
АлексВевсый Ор. Вас. 61 В. 89, к. э. Пункт. вет. Воронежъ. . 
Алентовъ Никол. Цавл. 78 В. 903. Пункт. вет. Пос. Покровсмй, Амур. 
Аллагуватовъ Габдух. Габд. 80 В. 904. Сверхшт. вет. Орекъ, Оренбург. 
.Алмазовъ Серг. Никол. 73 В. 901. Сверхшт. вет. С. Баково. Царев., Астрахан. 
Алубаевъ Вас. Ил. 48 В. 14, к. с. Вет. Дон. частн. Коннозав. Ст. Великокняж.. Дон. 
Алтуховъь Пав. Георг. 66 М. в. н. 98, н. с. Пом. Вет. Инеп. Отд. к. п. стр. СПБ. 
Алфеевь — В. — Зем. вет. С. Большое-Рычково, Бугуруслан., Самар. 
Альбановъ Вас. Петр. 69 В. 93, к. сек. Пункт. вет. ст. Кавказская, Кубан. 
Альбинеюмй Ник. Андр. 75. В. 902. Зем. вет. Симбирекъ. 
Альбокриновъ Ст. Ив. 65 В. 89, в. с. Пунктов. вет. Х. Тихорфцкй, Кубан. 
Альбрихть Викт. Авг. 51 В. 76, к. сек. УЪздн. вет. Люблинъ. 
Алфевъ Ал-дръ Петр. 40 В. 64, к. с. Впр. вет. Камышииъ, Саратов. 
Алякритекй Конст. Ив. 55 В. 80, н. с. Зем. вет. Ветлуга, Костром. 
Алякринеклй Серг. Федор. 74 В. 903.- Вег. 27 драг. Глевскаго пол. Васильковъ, К1ев. 
Алякринеюий Ник. Мих. 73. ВБ. 902. УЪздн. вет. Рачинскъ. Кутансск. 
Алякрицей Ал-дръ Ник. 70 В. 94, Пом. податн. инсп. Чистополь, Казан. 
Алямеюй Матв. Ив. 71 В. 94, Зем. вет. Сл. ВБаланда, Аткар., Саратов. 
Амелинъ Вхал. Ив. 58 В. 88, н. с. Пункт. вет. Москва. 
Америковъ Влад. Павл.—В. 99, впр. вег. Харьковъ. 
Амишровъ Серг. Прокоп. — В. 904. Вир. Харьковъ 
Андерсъ Владисл. Людов. 60 В. 89 Город. вет. Варшава. 
Андреевъ Ал-др. Аник. 78 В. 902. Вет. 40 Драгун. Малоросайск. пол. Сташевнъ, Радом. 
Андреевъ Конст. Дм. 76 В. 99, УЪзди. вет. Джевали, Елисаветполь. 
Андреевъ Ал. Алекс. 56 В. 30, к. с. Губ. вет. инсл. Ломжа. 
Андреевъ Ник. 9едор. 68, М. в. н. поручикъ Пункт. вет. Юевъ. 
Андреевъь Моис. дедор. 64 В. 91, н. с. Зем. вет. Александровекъ, Екатериносл. 
Андреевь Мих. Макс. — Ё. 904. Впр. вет. Харьковъ. 
Андреевъ Пав. Никол. 72 М. в. н. 900. Городе вет. Москва. 
Андреевекй Гр. Мих. 72 В. 95, Смотр. зем. больницы, Тамбовъ. 
Андренко Леонидъ Вас. 74 В. 99, Зем. вет. Золочевъ, Харьков. 
Андр1яшевь Прок. Ник. 56 В. 81, н. с. Зем. вет. Прилуки, Полгав. 
Андр1анополить Алекс. Степ. 61 М. в. н. 88, н. с. Вет. для ком. Упр. Окружн. Ветер. 

Одесса, Херсон. 
Анивевъ Л1ом. Д1ом. 69 В. 96, Окр. вег. Кайтаго-Табасаранск., Дагест, 
Аниеимовъ Федор. Георг. 78 В. 902. Вет. для ком. Упр. Окружн. Ветер. Юевъ. 
Анисимовъ Вас. Спир. 77 В. 99, Зем. вет. С. Верхнй-Проваль, Новоузен. Самар. 
Анисимовъ Петръ Серг. 69 В. 96, Город. вет. СИБ. 
Аниеимовъ Влад. Ник. 75 В. 98, Сверх. вет. Оренбургской губ. 
Анитовъ Изв. Дм. 52 В. 19, к. с. Пункт. вет. Керчъ, Таврич. 
Анненковъ Вас. Никол. 73 В. 901. Вет. Окр. воен. вет. Упр. Примор. обл. 
Анниневй Як. Игн. 68 В. 94, к. а. Млад. вет. офицерск.-кавал. школы. СИБ. 
Анкудовичъь Ант. Иги. 54 В. 81, к. с. Вет. ваз. резервн. бриг. Владикавказъ. 


Анонкинъ Ал-дръ Мих. — В. 908. Вир. вет. Юрьевъ, Ляфлянд. 

Аносовъ Ал-дръ Петр. 54 В. 78, к. а. Гор. вет. Воронежъ. 

Антоновичъ Ив. Влад. 69 В. 95, т. с. Впр. Вет. г. Дубно, Волын. 

Антоновичь Пав. Владимр. ‚В. 908. Окружн. вет. Пос. Покровскй. Амурск. 
Антоновъ Порф. Дм. 69 В. 95, к. а. вет. 1 уч. Оренбургск. каз. ‘войска, Оренбургь. 
Антоновъ Влад. Порф. 73 В. 99, УЪздн. вет. Росдены, Ковенск. 

Антошевек1й Вадл. Адам. 77 В. 903. Город. вет. Рига, Лифлянд. 

Анучинъ Ник. Ник. 73 В. 97, к. сек. Зем. вет. Ярослав. губ. 

Анцута Степ. Ант. 58 В. 82, с. с. Кори. вет. 2-го Туркест. армейск. кори. Асхабадъ. 
Апалевъ Мих. Ал-др. 74 В. `99, к. сек. Участ. вет. С. Гудермесъ, Теуск. 

Апанаеовъ Петръ Вас. 59 В. с. Город. Вет. Инспекторъ, Москва. 

Аптекаревъ Ал-дръ Влад. 64 В. 86, Город., вет. СПБ. 

Апушкинъ Валер. Вас. 76 В. 902. Зем. вет. М. Ивановка, Славяносерб., Екатериносл. 
Аракинъ Як. Ив. — В. 900. Впр. вет. СПБ. 

Аргентовек!й Пав. Вас. 55 В. 81; к. с. Пункт. вет. Шадринскь, Пермской. - 
Аргутинек!й-Долгоруковь Князь Влад. Захар. 71 В. 99. Мл. вет. зав. кон., Оренбургъ. 
Арепьевъ Петръ @едор. 60 В. 88, н. с. Уфзд. вет. Бфлостокъ, Гродненск. 

Арехъь Мих. Афан. 49 В. 74, с. с. Пункт. вет. Иркутскъ. . 

Ариетовъ Петръ Корнфев. 77 В. 903. Вет. 3 стрфлк. арт. дизизюн. Литинъ, Подольск. 
Аристовъ Пав. Ник. 54 В. 79, н. с. Внр. вет. Казань. 

Аркадакск!й Конст. Ал. — В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Закатальск. окр. 
Арнольдовъ Серг. Андр. 67 В. 94, Пом. ревиз. контр. пал. Симбирскъ. 

Арнольдовь Мих. Андр. 68 М. в. н. 903. Зем. вет. Симбирскъ. 

Арнольдовъ Вас. Федор. 68 В. 92. к. а. Участ. вет. Ст. Великокняжескя. Донской обл. 
Арнштейнъ Ал-дръ Генр. — В. 900. Вир. вет. Казань. 

Арондаръ Ник. Як. 71 В. 94, т. с. Студенть политехи. инст. Варшава. 

Арсеньевъ (Китовъ) Ал. Арс. 17 В. 901, пункт. вет. Барлыкск-Арасакъ, Семир$ч. 
Арсеньевъ Ник. Павл. 68 В. 91, и. с. Вет, 19 драгун. Кинбургек. пол. 

Ареюй Конст. Влад. 13 В. 95. к. с. Пункт. вет. д. Алексфевка, Томск. 

Артемовичь Ал-дръ Ив. 53 В. 19 к. с. Дъяопр. Упр. Окружн. ветерин.  Тафлисъ, 
Артемовъ Конст. Ник. 65 В. 90, к. а. Пункт. вет. Хут. Сурочй, Донской. 
Архангельский Конст. Ник. 73 В. 99. У%здн. вет. Куба, Бакин. 

Архангельск й Алекс. Еф. 58 М. в. н. 84, с. с. Вет. консульт. Гл. Упр. Гос. конноз. СПБ. 
Архангельск й Серг. Алекс. 72 В, 96, к. а. Вет. Кубан. каз. дивиз. Варшава. 
Архангельск й Ал-дръ Ив. В. 904. Вир. Харьковъ. 

Архангельсый Владим. Дм. В. 904. Вир. Харьковъ. 

Архангельск й Вас. Вас. — 8. 904. Вир. Харьковъ. 

Архангельскй Ив. Ив, 75 В. 900. т. с. Вет. 0. К. Погр. Стражи. 

Аухантельеый Мих. Мих. 71 В. 900. У$здн. вет. Ахалцихь, ‚Тифлис. 
Архангельсый Еф. Ал-дров. 76 В. 903. Зем. вет. С. Уварово, БорисоглЪб., Тамбов. ' 
Архантельекй Петр. Вас. 55 В. 81 с. с. Ст. пом. дфлопр. Вет. Упр. СПБ. 
Аетаховъ Арк. Ант. 01 В. 87, т. с. Зем. вет. Бобровъ, Воронеж. 

Аехраханцеюь Иннох. 9едот. 72 В. . к. сек. торох. вет. Иркутскъ. 

Астраханицевъ Андр. 9едор. 61 В. 87, к. с. Вет. 2 Сибир. каз. пол. ВФрный, Самир. 
Атабекяниъ Оганесь Назар. — В. 16 Вир. вет. ^ Юрьевт, Лифлянд. 

Атлаенеръь Нота Вульф. 57 В. 81, Зем. вет. С. Нетропавловка, Богучар., Воронеж. 
Атманекихъ Ал-дръ Аристарх. 70 В. 94, к. а. Пункт. вет. С. Учкулакъ, Кубан. 
Атреиъ Карль Ант. 70 В. 97, т. с. ДЪлопр. Вет. Упр. на Кавказ$, Тифлисъ. 

Аудумъ Георг. Ив. 68 М. в. н. 88, к. с. Старш. вет. кон. зав. Старобфл., Харьков. 
Аезизеъевъ Евг. Никол. 74. В. 901. Впр. вет. Лодейное Поле, Олонецкой. 
Авзнасьевъ Ник. Ник. 65 М. в. н. 95, н. с. Вет. жандарм. дивиз. СПБ. | 
Афанасьень Дм. Оедор. 71 В. 95. к. сек. Окружн. вет. Сочи, Черномор. ° " 


=. 


АезнасьевьМих. Ал-дров. 79 В. 903. Зем. вет. Царевококшайскъ, Казан. 
Афендульевь Ник. Павл. 64 В. 81, к. сек. Зем. вет. Сл. Рудня, Камышин., Саратовъ. 
Афрамовичъ Мих. Мих. 64 В. 88, н. с. И. д. Губ. вет. инси. Уфа. 

Ахнатовъ @9едор. Павл. — В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Таикентъ. 

Ахметелевъ Лав. Вас. 75 В. 903. УЪздн. вет. Борчалинскь, Тифлиск. 

Ахрамовнчъ Францъь Яков. 54 В—к. с. Пункт. вет. Москва. 

Ацеровъ \их. Вас. 69 В. 94, к. а Вет. 2 резерв. Артил. рб. Серпуховъ, Москов. 
Ашихиннуъ Конст. Конст. 58 В. 82, Вир. вет. Воронежь. 


Бабенко Венед. Ст. 65 В. 89 к. с. Стари. вет. Провальск. кон. завод. Провальскь, Дон. 
Бабушкинъ Ник. Ив. 72 В. 91. Город. вег. Владизиръ. 

Багненко Ал-дръ Ст. 61 В. 86, н. е. Участ. вет. Сл. Екалериновка, Ростов., Донс. 
Багманянць Ал-дръ Ив. 67 В. 96. У$здн. вет. Кутамсъ. 

Балжопуло Гавр. Ил. 68 В. 94. Впр. вет. С. Стратилаловка, Харьковъ. 

Бадмаевъ Мих. Вас. 64 В. 89, впр. лекарь. Аетрахань. 

Бажановъ Ал-рд. Ал-дров. 717 В. 901. Зем. вет. С. Трескино, Сердоб., Саратов. 
Бажановъ Вик. Андр. 56 В. 83, к. а., впр. С. Гончаровка, Кобел., Полгавск. 

Базановъ Урасгуль Бозанов. — 8. — Пункт. вет. Ур. Хантау, Семипалатин. 
Баженовъ Анал. Влалим. 78 В. 908. Зем. вет. Заинскъ, Уфимск. 

Базаряниновъ Ал-дръ Афан. 41 Вет. 74 к. с.. Вир. вег. СИБ. 

Базилевичъ Ник. Дм. 69 В. 96. Зем. вет. Рыльскъ, Курск. 

Байеръ Вас. Андр. 55 В. 10, н. с. Вет. вр. бриг. Погр. стр. М. Граево, Щучин., Ломж. 
Байзлренко Ник. Георг. 69 В. 9+4, впр. Баку. 

Бакнновеюй Никол. Владим. 79 В. 901. Зем. вет. С. Уни, Глазов., Вятек. 
Бакинъ Ал-дръ Никол. 70 ВБ. 96. Ком. вет. М. В. Д. Благовфщенскъ, Амурской. 
Бакунъ Степ. дад. 75. В. 901. Зем. вет. Пос. Горловка, Бахмут., Екатериносл. 
Балаклеевъ Вас. Ив. 73. В. 900. Зем. вет. С. Таракмя, Бендеры, Бессарад. 
Баландинъ Никол. Никол. — В. — Вир. вет. Новочеркасскъ, Дон. 

Балашевуъ Конст. Пет. 64 В. 88. к. а. Обл. Ветер. Инси. Уральскъ. 

Балици!й Мих. Мих. 54. М. в. н. 89, д. с. с. Окр. вет. Виден. воен. окр. Вильна. г 
Балль Ник. Дав. 72. М. в. н. 99. Доиентъ вет. Инст. Варшава. : 
Баллъ Левъ Давид. 62 В. 81, к. с. Ст. вет. Гос. кон. зав. Лимарев. зав. О ОЕ 
Бальзамовъ Леонидъ Степ. — В. 902. Вет. пом. М. В. Л. Тифлисъ. 

Балийев!й Фед. Дм. 57 В. 60, н. с. впр. Арзамасъ, Нижегор. 

Билярек! Ник. Вас. 13 В. 96. Зем. вет. Сергачъ, Нижегор. 

Бальчунаеъ Мих. Март. 53 В. 80, к. а. Мл. губ. вет. Житомръ. 

Бантле Владим. Ал-дров. 75 В. 900. Вет. 26 драг. Бугскаго иол. Васильковъ, Кев. 
Барановичъ Мечис. Каз. 72 В. 95. к. а. Пункт. вет. Сел Шанъ. Терск. 
Барановевый Конст. Фав. 76 В. 99 вет. 7 пол. кавалер. зап. Тамбовъ. 
Барановсвй Евг. Фав. 64 В. 88. к. а. Пунк. вет, г. Ауше-Ата, Сыръ-Дарьин. 
Барановек!й Ал-дръ Людв. 68 В. 93 н. с. Пункт. вет. з. Мась, Оренбургск. 
Барановек!й Фелих. 10с. 71 В. 93. к. а. Уфздн. вет. Сандомиръ, Радомск. 
Барановек1й Ад. Ант. 77 В. 900. Зем. вет. С. Армянскт-Базаръ, Таврич. 
Барбаръ Алек. Ив. 71 В. 95. к. а. Пунк. вет. Уральскъ. 

Бардуковъ Ник. Як. 71 В. 96. Шт. вет. Город. Полшши. Москва. 

Баркаловъ Вас. Андр. 66 В. 94 к. сек. Зем. Нач. С. Кусково, Вятской. 
Баркловекй Стар. вет. заводской конюшни Самара. 

Бареуковъ Ал-дръ Ив. 57 В. 81, с. с. Губ. вет. инс. Черниговъ. 

Зартельсенъ Валент. Ив. 59 В. 81, н: с. Вир. вет. Холмъ, Пеков. 

Барть Сер. Ал-дров. 56 В. 82, н. с. Мл. вот. 5 зап. кавалер. пол. Сл. Балаклея, Харьков. 
Барышевъ Мих. Пав. 45 В. 67, с. е. Норпусн. Ветер. 2 кавалер. кори. Варшава. 
Басимовъ Сабир. Ахмед. 71 В. 90. Зем. вет. Месягутово, Златоуст., Уфим. 


Яр се 


Баскаковь Владим. Павл. 81 В. 903. Вет. 14 конно-артил. дивизюна. Кфльцы. 
Баталинъ Ник. Вас. 15 В. 302. Сверхшт. вет. Тобольскъ. 

Бауманъ Викент. Ксавер. 79. В. 901. Зем. вег. С. Грачевка, Бузулук., Самарск, 
Бахтаровъ Викт. Гр. 63 В. 86, н. с. Зем. вет. Одесса, Херсонск. 

Бачей Панф. Як. 65 В. 91, н. с. Вет. 6 морт. арт. п. Херсонъ. 

Башкировъ Серг. Ив. 77 В. 99 Зем. вет. Цивильскъ. Казан. 

Башкирцевъ Ал-дръ Митроф. 70 В. 93. Зем. вег. С. Новогригорьевка, Мелит. Тавр. 
Башковъ Як. Вл. 55 В. 82, н. с. Зем. вет. С. Лозовая, Славяносерб., Екалериносл. 
Безвуглый Левь Фаб]ан. 72 В. 97. Уфздн. вет. Зугдидъ, Кутамсск. 
Безнечниковъ Вас. Дм. 56 В. 82, к. с. Губер. Вет. инсп. Полтава. 

Безсеоновь Серг. Вас. 63 В. 88, н. с. ДФлопр. Упр. Окр. Ветер. Талкенть. 
Безсоновъ Мих. Мих. 78. В. 902. Зем. вет. С. Старая-Майна, Ставроп., Самарск. 
Безсоновь Пазв. Ал-дров. 70 В. 903. Зем. вет. ДмитрЕевъ, Курск. | 
Бейнаровичъ Ст. Конст. 68 В. 94. к. а. Пункг. вет. Нарва, Петерб. 

Бекаревичь Ник. Мих. 60 В. 84, с. с. Губ. Вет. инси. Кострома. 

Бекаревичь Ксеноф. Герас.—-В.— к. с., вир. Казань. 

Бекетаеввь Мат. Бекет. 72 В. 98. Сверхшт. вет. Томскъ. 

Беккеръ Адол. Мих. 70 В. 93. к. а. Пунк. вет. с. Сосновицы, Бендин., Петроковск. 
Бекштремъ Гус. Вас. 22 В. +8, с. с. вир. СПБ. , 

Бельговскй Ив. Вас. 70 В. 96. Студ. Сельскохоз. Инст. Н. Александрия, Люблин. 
Белькиндъ Дав. Изр. 64 В. 89. Вир. вет. Казань. 

Бельтсонъ Ал-дрь Карл. 69 В. 92 к. а. Ст. вет. зав. конюш. Тула. 

Бёме Вад. Ричард. — В. — Зем. вет. С. Рогачевь, Дмитров., Москов. 
Беневитекй Никол. Никол. 71 В. 99 Вир. вет. Казань. | 
Беневоленевй Вас. Ефим. 15 В. 902. вет. 21 Арт. бр. Темиръ-Ханл-Шура. 
Беневсый Фран. Мавр. 69 В. 96. Гор. вет. Юевъ. В 
Беневсый Ал-дръ Ал-дров. 75 В. 900. Зем. вет. ©. Каховка, Самафрск. г. и у. 
Бенлеровсвй Ал-дръ Пав. 53 В. 80 к. с. Помощ. смотрителя сфни. дворовъ. СПБ. 
Бенькевичь Вадл. Ив. 63 В. 90, к. а. Сверхшт. вет. Тобольск. губ. 

Беньяигь Солом. Герш. 58 В. 36. Гор. вет. Бердянскъ, Тавр. 

Бергман Тос. Ив. 66 В. 89, к. сек. Зем. вет. Орзхово, Берд., Тавр. . 
Бергманъ Альфр. Руд. 76 В. 902. Вег. 10 Драгун. Новотроицко-Екатер. пол. Граево, Ломж. 
Бердяев Сем. Венед. 59 В. 84, н. с. Вет. вр. 3 Артилер. резерв. бриг. Смоленскъ. 
Береза Ал-дрь Марк. 56 В. 19, к. с. УЪздн. вет. Ломжа. 

Березкинъ Ал-дръ Кирил. 57 В. 82, с. с. Губ. вет. инси. Новна. 

Березкинь Ев. Кир. 5+ В. 19, с. с. Губ. вет. инси. Архангельскъ. 

Березовь Фраимь Арон. 58 В. 32. Зем. вет. Саратовъ. 

Бересиевь Алек. Ник. 54 В. 79, н. с. Вир. вет. Ошмяны, Вилен. 

Бергергерь Игн. Иги. 50 В. 72 вир. Им. Христовка, Заслав., Волын. 

Берзинъ Яковъь Як. 71 В. 99. Город. вет. Псковъ. , 

Берингов Оедорь Петр. - 902. Пувкт. вет. Шемаха, Бакин. 

Бернаць!й Никол. „[еонид. 67. №. 902. Млади. губ. вет. К.-Подольскъ. 
Бернтинъ Юл Фридрих. 77 В. 902. Город. вет. Шибава, Курлянд. 

Беретель Никол. Петр. 76 В. 900. к. сек. Зем. Нач. Мамадышь, Казанской. 
Берюховъь Мих. Платон. 79 В. 904. Сверхшт. вет. Оренбург. 

Бессарабовъ Ник. Григ. 75 В. 98. Вир. вет. 

Бесфкерский Болес. Викт. 10 В. 97. У$здн. вет. Рыпинъ, Плоц. 

Бесядовекй Анд. Кипр. 72 В. 96 к. а., участь. вет. Ст. Екатериновская, Куб. 
Бетафуро Петръ Дм. 69 В. 99 к. сек. Уч. вет. С. Воронцово, Медвфж., Ставропол. 
Бетлей Оад. 1ос. 48 В. 75, к. с. Ст. вег. Яновс. Гос. кон. зав. Зав. Яновъ, Коист., Сдл. 
Бехтеревь Ник. Ив. 62 В. 86, н. с. Зем. вет. Орловъ, Вят. 
Бехтеревъ бед. Анд. 68 В. 96. к. сек. Зем. нет. М. Братское, Елисаветгр. Херсон. 


Бзовевкий Стан. Рафаил. 58 В. 83, к. а. Уфздн. вет. Остроленка, Ломж. 

Бзура Игн. Владис. 71 В. 93, к. сек. УЗздн. вет. Сохачев., Варшав. 

Бигловъ Ахм. Мухамед. 73 В. 94. 1-го Читин. каз. нолк. Никольскъ-Уссурскъ, Примор. 
Бизяновъ Пав. Конст. 76 В. 900. У%здн. вет. Уральскъ. 

Билимовъ Мих. Монс. 59 В. 83, н. с. ЗасЪд. Дворянск. Опеки. Карабул., Днфир., Тавр. 
Билинсьй Всевол. Ал-дров, 75 В. 900. Зем. вет. Суджа, Курекой. 

Билиневй Вит. Венед. 56 В. 83 к. с. Губ. вег. инсп. Новгородъ. 

Биркинъ Алекс. Георг. 73 В. 97. Зем. вет. Алешки, Таврическ. 

Бирюковь Вас. Вас. 59 В. 32, к. а. Вир. вет. Казань. 

Бацый Владим. Альфонс. 67 В. 97 Участ. вет. С. Воронцово, Прасковейск., Ставронол. 
Бицютко Вик. Яков. 72 В. 99. Бригад. вет. 0. К. П. С. М. Горжды, Тельш., Ковен. 
Бичевинъ Гер. Харл. 55 В. 35 т. с. У$зд. вет., Усть-Каменогорскъ, Семипал. 
Благовфщенек1й Серг. Федор. — В. 804. Впр. Харьковъ. 

Благовфщенсвый Ив. Серал. 76 В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Чита, Забайкал. 
Благодатный Мих. Петр. 74 В. 97. Зем. вет. Ставрополь, Самарск. 

Благовидовъ Ник. Ив. 56 В. 32, с. с. Губ. вет. инсп. Н.-Новгородъ. 

Благовъ Гавр. Петр. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

Блауть Петрь Порф..— В. 901. Пункт. вет. С. Елису, Дагестан. 


Близнюковъ Вас. Ив. — В. Зем. вет. С. Жадовка, Симбир. 
Бликле Сиг. Анд. 66 В. 90. Зем. вет. М. Скулявы, БФлиц., Бессарабск. = 
Блинниковь Вас. Ив. — В. 902. Завд. опытн. полемь, Таганрогъ, Дон. 


Блиновъ Влад. Ал-др. — В. 93, н. с. Зем. вет. Елатьма, Тамбов. 

Блукеть Евг. Ник. 65 В. 91. к. а. Сверхшт. вет. Н. Новгородъ. 

Блюмъ Фед. Фед. 46 В. 69, к. сек., впр. С. Трехалево, Невельс., Витебск. 

Блюме Мих. Карл. 54 В. 19, к. с. Уч. вет. С. Бесламъ, Терек. 

Блюменфельдъ Мих. Льв. 65 В. 90. Зем. вет. Волоколамекъ, Моск. 

Бобиневый Юр. Владисл. 62 В. 87, н. с. УЪздн. вег. Цехановъ, Плоцк. 
Бобровсый Аван. Флор. 57 В. 81, к. с. Вет. 3 занасн. драгун. полка Кирсановъ. Тазмб. 
Бобровскйй Леон. Адам. 54 В. 16. Впр. вет. Им. Ялголь, Ковенской. 
Бобровсый Анаст. Ив. — В. — к. с. Кориусн. вет. 3 Сибир. Арм. кори. 
Бобровекй Владим. Сем. 13 В. 98 Город. вет. Москва. 

Бобровъ Алекс. Мих. 53 В. 14, к. с. Старш. вет. Завод. кон. Черниговъ. 

Бобровъ Никол. Матв. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Богаревичъ Чесл. Богусл. 64 В. 87, н. с. Пунк. вет. Тамбовъ. 

Богдановъ Пав. Алек. 72 В. 97, к. сек. Зем. вет. М. Старый-ЁКрымъ, деодосейск., Таврич: 
Богдановъ Никол. Никол. 72 В. 99, Зем. вет. Тимки, Курской. 

Боголюбовъ Георг. Як. 58 В. 85. Нотарйусъ. Новозыбковъ, Черниг. 

Боголюбовъ Евг. Евг. 55 В. 81, н. с. Зем. вет., Самара. 

Боголфновъ Ем. Ив. 49, В. 61, к. р. Город. вет. Короча, Курек. 

Богомоловъ Вас. Вас. 68 В. 93. Впр. Харьковъ. 

Богородекй Ал. Вас. 74 В. 903. Пункт. вет. С. Балаюта, Книсейсх. 
Богословсьыйй Ив. Ал. 16 В. 902. Зем. вет. С. Лежнево, Ковров., Владим!р. 
Богоявленский Ник. Евф. 46 В. 15, с. с. Корпусн. Ветер. 5 арм. корп. Варшава. 
Богоявленевюй Никол. Ал-дров. 76 В. 908. Св. вет. С. Киселево, Черн., Астр. 
Богоявленскй Вас. Мих. — В. 903. Ком. М. В. Д. Закаталы. 

Богуславсый Никол. Ал-др. 73 В. 900. Зем. вет. Судогда, Владимй. 
Богушевичъь Петръ Петр. 67 В. 89. к. а. Зем. вет. Островъ, Пеков. 

Боднеръ Готл. Гавр. 74 В. 99 Уздн. вет. Кобринъ, Гроднен. 

Боевъ Никол. Филип. — В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Тифлиеъ. 

Бойе Егоръ Карл. 51 В. 76, с с. Корпусн. ветер. Гренад. кори. Москва. 

Бойко Ал-дръ Ив. 79 В. 903. Окружн. вет. Гунибъ, Дагестан. 

Бок Вяч. Вас. 69 В. — Предебд. уфздн. зем. упр. Кобеляки, Полтав. 


Боль Кар. Генр. 71 В. 94. Сверхшт. пом. ироз. Каз. вет. ни. Казань. 

Боль Кар. Пав. 71 В. 97, т. с. Сверхшт. вет. Курганъ, Тобольской. 

Болотовъ Вас. Андр. 53 В. 716, н. с. Зем. вет. Дмитревъ, Курск. 

Болховитиновъ Ив. Павл. 73 В. 98. Пом. Податн. Инсп. Новоросс!скъ. 

Бондаревевкй Никол. Платон. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Бондыревъ Ал. Ал-дров. 76 В. 902. Зем. вег. С. Ракитное, Грайвор., Курск. 

Бончъ-Богдановсьйй Ал-дръ Алек. 72 В. 99 УЪздн. вет. Климовичи, Могилевек. 

Бончъ-Бруевичь — В. — Вег. ком М. В. Д. Тифлисъ. 

Бончь-Осмоловекй Ев. Игн. 74 В. 902, Зем. вет. Ельня, Смодлен. 

Боравскй Анат. Петр. 63 В. 88, к. а. Зем. вет. Александровъ, Владимрек. 

Боргесгь Дм. Ник. 59 В. 83, н. с. Уч. вег. Каз. в. Ст. Усть-Уйская, Оренб. 

Борейша Леонид. Климент. - - В. 902. Зем. вег. Пенза. _ 

Борейша Ник. Внкт. 62 В. 88, н. с. Вет. вр. 17 Конно-Артил. бат. Житомръ, Волын. 

Борейша Вешам. Ал. 75 В. 98. Зем. вет. Духовщина, Смолен. | 

Борискинъ Никита Ив. 12 В. 901. Участ. вет. Ст. Березинская, Кубан. 

Борисовъ Мих. Павл. 55 В. 16, н. с. Зем. вет. Курскъ. 

Борисовь Вас. Павл. 75 В. 900. Зем. вет. С. Беково, Сердоб., Саратов. 

Борнеманъ Конст. Ал-дров. — В. 908. Вет. ком. М. В. Д. Тифлис. 

Боровекй Пав. Ив. 60 ВБ. 38, к. а. Зем. вег. Херсонь. 

Борткевичъ 10с. Никол. 78, В. 902. Участ. вет. Ст. Ново-Григорьевская, 2 Донского, 
_ Дон. обл. 

Борткевичъь Петр. Мих. 70 В. 91. к. а. Зав$д. центр. кузн. Заамур. окр. Харбивъ. 

Бортновсюй Каз. Феликс. 75 В. 901. УЪздн. вет. Серадзъ, Калиш. 

Ботозатъ Ив. Ив. 69 В. 98. Зем. вет. М. Резина, Оргфев., Бессарабск. 

Бохенскй Владим. Георг. 76 В. 902. Окружн. вет. Саракамыштъ, Карсской. 

Бочаровь Ал-дръ Ник. 64 В. 86, н. с. Пом. Податн. Инс. Чебоксары. Казан. 

Бочаровъ Ал-дръ Петр. 77 В. 903. Город. вет. БЪфлгородъ, Курской. 

Бочкаревь Ив. Петр. 73 В. 98 Город. вет. Москва. 

Бочковскый Петр. Людов. 55 В. — к. с. Вет. для ком. окр. В. Мед. Упр. Квантунъ. 

Бочковь Дм. Мих. 74 В. 98. Пункт. вет. Соболевская, Урал. 

Братолюбовъь Мих. Ив. 55 В. 19, к. с. Пунк. вет. Екалеринодаръ, Кубан. 

Братчиковь Ив. Лавр. 61 В. 87. Губ. зем. вет. Вягка. 

Браунъ 10с. Лейзер. 59 В. 80. Впр. вет. Елисаветградь, Херсон. 

Бредихинъ Владим. Серг. 68 В. 90 Вет. ком. М. В. Л. Благовфщенскъ. 

Бредихинъ Пав. Серг. 66 В. 901. Впр. вет. Курскъ 

Бреховь Ал-дръ Ив. 55 В. 81, с. с. Дир. Тобол. вет.-фельдш. школы. Тобольскъ. 

Бржезинск1й 10с. Льв. 50 В. 81, н. с. Зем. вет. С. Гуляйполе, Александр., Екатериносл. 

Бужзиць!й Владисл. Брон. 73 В. 97. Гор. вег. Гомбинъ, Варш. 

Бржозовек!й Флор. Франц. 61 В. 87, к. с. Вет. 41 Артил. бриг. Витебскъ. 

Бржосн!ювеюй Пав. Гр. 60 В. 89. Гор. вет. Одесса, Херсон. 

Брилл{антовтъ Конст. Вас. — 902. Уфздн. вет. Геокчай, Бакин. 

Брил.{антовь Никол. Федор. 77. В. 902. Сверхшт. вет. Тобольскъ. 

Бринарделли Людв. Ант. 45 В. 61, н. с. Гор. вет. Таганрогъ, Дон. 

Бритовъ Ник. Исид. 65 В. 91, к. а. Пом. вет. инсп. Елисаветполь. 

Бриттикь Пегръ Гр..37 В. 62, с. с. Вир. Варшава. 

Бровинъ Евг. Ив. — В. 904. Вир. Харъковъ. 

Бродовь Петр. Ал. 75. В. 902. Мл. ном. дфаопр. Вет. Унр. СПБ. 

Бромбергь Пав. Ив. 60, М. в. н. 92 к. а. Податн. Инсп. С. Николаевокое, Царев., Астрах. 

Броневичь 1ос. Як. 44 В.— и. с. Уфздн. вет. Пос. Ново-Ал-ндр., НовоалександрИск., Любл. 

Броневичь АНТ. Анг. 48 ВБ. 10, с. с. Цхн. вет. Уфа. ге Я: 

Бронниковъ Ник. Ал-др. — М. в. н. — с. се. Пориуся. вег. 17 Арм. кори. 

Бронекй Вас. Ив. 68 В. 93, вн. с. Пун. вет. Ст. Прфоновекая, Петропав., Акмолин. 
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Бруевичь Дм. Ив. — В. 904. Впр. Варшава. 

Брунъ Ал-дръ Карл. 58 В. 81. к. а. Мл. вет. Завод. кон. Вятка. 

Брунеъ Леоп. Ал-др. 45 В. 11, с. с. Упр. СПБ. аук. конюш. СПБ 
де-Брюкеь Викт. Павл. 64 В. %5, к. а. Вет. Кавказ. кадр. обозн. бат. Тифхисъ. 
Бублей Эрастъ Ив. 48 В. и. 71, впр. М. Старые-Санджары, Полтавск. у. и г. 
Бублевектй Фран. Леоп. 75 В. 96. Ст. сел.-хоз. инст. Москва. 

Бугардть Вит. Люц. 58 В. 83, н. с. Пункт. вет. Ст. Люботинъ, Харьков. | 
Бугегевденъ Альберть Руд. 74 В. 99. Студ. Сельскохоз. Инст. Н. Александрия, Люблин. 
Бугуловъ Ник. Ал-др. 68 В. 95. Пункт. вет. С. Яламъ. Дагестан. обл. 

Будрецьйй Стан. Малв. 57 В. 81, к. с. Губ. вет. инсп. Петрозаводскъ, Олонець. 
Будковсый Пс. Матв. 38 В. 64. к. а. Уфзд. вет. Ново-Минскъ, Варшав. 

Будянсый Никол. Вас. 76 В. 902. Ветер. для ком. при Упр. Окружн. Ветер. Варшава. 
Буйловъ Владим. Яков. 70 В. 900. Зем. вет. Спасскъ, Тамбов. 

Букаревъ Дмитрий Петр. 68 В. 91, и. с. Пунк. вет. Луковъ, СЪдлек. 

Булать Ив. 9ом. 55 В. 82, н. с. Вет. вр. Ревельск. бр. Погр. стр. Ревель. Эстлянд. 
Булашевичъ Ал-дръ Ив. 58 В. 83, н. с. Вир. вет. СПБ. - 

Булгаковъ Ал. Ал. — В. 902. Пункт. вет. с. Рассулы, Бакин. 

Булгаковъ Ник. Павл. 49 В, 11, с. с. Вир. вет. Тула. 

Бунинъ Федор. Никол. 75 В. 901. Зем. вет. Вязников у., Владим р. 

Бурдзинеюмй Игн. Андр. 72 В. 97, Зем. вет. Переяславль, Полтав. 

Бурлакъ Ник. Дм. 67 В. 96. Гор. вет. Шевъ. 

Бурлюкъ Георг. Фед. 58 В. 84 к. сек. Зем. вет. Ежець, Орлов. 

Буеыгинъ Григ. Сем. 77 В. 99. Зем. вет. Изюмь, Харьков. 

Бутвилло Юл. Каликс. 65 В. 90. н. с. Участк. вет. Нальчикъ, Терск. 

Бутомо 1ос. Вас: 70 В. 95, к. а. Уч. вет. Хут. Романовсый Кубанск. 

Буцынек!й Фед. Тим. 53 В. 19, н. с. Уфздн. вет. Кремнець, Волын. 

Бучвинекй Левь Каз. 43 В. 63, к. а. Впр. вет. Варшава. 

Бушуевь Мих. Мих. 76 В. 98, Вет. ком. М. В. Д. Пос. Охотнич, Джарк., СемирЪч. 
Быковъ Андр. Вас. 33 В. 54 к. а. Судебн. Приставъ. Москва. 

Былинск!й Ив. Ник. 73 В. 99. т. с. Вет. для ком. Упр. Окружн. Вет. Ташкентъ. 
Бырдинъ Сокр. Серг. 73 В. 99, Зем. вет. Хут. Отрадный, Богородицк., Тульск. 
БыетрицыйАл-дрь Никит. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Быетровъ Ал-дръ Як. 76 В. 97. к. а. Пункт. вет. Шемалино, Томской. 

БЪфдинъ Викг. Петр. 71 В. 96. Зем. вет. С. Зельць, Одеск., Херсон. 

Бфжановь Георг. Вл. 75 В. 97. Ветер. Карск. бригад. 0. К. П. С. Кагызманъ, Кафсск. 
Бфлашевъ Гавр. Лонг. 66 В. 93, к. а. Уч. вет. Ст. Славянская, Кубанск. р 
Бфлевцовъ Дм. Вас. 53 В. 11, д. с. с. Дфл. Вет. Ушф. М. В. Д. СПБ. 

Б%лець!й Серг. Георг. 72. В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Тафлисъ. 

Б%лиць!й Вад. Мих. 73 В. 98. У%здн. вет. Тифлисъ. 

Б%фликовь Ал-дрь Павл. 78 В. 903. Завфд. скотоб. Пос. Юзовка, Бахм. Екатериносл. 
БЪФликовъ Вас. Ив. 70 В. 95. т. с. Окружн. вет. Туапсин., Черномор. 
БЪликовъ Гр. Гр. 52 В. 84. н. с. Участ. вет. Ст. Каменская, Донецк., Донск. 
Бфлиновичь Зелисл. Сцишон. 64 В. 90. т. с. Зем. вет. Смоленскъ. 

БЁлицеръ Ал-дръ Вас. 73 М. в. н. 99. Зем. вет. Рязань. 

БЪфлобржицеый Мелет. Никол. 75. В. 902 Зем. вет. м. Бричаны, Хотин., Бессараб. 
БЪловъ Серг. Никанор. 73 В. 900. Выб. на Дал. Востокъ. 

БЪловь Ал-дрь Як. 62 В. 94. Вир. вет. Казань. 

БЬловь Илюод. Вас. 55 В. 81. Зем. вет. Зав. Каслинсый, Екатеринб., Пермск. 
Бёловъ Дм. Петр. 78 В. 901. Зем. ‘вет. С. Федоровка. Стерлитам., Уфим. 
БЪловзоровь Гавр. Ив. 55 В. 80, к. с. Пунк. вет. Пенза. 

БЪлокрылинъ Ал-дрь Павл. 74 В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Вфрный, Семирфчен. 
Бфлоруеовъ Ник. Петр. 49 В. 79, н. с. Участ. вет. Пос. КочкарскНь Троицк., Оренбург. 
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Бфлорусеовь Георг. Ив. 78 В. 902. Участь. вет. Пос. Кочкарсый, Троицк. Оренбург. 
Бвлорусеовъ Анет. Мих. -— В. 902. Впр. Казань. 
Булосельскай Дм. Ал. 18 В. 904. Зем. вет. Пошехон. у., Ярослав. 

Бълый Ст. Герас. 68 В. 93, к. а. Унас. вет. Екатеринодаръ, Кубан. обл. 
Бфлькевичъ Ив. юахим. 71 В. 92, к. сех. Сверхшт. вет. Тобольскъ. 

Бфльекй Гр. Егор. 64 В. 91, к. э. Мл. губ. вет. Тверь. 

Бёльскй Конст. Ив. 54 В. 81. Зем. вет. Моршанскъ, Тамб. 

`БЪльекй Як. Мееод. 58 В. 86. Вир. СПБ. | 

Бфльскй Юл. Ант. 57 В. 83, н. с. Зем. вет. Тихвинъ, Новгород. 

Бфляевъ Никол. Никол. 71. В. 902. Зем. вет..С. Пестяни, Гороховец., Владим. 
Бьляевь Фед. Ал-др. 60 В. 84, к. с. Пунк вет. Курскъ. 

Бфляевъ Вас. Гав. 71 ВБ. 98. От. Сел.-Хоз. Инст. Москва. 

Бфляевь Пав. Дм. 72 В. 98. Свяш. Днфировскаго у., Таврич. 

Бфляевь Мих. Петр. 71 В. 903. Зем. вет. Г. Тотьма, Вологодск. 

Бфляевь Левь Ив. 72 В. 97. Ст. Контр. Аки. Упр. Симбирскъ. 

В\ляевъ Сем. Григ. 68 В. 95. Пом. Подалн. Инси. Владикавказъ, Тер. 

БЪляковъ Вит. Ал-дров. 72 №. 96 к. а. Мл. губ. вет. Симбирекъ. 

БЪневекмй Фр. Ник. В. 96. Гор. вет. Шевъ. 

Бтковсый Ант. Як. 55 В. 30, к. с. Пункт. вет. С. Николаевская, Царев., Астрахан. 
Бялобржесек!й Болесл. Влад. 70 В. 97. к. а. Участ. вет. Хасавъ-Юртъ, Терек. обл. 


Вагановь Серг. Вас. 52 В. 91. д. с. с. Окружн. вет. Воен. окр. Москва. 


Вагановъ Конст. Петр. 66. В. — Зем. вет. ©. Б.-Екалериновка, Сарат. 
Вагинъ Вас. Петр. 16 В. 900. Вет. 35 Артил. бр. Рязань. 
Вадимовь Конст. Петр. — 902. Впр. вет. Казань. 


Вайнштейнъ-Вольщикту 10с. Зел. 74 В. 96, Город. вет. Гольдингенъ, Курляндек. 
Валашинсь!й Стан. Августин. 57 В. 85. Вир. вет. Поневеж. у., Ковен. 
Валенковь Ник. ед, 63 В. 90 к. сек., вир. вет. СПБ. 

Валенть Ант. Викент. 72 В. 98 т. с. Пункт. вет. Ирбитъ, Перм. 

Валетто Митр. Леонард. 70 В. 95, т. с. Ветер. т Артиллер. бригады. Радомъ. 
Валицек!й Вит. Зен. 70 В. 901. Зем. вет. С. Надшитъ, Сорокск., Бессараб. 
Вальднань Ив. 106. 56 М. в. н. 92, с: с. Проф. вет. инст. Юрьевъ, Лифлянд. 
Ванннъ Ив. Ив. 68. В. 99. Зем. вет. Изюмъ, Харьков. 

Ванькевичь Алекс. Ст. 71 В. 99. Пункт. вет. Волочискъ, Волын. 
Варганьянць Вас. Аркад. 68 В. 96 Город. вет. Батумъ. 

Заргинъ Вас. Мих. 73 В. 98. Зем. вет. Переславль, Владим1р. 

Варгинъ Серг. Мих. 75 В. 900. Зем. вет. Алексинъ, Тул. , 

Вариковъ Гуго Юльев. 60 М. ъ. н. 83 к. с. Пун. вег. Лодзь. Петр. 
Варламовь Ст. Пав. 55 В. 80, с. с. Губ. вет. инсп. Минскъ. 

Варшамовь Ал-дрь Абр. 47 В. 14, н. с., вир. Тафлисъ. 

Варволомеевь Конст. Ал-лр. 62 В. 87 н. с. Гор. вег. Кишиневъ, Бессараб. 
Василевеый Ал-дрь Мих. — В. 903. Варшава. 

Василевсьй Петр. Лук. 57 В. 81 к. с. Губ. вет. Инси. Эривань. 
Василескуль Пав. Вас. 66 В. 95. Зем. вет. М. Теленешты, Ормев., Бессарабской. 
Васил!у Петр. Вас. 70 В. 98. Зем. вет. Кишиневъ; Бессарабской. 

Ваеильевъ Ал. Гр. 78 5. 901. Горол. вет. Новгородь. 

Васильевъ Вас. Ал-др. 75 В. 98 к. сев. Пункт. вет. Ур. Уланъ-Даба, Том. 
Васильев Алекс. Вас. 44 М. в. н. 68 к. с. Пун. вет. Николаевскъ, Самар. 
Васильевъ Серг. Вас. 67 В. 92. Зем. вет. Сыяжекъ, Казан. 

Васильевь Ал-дрь Савел. 58 В. 18, ка. Пун. вет. Пос. Вфринсьй, Оренбург. 
Васильевь Викт. Степ. 78 В. 900. У%фзд. вет. Чигиринъ, Еев. 

Васильевь Ник. Порф. 61 В. 85 к. с. Пункт. вет. Линецкъ, Тамбов. 
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Васильевь Валент. Ал-др. 65 В. 93 к. а. вет. Стол. Пол. СПБ. 

Васильевъ Григ. Васб7 В. 96. к. к. сек. Пункт. вет: СЫБ. 

Ваеильевь Мих. Фед. 66 В. 953, к. с. Уч. вег. С. Новоселицкое, Александ.. Ставроп. 
Ваеильевъ Ник. Стен. 75 В. 901. Крестьян. нач. Семиналатинскъ. 
Ваеильевъ Вяч. Дмитр. 74 В. 901. Зем. вет. Зеньковъ, Полтав. 

Ваенльевь Ал. Плат. 73 РБ. 99. Пункт. вет. Дербентъ, Дагестан. 
Васильковь Ал-дръ Ст. 57 В. 82, вир. Юрьевъ, Владим. 

Ваенльковъ Никол. Леонид. 71 В. 903. Мл. губ. вет. Казань. 

Васильяновь Венам. Андр. 69 В. 94. Впр. вет. 

Васнецовь Ал-дрь Ник. 53 В. 81, н. с. Пункт. вет. Бердичевъ, Баев. 
Вашкевичь Фил. Устин. 61 М. в. н. 85. Отст. Поручикъ. Гор. вет. Томскъ. 
Введенемй Мих. Петр. — 8. 900. Впр. вет. Казань. 

Взеденеюый Валер. Ив. — В. 901. Впр. вет. Казань. 

Введенеый Ушх: Вик. 63 В. 88, к. а. Губ. вет. инсп. Нековь. 

Введенскй Валер. Петр. 15 ВБ. 98, Мл. вет. Завод. кон. Екатеринославъ. 
Ведерниковь Вас: Ив. 55 В. 18. к. с. Вир. вет. Чернояр. Астрах. 

Вейденъ Эдуар. Вильг. 57 В. 19, н. с. Вет. вр. погран. стражи. СПБ. 
Вейсь Индрикь Крши.р. 73 В. 97. Вет. 1 Терсь. батар. Ахалкалаки, Тифлис. 
Вейть Малеушь Ант. 10 ВБ. 96. Участ. вет. Ставрополь. 

Вележевь Вячесл. Прохор. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Зеллеръ Абр. Абр. 58 В. 81. Зем. вет. Демянскъ, Новгор. 

Веневитиновь Серг. Никол. 68 В. 93 к. а. вет. для ком. Окр. В. Мед. Упр. 
Зербяцкй Игн. Данил. — 904. Впр. Харьховт. 

Вербовъ Ал-дръ Мих. 01 В. 88 н. с. Пункт. вет. Пятигорекь, Терск. 
Веревканъ Алекс. Ив. 61 В. 85. и вет. Валуйки, Ворон. 

Вержбицьй Георг. Матв. 61 РВ. к. а. Вет. Дубровск. кон. зав. Миргор., Полтавск. 
Вержбицьй 1ос. Тос. 59 В. 84, н. с. У$здн. вет. Соколовъ, СФдлец. 
Верниковенй Ал-дръ Гос. 67 В. 94. к. сек. Город. вет. Уфа. 

Вертячкинь Ниг. Квинт. 75 В. 98 Уч. вег. Ст. Отрадная, Бубанск. 
Зершининъ Петр. Ал. 78 ВБ. 903. Участк. вет. С. Архангельское, Ставропол. 
Веселкинъ Ив. Мих. 71. В. 902. Зем. вет. С. Нагорье, Переслав., Владимръ. 
Веселовеклй Гр. Гр. 67 В. 91 Зем. вет. Боровичи, Новгород. 

Веселовек!й Нест. Гр. 63 В. 88 к. а. Зем. вет. Лохвица, Полтав. 
Веселовсвй БВладим. Ал-др. 14. В. 901. Вет. 20 конно-артил. бат. СЗдлець. 
Веселовъ Серг. Игнат. 78 В. 904. Зем. вет. С: Макарово, Новохонер., Воронеж. 
Весельск1й Брон. Целест. 78 В. 91. т. с. Окружн. вет. Т.-Х.-Шура, Дагестанск. 
Зесельчаковь Ник. Мих. 70 В. 901. Зем. вет. Касимовъ, Рязанской. 
Веснинъ Зацхей Дм. 58 В. 19, н. ес. Зем. вег. Казань. 

Веенушкиинъь Евг. Никол. 75 В. — Пункт. вет. Семипалатинект. 

Вестбергь Гус. Андр. 43 В. 64, с. с., вир. СПБ. 

Ветчинкинъ Анд. Ал-др. 58 В. 14+, с. с. Кориуоный вет. 12 арм. кори. Тифлист. 
Вешуховъ Вас. Вас. 78 В. 904. Зем. вет. С. Макарово, Новохолер., Воронеж. 
Видикь Фрид. Кар. 68 В. 93. Участов. вег. С. Лайсъ, Юрьев., на 
Визгинъ Алекс. Петр. 66 В. 89, н. с. Пун. вег. Астрахань. 

Визирякинъ Вас. \Малс. 71 В. 97. У$здн. вет. [енкоранъ, Бакин. 

Виленць Гус. Герм. 57 М. в. н. 89. Зем. вет. Москва. 

Виллингь Кон. Фил. 10 В. 60 к. с. Пун. вет. Камьышаловь, Пермск. 
Вильманъ Янъ Франц. 53 В 18, Город. вет. Варшава. 

Вильчинскй Ант. Леон. 67 В. 93. к. а. Зем. вет. Нозелецъ, Чернигов. 
Вильчинск!й Из. Север. 75 В. 99. Бригадн. вет. 0. 1. П. С. Новоселицы, Хотин., Бессараб. 
Виноградовь Ник. Сем. 69 В. 9+4 к. а. Вет. Пом. Оренбургъ. 
Виноградов Ал-дръ Ал-лр. 65 В. 90 н. с. ЦП. д. Гу. вет. инси. Самара. 
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- Виноградовъ Владим. Ив. Е В. 903. УЪздн. вет. Аграмъ, Елисаветпол. 


Виноградовъ Ал-дръ Ив. — В. 903. Уфздн. вет. Шемаха, Бакин. 
Виноградовъ Яков. Ив. — В. 901. Зем. вет. С. Бакали, Белебеев. Уфим. 


Виноградовъ Анд. Анд. 63 В. 93. т. с. Зав. бактер. ст. Сараловъ. 

Виноградовъ Серг. Ал-др. 74 В. 98. т. с. Пункт. вет. Чистополь, Казан. 
Виноградовъ Гр. Никол. 67 В. 903. Зем. вет. С. Галино, Сергач., Нижегород. 
Винокуровъ Сем. Георг. 72 В. 98. Вет..13 арт. бриг. Севастополь. 

Винокуровъ Мих. Андр 76 В. 903. Пункт. вет. на р. Джиды, Забайкал. 

Виньча Генр. Север. 65 М. в. н. 92. Уфзди. вет. Новоминскъ, Варитав. 

Вирганеклй Владим. Ив. 77 В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Чита, Забайкал. - 
Виридарекй Евг. Тимон. 60 В. 85 н. с. Вет. 42 Арт. бриг. Н№жинъ, Черниг. 
Витевек Ал. Влад. 78 .В. 900. Впр. вет. СПБ. 

Витковеюй Вас. Вас. 56 В. 82, н. с. Зем. вет. СЗвекь, Орлов. 

ВитковевкАй Болес. Франц. 58 В. 83, н. ‘с. Вет. для сел. нас. Челябин., Оренбургск. 
Виттенъ Петр. Гедеон. 48 В. — к. с. Ветер. 2 Оренбург. каз. пол. Варшава. 
Вихерскй Ал-дръ Викен. 69 В. 95. Зем. вет. Саратовъ. . 

Вишневекй Вас. Казим. 69 В. 93 к. а. Пункт. вет. Ст. Невиномыская, Кубан. 
Вишневскй Мих. Сав. 56 В. 83, н. с. С. Жерновка, ЗмФиногор., Томск. 
ВишневскЙ Анат. Ал-дров. 73. В. 902. Зем. вет. С. Ставрово, Владим!рск. 
Вишневекй Конст. Мих. 67 В. 983, н. с. Вет. Л-Гв. Казачьяго Е. И. В. полка СПБ. 
Вишницей Вас. Ив. 55 В. 19, с. с. Губ. вет. инсп. Кевт. 

Вицинекй Ник. Як. 58 В. 84, к. с. Губ. вет. инсп. Тула. 

Владии!ровъ Петр. Прокл. 72 В. 97. Зем. вет. С. Алалы, Казанск. губ. и у 
Владим1ревй Вас. Владимр. 74. В. 902. Зем. вет. С. Николаевка, Новоузен. Самарск. 
Владимрекй Серг. Влодим. — В. 900. Впр. вет. Казань. 

Влаеевичъ Юл. Мих. 56 В. — к. с. Пун. вет. Калмыковъ, Урал. 

Власовъ Ал-дръ Аким. 72 В. 971. к. а. Зем. вет. Одоевъ, Тульск. 

Власовь Вас. Ерем. 58 В. 84, н. с. Пун. вет. Новочеркаскъ, Дон. 

Вогау Ал-дръ Ив. 74 В. 97. Зем. вет. С. Лопалино, Петров., Саратовск. 

Вогау Андр. Ив. 67 В. — Зем. вет. Можайскъ, Москов. 

Воецьй Никол. Евг. 76 В. 903. У%здн. вет. М. Чахатауръ, Озургет.. Кутаиск. 
Воз1ановъ Пав. Тон. 60 В. 90, н. с. Уч. вет. частн. коннозавод. Ст. Великокняжеская Дон. 


Воздвиженсвй Дм. Павл. — В. 902. Впр. вет. Казань. 
Вознесенекй Петр. Вл. 58 В. 82 н. с. Зем. вет. Николаевъ. Херсон. 
Вознесенск й Пав. Вас. — В. 904. Впр. Харьковъ. 


Вознесенсый Фед. Вл. 52 М. в. н. 89 д. с. с. Окр. вет. Петерб. Воен. Окр. СПБ. 
Вознееенекй Ив. Евтих. 52 М. в. н. 80, с. с. Окр. вет. 0. в. о. Одесса. Херсон. 
Вознесенсый Вас. Ген. 78 В. 903. Окружн. вет. Артвинъ, Балумск. 
Вознесенскй Ив. Ив. 67 В. 92. к. а. Зем. вет. Курскъ. 

Воиновъ Мих. Дм. 59 В. 83, к. а. Уч. вет. Ст. Ермажовская, 1 Дон. Донск. 
Вонновь Пав. От. 52 В. 16 к. а. Зем. вет. С. Дергали, Новоузен., Самарск. 
Вонновъ Вас. Вас. 73 В. 99 Зем. вет. С. Пышутгь, Ветлуж., Костром. 
Воинственсь!й Ник. Пав. 78 В. 99, Зем. вет. Тимки, Курск. р 

Войно Владим. Стен. 79 В. 908. Окружн. вет. Сухумъ, Кутаиск. 

Войтка Вас. Вас. 59 В. 80 к. с. От. вет. зав. кон. Тамбовъ. 

Войтенко Мих. Вас. 78 В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Чита, Забайкал. 

Войчукь Еф. Афан. 78 В. 903. Окружн. вет. 2? уч. Аварск. окр., Дагестан. 
Войчниекй Гос. Касн. 60 В. 85, к. с. Пун. вет. Черниговъ. 
Волицк!й-Вольшлегерь Каз. Дан. 64 В. 90, т. с. Пункт.-вёт. Ст. Вязьма, Смолен. 
Волкановек!й Викент. 9ом. 42 В. 70, к. с. Губ. вет. инси. Саратовъ. 

Волковичь Вл. Ив 48 В. 77, с. е. Корпусн. вет. 16 арм. корпуса. Витебскъ. 
Золковъ Ал-дръ Гавр. 77 В. 903. Город. вет. Миргородъ, Полтав. 
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Волкь Пол. Си 71 В. —к.а. Вир. вет. Хородь, оЕ, 
Воловъ Левъ Нах 71 В. 95, впр. Москва. 
Волобуевъ Гр. Дм. 44 В. 65 к. с. Впр. вет. Пирятинъ, Полтавск. 
Володзько Конс. Генр. 67 В. 91. Пом. вет. инсп. Эривань. 
Володзько Евг. Генр. 70 В 94. к. а. Уч. вет. Владикавказъ, Тер. обл. 
Волотовевй Ив. Мих. 56 В. 872 н. с. Вет. вр. 15 к.-арт. бат. Кишиневъ, Бессар. 
Вольперть Як. Никит. 52 В. 18. к. с. Впр. вет. СПБ. 
Вольекй Влад. Фран. 71 В. 95; к. а. Пункт. вет. Ново-Александрая, Люблин. 
Вольеклй Чесл. Фортун. 62 В. 87, к. а. УЪздн. вет. Ласкъ, Ио 
° Вольферцъ Вал. Юл. 74 В. 97. Город. вет. Самара. 

Воробьевъ Сем Пант. 61 В. 86, к. с. Вет. для ком. при Куб. Обл. пр. Екалеринодар., Кубан. 
Воробьевъь Мих. Петр. 72 В. 99 Пункт вет. С. Орговъ, Эривань. 
Вороновъ Кон. Петр. 72 В. 94, к. а. ДЪлопр. Окр. Вет. Хабаровскъ. 
Воронцовъ Ник. Зах. 52 В. 80 к. с. Мл. ревиз. Гос. Контр. СПБ. . 
Воронцовъ Герм. Конст. — 903. Пункт. вет. С. Геормевское, Семипалатинск. 
Воронцовъ Мих. Пигас. 59 В. 84. н. с. Зем. вет. Луга. СПБ. 
Воропай Степ. Никол. 73 В. 903. Город. вет. Новозыбковъ, Чернигов. 
‚ Воскресенекй Владим. Иван. 65 В. 88 к. с. ДФлопр. Упр. Окр. Ветер. ааа. 
ВоскресенскАй ВалерШ Ал-др. 71 В. 97. Пункт. вет. С. Лагодехи, Тифлиск. 
Воскресенск Ив. Ив. 65 В. 90 Город. вет. Таганрогъ., Дон. 
Воскресенсвый Леонид. Ал-др. — 901. Впр. вет. Казань. 
Востоковъ Владим. Ив. — В. 904. Впр. Харьковъ. 
Востоковъ Ал-дръ Пав. 57 В. 81. Пун. вет. Ржевъ. Твер. 
Воеторговъ Серг. Ив. 78. В. 904. Внр. вет. Вильна. 
Воетриковъ Фед. Ерм. 63 В. 90, н. с. Вет. вр: 7 Драг. Новоросейскаго пол. Ковна. 
Воетротинъ Ст. Вас. 64 В. 87. Гор. голова. Енисейскъ. 
Вощакинъ Петр. Еф. 74 В. 97. Впр. вет. К1евъ. 
Вроцькйй Бронисл. Ив. 74 В. 99, Зем. вет. М. Опошня, Зеньков. Полтав. 
Врублевекй Конр. 106. 65 В. 94 т.с. Пун. вет. С. Апаково, Казанск. 
ВсесвятекАй Серг. Никан. 74 В. 96. Пункт. вет. Ст. Ср$тенская Забайкал. 
Вульфъ фонъ Руд. Богд. 54 В. 11 т. с. Стар. врачъ Астрах. каз. войка Астрахань. 
Выгорницюй Конст. Ант. 64 В. 92. к. сек. Зем. вет. Меленки, Владим!р. 
Выржиковенй Тос. Петр. 62 В. 93, н. с. Уч. вет. Ставрополь. 
Выржиковеюмй Ив. Ант. 65 В. 90 к. а. УЪздн. вет. Семипалатинскъ. 
Выскребенцевъь Дм. Митр. 77 2. 98, т. с. Мл. Губ. вет. Новая Ладога, СПБ. 
Выеотеклй Никол. Ал. В. Уфздн. вет. Ауле-Ата, С.-Дарьин. 
Высоцк й Генр. Алдров. 75. №. 901. УЪздн. вет. М. Квирилы, Кутаисск. 
Выходцевъ Ник. Ив. 61 В. 86, впр. КалинсыШ заводъ, Камышл., Перм. 
Вычегжанинъ Ив. Ст. 70 В. 97. Зем. вет. М. Новоукраинка, Елисаветгр. Херсонск. 
Вышел%еек1й Серг. Никол. 74 В. 99 УЪзд. вет. Невель, Витеб. 
Вышеславцевъ Никол. Ив. 80. ВБ. 902. Вет. воен. вЪд. Грубешовъ, Люблинск. 
Вяжлинекй Петр. Ник. 65 В. 91 в. с. Зем. вет. Кирсановъ, Тамб. 


Тааеъ Ал-дръ Георг. 71 В. 98. Зем. вет. С. Кондоль, Петров., Саратов. 

Тавриловъ Паз. Ив. 66 В. 92. Зем. вет. Варнавинъ, Костром. 

Тавриловъ Ив. Казм. 77 В. 900. Зем. вет. С. Трескино. Сердоб., Саратов. 
Тадзяце!й Никиф. Христоф. 67 В. 91, н. с. Бриг. вет. погр. стр. Волочискъ, Волын. 
Таевек1й Игн. 00м. 48 М. в. н. 82, с. с. Доц. вет. инст. Варшава. 

Гаевский 10с. Сем. 68 В. 93, к. а. Полк. вет. Пос. Ново-Борисовъ, Борис., Минск. 
Таевек1й Мих. Сем. 55 В. 80, впр. Им. Мацнево, Оршан. Могилев. 
Тяйховекй-Потаповичъ Никол. Мих. 14. В. 901. Вет. 16 Дон. каз. пол. Полтава. 
ТГалани Фед. Дмитр. 55 В. 16, к. с. Участк. вет. Екатеринодаръ, Кубан. 
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Галабутекй Ант. Григ. 67 В. 95. к. а. Зем. вет. Глуховъ, Черниг. 

Талинъ Як. Зелик. 70 В. 95. Впр. вет. СПБ. ее 

Талицкйй Адамь Ив. 63 В. 89 к. а. УЪзди. вет. Августовъ, Сувалк. 
Талкинъ Митр. Алекс. 62 В., — и. с. Столонал. В.-Ветер. Отдфла. СПБ. . 
Галкинъ Эхель Фисел. 63 В. 89. Вет. при скатоб. въ пос. Амръ, Новомоск., Екатеринослав. 
Тамифъ Эв. Франц. 74 В. 97, к. сек. Гор. вет. Верро, Лифлянд. | 
Таневинкель Ал-дръ Ал-др. 74 В. 98, к. сек. Вет. для ком. Обл. Пр. Вхадикавк., Тер. 
Танкевичъ Федор. Петр. — В. 901. Влр. вет. Тифлис. 
Тантимуровъ кн. Иннок. Петр. 69 В. 96. к. а. Пун. вет. С. Верхнеульхунское, Забайкал. 
Танушъ Андр. Игн. 40 ВР. 66, к. с. Впр. вет. Желеховъ, Сфдлец. 

Ганчаревичъ Мих. Льв. 56 В. 83, к. а. Зем. вет. С. Черауль, Бирок., Уфимск. 
Ганъ Втад. @ом. 19 В: 52 в. с., впр. Ошмяна, Виленск. 
Тамиихъ Кархь Карл. 68 М. в. н. — с. с. Экстраорд. Проф. вет. инст. Юрьевъ, Лифлянд. 
Гаркави Илья Аарон. 60 В. 82. Зем. вет. Казань. 
Гаркушенко Ив. Петр. 71 В. 96. к. а. Вет. 5 кадр. обозн. батал. Ровно, Волынской. 
Тарлицк!й Ант. Людв. 60 В. 87, к. а. Чиновн. Акц. в$д. С. Михайловское, Оренбург. 
Гауэнштейнъ Эм. Ив. 64 В. 89. Зем. вет. 0. Черкизово, Москов. г. и у. 

ТГвоздковъ Никол. Степ. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Гвоздковъ Вас. Павл. 73 В. 901. Вет. 55 драгун. Финляндскаго пол. 

Гдалевичъ Шлом. 1осиф. — В. 904. Впр. Варшава. 

ТГеймбергеръ Владим. Ал-дров. 76 В. 900. Зем. вет. Городище, Пеизен. 
Гейнрихъ Густ. Эдуард. — В. 903. Сверхит. ассист. Инст. Юрьёвъ, Лифлянд. 
де-Гейффье Ив. Петр. 66 В. 983, т. с. Гор. вет. Воронежъ. 

Геккеръ Нахмань Лазар. 63 В. 87. Зем. вет. Верхнеднепровскъ, Екатеринося. 
Геневемй Петръ Ник. 61 В. 84, т.с. Зем. вет. Бфлополье, Харьков. 

Генлушъ Ант. Викент. 63 В. 93. Пункт. вет. С. Петропавловка Бакин. 

Гепкеръ Евг. Хрисман. 56 В. 80, н. с. Сверхш. вет. Митава, Курлянд. 

Георгизонъ Мих. Павл. 53 В. 718, с. с. Губ. вет. Инсп. Владим!ръ. 

Геормевек1й Влад. Ал-др. 58 В. 82, н. с. Гор. вет. Тамбовъ. 

Терасимовъ Влад. Алекс. 69 В. 95. Впр. зет. — р 

Герасимовъ Мих. Вас. 71 В. 96. Предс. Зем. Упр. Сычевка, Смоленск. 

Герасимовъ Ив. Гер. 75 В. 99, Вет. для сельск. нас. Ялуторовскъ, Тобол. 
Геркевичъ Евг. Андр. 58 В. 87, н. с. Зем. вет. Богодуховъ, Харьк. 

Терловичъ Вадл. Владисл. — В. Пункт. вет. Зав. НельдинсьЙ, Акмолин. 

Германюкъ Ант. Фед. 47 В. 11, к. с. Корпуен. Вет. 12 арм. корп. Винница, Подольск. 
Германъ Ал-дръ Ив. 77 В. 903. Зем. вет. Армянскъ, Таврическ. 

Гериеть Влад. Никол. 76 В. 901. Студ. Сельскохоз. Инст. Н. Александря, Люблин. 
Геронимусь Леоп. Христоф. 68 В. 90, н. с. Пункт. вет. Митава, Курлянд. 

Гертель Адольфъ Христоф. 71 В. 98, впр. Газенпотъ, Курлянд. 

Терщь Ив. Карл. 69 В. 98, Пункт. вет. Вопнярка, Подольск. 

Герценбергь Ал-дрь Павл. — В. 901. Вет. 5 Л.-Драгун. Курлянд. п. Кальвар!я Сузвалк. 
Гиляровь Мих. Дороф. 62 В. 97. Зем. вет. С. Сампуръ, Тамбов. й 
ТГнимельрейхъ, Никол. 73 В. 98. Участк. вет. Екатеринодаръ, Кубан. 

Глаголевь ед. Алекс. 56 В. 84, н. с. Пункт. вет. Уч. ХазринсыЙ, Датестан. 
Глаголевь Ник. Ал-дров. — В. — Ветер. 13 Донского каз пол. Бфагорай, Люблин. 
Глаголевъ Петр. Петр. - В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Эривань. 

Гладушенко Никан. Яков. 35 В. 60 с. с, впр. Вильна. 

лазыриил, Ал-дръ Влад. 56 В. 81, н. с. Зем. вет. Нолинскъ, Вятск. 

Глаеко Вени. Алоиз. 71 В. 96. Вир., вет. Клевъ. 

Глаеко Филар. Роман. — В. — Зем. вет. Звенигородъ, Москов 

Глоба Куз. Вас. 51 В. П. 74, г. с. Мл. Губ. вет. Полтава. 

Глуховек!й Апол. Войн. 67 В. 92. Уфздн. вет. Гройцы, Варшав. 
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‚РГлуховевй Влад. Степ. 51 В. 78, т. с. Зем. вет. Клинъ, Москов. . 

Тлушковекй Пожевк. Вас. 32 В. 66, к. с. Впр. вет. Кутансъ. 

Глушковъ Петръ Яков. 69 В. 98, к. сек. Уфздн. вет. Казалинскъ, Сыръ-Дарьннской обл. 
Глфбовъ Ив. Андр. 66 В. 96. Ком. вет: М. В. Д. Чита, Забайк. 

Тлюкъ Эдуардъ Ив. 66 В. 90, н. с. Гор. вет. Перновъ, Лифлянд. 

` ТГналенскй Каз. Ив. 71 В. — т. с. Зем. вет. Кишиневъ, Бессараб. 

Тневевек1й Леонъ Ал-дров. 76. В. 99. УЪздн. вет. Луковъ, СФдлецкой. 

Говоровъ Ал-дръ Владим!р. 80 В. 904. Зем. вет. С. Колфно, Аткар. Саратов. 
Тогель Левъ Сем. — В. 908. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

ТГоглазинъ Владим. Мих. 74 В. 901. Вет. 1 Отд. Астр. каз. в. Камышинъ, Саратов. 
Годелло Францъ Тосиф. 71 В. 96. Зем. вет. С. Болыше-Копены, Аткар., Саратов. 
ТГодзишевек1й Альфр. Фр. 71 В. 900. Зем. вет. Мглинъ, Чернигов. 

Тодлевевкй Сигизм. Ферд. 55, В. 18, н. с. Присяж. пов. СПБ. 

ТГодлевек1й Конст. Леонард. 70 В: 97, Город. вет. Казань. 

Тодлецк1й-Цвирко Ал-дръ Игн. 72 В. 900. Город. вет. Рига, Лифлянд. 

Гоздзикъ Стан. Мих. 80 В. 903. Контролеръ Акц. в$д. 0. Нахтуйское, Якутск. 
Голиковъ Мих. Григ. 55 В. 771, к. с. Пункт. вет. Илекъ, Урал. . 

ТГолкинъ Алек. Ив. 76 В. 99. Впр. вет. Казань. 

Головачевекй Ник. Степ. 76. В. 901. Ветер. для ком. Упр. Окр. Ветер. Вильна. 
Толовкинъ Мих. Вас. 13 В. 971, к. а. Зем. вет. С. Аскинъ, Бирск. Уфим. 
Головкинъ Ал. Вас. 80 В. 903. Зем. вет. д. Буздукова, Белеб., Уфим. 
ТГолушкевичъ Митр. Ал-др. 74 В. 903. Впр. вет. Могилевъ. 

Голынецъь Лука Гр. — В. 901. Пунктов. вет. Карсъ. 

Толышевъ Иллер. Ив. 59 В. 92, вн. с. Уч. вет. С. Урожайное, Новогригор., Ставроин. 
ТГольбекъ Эрн. Карл. 45 В. 66, к. С. Пункт. вет. Ст. Пресногорьковская, Акмолин. 
Гольшухь Серг. Ив. 75 ВБ. 99. Впр. Кобринъ, Гроднен. 

Гольцмианъ Карлъ Матв. 54 М. в. н. 78, с. с. Орд. проф. вет. инст. Казань. 
Голяховек1й Ал-дръ Ив. 65 В. 93. Участк. вет. Лбищенскъ, Урал. 

ТГоляновекй Карль Франц. 63 В. 90 к. сек. впр. вет. Уфа. 

ТГоманъ Конр. Ив. 74 В. 98, т. с. Вет. для ком. Приамур. В.-Мед. Упр. Хабаровскъ, Примор. 
Гоняевъ Конст. Петр. 75 В. 99. Акцизн. контр. С. Абдулмно, Самар. 

Тонтаревь Мих. Андр. 72 В. 97. Сверхшт. вет. Стол. полици. СПБ. 

Тончаревичъ Мих. Леон. 56 В. 84. н. с. Зем. вет. С. Чирауль, Бир., Уфим. 
ТГораинъ Всеволод. Евф. 74. В. 901. Зем. вет. Галчино, СПБ. 

Тораинъ Ник. Ник. 73. В. 901. УЪздн. вет. Ахалкалаки, Тифлиск. 

Горбачевъ Ив. 9ом. В; 92 г. а., Город. вет. Владивостокъ, Примор. 

Горбенко Владим. Моисеев. 74 В. 900. Сверхшт. вег. Полищи. Москва. 

Торбикъ Петръ Сем. 56 В. 84, к. с. Пункт. вет. Рожище, Луцк., Волынск. 
Торбиковъ Ал-дръ Сем. 45 В. 70, Вир. вет. Екатеринодаръ, Куб. 
ТГордзялковекй Ив. 106. 62 М. в. н. 96, н. с. Мл. пом. ДФлопр. Вет. Упр., СПБ. 
ТГордфевъ Харламп. Моис. 58 В. 871, н. с. Участ. вет. частн. коннозав. С. Грузное, Дон. 
°Гордфевъь Петръ Андр. 48 М. в. н. 15, с. с. Орд. проф. вет. инст. Харьковъ. 
Горловъ Ал-дръ Савел. 68 В. 94 к. а. Вет. 24 арт. бр. Луга. СПБ. 

Горнакъ Алекс. Георг. 56 В. 80, к. с. Впр. вет. — 

Торовой Никол. Роман. — А. 904. Впр. Харьковъ. 

Горовой Викт. Ив. В. 99. Пункт. вет. Бахты, Лепсин., Семир$чен. 

Тороденкй Вас. Ильичь 71 В. 908. Зем. вет. (. Ново-Айдаръ, Старобфл., Харьгов. 
ТГородчаниновъ Флав. Ник. 57 В. 82, н. с. 1 Морт. арт. пол. Вильна. 
Гороздовсвый Викт. Ос. 59 В. 83. н. с. Пункт. вет. Балатшовъ, Саратов. 

Горев Корн. Гр. В. — к. с. Старш. вет. 3 зап. кавалер ск. полка. Кирсанову.. 
Гороховъ Серг. Георг. 61 М. в. н., 91 н.с. отрядн. вет. Заамурскато окр. 

Горяевъ Петръ Владим. 69 В. 94 к. а. Мл. вет. 6 зан. кавалер Иск. полка. 
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Горянеый Мих: Ив. 62 В. 89, н. с. Вет. 35 Драг. БЪлгород. пол. Проскуровъ, Подол. 

Готвальдъ @9еодоръ Тосиф. 56 В: 81, к. с. Упр. Окр. Атам. 1 Дон. округа. 

‚Гоффианъ Эд. Эрн. 69 В. 93, к. а. Пункт. вет.. Липкены, Бессараб. — 

Гочъ Евг. Вас. 38 В. 61 ни. с., впр. М. Карловка, Константиногр., Полтав. 

Грабенко Гр. Ил. 76 Б. 900. Вет. 32 Артил. бриг. Ровно, Волынск. 

Грабовевлй Бол. Степ. 71 В. 95. Впр. вет. им. Альба, Слуц. Минск. 

Трабовекай Валер. Ал-дров. 77 В. — Зем. вет. Краснокутскт, Харьковъ. 

Грамолинъ Илодоръ Никол. 74 В. 902. Зем. вет. Кузнецкъ, Саратов. 

Граесввичъ Вячес. Ал-дров. 65 В. 89, н. с. Пункт. вет. Ровно, Волын: 

Трац1ановъ Евг. Куз. 55 В. 80, к. с. Пункт. вет. Петропавловскъ, Акмолин. 

Грананеюмй Вас. Ив. — В. 901. Впр. вет. Казань. 

Тречанинъ Мих. Андр. 68 В. 93: к. а. Зем. вет. Керенскъ, Пеизен. 

Тречишкинъ Петр. Вас. — В. 902. УЪздн. вет. Джеваншир., Елисаветпол. 

Гржелинекй Брон. Брон. 74 В. 98. УЪзд. вет. Млава. Плоцк. 

Тригораъ Пазв. Андр. 35 В. П. 56, н. с. Уфзд. вет. Радомысль, Клев. 

Григоровичъ Онуфр. Яков. 67 В. 95, к. а. Вет. 37 арт. бриг. Селищенсыя казарм., 
‚ Новгор. ` 

Григоровъ Владим. Ал-дров. -— В. 901. Впр. вет. Кезань. 

Григорьевъ Ив. Прок. 64 В. 88 т. с. Зем. вет. Царевококшайскь, Казан. 

Григорьевъ Ал-дръ Як. 77 В. 901. Зем. вет. М. Балацкое, Херсон. туб. и у. 

ТГригорьевъ Влад. Степ. 70 В. 95. т. с. Зем. вет. Симбирскъ. 

Григорьевъ Конст. Нифонт. 72 В. 96. Вет. 1 Хоперскато каз. п. Кутаисъ. 

Тригорьевъ Георг. Алекс. 76 В. 99, Участк. вет. С. Величавое, Новогр., ро 

Тринбергь Самуиль Абр. 57 В. 88. Гор. вет. Евпалор!я, Таврич. 

Тринблатъ Моис. Савел. 44 В. 76. Зем. вет. Очаковъ, ли 

Гринебергь Романъ Вильгельм. 79 В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Ташкентъ. 

Триневичъ Леонидъ Ив. 66 В. 93. к. а. Пункт.-вет. Сел. Бёлоканъ, Закат. окр. 

Триневичъ Серг. Ив. — В. 904. Впр. Варшава. 

Гринцеръ Серг. Григ. 60 В. 85, к. с. ДФлопр. Вет. Упр. СПБ. 

Триценко Вас. Андр. 76 В. 904. Зем. вет. С. Краснополье, Ахтыр., Харьков. 

Громовъ Вас. Владимр. — В. 99. У%здн. вет. Телавъ, Тифлиск. 

Тромовъ Никол. Ал. -- В. 904. Впр. Харьковъ. 

Гроестеймъ Альф. Карл. 59 В. 83 к.а Мл. губ. вет. Екатеринославль. 

Тротенталеръ Ант. Готлиб. 73 м. в. н. 902. Гор. вет. Рига, Лифл. 

Гротузъ Ал-дрь Ант. 66 В. 92 к. а. Пункт. вет. Феодося, Таврич. 

Грузиновъ Алекс. Серг. 74 В. 98. Зем. вет. Осташковъ, Тверск. 

Трузинцевъ Север. Ник. 71 В. 94. т. с. Город. зет. Туха. 

Трузинцевъ Ник. Ник. 73 В. 97. т. с. Зем. вет. Веневъ, Тульск. 

Трушвицк!й Евгр. Франц. 63 В. 88, н. с. Вет. 8 арт. бриг. Пултускь, Варшав. 

Грюнбергь-Бекенъ Тог. Отт. 56 В. 86, н. с. Вет. для ком. Упр. Окружн. вет. Омскъ. 

Трюнеръ Серг. Ал-др. 64 М. в. н. 91, к. а. Вир. вет. Баку. 

Трязновъ Серг. Ульян. 55 В. 80, к. с. Впр. вет. Смоленскъ. 

Тубинъ Дм. Всеволод. 75 В. 901. Вет. 3 Уральскаго каз. пол. Липно; Плоцк. 

Тудимъ-Левковичъ Ив. Аркад. 74 В. 900. Сверхшт. вет. Туринъ, Гобольскъ. 

Тудковь Аван. Никиф. 62 В. 88 к. а. Зем. вет. Грайворонъ, Курской. 

Гузовек1й Тос. Бронисл. -- В. 99. Город. вет. Люблинъ. 

Гузфевь Афанас. Ал. — В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Гуляевъ Никол. Ал. — В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Баку. ; - 

Туляевъ Флег. Ив. 57 №. 83, н. с. Зем. вет. Бугурусланъ, Самарск. 

Тумилевскй Григ. Тосиф. 53 М. в. н. 82, д. с. с. Директ. Вет. Инст. Хафрьковъ: 

Гунтъ Серг. Льв. 56 М. в. н. 84 к. с. Пункт. вет. СПБ. 

Туревичь Исай Солом. 61 В. 88. Город. вет. Рославль, Смоленскъ. 
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‚ Гуриновичъ Романъ Малв. 70 В. 93. Чин. Акц. вфд. Баку. 

Туринъ Гавр. Ив. 60 В. 82. Препод. вет. С.-Хоз. Инст. Москва. 

Турчинъ Ал-дръ Игнат. — В. 903. Ветер. 36 Арт. бриг. 

Тусаревичъ Петръ Дмитр. 71 В. 94, к. а. Вет. для ком. Окр. В.-Мед. Упр. Москва. ` 
Тусевь Никол. Ив. 18 В. 98. Зем. вет. Мышкинъ, Ярослав. 

Гутманъ Вольд. Георг. 51 М. в. н. 79, с.`с. Проф. вет. инст. Юрьевъ, Лифл. 


Давидовичъ Мих. гор. 44 В. 65, к. с. Мл. Пом. ДЪлопр. Вет. Упр. СПБ. 
Давидовичъ Исай Егор. 47 В. 13, к. а., впр. Екатеринодаръ, Куб. 
Давидовичъ Влад. Егор. 52 В. 16, к. с., аптекарь, Екатеринодаръ, Кубан. 
Давыдовъ Авд. Пет. 71 В. 98. Зем. вет. С. Авдонъ, Уфим. губ. иу. 

Даленко Ив. Серг. 69 В. 97 к. сек. У$зд. вет. Луцкъ, Волын. 

Дамаскинекй Бор. Сем. —- В. 903. Уч. вет. Донской обл. 

Далматеый Мих. Иппол. 56 В. 81, к. с. Пункт. вет. Могилевъ. 

Данилевичъ Дан. Вас. 50 В. 80, н. с. Гор. вет. 9еодоця, Таврич. 

Даниловъ Вас. Никит. 57 В. 82, к. с. Пун. вет. Житомръ. 

Даниловъ Влад. Ник. 65 В. 92. Зем. вет. Екатеринославъ. 

Даниловъ Влад. Влад. 74 В. 98. Вет. для ком. при Обл. Пр. Новочеркаскъ, Дон. 
Даниловъ Конст. Ник. 63 В. 89. Пом. Губ. Вет. Инсп. Тифлисъ. 

Даниловъ Ал-дръ Вас. 59 В. 84, к. с. Упр. Окр. Атам. черк. окр. Новочеркасскъ, Дон. 
Дахно Пантел. Аким. 64 В. 94. Вет. ком. М. В. Д. Киренскъ, Иркут. 
Лверницый Гр. Ив. 78 В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Баку. 
Дворжецей-Богдановичъ Владис. Сигизм. 73 В. 98. Зем. вет. Суджа, Курск. ` 
Ледаберовъ ПШо Захар. 67 В. 95. Уфздн. вет. Ахалцихъ, Тифл. 

Девель Дмит. Влад. 66 В. 92. Вет. Придворн. Конюш. вфд. СПБ. 

Дегтеревъ Ал. Ив. 76 В. 902. Участк. вет. Благодаричск.; Ставропол. 
Дедюлинъ Ив. Алек. 48 В. 13, н. с. Город. вет. СПБ. 

Дедюлинъ Ал-дръ Вас. 66 м. в. н. 03, к. а. Пр.-Лоцентъ. Вет. Инст. Харьковъ. 
Дезидеревь Оеодор. Тоан. 78 В. 903. Зем. вет. Мензелинскъ, Уфимск. 
Дейхманъ Леон. Яков. 69 В. 93, н. с. Пункт. вет. Иргизъ, Тургайск. 
Делекторск!й Вас. Павл. — В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Карсъ. 

Дельсаль Ник. Гавр. 74 В. 99. Вет. Калм. степи. С. Яндыки, Астраханск. 
Лембинев!й Казим. Эдмунд. 54 В. 83, т. с. Вет. город. полиц. Варшава. 
Деменковъ Влад. Григ. 57 В. 82, н. с. Зем. вет. г. Тула. 

ДЛементьевъ Ник. Федор. 32 В. 11, с. с. Ст. вет. Придв. Конюш. вфд. СПБ. 
Демертъ Ник. Ал-др. 70 В. 97. Зем. нач. г. Чистополь, Казан. 

Демидовичъ Евг. Болис. 75 В. 99. Впр. вет. — 

Демченко Ив. Пет. 70 В. 95, к. а. Зем. вет. Лебединъ, Харьков. 

Дербинъ Евг. Нилов. 79 В. 903. Пункт. вет. Пос. Токторсый, Забайкальск. 
Дерменяий Гавр. Геор. 70 В. 9Т, т. с. Зем. вет. Дер. ЫИ-Орлюкъ Евпалор. у., Таврической. 
Дехтеревъ Никол. Ал-дров. 72 В. 95. Вет. Сибир. арт. бр. Блатовзщенскъ. 
ЛДжунковевнй Евг. Пет. 67 В. 94. Пункт. вет. С. Ассулы, Бакин. 
Джасмагамбетовъ Мусъ Джасмагамб. - В. 99. Пун. вет. П. Боровой, Кустанайск., Тургайск. 
Дзени1оловекй Стан. Валент. 62 В. 86. УЪзд. вет. г. Пулгускъ, Варшавской. 
Дзюбенко Сем. Макар. 67 В. 98. Уфздн. вет. Рёжица, Витебск. 

Диденко Вас. Вас. — В. 904. Впр. вет. Харьковъ. 

Диздеровъ Пав. Дем. 75 В. 98. Вет. Д.-Дратун. Москов. пол. Тверь. 

Диккеръ Мих. Пав. 65 В. 89. Впр.. вет. Одесса, Херсон. 

Диковевй Ник. Дан. 59 В. 81, н. с. Зем. вет. зав. вет. бактер. лаб. Курскъ. 
Дилакторекй Сер. Ал-др. 58 В. 83, к. а. Зем. нач. С. Тохмарово Кадник. у., Вологод. 
Димитр1у Дм. Вас. 65 В. 90. Уфздн. вет. Измаиль, Бессараб. 

Днинар{евъ Анат. Вас. 72 В. 97, т. с. Вет. 8 вост. сибирск. стр. бригады. 
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Димитровевый Дмит. Степ. 73 В. 901. Управл. школ. скотник. С. Бфлгородье, Тульск. 
Данинъ Дм. Гр. 72 В. 900. Зем. вет. Юрьевъ, Владим!р. 

Донифевъ Конст. Стен. 72 В. 901. УЪздн. вет. Мозырь, Мин.. 

Дмитр1евъ Сер. Як. 60 В. 86, н. с. Обл. вет. инси. Якутскъ. 

Дмитревъ Андр. Петр. 77 В. 901. Зем. вет. Кунгуръ, Перм. 

Динтруевъ Ал-дръ Тим. 72 В. 95, к. а. Зем. вет. г. Тула. 

Дмитр1евъ Сер. Евг. 61 В. 84, с. с. Столонач. В.-Вет. отд. СПБ. 

Динтр1евъ Ал-дръ Дмит. 68 В. 98. Пункт. вет. Сел. УрусМевъ, Терской. 
Дмитревъ Из. Фед. — В. — Уздн. вет. С. Тюнеты, Тифлис. 

Динтровекй Пав. Ив. 53 В. 80, н. с. Зем. вет. С. Федоровка, Новоузен., Самар. 
Дмитровъ Ник. Ив. 72 В. Чин. акц. вфд. г. Екатеринодаръ, Кубанской. 
Дмовекй Владис. Франц. 66 В. 92. к. а. Уфздн. вет. Пос. Яновъ, Сфдлецкой. 
ДмоховекАй Бронис. Гос. 53 В. 19, к. с. Пунк. вет. г. Троицкъ, Оренбургской. 
Побржансый Ив. Ив. 76 В. 902. Участк. вет. С. Нижий Науръ, Терской. 
Добржанев!й Люц. Ал-др. 72. В. 97. УЪздн. вет. г. Гарволинъ, СОфдлецкой. 
Добровольекй Фран. Львовичь 68 В. 93. Пунк. вет. Сосновицы, Петроковской. 
Добровольеый Ив. Лук. т. с. 68 В. 92. к. а. Пункт. вет. Камышинъ, Саралов. 
Добровольеюй 09ома Рафаих. 64 В. 89. У$здн. вет. Брезины, Петрок. 
Добровъ Гр. Серг. 37 В. 61, н. с., впр. Борисоглфбскь, Тамб. 

Поброзраковъ Леон. Ив. — В. 902. Впр. вет. Казань. 

ДЛоброзраковъ Ал-дръ Ив. 79 В. 902. УЪзди. вет. Усинскъ, Енисейск. 
Доброзраковъ Никол. Ив. В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Баку. 

Добронравинъ Илья Павл. 76 В. 902. Зем. вет. Угличъ, Ярослав. 
Доброемыеловъ Ал-дръ Дм. 69 В. 96. Пункт. вет. Хабаровскъ, Приморск. 
Добросмыеловъ Ив. Адриан. 69 В. 94. Вет. вр. Москов. гор. боенъ, Москва. 
Добросемысловъ Ал-дръ Ив. 54 В. 19, с. с. Крест. Нач. Тургай. 
Добротворекй Ал. Отеп. 55 В. 19, с. с. Корп. вет. 1 Сибир. арм. корп. 
Добротворскай Мих. Ив. 74 В. 97. Зем. вет. Гдовъ, СПБ. | 
Добротинъ Серг. Ал-дров. 79 В. 904. Зем. вет. С. Коемодазйанское, Пошех. Ярослав. 
Добрынинъ Петръ Мих. — В. 901. Впр. вет. Казань. 

Довборъ Мих. Амвр. 52 В. 18, с. с. Корпусн. Вет. 1 кавалер. кори. Варшава. 
Довборъ Чесл. Фаб. 74. В. 99. Сверхшт. вет. Бендинъ, Петроков. 

Довгердъ Каз. Рейнольд. 65 В. 90, к. а. Ст. вет. зав. кон. Каменецъ-Подольскъ. 
Довгердь Мар. Ал-др. 62 В. 92, н. с. Пункт. вет. Сосновицы, Петроков. 
Довнаровичь Мих. Ив. 70 В. 94. Уфздн. вет. Радимин.,° Варшава. 
Доливо-Добровольсюй 70 В. 96. Впр. вет. — 

Догадкинъ Бор. Конст. 74 В. 98. Зем. вет. Сл. Кинель - Черкасскъ, Бугуруслан., 
. Салгарской. С | 
Долгопятовъ 9едор. дедор. 75 В. 99. Зем. вет. Новая Ладога, СПБ. 
Дольнеръ Конст. Владисл. 77 В, 902. Зем. вет. Волчанск., Харьк. 

Доманскй Мих. Игн. 36 В. 58. Впр. вет. Влоцлавъ, Варшавской. 
Домантовичъ Влад. Пет. 55 В. 80, н. с. Пункт. вет. Чугуевъ, Харьков. 
Домбровевйй Влад. Влад.— 6. 80. Товарищь Прокур. окр. Суд. Полтава. 
Домбровевй Матв. Ал. 74 В. 94. Земск. вет. Бёльцы, Бессараб. 

Домбровев1й Брон. Адам. 74 В. 97, т. с. Пункт. вет. Ст. Бахмачъ, Черниг. 
Домбровевй Болес. Фран. 65 В. 89, к. а. Уфзди: вет. Островъ, Ломжин. 
Домбровичъ Ив. Ив. 58 В. 81, к. а. Зем. вет. Константиноградъ, Полтав. 
Долинко Мотисл. Лазар. 77 В. 903. Вет. 21 артил. бриг. Ахалцихъ, Тифлиск. 
Домоелавекй Вик. Фелик. 59 В. 81, т. с. Уфздн. вет. Сейны, Сувалк. 
Дорзеть Влад. Алекс. 47 В. 68, с. с. Губ. вет. Инси. Красноярскъ, Енисейск. 
Дорофеевъ Ал-дръ Федор. 70 В. 95, т. с. Вет. при бойнЪ. Омскъ, Акмол. 

- Дорошенко Ив. Як. 48 В. 74, н. с. Вет. Вилен. зем. кон. Вильна. 
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Дорошенко Леон. Леон. 64 М. в. н. 95, к. а. Вет. вр. Л.-Гв. Кавалергард. полка. СПБ. 
Драгоевъ Петр. Конст. 75 В. 902. Зем. вет. М. Рышкановка, Бессараб. 
Прачинекй Сем. Ив. 66 В. 93, к. с. Пун. вет. СПБ. 

Дрееръ Ал-дръ Сер. 75 В. 98. Пункт. вет. Муромъ, Владим!. 

Лренкй Люд. 960$. 60 В. 82, к. а. УЪздн. вет. Лодзь, Петрок. 

Дреймансъ Пет. Ив. 59 В. 90, к. с. Впр. вет. Воронежъ. 
Дрогошевскай Каз. Ст. 68 В. 93, т. с. Зем. вет. С. Климауцы Сорокскаго, Бессарабск. 
Дроздовъ Пав. Ник. 69 В. 93. Зем. вет. Козловъ, Тамбов. 

Дроновъ Ив. Ст. 75 В. 92. Впр. вет. Новочеркаскъ, Дон. 

Дружининъ Анат. Ал-дров. 72 В. 98. Зем. вет. Владимръ. 

Дружининъ Мих. Ив. 53 В. 18, с. с. Зем. нач. Оса, Пермск. 

Дружиниинъ Мих. Ив. 29 В. 52, д. с. с., впр. СПБ. 

Дружининъ Владим. Павл. 78 В. 901. Зем. вет. Юрьевецъ, Костром. 

Пруцый Исаакъ Исаев. 45 &. 66, к. а. Гор. вет. Ростовъ на-Дону, Донской. 
Дубиневый Ст. Як. 50 В. 76, к. с. Корпусн. Ветер. 2 арм. корп. Гродна. 
Дубравскй Ив. Никол. 64 В. 98. Впр. вет. Харьковъ. 

Дуброва Сер. Пав. 54 В. 83. Вет. при Юев. гор. скот. Клевъ. 

Дубровинъ Федор. Леонид. 75 №. 902. Зем. вет. Сл. Липцы, Харьков. г. и у. 
Дубянсвй Вик. Ив. 583 В. 79, в. с. Уч. вет. Ол. Б.-КрЪпкая, Таганр., Дон. 
Лубянев!й Никол. Аристарх. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Дудоровичъ Антонъ Антон. 67 В. 94. Пункт. вет. Никольскъ-Уссур., Приморск. 
Лудревичъ Фелик. Ив. 63 В. 81, к. а. Упр. Шатраевскимъ кон. зав. Васильк., В4евс. 
Пудукаловъ Андр. Ахдров. 68 В. 93, к. а. Завд. частн. лабор. Кяхта, Забайкал. 
Дульсвлй Мазвриый Ромуальд. 67 В. '92. Впр. вет. Владивостокъ. 
Лунинъ-Марцынкевичъ Левъ Дом. 49 В. 16, к. с. Пун. вет. Одесса. 
Дунинъ-Марцынкевичъ Ромуал. Дом. 50 В. 76, к. с. Пун. вет. Полгава. 
Дунинъ-Жуковек1й Ник. Геор. 68 В. 93. Зем. вет. М. Глобано Кременчугскахо, Полтавск. 
Дураковъ Леонидъ Ив. 74 В. 97. к. сек. Зем. вет. Темниковъ, Тамбовской. 
Дурасовъ Ив. Алекс. 69 В. 97. млад. губ. вет. Саратовъ. 

Дусинекй Ив. Витал. 48 В. 81, к. сек. Город. вет. Каменець-Подольскъ. 

Дыдзюль Игнат, Игнат. 59 В. 84, н. с. Зем. вет. Золотоноша, Полтавской. 
Дымовевый 09е0ф. Каз. 56 В. 82. Туб. зем. вет. Кострома. 

Дырченковъ Ст. Гр. 75 В. 98. Зем. вет. С. Старая-Майна, Ставроп., Самар. 
Дьяконовъ Ал-дръь Мих. 73 В. 99. Зем. вет. С. Долгое, Мценск., Орловской. 
Дьячковъ Дм. Ив. 72 В. 95, к. а. Зем. вет. Самарской губ. 

Льячковъ Макаръ Никнф. 71 В. 98 к. сек. Уфздн. вет. Сигнахь, Тифлиск. 
Дьяковъ Ст. Вас. 73 В.. 97. т. с. Уч. вет. ст. Качалинская, Дон. об. 

Дэвицьъ Фелик. 10с. 64 В. 91, н. с. Пун. вет. Баку. 

Лю Шато Валер. Викт. 64 В. 89 т. с. Зем. вет. Остеръ, Чернигов. 


Евграфовъ Алекс. Ром. 67 В. 92. Зем. вет. Бронницы, Моск 

Евдокимовъ Петр. Осип. — В. 902. Зем. вет. С.-Даръ-Надеждино, Полтавск. 
Евпловъ Пав. Макс. 54 В. 719, н. с. Впр. вет. Мозырь, Минск. 

Евефенко Серг. Ст. 50 М. в. н. Д. с. с. Окруж. вет. Варш. в. окр., Варшава. 
Евееевъ Конст. Ив. 70 Ё. 94 к.`а. Вет. 9 Дон. каз. полкъ Яновъ, Люблин. 
Евтих1евъ Весар. Ефим. 56 М. в. н. 92, н. с. Доп. Варш. вет. инет., Варшава. 
Егоровъ (Михайловъ) Геор. Геор. 74 В. 97. к. а. Вет. 24 др. Лубен. пол. Кишиневъ. 
Ехгоровь Евг. Ал-др. 71 В. 96. Уч. вет. Кизляръ, Терск. 

Еторовъ Конст. Георг. 78 В. 902. Впр. вет. Троицкосавскъ, Забайкальск. 

Егоровъ Мих. Ал. 79 В. 903. Зем. вет. С. Спасское, Нижегорой. 

Егоровеюй Пав. Дм. 74 В. 903. Зем. вет. С. Перещепино, Новомоск., Екатеринослав. 
Елансьй Фед. Ив. 65 В. 91. Гор. вет. Царицынъ, Сарат. 
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Еланеклй Вик. Вас. 74 В. 98. Зем. вет. Карачевъ, Орлов. 

Елагинъ Владим. Бор. 69 В. 94. Впр. вет. | 

Иллашевичъ Пав. Ант. 72 В. 98. к. сек. УФзд. вет. Бфльскъ, Гроднен: 
Еленевев1й Зенонъ Феликс. 68 В. 93, к. а. Вет. Жандарм. дивиз!она, Варшава 
Еленевъ Конст. Христ. 71 В. 95. Зем. вет. Пензенской губ. . 
Илизаровъ Гав. Анд. 53 В. 80, к. с. Вет. вр. 1 Астрахан. каз. полка. Астрахань. 
Елиефевъ Владим. Пармен. — В. — Впр. вет. Курекъ. ` 

Ельмановъ Ник. Вас. 71 В. 95. к. сек. Зем. вет. Новгородъ. 

Емельяновъ Ал-дръ Владим. 75 В. 99 Зем. вет. Курск. губ. 

Емельяновъ Крон. Льв. 61 В. 84, М. в. н. 903. с. с. Столонач. В.-Ветер. ОтдФла СПБ. 
Ендржеевекй @ома Валент. 54 В. 79, н.с. Вет. 2 Морт. арт. пол. Б$лая Церковь, Калев. 
Ендрэжеевеклй Ант. Ив. 66 В. 95 к. а. Пункт. вет. Сел. Дзинага, Терск. 
Ендриховенй Ант. 106. 54 В. 15, н. с. Мх. вет. Оренб. зав. конюшни. Оренбургъ. 
Ендовицк! Ив. Ник. 64 В. 93. Стари. зем. вет. Полтава. 

Енохинъ Ив. Ив. 69 В. 93. к. сек. Уч. вет. Ст. Невиномыская, Куб. | 
ЕремЪевъь Потапъ Ал-др. 63 В. 86, н. с. Вет. вр. 1 Сиб. каз. полка. Джаркентъ, Семир%ч. 
Ермоленко Тих. Анас. 64 В. 90. к. сек. Зем. вет. Коротоякъ, Воронеж. 

Ермолинъ Никол. Цетр. 65 В 90 Зем. вет. Наровчалъ, Пензен. 

Ермоневый Мих. Гавр. — В. 901. УЪздн. вет. Душетъ, Тифлиск. 

Ершовъ Влад. Исидор. 78 В. 903. Уч. вет. Хут. Тихорфцый, Кубан. 

Ершовъ Петр. Петр. — В. 904. Впр. Хафьковъ. | 

Ефимовъ Пет. Полик. 64 В. 88, н. с. Гор. вет. Оренбургъ. 

Ефимовъ Ив. Ив. 66 М. в. н. 96, н. с. Варшавсвый Город. Вет. Инспек. Варшава. 
Ефремовь Ник. Осип. 35 В. 58, с. с. Вир. вет. Смоленскъ. 


Жакевичъ Ром. Стан. 70 В. 900. Зем. вет. М. Березани, Переяслав., Полтав, 

Жаковъ Петръ Захар. 74 В. 99 к. сек. Город. вет. Сарапуль, Вятской. 

Жаринъ Илья Ник. 50 В. 78, к. с. Вет. вр. Гв. зап. кавалер. пол. Кречевицыя 
каз. Новгород. 

‚ Жахановичъ Як. Макар. 64 В. 89, н. с. УЪздн. вет. Иркутскъ. . 

Жлановъ Ал-дръ Ал-др. 56 В. 82, ин. с. Зем. вет. Н.-Новгородъ. 

Жжлановъ Ал-др. Петр. — В. 901. Впр. вет. Казань. 

Жебуневъ Геор. Ив. 51 В. 713, с. с. Пун. вет. Моршанскъ, Тамбов. 

Жебуневъ Никол. Георг. 76 В. 901. Зем. вет. Лебедянь, Тамбов. 

Жежеленко Мих. Ник. 64 В. 96. Зем. вет. С. Конотантнновка, Богучар., Воронех. ° 

Желковъ Бор. Сем. 78 В. 99. Вет. ком. М. В. Д. Ю.-Уссурйскъ, Примор. 

Живопиецевъ Сем. Кон. 59 В. 83. Завд. оспен. телят. Орелъ. 

Жидковъ Ст. Гр. 32 В. 58, н. с. впр. С. Армавиръ, Лабин., Кубанск. 

Жилинсвй Бонав. Осин. 37 В. 69, н. с., впр. Шавли, Ковен. 

%илинек!:й Викент. Викент. 75 №. 901. Зем. вет. Кишиневъ, Бессараб. 

Жилко Ив. Мар. 63 В. 90, к. а. Пункт. вет. Петровскъ, Дагест. 

Жирновъ (Оеоктистовъ) Андр. Степ. 76 В. 99. Зем. вет. Царское Село, СПБ. 

Житовенй Ив. Гр. 33 М. в. н. — д. с. с. Вир: вет. Тифлисъ.` ° 

ЗЖоховеки Цет. 'Войц. 68 В. 93, т. с. Зем. вет. Самара. 

Жоховек1й Конст. Генр. 67 В. 93, к. а. Пункт. вет. Кирсановъ, Тамбов. 

Жуковскй Эд. Домин. 49 В. 73, с. с. Вир. Житомръ, Волын. 

Жуковек!й Влад. Вас. 60 В. 87, н. с. Ветер. 5 Мортирн. Артилер. полка, Коломна. 

Жуковъ Оедор. Оедор. 80 В. 902. Ком. вет. М. В. Д. Семирфчен. обл. 

Куковъ Серг. Дм. В. 902. Пункт. вет. Туркестанъ, С.-Дарьин. 

ЗВуковъ Конст. Петр. 72 В. 98. Гор. вет. Астрахань. | 

Жуковъ Чик. Ал-др. 62 В. 90. Зем. вет. Балащтевъ, Сарат. : | 

Жукъ Ал-длръ Ник. 65 В. 90, т. с. Зем. вет. Симферополь, Тазрич. 
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Жукъ Орес. Осип. 78 В. 903. Зем. вет. Кунгуръ, Перм. 
Журавлевъ Серг. Вас. 66 В. 94, впр. Москва, 
З\уравек1й Марп. Вик. 48 М. в. н. 71, с. с. Пунк. вет. Варшава. 


ЗабокржицЕюй Альф. Дон. 46 В. 11, н. с. Уфздн. вет. Венгровъ, Сфддл. 

Завадзк!й Леопол. Касп. 42 В. 710, впр. Варшава. 

Завалишинъ Ал-дръ Ил.—В. 99. Пом. Столоная. Казен. Палаты, Эривань. 
Заварыгинъ Анд. Вас. 69 В. 94. Канц. служ. Каз. Палалы. Оренбург. 
Завидзекй Ив. Ал-др. 51 В. 716, н. с. Гор. вет. Варшава. 

Заводовеюкй Андр. Алекс. 65 В. 90, к. а. Зем. вет. Цетрозаводскъ, Олонецк. 
Завойсый Ал-дръ Ив. 71 В. 99. Пункт. вет. Шуша, Елисаветпол. 

Завьяловъ Владим. Никол. 75 В. 901. Зем. вет. С. Захарьевка, . Тираспол., Херсон. 
Загореюй Вас. Ив. — В. 81. впр. вет. Харьковъ. 

Задорновъ Пазв. Ив. 75 ВБ. 99. Пункт. вет. С. Моршихинское, Тобольск. 

Заика Митр. Петр. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

Заикинъ Ал-дръ 106. 71 В. 97, т. с. вет. 12 артил. бригады. Проскуровъ, Подол. 
Зайцевъ Алекс. Михн. 73 В. 99. Вет. 7 Мортир. арт. пол. Докелалъ-гелъ, Тифлиск. 
Зончекъ Левъ Роман. — В. 903. Впр. вет. Вильна. 

Заккиеъ Геор. Геор. 53 В. 80, к. с. Губ. вет. инси. Томскъ. 

Залетаевъ Вас. Ив. 76 В. 904. Пункт. вет. Новогеормевскъ, Варшав. : 
Заливек1й Владис. Адоьф. 71 В. 97. Пункт. вет. С. Н.-Саракамыиштъ, Карской. 
Залуска Ал-дръ Льв. 52 к. 76. Землевладфлецьъ. Дер. Раходоше, Замостс., Люблинск. 
Замыко Стеф. Филип. — В. 901 к. а. Уфздн. вет. С. Тюнеты, Тифлисъ. 
Заневицый Ив. 90м. 70 В. 95 кол. сек. УЪздн. вет. Любартовъ, Люблин. 
Заневский Игн. Стан. 71, В. 93. У$здн. вет. Плоцкъ. 

Занкевичъ Петръ Филип. 76 В. 901. УЪздн. вет. Ошмяны, Виленск. 
Запольск!#-Довнаръ Стан. Рич. 70 В. 98 к. сек. Пункт. вет. С. Астара, Бакин. 
Заремба Ст. Франц. 72 В. 97, к. сек. Пункт. вет. Кокандъ, Ферган. 

Зарвцый Ив. Терен. 68. В. 97 Мл. губ. вет. Кевъ. 

Зарфельеъ Эрнсть Карл. — 904. Вет. ком. М. В. Д. въ Примор. обл. 

Заеядко Евг. НФ. 56. В. 18. н. с. У%зд. вет. Быховъ, Могилев. 

ЗатворницЕе1! И Дем. Мих. 68 В. 93, н. с. ДЪлопр. Упр. Окружн. Ветер. К!евъ. 
Захаржевекй Вяч. Эдуард. 73 В. 98. Впр. вет. С. Вильнево, Ошмян., Вилен. 
Захаровъ Ник. Конс. 68 В. 91, н. с. Вет. 47 Драгун. Татарскаго пол. Рыпинъ, Плоцк. 
Захаровъ Никол. Серг. 77 В. 902. Окр. вет. Закаталы. 

Захаровъ Вл. Ал-др. 71 В. 96. Вет. вр. 10 Артилер. бр. Лодзь, Петроков. 

Захаровъ Пав. Ал-др. 61 М. в. н. 89, к. с. Пом. Дир. Варш. вет. ин., Варшава. 
Захарченко Клим. Фед. 56 В. 82, к. а. Зем. вет. С. Ал-дро-Невское. Марлуп., Екатер. 
Захарченко Евг. Ник. 70 В. — к. сек. 

Захарченко Бор. Григ. 57 В. 82, с. с. Губ. вет. инсп. Тамбовъ. 

Захерть Ив. Леон. 76 В. 98. Впр. вет. Лодзь, Петроков. 

Зацфнинъ Владиим. Вас. 77 В. 904. Зем. вет. Нижнедфвицкъ, Воронежск. 
Звонаревъ Ив. Вас. 60 В. 83, н. с. Впр. вет. 

ЗвБревъ Ник. Влад. 70 В. 95, Зем. вет. Оханскъ. Перм. . 

Здановичъ Карлъ Ив. 62 В. 89, к. сек. Зем. вет. Хотинъ, Бессараб. 

Здановсый Ив. Ив. 65 В. 94. к. а. Зем. вет. Пенза. 

Зданевй Меч. Юл. 76 В. 99. Вет. город. полии. Варшава. 

Здзеницый Стан. Стан. 56 В. 18, к. с. Обл. вет. инси. Ташкентъ, Сыръ-Дарьин. 
Здоровъ Стеф. Георг. — В. 904. 'Вир. Харьковъ. 

Зее Адол. Як. 60 М. в. н. 85. н. с. Зем. вет. Короча, Курск. 

Зейфертъ Генал. Ал-др. 56 В. 82. к. с. Стари. СовЪт. Губ. Прав. Кострома. | 
Зеландъ Арвидъ Герм. 60 В. н. с. Мл. вет. ХрЪн зав. С. Хрёновое, Бобровск., Воронежск. 
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Зеленовъ Ник. Ал-др. 69 В. 96, к. а. Вет. 19 артил. бригады. Винница, Подольск. . 

Зеленинъ Ник. Вас. 68 В. 93. Зем. вет. Аткарскъ, Саратов. 

Зеленинъ Серг. Никиф. 76 В. 903. Зем. вет. С. Нижн-Матрсны, Усман. Тамбов. 

Зеленевцй. Гр. Оедор. 78 В. 903. Зем. вет. Сызрань, Симбир. 

Зеленщиковъ Викт. Ант. 75 В. 902. Вет. Кавказ. грен. арт. бр. Ур. Джелалъ-оглы, Тифл. 

Зельманъ-фонъ Ал-дръ Емел. 65 В. 94, к. а. Пункг. вет. Илекъ, Урал. 

Зембружуск!й Вац. Казим. 69 В. 971, впр. Парчдвъ, СФдлецкой. 

Земель Геор. Ив. 68 В. 95. Зем. вет. Сермевъ Посадъ, Дмитр., Моск. : 

Земмерингъ Вильг. Герм. 81 В. 903.. Бригадн. вет. Погр. стр. Томашевъ, Люблин. 

Земмеръ Ал-дръ Март. 46 М. в. н. 12, ©. ©. въ отставкЪ. Вольмаръ, Лифл. 

Зеневичъ Адол. Тос. 69 В. 95, т. с. УЪзди. вет. Кокчетавъ, Ахмолин. ° 

Зенгтеллеръ Эдм. Эдм. 77 В. 901. У$здн. вет. Петропавл. у., Акмолин. 

Зенкевичъ Ал-дръ Игнат. 60 В. 76, н. с. Губ. Вет. инсп. Оренбургъ. 

Зенкевичъ Конст. Владим. 75 `В. 94. Уфздн. вет. Городокъ, Витеб. 

Зенченко Ал-дръ Гр. 67 В. 97, т. с. Уч. вет. Пятигорскъ, Терск. 

Зерцаловъ Сер. Алекс. 56 В. 81, к. с. Пун. вет. Елисаветградъ, Херс. 

Зерчениновъ Вас. Серг. — В. —- Шт. ассист. Вет. Иист. Варшава. 

Зигеръ Морицъ Карл. — В. 904. Вет. ком. М. В. Д. въ Примор. обл. 

Зикфевь Вас. Ст. 72 В. 98, Студ. Универс. Харьковъ. 

Златкинъ Пет. Ив. 58 В. 85, н. с. Пунктов. вет. Александрополь, Эриван. 

Златорунсый ЗВлдимр. Никол. 73. В. 902. М. вет. завод. кон. Полтава. 

Злыгостевъ Конст. Вас. — В. 902. Пункт. вет. С. Верюн!е-Гавази, Дагестан 

Знирловъ Ал-дръь Пав. 45 В. 71, с. с. Корпусн. Вет. 6 арм. корп. Бфлостокъ, Рроди. 

Знаменский Венед. Сераф. 75 В. 97, т. с. Зем. вет. Богородицкъ* Тульской. 

Знаменск й Петрь Ив. — }. — Участк. вет. С. Винодфльное, Ставропол. 

Знаменск! й бедор. Ив. 68. В. 902. Зем. вет. Балахна, Нижегород. 

'Знаменск!й Петр. Пав. 73 В. 97. Уч. вет. Большая Джалга, Ставропол. 

Золотаревъ Пав. Ив. 63 В. 81, к. с. Упр. вет. ч. на КавказЪ, Тифлисъ. 

Золотаревъ Андр. Ив. 69 В. 96. Млал. Пом. Дфлопр. Ветер. Упр. СПБ. 

Золотницый Мих. Савел. 59 В. 87. Завфд. лечеб. Одесса, Херсон. ' 

Золотницкй Ив. Ник. 66 В. 92. Зем. вет. М. Братолюбовка, Александр!йск., Херсон. 

Золотнице!Й Сем. Ив. 63 М. в. н. 93, т. с. Вет. Госуд. Конозавод. СПБ. 

‚Золотовъ Викт. Вячесл. 74 В. 98. Зем. вет. Кинешма, Костром. 

Золотовъь Ал-дръ Ник. 47 В. 15, к. с. Гор. вет. Харьковъ. 

Зорковъ Пав. Вас. 71 В. 917. Уъздн. вет. Лепсинскъ, Семир$ч. 

Зотовъ Вас. Егор. 79 В. 902. Участк. вет, Ст. Упорная, Кубан. обл. 

Зотовъ Никол. Ив. 80 В. 901. Пункт. вет. С. Лирикъ, Бакин. 

Зубаревь Мих. Ник. 60 В. 86, н. с. Пункт. вет. Москва. 

Зубаревъь Пазв. Никол. — В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Зубковичь Дм. Кирил. 74 В. 900. УЪзд. вет. Слонимъ. Гроднен. 

Зубковичь 0с. Кир. 65 В. 90, н. с. Уфз. вет. Пинскъ, Минск. 

Зуевъ Мих. Кирил. 73 В. 99. Вет. для ком. при Упр. Оружн. Ветер. Казань. 

Зуевъ Ив. Кир. 57 В. 81, и. с. Зем. вет. С. Красный Яръ, Самарской 5уб. и у. 

Зуевь Ник. Ник. 69 В. — к. а. Вир. вет. СПБ. | 

Зульби (Зольбергь тожь) Ал-дръ Карл. 64 В. 91, к. а. Уч. вет. Ст. Константинов- 
ская, Дон. 

Зыглерь Сигиз. Владис. 69 В. 95. к. сек. Впр. вет. Люблинъ. 

ЗВненко Никол. Мих. 33 В. 56. Впр. вет. Сл. Ольгина, Лебедян., Харьков. 

ЗВновичт,-Кащенко Гл. Витал. 79 В. 804. Зем. вет. С. Кунчерово, Саратовской. 


Ибрагимов Сулейм. — В. 903. Уфзди. вет. Тургай. , 
Ивановекй Агафан. Зах. 56 В: 80, н. с. Зем. вет. Пековъ. 
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Ивановек1й Ник. 10с. 60 В. 83, к. с. Уч. вет. Майкопъ, Кубан. 

Ивановъ Пав. Ал-дров. 59 В. 82. к. с. Дфлопр. Упр. Окружн. Ветер. СПБ. 
Ивановъ Евг. Вл. 68 В. 92, к. а. Акциз. вфд. Ревель. 

Ивановъ Ал-дръь Юлан. 64 В. 91, Вет. Москов. полиц, Москва. . 

Ивановъ Ник. Аеан. 77 В. 901. Впр. вет. Оренбургъ. 

Ивановъ Серг. Никол. 78 2. 904. Сверхшт. вет. Ревель, Эстлянд. 

Ивановъ Алх-дръ Гр. 76 В. 903. Зем. вет. С. Сосновское, Горбатов., Нижегород. 
Ивановъ Петр. Гр. 77 В. 903. Участк. вет. С. Яшалта, Благодарин.., таро 
Ивановъ Ив. Конст. 59 В. 87. Зем. вет. Ливны, Орлов. 

Ивановъ Вас. Ив. 70 В. 95, к. сек. Зем. вет. Камышловъ, Перм. 

Ивановъ Вик. Пав. 59 В. 80, н. с. Пункт. вет. Барнаулъ, Томск. 

Ивановъ Мих. Евстрат. 65 В. 91, т. с. Окружн. вет. Новоросойскъ, Черномор. 
Ивановъ Левъ Ник. 61 В. 88, н. с. Вет. вр. 25 арт. бриг. Двинскъ, Витеб. 
Ивановъ Дм. Влад. 49 В. 74, с..с. Копусн. Ветер. 3 арм. корп. Вильна. 
Ивановъ Вл. Аким. 51 В. 719, н. с. Инси. Каз. вет. ин. Казань. 

Ивановъ Ник. Пав. 69 В. 95. к. а. Свершт. вет. Ст. Ласки, Воронеж. 
Ивановъ Конст. Гр. 71 В. 96. Зем. вет. Короча, Курск. 

Ивановъ Ник. Влад. 71 В. 94, к. а. Вет. Драг. Коргопол. пол. Конинъ, о 
Ивановъ Конст. Ив. 76 В. 99. Впр. вет. Ялта, Таврич. 

Ивановъ дед. Мих. 75 В. 97. Мл. губ. вет. |Псковъ. 

Ивановъ Вас. Ив. 64 В. 90, к. сек. Зем. Нач. С. Земетчино, Морш., Тамбов. 
Ивановъ Ал-дръ Вас. 72. В. 96. т. с. Пункт. вет. Аткарскъ, Сарат. 

Ивановъ Гр. Ив. 74 В. 96. Окружн. вет. Кюринскт, Дагестан. 

Ивановъ Ник. Ник. 64 В. 86, н. с. Зем. Нач. Липецкъ, Тамбов. 

Ивановъ Конс. Ст. 60 В. 84, н. с. Зем. вет. Тула. 

Ивановъ Сер. Алекс. 56 М. в. н. 83, к. с. Проф. Политехникум. Кевъ. 
Ивановъ Вас. Ив. 42 В. 68, к. с. Пункт. вет. Ревель, Эстл. 

Ивановъ Владим. Вас. 77 В. 99. к. а. Сверхшт. вет. Стол. полиц. СПБ. 
Ивановъ-Юдинъ Ис. Ив. 70 М. в. н. 95, н. с. Вет. вр. юнкер. учил. Новочеркаскъ, Дон. 
Иванковъ Ив. Степ. 53 В. 82, к. с. вет. Кавк. гренадер. артил. бр. Тифлисъ. 
Иваньшинъ Евг. Пазл. 76 В. 902. Зем. вет. С. Старое-Юрьево, Козлов., Тамбов. 
Ивашкевичь Францъ Карл. 74 ВБ. 901. Пункт. вет. Ур. Уленты, Акмолин. обл. 
Иващенко Пав. Гр. 57 В. 83. н. с. Пун. вет. Ст. Алексиково, Хопер., Донск. 
Ивлевъ Евг. Степ. — В. 900. УЗздн. ветер. Чимкентъ. 

Игнатьевь Мих. Ал-др. 50 М. в. н. 80, с. с. Членъ Вет. К-та М. В. Д. Гор. вет. СПБ. 
Избасаровъ Джусупь Избасар. 75 В. 97. УЪзди. вет. Атбасары Акмол. 
Измайловъ Сер. Дм. 64 В. 90, к. сек. Зем. вет. 0. Ольховка, Цариц., Сарат. 
Измайловъ Плат. Владимр. 74. В. 901 Город. вет. СПБ. 

Измайловъ Ал-дръ Ал-др. 74 В. 98. Студ. Политехникума. Кевъ. 

Измеетьевъ Влад. Ив. 78 ВБ. 99, к. сек. У%зд. вет. Мазавецъ, Ломжин. 
Изранлевичъь Мих. Мих. 51 В. 71, к. с. Пун. вет. Владикавказъ, Тер. 
Изумрудовъ Влад. Ник. 78 В. 99, Зем. вет. Любимъ, Яросл. 

Иловайскй Петръ Маркел. 64 В. 91, т. с. Вет. Москов. полип. Москва. 
Иломеклй Ал-дръ Нипол. 76 ВБ. 901. Вет. ком. М. В. Д. С. Дигоръ, Кагызман., Карсек. 
Ильиневй Ив. Ксеноф. 71 В. 97, т. с. Мл. губ. вет. Тамбовъ. 

Ильинеклй Вас. Петр. 77 В. 903. Зем. вет. Бериславъ, Херсон. 

Ильниневый Ах-дръ Ах-др. 70 В. 97. Зем. вет. Вязьма, Смоленск. 
Ильиныхъ Никол. Ив. 62 В. 87. У$здн. вет. Еленендорфъ, Елисаветпол. 
Ильцевичъ Адамъ Эдуар. 68 В. 90. УЪз. вет. Ловичъ, Вар. 
Ипогорекй-Ленкевичъ Владисл. Владисл. — В. Мл. губ. вет. Новгородъ. 
Иногорекй-Ленкевичъ Люц. Владисл. 71. Старш. вет. Завод. кон. Харьковъ. 
Инфантовъ Петръ Ив. 52 В. 18. Зем. вет. С. Петропаваловка, Новоуз., Самар. 
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Иезевъ Влад. Георг. 72 В. 97. Уф$здн. вет. Иркутскъ. 

Иеаевъ Дм. Георг. 75 В. 99, к. сек. Уч. вет. С. Безопасное, Ставроп. 

Исаковъ Мих. Ал-др. 54 В. 81. к. с. Пун. вет. Н.-Новгородъ. 

Исаковъ Владим. Мих. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Иеенгуловъ Тубекъь — В. — УФздн. вет. Джаркентъ, Семирфчен. 

Искереюмй Тос. Леопол. 53 В. 82, н. с. Зем. вет. Дмитровскъ, Орлов. 

Иеполатовек1й Помев.. Влад. 72 В. 94, Вет. 52 Драгун. Н®жинок. полка. 
Исполатовенй Бор. Ив. — В. 902. Юрьевъ, Лифлянд. р 
Исполатовъ Ник. Ник. 55 В. 80, н. с. Вет. вр. Офиц.. арт. школы. Царское Село, СПБ. 
Исуповъ Сера. Ив. 62 В. 90. Зем. вет. Пос. Дубовка, Цариц., Сарат. 


Такобеевь Валент. Людвиг. 77 В.’ 901. Бригадн. вет. 0. К. Погр. стр. Ломжа. 
Тентыеъ Артуръ Адам. 64 В. 90, к. а. Пун. вет. Ст. Заверце, Петроков. 

Товшицъ Фран. Карл. 63 В. 89, Уфздн. вет. Бендин., Петрок. 

Тоанйй Христ. Гоан. 51 В. 74, н. с. Вет. вр. для Ю.-Уссур. кр. С. Полтавское, Ю.-Усс., Прим. 
Тоневичъ Дм. Димичь — В. 903. Хафрьковъ. . 

Тоновъ Ив. Игн. 52 В. П. 13. Зем. вет. Черниговъ. 

Тосифовъ Никол. Андр. 78 В. 900. Зем. вет. Муромъ, Владим1р. 

Точъ Витол. Каз. 70 В. 96. Гор. вет. Вильна. 


Кабановъ Евг. Сем. 72 В. 97, Вир. вет. Москва. 

Кабановъ Ник. Ив. 75 В. 97. Зем. вет. Самара. 

Кабардинъ Серг. Ив. 77 В. 902. Город. вет. Ифкутскъ. 

Кабачиновъ Вас. Евгр. 77 В. 904. Вет. 20 Драгун. Ольв1опол. пол. Грубешевъ, Люблин. 
Кавлейскй Ив. Дм. 73 В. 903. Зем. вет. С. Кузнечиха, Казае. 

Каврайск1й Анат. 9ед. 65 В. 98, к. а. У%злд. вет. Велижъ, Витеб. 

Кадыковъ 10с. Ил. 74 В. 98. Зем. вет. С. Сокуръ, Сарах. 

Казансьй Помевкть Ал-др. 65 В. 83, н. с. Пун. вет. Новый-Маргеланъ, Ферган. 
Казаринъ Ник. Ив. 70 В. 97, Уфздн. вет. Верхоленскъ, Иркутск. 
„Вазачковекй Вас. Ив. — В. 901. Вет. ком. М. В. Д. Талкевтъ. 

Казачковъ Алекс. Марк. 67 В. 94, т. с. УЪзд. вет. Проскуровъ, Подол. 
Казачковь Сем. Ив. 63 В. 89, н. с. Зем. вет. Красный, Смолен. | 
Казиннъ Ал-дръ Вас. 69 В. 93 к. а. Крестьян. Нач. 2 уч. Иргизъ, Тургайск. 
Казмичевъ Вл. Петр. 74 В. 98, Зем. вет. Путивль, Курск. 

Жанеовъ Ал-дръь Ник. 64 В. 87, к. с. Вир. вет. Семипалатинскъ. 

Калабунск!й Ив. Юлан. 52 В. 14, н. с. Вет. 5 рез. арт. бриг. Таганрогъ, Донск. 
Калашниковь Ник. Ник. 65 В. 90, к. а. Зем. вет. Сохигаличь, Костром. 
Калашниковъ Серг. Петр. 63 В. 89, Город. вет. Астрахань. 

Калбъ Солом. Вольф. 60 В. 88, Зем. вет. Кишиневъ, Бессар. 

Калери Елевт. Кирил. 61 В. 86, т. с. Гор. вет. Марйуполь, Екатериносл. 
Калинииъ Филип. 9ед. 53 В. 18, с. с. Губ. вет. инсп. Казань. 

Калининъ Петрь Из. 44 В. 68, к. с. Впр. вет. Новочеркаскь, Донск. 
Калиньъ Косьма Вас. 58 В. 87, к. с. Пунк. вет. Усмань, Тамбов. 

Калинсюй Евг. — В. — Пункт. вет. с. Джульфы; Эриван. 

Калитаевь Георг. Ив. 73 В. 98, Вет. 33 драг. Изюмскаго пол. Луцкъ, Волынск. 
Калитовичь Серг. Мих. 60 №. 83, н. с. Зем. вет. Петрозаводскъ, Оловец. 
Калмаковъ Конст. Серг. 78 В. 902. Вет. 40 артил. бриг. Несвижь, Минск. 
Калиыковь Ал-дръ Никит. 70 №. 94, Впр. вет. 

Калиыковъ Серг. Георг. 65 В. 90, к. а. Зем. вет. Старый-Осколь, Курск. 

Каль Каз. Терон. 63 В. 91, Сверхшт. вет. Кутно, Варш. 

Вальнингу Карль Ив. 46 В. 69, с. с. Губ. вет. инсп. Рига, Лифл. 

Вальнингь Карл. Карл. — В. — Город. вет. СПБ. 
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Калькштейнъ Вяч. Фед. 63 В. 89, н. с. Пом. Обл. Вет. Инси. Т.-Х.-Шура, Дагест. 
Каменевъ Ив. Малв. 74 В. 901. Вир. вет. Оренбургъ. 

Каменсьй Ал-дръ Мих. 71 В. 901. 

Жаминевй Сауль Яков. 64 В. 88. Зем. вет. Иваново-Вознесенскь, Владим. 
Ваминськй Никол. Ал-дров. 78 В. 99. У%здн. вет. Волковышки, Гроднен. 

Вамоць!й Валер. Юман. 60 В. 91, к. а. УФздн. вет. Яновъ, Люба. 

Камчинек!й Илья Алекс. 65 В. 92, н. с. Пункт. вет. с. Илйское Семирфчен. 

Кангро Карль Ив. 62 М. в. н. 84, н. с. Гор. вет. Рига, Лифл. 

Кангуеъ Ал-дръ Янов. 67 В. 95. т. с. Уч. вет. Ст. Крымская, Темрюк., Кубанск. 
Канкровъ Анемпод. Ал-др. — 8. 901. Уфздн. вет. Таликентъ. 

Канненбергь Рич. Яков. 43 В. 64, к. с. Вет. Л.-Гв. 1 арт. бриг. СИБ. 
Канонниковъ Мих. Ив. 69 В. 96. Зем. вет. Острогожскъ, Воронеж. 

Кантемировъ Вал. Леонид. 75 В. 901. Зем. вет. Воткинск зазв., Сарапул., Вят. 

Канторъ Исаакъ Вульф. 65 В. 89, Впр. вет. Ставрополь. 

Канцельмахеръ Ник. Ал-др. 72 В. 96, Гор. вет. Тифлисъ. 

Капацинекй Вас. Ив. — В. 901. Вир. вет. Казань. 

Капачинеюй Петръ Петр. 55 В. 80, н. с. Пункт. вет. С. Тисуль, Маринск., Томск. 
Каплинъ Ал-дръ Ив. 55 В. 81, к. сек. Уфзд. вет. Черкасы, Клев. 

Калуетинскй Гос. Фед. 73 В. 971, к. сек. У%зд.. вет. Рогачевъ, Могилевск. 
Карайсвклй Ив. Ив. 77 В. 904. Зем. вет. Пос. Дубовка, Цариц., Саратов. 
Карандфевъ Влад. Мих. 73 В. 98, Зем. нач. 4 уч., Егорьев. у. Рязан. 

Карасевичъ Порф. Сем. 68 В. 93, к. с. Зем. вет. Сл. Россоша, Острогор., «Воронеж. 
Караеевь Левъ Ал-др. 69 В. 95, т. с. Пункт. вет. Бфлая-перковь, Кев. 
Карастояновъ Степ. Георг. 64 В. 89. Зем. ветер. с. Соф1евка, Бердянск. Таврич. 
Карауловъ Оед. Вас. 68 В. 96. Св. ассист. Каз. вет. инст. Казань. 

Карвовекй Людв. Макс. 76 В. 99. Зем. вет. Сл. Покровская, Самарск. 

ВКаргинъ Триф. Феоф. 74 В. 900. Уч. вет. Ст. Митякинская, Донецк., Дон. 
Каргополовъ Влад. Мих. 73 В. 96, к. а. Пункт. вет. Курганъ, Тобольской. 
Каретниковъ Андр. Ив. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Карловъ Евг. Ал-др. 72 В. 99, Впр. вет. 
КЖарлеенъ Конст. Роберт. 61 В. 84, к. а. Вет. Отд. к. погр. стр. М. Таурогенъ, Росфен. Ковен. 
Кармазинекй Алекс. Вяч. 70 В. 95, Мл. контролеръ винокур. зав. Валкъ, Лифлянд. 
Каряфевъ Мих. Ник. 59 В. 84, н. с. Зем. ветер. с. Бахаково, Николаев. Самарской. 
Карпинекй Серг. Тосиф. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Картамышевъ Тоасафъ Ал-др. 66 В. 93, к. сек. Пункт. вет. Сл. Чертково, Донецк. Донск. 
Карташевек1й Митр. Сем. 59 В. 86, н. с. Сверхшт. вет. Валуйка, Вороннж. 
Карташевъ Никол. Инокент. 18 В. 903. Зем. вет. М. Таракмя, Бессараб. 
Еарташевъ Вас. Яков. 62 В. 88, н. с. У. ветер. Ст. Усть-Бфлокалитвенская, Донецк., Донской. 
Карцевевй Тос. Евгр. 48 В. 15. к. с. Пункт. вет. Букеев. орды. Камыпгь-Самаф. уч., Астрах. 
Карчъ-Варчевевк! Вас. Франц. 72 В. 98, Зем. Нач. 1 уч. Сызран. у. Симбир. губ. 
ЕЖарякинъ Ал-дръ Пазв. 71 В. 96, Зем. ветер. Семеновъ, Нижегород. 

Каеаткинъ Ал-дръ Ник. 71 В. 97, к. с. Уфздн. вет. Пржевальскъ, Семир\чен. 
Касаткинъ Ал-дръ Иллар. 57 В. 84, к. с. Област. ветер. Инсп. Омскъ, Акмолин. 
ВКаессенбергьъ Генр. Карл. 68 В. 93, т. с. Сверхшт. ветер. Тималиевь, Петроков. 
Касинек1й Владисл. Людв. 70 В. 93. УЪздн. ветер. Велюнь, Калищской. 

Касторемй Дм. Ив. 77 В. 902. Окружн. вет. С. Гренадерское, Карсской. 

Иаеюра Андр. Лавр. 67 В. 95._У%здн. ветер. Каневъ, Клевской. 

Ватковъ Ив. Ник. 79 1. 99. Зем. ветер. Аткарскъ, Саратовъ. 

Ватынекй Стан. Георг. 68 В. 94 к. а. Уч. вет. Ст. Егорлыкская, Черкасск., Дон. 
Качановский Ал-дръ Ант. 75 В. 99, к. сек. УЪзд. ветер. Дубно, Вылынской. 
Вачиневй Тос. Адам. 57 М. вн. 85, с. с. Губ. вет. инсп. Ставрополь—туб. 
Качуховь Стеф, Т0с. 53 В. 19, н. с. Вет. Крым. дивиз. Симферополь, Таврич. 
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Жачурсый Пав. Петр. 74 В. 99. Город. вет. Астрахань. 

КЖашинъ Вас. Ал-дров. 68 В. 90, т. с. Зем. вет. с. Сорока, Новоузен. Самар. 
Кашкадамовъ Ал-дръ Павл. 56 В. 19 с. с. Губ. вет. инеп. Ярославль. 

Кашкинъ Дм. В. Зем. вет. с..Седты, Малмыж., Вятск. 

Кашуба Меч. Игн. 67 В. 91, Зем. вет. М. Петровка, Бенднр. Бессараб. 
Евасьневск!й Альфр. Никол. 52 В. 78, к. а. Город. ветер. Лодзь, Петроков. 
Квашенкинъ Ив. Ив. 74 В. 97, к. сек. Зем. вет. Х. Врахмоли, Новоузен., Самар. 
Ёвиташвили Автанл. Гавр. 72 В. 904. Окружн. вет. Карсъ. 

Квятковсый Инногк. Ал-др. 66 В. 94, Зем. вет. Череповецъ, Новгород. 

Квятковеюй Ос. Ос. 66 В. 94, к. а. Пункт. вет. Кевъ. | 
Жгаевскй Порф. Ив. 59 В. 83, к. а. Непр. Чл. отд. Крестьян. Зем. Банка, Херсонъ. 
Кедржинен! Каз. Лонг. 68 В. 92, Пункт. вет. Ст. Островецъ, Радом. 
Везевичъ Конст. Гр. 66 В. 93, Зем. вет. Богородскъ, Москов. 

ВКекинъ Петр. Ив. 78 В. 900. Впр. вет. СПБ. 

Келчевекй Мих. Альфонс. 71 В. 96. Впр. Варшава. 

Жендзереюй Вадл. Петр. 75 В, 903. Зем. вет. С. Поломъ, Слобод., Вятск. 
Кенигигатць Ал-дръ Малв. 56 В. 82, к. с. Пункт. вет. С. Катаржино, Тирасп., Херсон. 
Венстовичъ Каз. Клем. 72 В. 97, У%здн. вет. Мервъ, Закасшйской обл. . 

Кеппъ Арт. Каспар. 65 В. 91, н. с. Впр. вет. Сл. Покровская, Новоузен., Самах. 
ВКеппиъ Вильг. Карл. 23 В. п. 49. Впр. вет. Варшава. 

Жербакъ Ив. Марк. 66 В. 91, Пункт. вет. Актюбинскъ, Тургайск. 

Кербицкй, Ник. Павл. 69 В. 95, т. е. Уфздн. вер. Сквира, Юевск. 

Керингь (Веригь) 61 В. 84, к. а. УЪздн. вет. Ачинскъ, Енисейск. 

Вереновскй Каз. Казим. 55 В. 18, н. с. Вет. 27 Драг. КЮ ев. пох. Васильковъ, Кев. 
Верцелли Серг. Вас. 69 В. 94, к. а. Пункт. вет. С. Наръ, Терской. } 
Вешковеюй Вапл. Карл. 56 В. 84; н. с. Пункт. вет. К. Подкущевсвый, Ростов., Донской. 
Кибардинъ Евг. Модест. 77 В. 900. Вир. вет. Красноярскъ, Енисейск. 
Кидалинек!й Викт. Плат. 71 В. 94. к. а. Пункт. вет. Маринскъ, Томск. 

Кинеь Вил. Дитр. 29 В. 52. т. с. Зем. вет. Москва. 

Кинцилеръ Серг. Ив. — В. 901. Мл. вет. 2 Зап. кавал. пол. Острогожскъ, Воронежск. 
Жнпариеовъ Ив. Ник. 61 В. 87, т. с. Зем. вет. Пенза. 

Вирилловичъ Владим. Вас. 59 В. 82, с. с. Податн. Ине. Темниковъ, Тамбов. 
Кирилловъ Гр. Петр. М. в. ин. 76, с. с. Орд. Проф. вет. Инст. Казань. 

Кириловъ Серг. Яков. 66 В. 89, к. а. И. д. Прозект. вет. инст. Казань. 
Кирнилловъ Вас. Ив. — 6. 903. Мл. вет. Гв. зал. кавалер. пол. Кречевицыя каз. Новгород. 
Киркоръ 10с. Ант. 72 В. 98. Вет. ком. М. В. Д. Чита, Забайкал. 

Кирнеръ Карл. Георг. 61 В. 84, с. с. Области. вет. ииси. Чита, Забайкал. 
Кирхенштейнъ Авг. Март. 72 В. 901. Вир. вет. Вольмарнъ, Лифлянд. 
Епрьякевичь Ал-дръ Георг. 65 В. 94, н. с. Уч. вет. С. Кугульта, Ставропол. 
Вирьяковъ Степ. Гр. 64 В. 91, т. с. Вет. 31 Артил. бр. Бългородъ, Курск. 
Киселевекий Вацл. Болесл. 68 В. 94. УЪздн. вет. Козенецъ, Радом. 

Киселевъ Дм. Ив. 71 В. 98. У%здн. вет. Суражь, Тифлисек. 

Виселевь Ник. Ник. 57 В. 80. Почет. Мир. Судья. Казань. 

Киселевь Серг. Конст. -- В. 904. Впр. Харьковъ. 

Киселевь Ал-дрь Пав. — В. Вет. ком. М. В. Д. Вфрный, Семиречен. 

Кисель Вад. Ив. 73 В. 96, Вет. вр. Барнауль, Томск. 

Кислицинъ Афон. Дм. 71 В. 99, Чиновн. Каз. Пал. Казань. 

Виеловъ Ив. Ал-др. 70 В. 900. Зем. вет. Камышловъ, Перм. 

Кистеръ Густ. Ив. 58 В. 81, к. с. Старш. вет. кон. зав. Старобфльскъ, Харьков. 
Вишкель Ив. Яков. 65 В. 88, н. с. Губерн. вет. инси. Петроковъ. 
Влейнманъ Гр. Дм. 66 В. 94, Зем; вет. Устюжна, Новгород. 

ЕВлементьевь Вас. Елевф. 73 В. 97, к. сек. Город. вет. Слободской, Вятской. 


Клементьевь Цетр. Дм. 77 ВБ. 903. Ветер. 14 Драгун. Литовскаго пох. Влацлавск, Варш. 
ИКленовъ Никол. Яков. 72 В. 98. Зем. вет. Ст. Гришино, Екатериносл. 

Жлепацый Пав. Вас. 76 В. 902. У%здн. вет. С. Б. Владимрское, Семипалатин. 
Елепцовъ Конст. Захар. 56 В. 81, к. сек. Пр.-Доц.. Вет. Инст. Казань. 

Клепцовъ Ал-др. Захар. 54 В. 19, к. с. Для ком. В.-Мед. ВЗдом. СПБ. 

Клериковъ Арс. Ив. 63 В. 90, н. с. Пункт. вет. Чита, Забайкал. 

Ёл1одть фонъ Гейденфельдъ Стан. Арн. 74 В. 98, к. сек. Пункт. вет. с. Асаткентъ, Бак. 
Клигеръ Илья Исзак. 55 В. 89, Пункт. вет. Нуха, Елисаветпол. 

Климашевекй Вешам. Никод. 72 В. 98, к. сек. Вет. Стол. Пол. СПБ. 

ЕКлиментовъ Викт. Андр. 58 В. 81, н. с. Уч. вет. Ейскъ, Кубан. 

Елимовичъ Влад. Вас. — В. Город. вет. Варшава. 

Елимовъ Серг. Ив. 32 В. 571, к. с. Вир. вет. Чистополь, Казан. 

Ёлимовъ Петръ Ник. 65 В 93. к. а. Для ком. Приамур. В. 0. Хабаровокъ. 
Илисенко 9едор. Итн. 77 В. 903. Вет. 1 Черномор. Каз. пол. Уроч. Джелалъ-оглы Тифлис. 
Жлыковек1й Пав. Аким. 55 В. 80, н. с. Зем. Начальн. Цивильскъ, Казан. 

Елюковъ Сем. Филип. 57 В. 83, н. с. Уфздн. вет. Эриванской т 

Елючаревъ Конст. Павл. 63 В. 86, т. с. Зем. вет. СПБ. 

Елючаревъ Вас. Вас. 72 В. 97, Зем. вет. Сычевка, Смоленск. 

Елючевекй Каз. Ромуальд. 75 В. 96, к. сек. Зем. вет. СПБ. 

Ёлючниковъ Анат. Флорент. 73 В. 99, Зем. вет. Крапивен., Тульск. 

ЕКлячкинъ Сав. Ал-дров. 53 В. 78, к. с. Пункт. вет. Маяки, Херсон. 

Ёнерцеръ Никол. Карл. 77 В. 02. Участк. вет. Песчанокопское, Ставронол. 
Ёноррингьъ Бор. Ник. 75 В. 971, Зем. вет. С. Елшенка, Самар. губ. и уз. 
Еноррингъ Ник. Петр. 73 В. 93, Чинов. Акциз. Упр. Симбирскъ. 

Жнохенетьериъ Канторъ Карл. 57 В. 19, н. с. Дир. Ветер.-фельдшерь школы, Томскъ. 
Енязевеюй Ал-дръ Вас. 79 В. 903. Зем. вет. С. Кетово, Камыш., Саратов. 
`Енязевъ Ал-дрь Мих. 71 В. 96, Уфзн. вет. Гайсинъ, Подольск. 

Кобловъ. Гр. Ив. 54 В. 18, н. с. Вет. 15 Драгун. Александр. лол. Калиш. 
Кобищановъ Алекс. Ив. 55 В. 80, н. с. Вет. 4 резерв. артил. бр. Курскъ. 
Кобылянсвый Мих. Карл. 56 В. 83, Город. вет. Кевъ. 

КобЪльеый Стан. Эразм. 66 В. 95, У$здн. вет. Слуцкъь, Минск. 

Кобыщановъ Гр. Гавр. 65 В. 97, Город. вет. Рост. На Дону Донской. 

Бовалевевй Ив. Мих. 55 В. 19 н. с. Горол. вет. Ставрополь, Кавказ. 

Ковалевеюй Апол. Вас. 74 В. 902. Зем. вет. Обоянь, Курск. 

Ковалевский Лев. Ив. 68 В. 94, к. а. Пункт. вет. С. Кристиновка, Уман. Кев. 
Вовалевекй Ал-дръ Фран. 59 В. 83, к. с. Стар. вет. Зав. кон. Уфа. 

Еовалевеклй Болесл. Ал-лр. 61 В. 84, н. с. УЪзди. вет. БЪла, СЪдлецкой. 
Еоваленко Анат. Филип. 57 В. 80 н. с. Зем. вет. Ахтырка, Харьков. 

Ковалевъ Ал-дръь Никол. 68 В. 92, к. а. Вет. 14 Дон. каз. пол. Бендинъ, Петроков. 
Ковальчукъ Дам. Федот. 38 В. 63, к. с. Впр. вет. Варшава. 

Ковчеговъ Ал-дръ Андр. 56 В. 716, к. с. Губ. вет. Инсп. Плоцкъ. 

Коганъ Савва Владим. 49 В. 71. Зем. вет. Бахмуть, Екатериносл. . 

Когновицкй Викент. Болесл. 76 ВБ. 901. Уьздн. вет. Новоалексаидровскъ, Ковен. 
Кожевниковъ Иллар. Ал-др. 73 В. 98, впр. Уральскъ. 

Кожинъ Алекс. Алекс. 61 В. 82, Зем. вет. Полтава. 

Жожухинъ Арк. Петр. 68 В. 98, Зем. вет. Н.-Новгороль. 

Козелканъ Паз. Мих. 68 В. 96, к. а. Уч. вет. Анапа, Кубан. 

Еоз1олкевичъ Ив. Петр. 57 В. 81, н. с. Пункг. вет. Варшава. 

Жозленко Ал-дръ Ив. 66 В. 91. т. с. Секретарь отд. Гос. Ванка. Кременчугьъ, Полгав. 
. Возловеклй Конст. Косьм. 72 В. 971, т. с. Сверхшт. вет. Смоленскъ. 

Козловекй Ал-дръ Сем. 70 В. 95, к. сек. Мл. вет. Гос. кон. Деркульсый зав., Староб., Харьк. 
Еозловскй Меч. Ал-дров. 77 В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 
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Возловь Серг. Никол. 61 ВБ. 93, т. с. Св. вег. при: им. `Хотенскомъ, Харьков.. 
Козловь Оедор. Никифор. 63 В. 89, к. а. Вет. 59 Артилдер. бриг. Смолёнскъ. 
Козловъ Владим. Никол. — В. 908. Харьковъ. . 

Козыревь Андр. Петр. 72 В. 98, т. с. Пункт. вет. Обловка, Тамбов. 

Жозьиинь Понст. Ив. 69 ВБ. 96, Зем. ветер. Енифань, Тульск. 

Войранскй Мовша Михел. 50 В. 82, Зем. ветер. Тамбовъ. 

Воклюгинъ Мих. Вонег. 76 В. 902. Вет. Приком. къ Обл. Пр. Новочеркаскъ. 
Кокотюха Нигол. Прокоп. — В. 904 Впр. Харьковъ. 

Жокрэнъ Карль Эдуард. 58 В. 95, впр. Москва. . 

Волбъ Эдуард. Осин. 84 В. 55, н. с. Сверхш. ветер. Никольскъ, Приморской. 
Колеровь Ал-дрь Ив. 71 В. 97. Студ. Каз. Унив. Казань. 

Колеениковь Ив. Федор. 58 В. 716, н. с. Обл. вет. инсп. Оренбургъ, Тургайск. 
Волесниковъ Ник. Фил. 50 М. в. н. —— к. с. Зем. вр. слоб. Ровеньки, Таганр., Донск. 
Колеениковъ Никол. Гр. 68 В. 89, н. с. Уч. ветер. Ставрополь. " 
Волееняковь Анатол. Павл. 80 В. 901. Зем. вет. С. Сорочинское, Бузул., Самар. 
Колмаковь Ал-дрь Нлкит. 48 В. 11, к. с. Пункт. ветер. СПБ. }: 

‚Колнановь Конст. Серг. — В. — Вег. 40 Артил. бр. Несвижь. Минск. 
Волокольниковь Алекс. Евс. 52 В. 16, с. с. Корцуен. вет. 4 Сибир. Арм. Кори. 
Колосовь Ив. Ос. 53 В. 80, н. с. Пункт. ветер. Николаевъ, Херсон. 

Волосовъ Мих. Петр. 58 В. 88, к. а. Город. ветер. Казань. 

Волотовъ Вас. он. 66 ВБ. 95. Зем. ветер. Яранскъ, Вятской. 

Волпаковъ Викт. Никол. 70 В. 94, к. а. Пункт. вет. СПБ. 

Колпаковъ Конст. Нигол. 66 В. 90, н. с. Пункт. ветер. Калмыковъ, Уральск. 
Волунаевь Пав. Петр. 69 В. 9+, Уфздн. ветер. Павзодарь, Семинахат. 

Волчигинъ Мих. Ал-др. 67 В. 96. т. с. Ветер. 17 артил. бр. Влодава, Сдлецк. 
Волчинъ Ал-дрь Никол. 52 В. 80, к. с. Пункт. ветер. Ст. Каинскь, Томекой. 
Вольвицьй Вас. Никол. 76, В. 900. Вир. вет. Казань. 

Вольцовь Гр. Из. 71 В. 95, Зем. вет. С. Павловка, Хвалын. Саратов. 

Комаровь Ив. Ксеноф. 12 В. 98. Зем. вет. Сараиулъ, Вятск. 

Комаровь Апол. Стеи: 56 В. 19, к. е. Пункт. вет. Илецкая Заацита, Оренбург. 
Комаровъь Мих. Ив. — В. 901. Уфздн. вет. Кол. Александерегильфъ, Елисаветпол. 
Комаровь Ив. Конст. 11 В. 97, к. сек. Зем. вет. Кадниковъ, Вологол. 

Кочисаровъ Ал-дрь Ннкол. 31 В. 93. Мл. Губ. вот. Орехъ. 

Комно Мих. Ал. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

Коморницк!й Стеф. Тосиф. 571 В. 83, к. а. УФздн. вог. Бобруйскь, Минск. 
Вонахевичь Ал. Хрисанф. 78 В. 903. УЪзди. вет. Овручь, Волынек. 

Конге Владим. Владим. 18 В. 99, Вет. для ком. войсыъ Гварди СПБ. 

Конлаковь Ив. Лавр. 66 ВБ. 92, Пункт. вет. Владивостокъ. 

Кондаковь Гавр. Лавр. 65 В. 89, к. а. Пункт. вот. Кяхта, Забайнал. 

Коневъ Дм. Федор. 68 В. 91, к. а. Св. ассиет. Ветер. Инет. Харьковъ. 

Воноваловь Серг. Сем. 14 В. 99, Зем. вет. Чебоксары, . Казанской. 

Коноплевь Никол. Никол. 75 В. 901. Зем. зет. С. Знаменское, Юхнов., Смолен. 
Воноилянекий Станисл. Адам. 17 В. 908. Зем. вет. Дер. Ижелоль, Евнатор. Таврич. 
Коноплянкииъ Дм. Гр. 55 В. 52, к.с. Вет. Л.-Гв. Казачьяго Атаманскаго полка. СПБ. 
Константиновъ Мих. Федор. 63 Р. 59, н.с. Вет. для ком. Упр. Окружн. Вет. Варшава. 
Концевич Пав. Иннол. 11 В. 901. Вет. 11 Ков.-арт. бат. Ломжа. й у 
Вончинь Мих. Никох. 62 8. 58. к. с. Вет. 1 Нолтав каз. полка, Эривань. 

Конин нь Серг. Мих. - В. 900. Вир. вет. Казань. 

Копаневь Всевол. Дм. 70 ВБ. 95, к. а. Вег. 2 Туркест. арт. бр. Асхабаль, Закаси.. 
Конеце!й Эд. Генр. 72 В. 45. Вир. вет. С. Березка, Юевск. . 
зоовектй Ал-дрь Стан. 36 В. 55. Город. ветер. Варшава. 

Коплань Петрь Март. 50 В. 7+ ин. с. Вир. ветер. Якобитадть, Курлянд. 
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Кордобовеюй, Ив. Алекс. 68 В. 92, н. с. ДЪлопр. Упр. Окружн. Вет. Воен. окр. Омскъ. 

Корево Конст. Казим. 50 В. 177, с. с. Корпусн. вет. 8 арм. корп. Одесса 

Корзюковъ Серг. Петр. — В. 902. Впр. вет. Казань. 

Коринфеюй Никол. Ал-дров. 61 В. 93, Город. ветер. Москва. 

Кориноскй Никол. Ив. 78 В. 908. Город. вет. Н.-Новгородь. 

Коркуцъ Макс. Ксазвер. 57 В. 81, н. с. Ветер. кав. зап. кадр. № 2. Сызрань. Симбир. 

Корниловь — Мл. вет. Ярославской завод. кон. 

Корнильевъ Мих. Ив. 58 В. 84, к. с. Вет. 1 Дон. каз. пол. Москва. 

Корнобай Нигол. Тихон. — В. 903. Юрьевъ, Лифлянд. 

Корнфенко Арс. Георг. 69 В. 94.— Зем. вет. Одесса, Херсон. 

КорнЪйчукь Петръ Влас. +3 В. п. 74, к. сек. Город. вет. Александровекъ, Екалериносл. 

Коробовекй Никол. Вас. 50 В. п. 72, н. с. Пом. зав. хоз. В.-М. Акад. СПБ. ` 

Коробковъ Тих Петр. 79 В. 902. Сверхшег. вет. Томскъ. 

Коробовъ Степ. Павл. 68 В. 89, к. а. Ст. вет. Завод. кон. Вологда. 

Коровинъ Конст. Вас. 57 В 82, к. с. Пунктов. вет. Иваново-Вознесенскь, Владим!. 

Королевъ Вас Конст. 74 В. 903. Зем. вет. С. Шехманъ, Липец., Тамбов. 

Коростелевь Всев. Филии. 58 В. 82, к. с. Ветер. вр. при Лечебн. Покр. животн. 
Кишиневъ, Бессараб. 

Корсакъ Дон. Виктор. 56 В. 18, с. с. Обл. вег. инси. Владивостокъ, Примор. 

Кореунсый Серг. Яков. тт В. 903. Вет. 6 Л.-Драгун. Павлоград. полка, Сувалки. 

Корсунекй Мих. Монс. 60 В. 87, Сверхшт. вет. Симфероноль, Таврич. 

Кортневъ Георг. Вас. 77 В. 908. "Пункт. вет. Букеев. орды, Нарнснй участок" ь, Астрах. 

Коршуновъ 9едор. Мих. 69 В. 96, к. а. Пом. Губ. вет. инси. Иркутекъ. 

Корытинъ Андр. Ив. 61 В. 33, к. сек. Прич. къ. Гл. Упр. Гос. Коннозаводства. СПБ. 

Косаревъ Владим. Никол. 78 В. 901. Зем. вет. Бериславъ, Херсон. 

Коссарсьйй Брон. Терон. 14 В. 900. Впр. вет. 

Косинек! Ант. Мих. 58 В. 83, к. с. Губ. ветер. инси. Радомъ. 

Косячь Никол. Никол. 69 РВ. 93. Зем. вет. С. Дросково, Малоархангел., Орлов. 

Космодам1анскй Ив. Ив. 73 В. 99, Пункт. вет. Уральск. обл. 

Коеоротовъ Ив. Петр. 67 В. 93, к. сек. контр. акц. упр. 9еодося, Таврич. 

Косаржевеклй Ив. Флор. 76 В. 900. Зем. вет. Болградъ, Измаих., Бессараб. 

Еосее Карль Ив. 51 В. 16,-к. с. Ветер. [.-Гв. Коннаго полка. СПБ. 

Еосеовеклй Меч. Болесл. — В. 904. Вир. Варшава. 

Воетанянцл Рубенъ Назарет. 59 В. 82, к. с. Ст. вет. частн. Дон. конноз. Ст. Велико- 
княжеская, Дон. 

Костецей Никол. Ив. 57 В. 82, к. а. Зем. ветер. Владимръ. 

Еостинъ Вас. Ив. 70 В. 95, Вет. .[.-Гв. 1 арт. бр. СПБ. 

Еостеркинъ Петрь Вас. 59 В. 83, к. а. Город. ветер. Симбирскъ. 

Коестржевекй Евг. Петр. 06 ВБ. 91, в. а. Пункт. вет. Ст. Граево, Ломжин. 

Еострицо Стан. Петр. 63 В. 89, н. с. УЪздн. вет. Самаркандъ. 

Костровъ Лм. Ив. 74 В. 901. Приком. вет. 5 Стрфлк. Артилер дивиз. Сувалки 

Коетровъ Никол. Аполон. — В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Тифлись. 

Коеяковь Георг. Ив. 58 М. в. н. 82, с. с. Свер. экстр.-орд. проф. Вет. Инст. Харьковъ. 

Косяченко Ив. Степ. 77 В. 903. Зем. вет. Мелитополь, Таврич. 

Котелевекй Дм. Мих. 50 В. 13, к. с. Вет. кон. завод. Новочеркасскъ, Донской. 

Котельекй Вас. Геннал. 67 В. 93, к. а. Отрядн. вет. Заамур. окр. Примор. обл. 

Воткевичъ Бал. 1ос. 72 В. 97, Зем. вет. Кузнецкъ, Саратов. 

Котлубай Генр. Эдуард. 51 М. в. н. 82, с. с. Губ. вет. Инси. Варшава. 

Котляровъ Владим. Вас. 66 В. 95. Зем. вет. С. Михайловка, Таврич. 

Котовичъ Конст. Вильгельм. 74 В. 900. Зем. вет. С. Сосновка, Моршан., Тамбов. 

Котовъ Ив. Алекс. 68 В. 89, к. а. Пункт. вет. Царицынъ, Саратов. 

Кохансый Арк. Георг. 09 В. 95. к. а. Пункт. вет. С. Култукъ, Иркут. г. и у. . 
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Кахансвый Болесл. Ив. — ВБ. 904. Вир. вет. Варшава. | 

Кохманъ Викт. Никол. 59 РВ. 87, н. с. Пункт. ветер. В.-Подольскъ, ея. 

Кочанъ Терон. Каз. 68 В. 93. к. =. Уфздн. вет. Влоцлавскъ, Варшавок. 

Кочаровек1й Стан. Ферд. 64 "В. 89, н. с. У%здн. вет. ОФдленъ. 

Кочуровъь Илья Ив. 68 В. 95, Город, зет. Москва. 

Коваровекй Макар. Ив. 69 В. 95, к. а. Уч. вет. Ст. Старовел., м Кубан. 
Кошелев Флав. Андр. 52 В. 18, н. ©. Вет. 2 уч. Каз. в. _В.-Уральекъ, Оренбург. 
Кояловичь Люд. Болесл. 78 В. 903. Впр. вет. Вильно. 
КЖошечкинъ Мих. Андреев. 69 В. 99, Впр. вет. Ллта, Тавр. 

Кошкинъ Андр. Ил. 76 В. 901. Вар. вет. Самара. 

рН Алекс. Яков. 52 В. 15, с. с. Пункт. вет. Одесса, ео. 

Кравцовъ дедор. Яков. 70 В. 96, к. а. Уч. ветер. Сл. Макфевка, Таганрог. окф., Дон. 
Краевеюй Альфр. Андр. 58 М. в. н. я с. с. Губ. вег. Инсп.  алишъ. 

Краевь Серг. Цетр. 73 В. 900. Зем. вет. Чернь, Тул. 

Кражовекий Викент. Викт. 58 М. в. н. 80, н. с. Сверхшт. вет. а Куряжинд. 
Крамаренко Иллар. Андр. 48 В. 13, н. с. Зем. вет. Кременчугъ, Полтав. 

Крамаревь Азар. Самойл. 61 В. 81, Зем. ветер. Павлоградъ, Ежатериносл, 
Крамсаковъ Ив. Никит. 50 В. 78, н. с. Старш. зем. вет. Самара. 

Крапявииъ Сем. Петр. 61 В. 86, н. с. Зем. вет. М. Нетриковка, Новомоск., Екатериносл. 
Кранииъ Ал-дръ Ал-дров. 78 В. 902. Зем. вет. Сольвычегодскъ, Вологод. 
Красильниковъ Калустъь Петр. 76 В. 99. Вет. ком. М. В. Д. Зангезуреюй у., Елисаветпол. 
Красильниковъ Арк. Ив. 73 В. 96, к. а. Вет. 2 В.-Сибирск. саперн. батал. 
Краеннсвй Авг. Юльян. 65 Б. 99. Пункт. вет. г. Куба, Бажин. - 

Врасковеюй Викт. Вас. 75 В. 901. Мл. контр. Акц. Уир. Свенцяны, Вилен. 
Красновекй Стан. Ив. 74 В. 96, к. а. Пункт. вет. Ур. Монглисъ, Тифлиск. 
Красновъ Дым. Алекс. 51 В. 11, к. с. Уч. вет. Грозный, Терск. 

Краеновъ Кас. Никит. 75 В. 900. Зем. вет. С. Сермевка, Елецк., Орлов. 
Жраеновъ Ив. Мих. — В. 902. УЪзди. вет. Кокчетавь, Акмолин. 

Красноперовъ Никол. Пазл. 13 В. 99. Зем. вет. С. Котюжаны, Сорок., ВЕбеалаЙ, 
„Красовекй Петр. Петр. 75 В. 902. Зем. вет. С. Покровское, Ал-дров.. Екатериносл. 
Красовекй Петр. Ал-др. 74 В. 903. Зем. вет. С. Каланчакъ, Днфпров.; Таврич. 
Кравовеюй Мих, Никол. 53 В. 79, н.с. Счетн. чиновн. Контр. Уссур. ж. х Владивостокъ. 
Ирасовеклй Мих. Яков. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Жрасовъ Георг. дедор. 69 В. 95, Зем. вет. Курекъ. 
Крать Георг. Арс. 57 В. 81, н. с. Упр. Сельскохоз. ши. 1. Терны, „Губен., Полтав. 
Краузе Ант. дом. 48 В. 15, н. с. УФздн. ветер. Сувалки. 

Враузе Серг. Адольф. 74 В. 900. Впр. вет. Клевъ. 

Врахтъ (Палфевъ) Петрь Никол. 783 В. 95, к. сек. Ассист. ветер. инст. Е 
Крашенинниковъ Ал-дрь Павлин. 64 В. 90. Зем. вет. Ярославль. 

Крейнееь Мордухъ Ис. 69 В. 92. Зем. вет. Линецкь, Тамбов. 

Крейцбургеръ Эд. Натан. 52 В. 84. Уфздн. вег. Мезень, Архангел. 

Крекшинъ Никол. Стен. 49 В. и. 68, н. с. Сверхшт. вет. Оренбургъ. 

Кремлевь Андр. Ал-др. 71 В. 902. Зем. Вет. С. Рамодонъ, Сыяжек., Казанск. 
Кремковъ Андр. Федор. 75 В. 98. Уч. вет. Ст. Котляревская, Терской. 

Жрестовскй Ал-дръ Вас. 65 В. 95, к. с. Вет. Л.-Гв. Конно-Гренадер. пол. Петергофъ СПБ. 
Вржечковскй Ив. Форт. 69 В. 194. Вет. вфд. Каб. Его Велич. Чита, о 
Кржижановек!й Карль Ишюл. 63 В. 92, к. а. Зем. вет. Тверь. 

Кривоноговъ Валент. Андр. 59 В. 82, с. с. Членъ губ. зем. упр. Кострома. 
Кривоноговъ Никол. Никол. 54 В. 18, н. с. Вир. вет. Рыбинскъ, Яросл. 
Криворучковъ Серг. Викг. 75 В. 902. Учаск. вет. С. МедвЁдское, Благодаз., ао 
Кривуша Ал-дръ Вас. 16 В. 901. УФзд. вет. Лепель, Витеб. 

Ериднерт, Никол. Никол. 61 В. 83, с. с. Губ. Вет. инеп. Симбирекъ. 
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Крикуновъ Андр. Юст. 66 В. 92 н. с. УЪздн. вет. Р$чица, Мин. 
Кронштадть Владим. Яковл. 14 В. — Вир. вет. — 

Крахинъ Викт. Аким. 19. В. 901. Вет. ком. М. В. Д. Ташкентъ. 
Круликовевй Ив. Рох. 59 В. 83, н. с. Город. ‘вет. Варшава. 

Крупицьк! Владим. Никол. 74 В. 99. Ст. вет. Общ. скотоб. Кострома. 
Крупкинъ Ив. Степ. 69 В. 97, Город. ветер. Харьковъ. 

Крутиковъ Ив. Ефим. 72 ВБ. 98. Город. вет. Екатеринодаръ, Кубан. 
Крутиковъ Никол. Ал. 16 В. 902. Зем. вет. Малоархангельскь, Орлов. 
Крушниск Лезвь Бернард. 56 В. 19, н. с. Уфзди. вет. Турекь, Калиш. 
Крушинсый Евг. Генр. 77 В. 99. УЪздн. вет, Опочно, Радом. 
Крыжановек!й Бор. 10с. 76 ВБ, 902. УЪздн. вет. Ваенльковъ, № ев. 

Крыловь Пав. Льв. 60 В. 82, к. а. Ст. вет. Завод. кон. Тифлиеъ. 

Крыловъ Арк. Ал-дров. 75 В. 99. Зем. вет. С. Петропавловка, Павлогрд., Екалериносл. 
Крыловъ Никол. Вешам. 14 В. 901. Зем. вет. Рыбинскъ, Ярослав. 
Ерымтаевъ т Бей 15 В. 901. Зем. вег. С. Зуя, Таврической. 
Жрымовъь Серг. Ал-дров. 12 В. 99. Участь. вет. Ст. Николаевокая, Герси. 
Крыницк!й Конст. Ив. 54 Б. 81. УЪздн. вег. Нешавск., Варшав. 

Крынек!й Вацл. Франц. 73 В. 98. Пункт. вет. Зейская пристань, Амур. 
Крюковъ Вас. Петр. — В. — ШТ. ассист. Вет. Инсг. Юрьевъ, Лифлянд. 
Крюковъ Вас. Дм. 73 В. 98, Зем. вет. С. Ансалямово, Бугулм., Самар. 
Кеенжопольскй Аполин. Март. 65 В. 94, н. с. Зем. ветер. Уфа. 

Кубицый Карл. Валер. 66 В. 90, н. с. Пункт. вет. Радомъ. 

Кудиновь Ник. Навл. 65 М. в. н. о Студ. сельскохоз. инст. Москва. 
Кудишь Дм. Мих. 61 В. 51, тит. с. Вет. бр. отд. к. иогр. стр. Велюнь, Калиш. 
Кудревичь Вас. Порф. 62 В. — к. а. Вег. 5 Дон. каз. пол. Велюнь, Калишск. 
Кудряшевь Конст. Никол. — В. — ть вет. Краснослободскъ, Пензенской. 
Кудрявцевь Никол. Гр. 57 В. 80, к. с. Губ. вет. инси. Курекъ. 

Кудрявцевъ Мих. Платон. 76 В. 902. те вет. Кривое Озеро, Подол. 
Кудрявый Левъь Андр.—В. 88. Земемй нач. Вологод. губ. 

Кузичевъ Оедор. Ал-дров. 66 В. 93, т. с. Зем. вет. М. Таракли, Бендер., Бессар. 
Кузнецовъ Леон. Гавр. 74 В. 96, УЪзд, вет. Омскъ, Акмолин. 


Кузнецовъ Ал-дрь дед. — В. --- Пункт. вет. С. Узбашевань, Дагестан. 

Вузиецовь Ал. Кондр. 18 В. 902. Зем. вег. С. АлексЪевка, Бирюч., Воронеж. 
Кузнецовь Пав. Ив. — В. — Уздн. вет. Коналъ, Семирфчен. 

Вузьменко Никол. ГПонст. — В. 903. Вет. 88 Драгун. Владим!рекаго Е. Ц. В. нолка. 


Кузьминеы Никол. Конст. 12 ВБ. 99. УЪздн. вег. Борисовъ, Минской. 

Кузьмин Алдрь Мих. 27 В.—к. с. впр. Верхнедифир., Екатерин. 

Вузьминъ Ал-дръ Петр. 69 Б. 98, т. е. Город. вет. Самара. 

Вуликъ Стеи. Сем. -- В. 908. Вет. ком. М. В. Д. Эривань. 

Вуликъ Дан. Бор. 63 В. 93, к. а. Пункт. вет. Юлець, Орловек. 

Кулешовь Нихол. Никол. 47 М. в. н. 19, к. с. вир. Екалеринодаръ, Кубан. 

Кулль Мих. Ив. 50 В. 15, к. ©. Сверхш. вет. С. Б. Чеиурники, Чернояр., Астрахан. 
Булочзинъ Мих. Аполлон. — В. 902. Вир. Казань. 

Бульнеисовь Исен. Пульнеис. 15 В. 99. Вир. вег. Джиренькупик. вол. Уральск. 
Вуницьй Игн. Ив. 15 В. 901. УФздный вет. Дисна, Виленской. 

Буницы Роберт. Внтал. — РБ. 904. Вир. Харьковт. ‚ 

Куницынъ. Валент. (м. 64 В. 93, к. а. Вет. 28 Дратунек. полка. Сумы, Харьков. 
Куницынъ Бор. Конст. — В. 304. Вир. Харьковъ. 
Вундзинъ Людв. Карл. 55 М. в. н. 32 с. с. Ординарн. Проф. Вет. Инет. Юрьевъ, Диф: зяндск. . 
Бурбановекй Мих. Вас. 13 В. 900. Зем. вет. Сл. Кукарки, Лран., Вятской. 
Вурбатовъ Серг. Анг. -- В. 80, вир. вет. Чита, Забайкал. 

Кургановь Гавр. Варфол. 69 2. 901. Зем. вет. С. Каменка, Намышин., Саратов. 


рые 


Кургансюй Петрь Никол. 71 В. 97, Е. сек. Пункт. вет. г. Артвинъ, Батум. 
Курдвановекй Конст. Каз. 75 В. 98. Город. вет. СПБ. 

Курдюмовъ Никол. Дм. 06 В. 93. ъ. а. Пункт. вет. М. Кривой Рогъь, Херсон. г. и у. 
Куриленко Петр. Сав. 69 НМ. 94, к. а. Город. вет. Владикавкнзъ, Терек. 

Курицынъь 9едоръ Егор. 53 В. 82, с. с. Упр. вет. ч. граж. вфд. Туркестанск. края. Ташкентт.. 
Курнатовек!й Владисл. Оскар. 64 В. 88 з, н. с. Вет. 29 Артил. бр. Рига, Лифлянд. 
Курковенй Гр. Мих. — В. 901. Зем. вет. зав. Миньярсюй, Уфимск. 

Куровск!й Владисл. Ос. 69 В. 93, к. а. Пункт. вет. Асхабадъ, Закастйск. 

. Куткинъ Мих. Владим. 67 В. 91, н. с. Пункт. вет. Вфрный, Семирфчен. 

Кутревичь Юр. Марг. 71 В. 94. Зем. вет. Елисаветградь, Херсонск. 

Куцоконь Никол. Стах. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Кучинскй Левъ Из. 67. М. в. н., 96, к. а. Вет. Гос. Конноз. С. Хофново, Бобров., Воронеж. 
Кучиинскй Ант. Ив. 35. В. 51, н. с. Зем. вет. Слободской, Вятск. 

Кучукь Шмер. Абрам. 65 В. 92, Впр. вет. СИБ. 

Кучумовь Ив. Павл. 65 В. 98, Мл. вет. Завод. кон. Им. Гана, Екатериносл. 
Кушнаревь Алехс. Алекс. 62 В. 89, к. с. Вет. 7 Дон. каз. пол. Николаевъ, Херсон. 


Лабутинъ Консг. Ник. 60 В. 83 н. с. Пункт. вет. Т.-Х.-Шура, Дагестан. 
Лавренко Мих. Ник. 74 В. 97, т. с. Зем. вет. Сл. Дергачи, Харьков. 
Лаврентьевь Адр. Никол. 76 В. 98, т. с. Сверхш. вет. Ст. Усть-Уйская, Челябин., Оренб. 
Лавриненко-Мищенко Георг. Дан. 69 В. 95. Зем. вет. Бендеры, Бессараб. 
Лавриненко-Мищенко Пав. Дан. 67 В. 93. к. сек. Зем: Нач. 2`уч. Слуцщкъ. Минск. 
Лавриновичъ Мих. Осин. 62 М. в. н. 92 и. т. Вет. Николаев. кавалер. уч., СПБ. 
Лавровъ Ник. Дм. 52 В. 77 к. с. Пункт. вет. Ст. Великокняжеская, Донск. 
Лавровъ Владим. Вас. 56 В. 83 с. се. Губ. вет. инси. Вологда. 
Лакоза-Писаревичь Вас. 9едор. 59 В. 85 н. с. Вет. 1 Лабин. каз. пол. Елисаветноль. 
Тазаревекй Мих. Феокт. 74 В. 99, Участь. вет. С. Дмитревское Ставроп. 
Лазаревсый Ив. Феокт. 76 В. 901. Участк. вет. Немфцко-Хачинское, Ставропол. 
Лазаревъ Петр. Владим!р. 77 В. 902. Зем. вет. С. Исакпы, Бузул., Самару. 

Лангь Вольфь Яков. 05 В. 88. Город. вет. Кутаисъ. 2 

Ланге Ив. Ник. 45 М. в. в. 73 д. с. с. Директ. и орд. проф. вет. инст. Казань. 
Ланте Никол. Пал. 71 В. 98. Вет. ком. М. В. Д. Тифлист. 

Тантенбахерь Людв. Эдуард. — М. в. н. — с. с. Преп. Офиц. Каз. школ. СПЪ. 
Ландъ Эдуард. Эдуард. 66 М. в. н. 95 н. с. Вет. конск. завод. Пос. Яновъ, Констант., ‚ СБдлец. 
Лапа Вешам. Петр. 69 В. 95. Зем. вет. Орель. 

Тантевъ Валент. Ив. 719 В. 903. Зем. вет. Тетюшы, Назан. 

Ланидуеъ Конст. Петр. 49 В. 70 к. с. Вир. вет. крфп. Новогеормевскъ, Варшаз. 
Лапшинъ Алекс. Петр. 55 В. 78. Гор. вет. Томекъ. 

Тартоновь Мих. Ал-дров. 76 В. 91. т. с. Пункт. вет. Кокчетавъ, Акмолин. 
Ласточкинъ Владим. Ив. 11 В. 96. У%фзди. вет. Архангельскъ. 

Ласточкин, Петр» Тоноз. 78 В. 98 Ст. вет. Завод. кон. Казань. 

Латуновекй Вас. Сем. 52 В. 19 н. с. Вет. 2 0003. кадр. батал. Гродна. 
Латышевь Петръ Стен. 71 В. 96. к. а. Участ. вет. Ст. Нижне-Чирская, Донск. 
Лашкевичь Карль Ант. 74 В. 99 Город. вет. Житомцуь, Волын. 

Лащенко Мих. Афан. 56 В. 80 с. с. Губ. вет. Инси. Елисаветноль. 

Лащенковъ Алекс. Оеоът. 59 В. 88 н. с. Пункт. вет. Умань, Юев. 

Лащеновт, Серг. Никит. 66 8. 98 к. а. Пункт. вет. г. Уральскъ. 

Лебедевь Петръ Мих. 74 В. 900. Зем. вет. Кашира, Тульской. | 

Лебелевъ Ал-дръ Оедор. 76 В. 900. Зем. вет. Цивильскъ, Казан. 

Лебедевл, Серг. Ив. 54 В. 717 ь. с. Вет. завод. кон. Полтава. 

Лебедевъ Петр. Вас. #1 В. 904. У$здн. вет. Лбищенскъ, Уральской. 

Лебедень Никол. Вас. — В. 902. Вир. вет. Казань. 


а: 


Лебедевь Илья Павл. 74 ВБ. 97 Пом. Бухгалг. Акц. Упр. Ревель, Эстлядн. 
Лебедевь Мих. Мих. — В. 900. Вет. 12 Дон. каз. полка. 
Лебедевъ Пав. Ив. 72 В. 900. Пункт. вет. С. Шималино, Том. 

Лебедев Петр. Мих. — В. 900. Впр. вет. Казань. 

Лебедевъ Мих. Вас. — В. 904. Вир. Харвковъ. 

Лебелевъ Ал. Ал. 72 В. 97. Зем. вет. Покровъ, Владимйр. 
Лебедевъ Пав. Ив. 56 В. 19 к. с. Ст. вет. Завод. кон. Симферополь, Таврич. 
Лебедевъ Ал-дръ Ал-др. — В. 908. Вет. ком. М. В. Д. Баку. 
Лебедевъ Сем. Епенет. 79 В. 904. Сверхшт. вет. С. а Челябин., Оренбури. . 
Лебедевъ Вас. Мих. 18 В. 901. Зем. вет. С. Константиново, Нижегород. г..и у. 
Лебедевь Ал. Ив. 76 В. 901. Зем. вет. Михайловъ, Рязанской. 

Лебедевъ Ал-дръ Павл. 77 В. 903. Окр. вет. `Гунибъ, Дагестан. обл. 

Левадный Арс. Григ. 77 В. 903. Зем. вет. С. дедоровка, Новоузен., Самарси. 
Левашевъ Ив. 9еод. 68 В. 96. Ассист. вет. инст. Варшава. 

Левинъ Мих. Давыд. 68 В. 89. Город. вет. ВФрный, Семир$ч. 

Левиковъ Сам. Абр. 62 В. 88. Вир. вет. Харьковъ. 

Левисонъ Петръ Самуил. 33 В. п. 52. Впр. вет. Варшава. 

Левитсекй Пав. Ив. 72 В. 98, к. сек. УЪздн. вет. г. Телавъ, Тифлисъ. : 
Левитекй Никол. Владим. 82 В. 904. Зем. вет. С. Отрадное, Бугульм., Самарск. 
Левитев!й Валер. Ник. 66 В. 92 к. а. Вет. 42 Др. Митав: и. Ченстоховъ, Петроков. 
Левитев!й Ал-дръ Петр. 95 В. 908. Вет. 3 Оренбург. каз. пол. М. Черный Островъ, Подольск. 
‚Левицюй Вас. Ник. 60 В. 88. Зем. вет. Царницынъ, Саралов. 

Левицый Ант. Плат. 47 М. в. в. 83 с. с. Впр. вет. СПБ. . 

Левковъ Конст. Дм. 78 В. 903. Вет. 16 драгун. Глуховскаго пол. Остроленки, омжин. 
Левченко Георг. Ив. 71 В. 98. Гор. вет. Одесса, Херсон, 

Лега-Долгополовъ Петръ Борис. 55 В. 19 с. с. Губ. вет. Инсп. ЯНИЕ Волынск. 
Лежава Венед. Андр. 4 В. 902. УЗздн. вет. Кутаис. 

Леневеклй Болес. Ив. — В. 900. Впр. вет. Варшава. 

Лемлешевекй Ив. Адам. 81 В. 903. Город. вет. Радомъ. 

Лемпертъ Ал-дрь Яков. 62 В. 87. т. с. Губ. вет. инсп. Тобольскъ. | 
Лемпицый Пав. Меч. 63 В. 89 к. а. Вет. для ком. при Окр. В.-М. Упр. Хабаровект. 
Ленгникъ Герм. Вильг. 70 №. 95. Вет. 1-го Оренбург. Каз. пол. Харьковъ. 

Лензинъ Генр. Ганс. 77 В. 900. Город. вет. Рига, Лифлянд. 

Леоновичь Викент. Ив. 77 В. 902. Город. вет. Гродно. 

Леонтовичь Петръ Евгр. 53 В. 80 н. с. Зем. вет. Валки, Харьков. 

Леонтовичъ Мих. Павл. — В. 901. Отрядн. вет. Заамур. окр. Примор. оба. 
Леонтьевъ Пав. Конст. 67 В. 90 н. с. Зем. вет. Арекъ, Казанск. 

Леонтьевъ Ал-дръ Конст. 79 В. 901. Уч. вет. С. Дагушоково, Терск. 

Лепарсый Ант. 10. 74 В. 98. Отрядн. вет. Заамурскаго окр. Примор. обл. 

‚ Лерманъ Дм. Петр. — В.- 93 н. с. Вет. 5 Оренбур. каз. полка. Таликентъ. 

Лесенко Ив. Леонт. 58 В. 83 н. с. У$зд. вет. Воронежъ. 

Лееманъ Абр. Моис. — В. — Впр. СПБ. : 
Лехъ-Невинсый Мих. Казимир. — В. — т.с. Ма. пом. Акциз. Надзир. М. Перичи; Мия. 
Лехно-Васютинсь!й Тосиф. Домин. 65 В. 93. Гор. вет. Одесса, Херсон. 
Лещинек1й Каз. Ив. 66 66 В. 90. Город. вет. Баку. 

Ливенцовъ Ал-дръ Никол. 75 В. 902. Зем. вет. Александрия, Херсон. 

Ливчакъ Бор. Никол. 77 В. 903. Город. вет. Замостье, Люблин. 

Лявшицъ Зинов. Мих. 57 В. 83, к. сек. Старш. вет. вр. Закатальскаго округа. 
Лившинъ Ник. Гр. 50 В. 76 В. с. с. Кор. вет. 5 Сибир. арм. кори. 

Лидеманъ Карль Март. 59 М. в. . ‚85 к. с. Вет. гон. зав. Томекъ. 

Лизменблюзмь Эрн. Ферл. 75 о . Гор. вет. Митава, Курхлянл. 

Лижановъ Ив. Ал-дров. 01 РВ. н. с. Зем. вот. Казань. 
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На Сем. Дмитр. 53 В. 89. Подиоруч. Зем. вег. Калуга: 

Линденбергь Конст. Гавр. 71 В. 94, к. а. Вег. для ком. Петерб. воен. окр. СПБ. 
Линденкамифъ Эдуардь Карл. 51 В. 82 н. с. Сверхш. вет. Рига, т 
Линевичъ Апох. Леонт. ‘75 В. 901. Впр. вет. Рига, Лифаянд. 

Лининъ Петръ Наум. — 904. Вир. Варшава. 

Линиць!й Левь Ив. 69 В. 93 к. а. Вет. 29 драгун. `Одесск.. пол. Ахтырка, Харьков, 
Линиченко Серг. Ант. 74 В. 99 Мл. губ. вет. СПБ. 

Линнингь Петрь Петр. 45 В. 82 н. с. Зем. вет. Елисаветградь, Херсонсн. 
Линнингь Март. Петр. 51 В. 94 к. с. Пун. вет. М. Злалополь, Чигирин., Влев. 
Линнить Георг. Ян. 71 Б. 901. Впр. зег. Добленъ, Курлянд. 

Л!юзинъ Мих. Тимоф. 62 В. 90 т. с. Зем. вет. Цирятинъ, Подтазв. 

Липниць  Викт. [осиф. 55 В. 81 н. с. Гор. вет. Екатеринославъ. 

Линенй Миросл. Роман. 58 В. 87, к. сек. Город. вет. Сосновицы, Петроков. 


Лнипоманъ Петр. Владим. — В. 901. Впр. вет. Казань. 
Липяговь Мих. Сем. 75 В. 901. Зем. вет. Новый Осколь, Курск. : 
Лисицей Ал-дрь Никол. — В. 903. УЪздн. вет. Липовецк, Юев. 


Лиенцк!й Евг. Федор. 73 В. 98 Ассистенть Вет. Инст. Харьковъ. 

Лисицынъ Фед. Вас. 50 М. в. в. 89 д. с. с. Окруж. Вет. Казви. воен. озр. Тифяноь. 
Лисицынъ Мих. Мих. 62 В. 89. Вет. ком. М. В. Д. Гродеково, Примор. , 
Лисицинъ Ст. Ст. — В. 902. Вет. для ком. Упр. Окружн. Ветер. Вильна. 

Листовъь Мих. Григ. 66 В. 94 к. а. Пунк. вет. Орскъ, Оренбург. 

Литвиновичъ Альфон. Ромуальд. 58 В. 82 и. с. Зем: вет, Борисоглфбекъ, Тамбовск: 
Иитвиновь Мих. Петр. 65 В. 93. т. с. Мл. губ. вет. Минскъ. 

Литошенко Пав. Петр. 57 В. 83 т. с. Пункт. вет. Серпуховъ, Моск. 


Лихвинцевъ Ал-дръ Ив. — В. 903. Вет. ком. М. В. 1. Елисаветиоль.. 
Лихтенбаумь Моис. Елеаз. 67 В. — Впр. вет. Москва. 

Лобановъ Пав. Ефим. 62 В. 89 к. с. Пункт. вет. Мысовскъ, Забайхгальск. 
Лобановъ Ал-дръь Викт. — В. 902. Впр. вет. Казань. 


Лобановъ Алекс. Ефим. 67 №. 93 к. с. Чин. Акц. Упр. Минск, 

Лобода Ник. Яков. 65 В. 91 к. а. Вет. 1 Верхнеудия. пол. Забайкальск. каз. войска. 
Порть Таменванъ, Квантунск. полуостр. 

Лобода Леон. Тос. 74 В. 98, т. с. Пункт. вет. Корсунь, Симбир. | 

Лободовекй Валент. Ив. 56 В. 80. Пункт. вет. Ур. Карачукъ, Эриван. 

Логгиновъ Алекс. Козьм. 50 М. в. н. 90 д. с. с. Окр. вет. воен. окр. Юевъ. 

Логгиновъ Ал-дръ Вас. — 903. Харьковъ. 

ЛогиновскАй Викт. Владим. 47 В. 71 с. с. Кориусн. Вет. 9 арм. кори. Вевъ. 

Лотиновь Серг. Аристарх. 78 В. 99. к. сек. Вет. 1 стрфлк. арт. дивизюна, Плоцъ. 

Тогиновъ Влад. Ал-дров. 56 В. 81 н. с. Зем. вет. СПБ. 

Логиновъь Ал-дръ Ник. 62 В. 90 т. с. Зем. вет. С. Ново-Сермевка, Бузулук., Самар. 

ЛТогиновъ Викт. Ив. 10 В. 93 к. а. Сверх. пом. прозект. вет. инст. Казань. 

Ложекй Бол. Ив. — В. 900. Впр. вет. Варшава. 

Лозинск!й Романъ Франц. 56 В. 80 т. с. Бригад. вет. Отд. кори. погр. стр. Батумъ, Кут. 

Тозовскихь Мих. дет. 72 В. 95, т. с. Пункт. вет. Ст. Иссиль-Ку ЛЬ, АБМОЛ. | 

Тоневсьй Бол. Ив. 73 В. 900. Гор. вет. Баку. 

Лонфельдь Мих. Христофор. 72 В. 900. Город. вет. Баускъ, Курлянд. 

Лонций Петр. Мих. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

Лопатинъ Пав. Вас. 50 В. 17 к. с. Вет. 4 кадр. обозн. батал. Бердичевъ, Юевъ. 

Лопатинъ Вас. Ал-дров. 54 В. 11 к. с. Пунк. вет. Бахумъ, 

Топухинъ Ник. Алекс. 58 В. 89к. а. Зем. вет. Пос. Старо-Арцизъ, Аккерман., Бессараб. 

Лоренценьъ Юй Ив. 37 В. 59 д. с. с. Св. чл. Вет. К-та. СИБ. 

Тотовъ Влад. Ал-дров. 69 В. 95. Вет. 86 драг. Ахтырск. пол. М. Межибожье, Летич., Под. 

Чубнинъ Вас. Дм. 71 В. 99. Вет. 1 Кан. пол. Куб. каз. в. Асхабадъ, Закаси. 
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Луговек1й Гавр. ГлЬб. 46 В. 65 н. с. Узд. вет. Сокольсыь, Гроднен. 

Лузинъ Фед. Ив. 57 В. 88. к. с. Окружн. вет. Даргинск., Дагестан. 

Лукасикъ Ив. Осип. 64 В. 91. т. с. Пункт. вет. Ст. Лоховъ. Офдлецк. . 

Лукамевичь Вас. Яков. 70 В. 98. Зем. вет. Городня, Чернигов. 

Лукашевичь Адамь Адам. 55 В. 18 к. с. Стар. вет. приморск. Лрагун. и. Примор.. 

Тукинъ Ал-дръ Христан. +42 В. 67 к. с. Впр. вет. СПБ. 

Лукьянонь Ал-ръ Петр. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

Лукьяновъ Ив. Ал-др. 706. В. 901. УЪзлн. вет. Вилейка, Вилен. 

Лукьяновичь Ник. г. 5 В. 15 н. с. Пункт. вет. Пер. Лербету-Даба, Том. 

Лупинек1й Витольд. Леонард. 55 В. 84 н. с. Впр. вет. Бфлостокь, Гроднен. 

„Лупповт Вас. Арс. — В. 901. Зем. вет. Ижевской зав. Сарапул., Вят. 

'Лусъ Ив. Мартын. 71. В. 98. Пункт. вет. Уч. Багманлинскй, Елисавети. 

Лущиковъ Ал-дръ Стен. 71 В. 99. Вет. для ком. Управл. Окружн. Зетер.. ев. 

Лыкошинъ Анат. Нипол. 69 В. 96. Вир. вет. Бфлый, Смоленской. 

Лысовь Андр. Троф. 73 В. 98 Зем. вет. Кромы, Орлов. 

Лысогоревй Серг. Конст. 74 В. 98 Зем. вет. Мевъ. 

Лыткинъ Ник. Ал-др. 55 В. 18 с. с. Пунк. вет. Томскъ. 

Львовъ Никол. Павл. 76 В. 900. Сверхшт. вет. 5 уч. С. Воскресенское, Оренбургъ. 

Львовъ Дм. Ив. В. 902. Вир. вет. Казань. | 

Львовъ Конст. Мих. 58 В. 81 к. с. Пунк. вет. Новоузенскь, Самар. 

Л%ековъ Никол. Пазл. 75 В. 97. Вет. .[.-Гв. Уланекаго пол. Варшава. 

Л\евцьй Владим. Ал-дров. 60 В. Пункт. вет. Бендеры, Бессарад. 

Любарсый Митр. Павл. 67 В. 93. Сверхш. вет. Ревель, Эстлянд. 

Любенецьй Конр. Альб. 67 В. 98. Л. 97. Зем. вр. С. Михайловка, Мелитопох., Таврич. 

Любимовъ Никол. Ал-др. 75 В. 900. Стари. вет. завод. кон. Пенза. 

Любимовь Ал. Петр. 76 В. 902. Зем. вет. С. Сластуха, Сердоб., Саратов. 

Любимовъ Ал-дръь Павл. 58 ВБ. 83 н. с. Зем. вет. Самара. 

Любимовъ Викт. Петр. 67 В. 95, к. а. Участь. вет. Сел. Дылымь, Терек. 

Любимовъ Ал. Ал-др. 73 В. 97. Пом. Упр. им. Терещенко. М. Червонное, Житозр.. Волынси. 

Любимовъ Мих. Вас. 59 ВБ. 83 к. с. — вет. Лифл. завод. кон. Рига, Лифлянд. 

Любимовь Алекс. Яков. 54 ВБ. 19 к. с. Пун. вет. Тифлиеъ. 

Любимовъ Ник. Ив. 67 ВБ. 92. ть вет. Ив.-Вознесенскъ, Вхадимр. 

Любимовъ Ал. Петр. 15 В. 902. Зем. вет. С. Тенлый-Станъ, Курмыме, Симбирск. 

Любимовъ Петр. Мих. 88 В. 903. Участ. вет. Ст. Багаевская, Черкаск. Донской. 

Любиненый Ив. Ант. В. -—— Город. вет. Мевъ. 

Любомудровъ Изв. Мих. 55 В. 19 с. с. Пун. вег. Ковровъ, Владизр. 

Любушинъ Ал. Ал. $0 В. 901. Зем. вет. Торопець, Пеков. 

Людомирсь1й Ал-дръ Север. 64 В. 91 в. а. Вет. завод. кон. Пос. Истай-Уткуль, 
Актюбинск., Тургайск. | 

Людке Юл. Федор. 63 В. 89 и. с. Вет. 1 Урал. Каз. пол. Шевъ. 

Люминарек!й Пав. Лаврент. 49 В. 82 к. с. Пункт. вет. НПолоцьъ, Витео. 

Люминарекй Пав. Венам. 73. В. 901. Зем. вет. Макаръевъ, Костром. 

Лютцъ Карль Конст. 53 В. 80 к. с. Вир. вет. Ялга, Таврич. 

Лягушенковъ Митр. Вас. 68 В. 91 к. а. Пункт. вет. Москва. 

Ляпуновъ Левъ Ник. 74 В. 98. Город. вет. Кевъ. го 

Лясовеый Ант. Сем. 66 В. 91. Пунктов. вет. С. Бардусъ, Кареской. 

Лятковекй Конст. Ник. 45 В. 15 к. а. Впр. вет. ! 

Ляшевичъь Ник. Ник. 58 В. 84 в. с. Вир. вет. С 


Маевекй Стан. Яков. 72 В. ЭТ, т. с. Уфздн. вет. Петроковъ. 
Маевск!й Генр. Сем. 47 В. 14 н. с. Уфздн. вет. Мадмамполь, Суваль. =. 
Мазановекй Фед. Тос. 74 В. 99. Уфздн. вет. Ралинь, Сфдлецк. и 
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Мазаловь Ив. Гр. 68 1. 97. т. с. Вег. 30 Драхун. Ингерманланяск. Ц. Чугуевт,: Харьк. 
Мазингъ Эдуар. Юльев 67 РВ. "92 к. сек. Уфзд. вет: Поневфжь, Ковен. 

Мазуркевичъ Леонт. Гр. 71 В. 99. Гор. вет. Оренбургъ. 

Мазуеь Стан. Франц. 69 Р. 96. к. а. Гор. вет. Варшава. 

Майборола Раф. Ник. 710 В. 98. Зем. вет. Екатеринославль. 

Майерановъ Никол. Вас. 73 В. 97, т. с. Вет. 1 зап. Артил. бр. 

Майстрахъ Владих. Франц. 69 В. 97. Пункт. вет. Москва. 

Макаревсв!й Ал. Никол. — В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Макаренко Андр. Мих. 65. В. 90'’н. с. Участ. вет. Ст. Гатинская, Майкон. отя. Кубая. 
Макаровенй Никол. Вас. 56 В. 82. Впр. вет. СПБ. 

Макаровемй Петръ Астер. 51 В. 15 н. с. Пункт. вет. Ст. Ольгинская, Черкаск.. Донск. 
Макаровъ 10с. Конст. 55 В. 79 с. с. Обл. вет. инсп. Т. Х. Шура, Дагестан. 
Макаровь Пав. Марк. 58 В. 82 к. с. Вет. Урал. каз. войска. Уральскъ. 

Макаровъ Ник. Гр. 79 В. 901. Гор. вет. Чистополь, Казан. 

Маклецовт Алекс. Вас. 57 ВБ. 81 цв. с. Вет. Дон. каз. нол. № 8. Херсон. 

Маковекй Ив. Франц. 76 В. 98. Вир. вет. Ново-Александрия, Люблин. 

Макриновъ Ал-дръ Ал. — В. 902. Юрьевь, Лифлянд. 

Макенмовь Петръ Гр. 56 В. 80 к. с. Пункт. вет. Вильна. 

Максимовъ Гонст. Петр. 65 В. 91 к. а. Пункт. вет. Могилевъ.. Подольск. 

Максутовь Алдрь Мих. 65, М. в. н. 93 н. с. Пункт. вет. Вильна. 

Малаховь Ив. Вас. 63 В. 99. т. с. Участ. вет. Ст. Вешенская, Донецк. Дон. 
Малашаи Петр. Степ. 79 В. 904. Уъздн. вет. Темиръ, Уральск. 

Малевансый Дм. Осии. — В. 900. Вир. вет. Юрьевъ, Лифлянд. 

Малевекй Ос. Эд. 75 В. 98 Уфздн. вет. Мфховъ, Клецк. 

Маленбергь Гершь Ицк. 47 В. пом. 11. Гор. вет. Тирасполь, Херсон. 

Малининъ Ал-дръ Петр. 60 В. 88 к. с. Нотархсъ, Нижюй Новгородъ. 

Малининъ Алдрь Ив. 69 В. 97. Гор. вет. Орель. 

Малиновск!й 106. Болесл. 62 В. 38. Зем. вет. М. Дмитровка, Александр., Херсон. 
Малиновсый Як. Вас. 68 В. 902. ‚о вет Пиржакъ, Владим!р. 

Малиновский Витольд. Тос. 69 В. 95. Гор. вет. Гройцы, Варшаз. 

Малиновенй Вас. Никол. 72 В. Зем. вет. Вязники, Владим!р. 

Малиновскй Крон. Дан. 03 В. 95 к. а. Уч. вет. Сл. Нальчикъ, Тер. т 
Малицьй Стеф. Наполеон. 76 В. 904. Уфздн. вет. Орша, Могилев. и 
Малюнъ Люд. Ал-др. бт В. 96. в. сек. У%зд. вет. Томашевъ, Люблин. и 
и _Вас. Вас. 69 В. 96 т. с. Св. вет. Воронежъ. 

Маловь Евг. Серг. 47 В. 76 с. с. Город. Вет. Инспек. Одесса, Херсон. 
Малченко о Торнил. — В. 903. Харьковъ. 

Малчинскй Як. Юльян. 58 В. 83. Сверхшт. вет. Шодзь, Петроков.. 
Мальманъ Фридр. Тосиф. 58 В. 85 т. с. Вет. ком. М. В. Д. Хабаровокь, и 
Мальмань Арт. Адам. 08 В. 81 к. се. Вет. завод. кон. Им. Стенькино, Рязан. г. ину. . 
Мальцевнъ Владим. Ив. 59 В. 82 в. сек. Пункт. вет. Тюмень, Тобол. 

Мальцевь Мих. Алдр. 02. М. в.и. 91 с. с. Сверхш. э-ордин. проф. вет. инст. Харыковь 
Малявкинъ Ив. Павл. 76. В. 902. УЪздн. вег. Онега, Архангельск. 

Малюшици! й Стан. Феликс. 72 В. 98. Вет. ком. М. В.Д. С. Раздольное, О 
Малянтовичь Владим. Никол. 71 В. 97. Город. вет. Одесса, Херсон. 

Мамалышекй Серг. Петр. 70 В. — т. с. Учен. кузн. вег. инст. Казань. 
Мамамтавришвили Гр. Дав. — 903. Окружн. вет. Ольты, Карсск. 

Мамушинъь Ал-дръ Петр. 56 В. 80 н. с. Зем. вет. С. Базарный- -Карабулакъ, Саратов... 
Маневскй Конст. Вас. 45 В. 11 н. с. Вир. вет. Майконь, Кубан. 

Манжинь Владим. Ал- дров. 54 В. 16 к. с. Вир. вет. Москва. - ы 
Маноцковь Никол. Ив. 28. М. в. н. 83 н. с. Зем. вет. Подольск, \ Москов. | 
Мансуровъ Владих. Мих. — В. 900. Вир. вет. Казань. . 
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Мантейфель Мих. Ал. — В. —"Зем. вет. Чимбаръ, Пензен. 
Манбановектй Сефрг. Конот. 66 В. 91 н. с. Пункт. вет. Кутансъ. 
Манунловъ 9ома Дм. — В. 901. УЪздн. вет. Ходженть, Самарканд. 


Мараевь Петръ Виктор. 64 В. 89 н. с. Пункт. вег. СПБ. 

Маркевичъ Онуфр. Игн. 48 В. 70 с. с. Пункт. вет. Калуга. 
Маркевичь Фортун. Ив. 34 В. 55 в. с. Вп. вет. Пос. Казимрь, Новоалександр., Люблин. 
Марковъ Из. Павл. 72 ВБ. 900. Студ. С.-Хоз. Инет. Новоалександуя, Е: 
Марадудинъ Филим. Петр. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Мардовинъ Левъ Никол. 69 В. 95. Зем. вет. Егорьевекь, Рязанск. 

Мари Никол. Никол. 58. М. в. н. 91, с. с. Экстраорд. Проф. В.-Медиц. Акад. СПБ. 
Маркевичъ Фортун. Фортун. 63 В. 88. к. сек. Участк. вет. Пос. Миллерово, Дон. 
Марковъ Никол. Никол. 10 В. 98. Зем. вет. Новогеоревекъ, Херсонской. 

Маркъ Рейнгольдь Ив. 55 В. 80. Вет. конск. зав. Мыза Торчель, Перновск., Дифлянд. 
Маркеь Витольд. Генр. 67 В. 92, к. а. Сверхш. вет. Ченстоховъ, Петроков. 

Мартенъ Левъ Авг. 76 В. 98, к. сек. Пункт. вет. С. Филифли. Елисаветполь. 
Мартиновичь Мих. Никол. 77 В. 908. Пункт. вет. Аджикабуль, Бакин. 

Мартыновъ Ев. Петр. 77 В. 900. Впр. вет. Казань. 

Мартыновъ Петръ Сидор. 15 В: 98. УФздн. вет. Куба, Бакинск. 
Марута-Сукало-Краенопольекай Илья Мих. 72 В. 97. в.а. Уч. вет. Сл. Ведено, Терек. 
Марцинкевичъь Каз. Т0с. 68 В. 92. Зем. вет. Бериславъ, Херсон. 

Марциковекй Мих. Кирил. 71 В. 902. УЪздин. вет. Ровно, Волын. 

Марциновячъ Ал-дръ Петр. 65 В. 90 н. с. Участ. вет. Ст. Павловская Куб. 
Маршакъ Конст. Алекс. 64 В. 92 нс. Пункт. вет. Бугурусланъ, Самар. 

Марьинъ Макс. Вас. 54 В. 79 к. с. Пунк. вет. зав. НижнИ- Тагиль, Верхотур., р 
Масинъ Вас Адрман. — В. 903. Отрядн.. вет. Заамур. окр. Погр. Стр. 

Маелаковець Алекс. Петр. 67 В. 94. к. а. Зем. вет. Конотонъ, Чернигов. 
Масленниковъ Ал-дрь Ив. 11 В. 95. к. а. Вет. 3 заи. арт. бриг. Самара. 
Маеленниковъ Сильвестр. Сем. 35 В. 53 н. с. Вир. вет. Лида, Вилен. 

Масловекй Мих. Павл. 74 В. 98. т. с. УФздн. вет. Новоградволынскъ Волынской. 
Мастице и Викт. Сем. 72 В. 96 т. с. Пункт. вет. Инпогь, Тобольск. 

Матвфевъь Иннок. Алекс. 56 В. 81 к. а. Впр. вет. Красноярскъ, Енисейск. 

Матвфевъ Мих. Павл. — В. 903. Город. вет. Луганскъ, Екатеринослав. 

Матвфевъ Владим. Никол. 71 В. 96. Вир. СПБ. 

МагвЪевъ Мих. Петр. — В. 900. УЪздн. вет. Ходжентъ, Самаркан. 

Матвфевъ Вас. Андр. 76 В. 901. Зем. вет. С. Покровское-Марфино, Тамбов. и у. 
Матвфевъ Никол. Никох. 76 РВ. 99. УФздн. вет. Чериковъ, Могилев. 

Матисенъ Евг. Христ. 67 В. 98. Впр. вет. Саратовъ. 

Матушевевый Люц. Ал-др. 69 В. 92. Уфздн. вет. Слуицы, Калиш. 

Матяшевекй Мих. Никохл. 46 В. 76 к. с. Пом. Вет. Инси. Екатеринодаръ. 

Мауигь Стан. Максимил. 68 В. 93. к. сек. Уфздн. вет. Илжа. Радом. а 
Махотинъ Серг. Петр. 78 В. 900. Вет. 45.драг. Сфверскаго пол. Александроноль, Эривая. 
Махровек!й Вас. Ал-др. 76 В. 908. Уч. вет. С. Султанское, Ставронольск. 
Мацкевичь Ант. Генр. 75 В. 99 У$здн. вет. Кальвар. Сувалиск. 

Мацулевиячъ Каз. Уст. 63 В. 39. к. сек. Впр. вет. ЦФхановець, Ломжин. 

Мацфевичь Владисл. Тосиф. 51 В. Т4 с. с. Вет. Завод. кон. 3. Гавриловекй, Владный. 
Мацюнсый Дом. Игн. 62 В. 90 н. с. Пункт. ветер. Новороссекъ, Черноморск. 
Машковичъ Гершъь Марк. 46 В. 76. Вет. частн. скотоб. Пос. Амуръ, Новомоск.. ‚ Екатеринося. 
Медв$девъ Гр. Гр. 64 В. 96. Город. вет. Пенза. 

Медввдевъ Фил. Филип. 76 В. 900. Вир. вет. Камышинъ, Саратов. 

Мелвфдевь Леон. Исаак. — В. 901. УЪздн. вет. Копалъ, Семир$чен. 
Медзлар!ашвили Петр. 74 В. 93. Пункт. вет. С. Араздаянъ. Эриван. 

Мееровичъ Левъ Ильичь 571 В. 53. Зем. вет. Вытегра. Олонец. 
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Мееровичъ Самуиль Яковл. 60 В. 87. Вет. ‘ком. М. В.Д. Тифлисъ. а 
Мезеръ Ив. Ив. 76. В. 99. Шт. Контрол. Акц. вфд. С. Васиьевское, Тул. ие 
Мезинь Варе. Мих. 51 8. 73 с. с. Окр. Ветер. Приамур. Воен. окр. Хабаровскъ.. — 
Мезинъ Севаст. Мих. 69 В. 96, к. а. Вет. для ком. при Упр. Окр: т Москва. 
Мей Пав. Тог. 54 В. 16 т. с. Гор. вет. Рига, Лифлянд. 

Мей Ив. Ив. 58 В. 80 н. с. Гор. вет. Ревель, Эстлянд. 

Мейеръ Андр. Андр. 59 ВБ. 83 к. а. Управ. Удфльн. им. Бугурусланъ, и 
Меликъ-Бабахановъ Ал-дръ Исаак. 70 В. 97. Пом. секр. Кавк. Окр. воен. суда. Тифлис. 
Меллеровичь Леонъ Илар. 56 В. 82. Гор. вет. Одесса, Херсон. 

Меллер'ь Вольдем. Фридр. 67 В. 95. к. а. УФздн. вет. Холмь, Люблин. 

Мелькумовъ Акин. Гавр. 56 В. 80, н. с. Город. вет. Тифлис. 

Мельниковъ Владим. Ив. 69 В. 92. Контрол. Акциз. Упр. Бугуруслань, Е 
Мельниковъ Вас. Никол. 59 В. 86 к. сек. Зем. вет. Новг.-Сфверскь, Чернигов. 
Мельниковъ Владим. Алекс. 72 В. 98, к. сек. Вир. вет. С. Усть-Суэрское, Тобол. 
Мельниковъ Вас. `Ив. 66 В. 89 к. а. Пункт. вет. с. Березовская, Донской. 
Мемноновъ Никол. Дмит. 67 В. 93. т. с. Зем. вег. Орезъ. 

Мемноновъ Валеранъ Димитр!анов. — В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Елисаветполь. 
Мендрецклй Ив. Стан. 62 В. 89 н. с. У$здн. вет. Конскъ, Радом. 

Менжинскй Каз. Тос. 57 В. 81. Зем. вет. Пошехонье, Ярослаз. 

Иеньшиковъ Викт. Капит. 74 В. 98. Вет. ком..М. В. Д. Уч. аа. Приморск, 
Меньшиковъ Ниль Нил. 58 В. 81 к. сек. Зем. вет. Данковъ, Рязанск. 

Меньшиковъ Алекс. Сем. 54 В. 18 к. с. Зем. вр. С. Н.-Петропавловское, НТадр., Пери. 
Меньшовъ Ал-дръ Тит. 58 В. 82. Вет. Ком. М. В. Д. М. Ольты, Карсск. 

Мерцаловъ Вас. Ах. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

Метельскй Янь Ал-дров. — В. 903. Город. вет. Несвижь. Минской. 

Мешаакъ Март. Март. 64 В. 90 в. с. Пункт. вет. Гродно. 

Мещериновъ Владим. Ал-дров. — В. 904. Харьковъ. 

Мешерекй Андр. Стефан. 75 В. 903. Зем. вет. Вознесенскъ, Хорсон. 

Миккъ Густ. Як. 59 В. 85 к. а. Сверхш. вет. Гапсаль, Эстлянд. 

Миклашевсвй Петръ Иги. 13 В. 98 к. сек. Зем. вет. `Исковъ. 

Милковъ Владим. Сем. - В. 903. Окружн. вет. 2 уч. Андск. окр. Дагестан. 
Милевекй 9е0ф. Осин. 50. В.—к. с. Город. вет. Б.-Литовскъ, Гродненск. 
Миловзоровъ Анал. Вас. 77 В. 99. Город. вет. Орель. 

Миловиловъ Изв. Конст. 56 В. 81 к. с. Податн. инсиек. ‘Астрахань. 

Ииловидовъ Никол. Алек. 73 В. 99 Зем. вет. г. Нлесъ, Костром. 

Мильбергь Гансь Егор. 60 В. 84 н. с. Полков. вет. Гельсингфорсъ, ва 
Иильекй Никол. Ив. 68 В. 93 к. а. Вет. 11 Артил. бр. Дубно, Волынск. 

Инлфевъ Мих. Петр. 66 В. 90, н. с. Уфздн. вет. Н.-Маргеланъ, Ферган. 

Минейко Ал-дръ Герард. 67 В. 92. Чин. Акцизн. Упр. Вологда. 

Минервинь Сем. Ив. 71 В. 96. к. а. Уч. вет. Сл. Михайловка, Усть-Медв?д., Дов. 
Минкевичь Адольфъ Алол. 57 В. 719 в. с. Зем. вет. Оргфевь, Бессараб. 

Мир!ановь Мих. Матв. — В. 901. У%здн. вет. Джабраиль, Елисаветпол. 
Ииронась Петр. Тероним. 72 В. 901. Пункг. вет. Ур. Алкабекское, АСЕ: 
Миротворцевъ Евг. Иллар.—В. 99. Впр. вег. Харьковъ. 

Мисевичъь Маранъ Франц. 67 В. 92 к. а. Пункт. вет. Челябинскь, Оренбург. 
Иитинсый Атдръ Ал-др. 72 В. 96. к. а. Отрядн. вег. Заамур. окр. Примор. обл. 
Михайличенко Оеокт. Эеодор. 59 В. 34 н. с. Участь. вет. Дон. обл. 

Михайловск! й Серг. Ив. 73 В. 98, к. сек. Гор. вет. Тверь. 

Михаловеь!й Левъ Конст. 69 В. 95. к. а. Отрядн. вет. Заамурскаго округа, Примор. ‘обл. 
Михайловъ Владим. Викт. 81 В. 903. Окружн. вег. Казикумухъ, Дагестан. 
Михайловь Ал-дръ Вас. 73 В. 97. к. сек. Сверх. вет. Полиши СНБ. 

Михайлов Владим. Серг. 68 В. 88. Зем. вет. Дорогобужъ, Смолен. 


Михайловь Владим. Мих. 71 В. 95, к. а. Пхи. вет. Астр. губ. С. Петропавловка, Самарек 
Михайловъ-Николаевъ Валерй Мих. — В. 903. Вет. ком. М. В.Д. Ташкентъ. 
Михайловь Никол. Вас. 67 В. 93. Вир. ‘вет. Н. Александуя, Люблин. . 
Мнихайлуна ед. Захар. 75 В. 900. Зем. вет. М. Новый-Бугъ, Херсон. г. и у. 
Михальковъ Серг. деод.`— В. 902. Зем. вет. Мокшанскъ, Пензен. 

Михалько Франц. Альберт. 58 В. 82 к. а. Уфздн. вет. КЪяьцы. 

Михальковь Серг. 9едор. 80 В. 902. Город. вет. Пенза. 

Михинъ Никол. Адр. 72 В. 96. Город. вет. Одесса, Херсон. 

УМихневичъ Эдуардь 9еофил. 68 В. 93. Вет. Ейскаго каз. п. а, те 
Мичуринъ Ал-дръ Григор. 75 В. 900. Зем. вет. Чухлома, Костром.. 

Миашта Юлмй Мих. 50 ВБ. 716 н. с. Вир. вет. Ст. Воинярка., Подол. 

Мяштовтъ Викт. Викент. 65 В. 99 Пункт. вет. С. Абасъ-Гелъ, Эрнванск. , : 
Мишаревь Мих. Ив. 15 В. 900: На частн. скотоб. С. Каменское, Екатериносл. г. и у. 
Мищенко Ал-дръ Тасон. 63 В. 91 н. с. Пункт. вет. Старобфльскь, Хазьк. 
Мищенко Мих. Никол. 12 В. 903. Уч. вет. С. Винодфльное, Ставропол. 
Млодковек!й Брон. Т0с. 51 В. 18 н. с. Зем. вет. Кострома. 

Млодавекй Пос. Войцех. 54 В. 19. Вир. вет. М. Б. Церковь, Васильк., В1ев. 
Моделкинъ Никол. Гавр. 78 В. 902. Зем. вет. Холмъ, Нековской. 

Модлинскй Теод. Теод. 69 РВ. 95 к. а. Сверхш. вет. Варшава. 

Мозгалевекмй Леон. Ал-др. 10 В. 94 к. а. Участ. вет. Ейскъ, Кубан. 

‚ Моклецовъ Никол. Вас. 15 В. 902. Зем. вет. Вольскъ, Саратов. 
Моклецовъ Мих. Вас. 74’ В. 91, к. с. Зем. вет. С. Макарово, Балашов., Саратов. 
Мокриновь Ал-дрь Ал. 72 В. 902. Зем. вет. д. Курасовка, Елецк., Орлов. 
Молдавский Вяч. Яков. 14 В. 902. Зем. вет. М. Бурисово-Покровское, Херсонск. 
`Молодикинъ Андр. Ив. 53 В. 19 н. с. Уч. вет. Ростовь-на-Дону. 

Молькентинъ Руд. Авг. 56 М. в. н. 83 к. с. Вет. завод. конюш. Курскъ. 
Молявинъ Пантел. Петр. тт В. 904. Мл. губ. вог. Ярославль. 

Монгирль Каз. Викент. 57 В. 81 к. с. р —. Ст. Армавиръ, Кубан. 
Моногеновъ Гонст. Гр. 75 В. 903. Вет. ком. В. Д. Тифлисъ. 

Монтлевичь Конст. Мих. 75 В. 99. У$зд. вет. ыы. Могилев. 

Мончевев!й Стен. Стан. 66 В. 91. Уфздн. вет. Прасныйть,” Плоць. 

Морласевичъ Ив. Ант. 76 В. 902. Зем. вет. С. Глодяны, Бфлеци., Бессарад. 
Морловемй Мих. 9еодос. т3 В. 901. Город. вет. Екатериноставт. 

Морель Ад. Густ. 74 В. 98, к. с. Гор. вет. Валкъ, Лифлянд. 

Морозовъ 9еод. Эеодор. 68 В. 94. к. а. Вет. 15.Дон. каз. полна. Гомашевъ, Люблинт.* 
Морозовъ Ал-дръ Дм. 74 ВБ. 98. Зем. вет. С. Коньковъ-Мостъ, Новоузен., Самар. 
Морозовъ Ив. Ал-др. 10 В. 92, н. с. Участь. вет. Ст. Грозненская Терск. 
Морозовъ Ник. Вас. 79 В. 904. Зем. вет. Лохвица, Похтаз. й 
Морозовь Алекс. Андр. 77 В. 99. Мл. вет. Зав. кон. Тамбовъ. 

Моролевъ Вас. Митр. 80 В. 900. Зем. вет. С. Знаменское, Воронеж: 
Моекалевичь Ал-дръ Ив. 10 В. 9+4 к. а. Пункт. вет. Ст. Ворожба, Курской. 
Московкинъ Кир. Вик. 67 РВ. 93 к. а. Участ. вет. С. Армавиръ, Лабинск., Кубан. 
Моесаковеюй Гр. Ив. 56 В. 80 к. с. Пункт. вет. Говель, Волынск. 

Мостынск!й Вас. Андр. 70 В. 97. Лаборанть вет. инст. Харьковъ. 

Мостыневй Вас. Вас.—М. в. н. 900. Вир. вет. Харьковъ. 

Моцарекй Людв. Матв. 54 В. 18 с. с. Обл. вет. инси. Самаркандъ. 

Мочалкинъ Влад. Вас. 71 В. 96 тит. с. Участ. вет. Донской обл. 

Мочульек Вильг. Ив. 67 В. 93 к. а. Пункт. вет. Казалинскъ, Сыръ-Дарьинск. 
Можкинъ Мих. Плат. 74 2. 901. Вет. 21 драг. Бфлорускаго пол. Влад.-Волыискъ, Волын: 
Мревловъ Георг. Ром. 63 В. 92. УЪздн. вет. Михеть, Тифлис. 
Мрочекъ Ив. Владисл. 68 В. 95. к. а. Вет. 6 Оренбург. каз. пол. Турк. огр. 

Муманъ Фридр. Ив. 45 В. 08 с. с. Впр. вет. Валогда. 
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Муравек!й Стан. Касиар. 75 В. 99, к. сек. Окружн. вет. Батумъ. › 

Муравьевь Ал-дръ Ал. 75 Б. 901. Зем. вет. С. Богородское, Нижегород. 
Муратовь Мих. Вас. 62 В. 89. Вир. вет. Усмань, Тамбов. 

Мурашкинцевь Ник. Андр. 58 В. 50 т. с. Зем. вет. Серпуховъ, Моск. 
Мурзаевь Бор. Викт. 70 В. 95. Пункт. вет. Ст. Кегель, Эетлянд. 

Мурзаевъ Дм. Викт. 72 В. 96. Крестьян. Нач. Семиналатин. обл. 

Мусинъ Ник. Ард. 06 ВБ. 91. Зем. вет. Буй. Костром. 

Муеяловекй Стан. Иги. 55 В. 18 н. с. Зем. вет. Новозыбковъ, Чернигов. 
Муть Болесл. Густав. 73 В. 901. Участк. вет. Сл. Верхне-Себряковка, Донск. обл. 
Мухннъ Михаил. @еодос. 59 В. 84 к. с. Вет. 1 Нерчин. казач. Забайкал. пол. 
Мухинъ Всеволод. Ив. 76 В. 901, Вет. ч Вост.-Сибир. стрфлк. артил. дивизюна. 
Мушткаковъ Петръ Григ. 65 В. 89 н. с. УФвдн. вет. Елисаветноль. 

Мысовсый Вяч. Кирил. 70 В. 95, к. а. Участ. вет. Сх. Воздвиженская, Терск. 
Мышкин Ник. Филии. 64 В. 91. С. Алекефевекое, Моснов. г. и д. 
МышковекЕй Владим. Павл. 77 В. 902. Зем. вет. Рославль, Смоленск. 

Мфдновь 9ед. Яков. 57 В. 80 с. с. Губ. вет. инсп. Херсонъ. 

Мвриновъ Борисъ Никол. 74 В. 99, УЪздн. вет. Асхабадъ, Закаслийск. 
Увеяцщевъ Серг. Георг. 72 В. 96. т. в. Пункт. вет. С. Нокровское, Оренб. 
Мвшкновъ Вен. Андр. 64 В. 87 к. с. Ст. вет. 4 зап. каз. нол. Ст. Лиски, Воронеж. 
Мэль’ Карл. Вас. 53 В. 15 с. с. Пуньк. вет. Кострома. 

Мюзлеръ Арт. Вхад 61 В. 84 к. а. Сверхш. вет. Либава, Курлянд. 

Мюллеръ Людв. Петр. 64 В. 85 н. с. УЪздн. вет. Рига, Лифлянд. 

Мюнтерь Ал-дрь Карл. 61 В. 84, н. с. Мл. Губ. вет. Н.-Новгородъ. 

Мятковъ Никол. Евг. 76 В. 901. Пункт. вет. Им. Чулымокое, Томск. 
Мякининъ Ник. Никол. 65 В. — Зем. вет. Крестецкъ, Новгород. 

Уяековсый Нав. Демьян. 50 В. ном. 79 к. сек. Зем. вет. Сороки, Бессарад. 


Навашинъ Ник. Ал. 70 В. 97. к. а. вег. 8 Драгун. Смоленск. пол. Волковышки, Сувахле. 
Нагоревй Валент. Валент. 73 В. 95 Вир. вет. СПБ. 
Нагорсвлй Вал. Федос. 15 В. 68 д. с. с. Св. Чл. Вет. К-га, Ин. сел.-хоз. ч. М. 3. и Г. Им. СПБ. 
Нагурсый Пав. Петр. 74 В. 99. Вир. вет. Астрахаль. 

Надеждину Владим. Ксеноф. 1+ В. 900. Горол. вет. Вологда. 

Надеждин Дм. Ксеноф..18 В: 902. Зам. вет. С. Крапивное, Суздал., Владимр. 
Надель оакимь Исаак. 58 В. 33. Зем. вет. Эеодося, Таврич. . 
Надель Авр. Бор. 61 В. 36. Гор. вет. Симферополь, Таврич. : 
Надфинь Лука, Сел. 65 В. 90 н. с. Вет. вр. Кавк. кавалер. зал. дивиз. С. Армавиръ, Вубан.. 
Надирадзе Анвдр. Георг. 12 В. 908. Пункт. вет. М. Арданучь, Батумск. | 
Назаревсььй Серг. Консг. 69 В. 95 Чинов. Аки. Упр. Ревель, Эетл. 

Назарьевь Дм. Ал-дров. 50. _ 904. Зем. вет. С. Елань; Аткар. Саратов. 

Найденовь Стоянь Христоф. 72 В. 98. Зем. вет. Харьковъ. 
Налетовь Пет. Евген. 70 В. 95. к. а. Пункт. вет. С. Шимкн, Иркут. т. и у. 
Нарбековъ Паз. Вас. — В. 903. Пункт. вет. Майконъ, Кубанской. 
Наргелло Адамь 10с. 67 В. 98 к. а. Пункт. вет. Тифлисъ. 
Наректй Владим. Петр. 72 В. 901. Вет. `Обш. нокров. животн. Москва. 

арциесовь. Анал. Евг. 75 В. 902. Зем. вет. Краеноуфимечь, Перм. 
Настонко Пет. Як. Т1 В. 96, в. а. Пункт. вет. Ст. Лунинець, Минск. 
Назткинь Серг. Алекс. 01 В. 91, к. а. Уфзд. вет. Пружаны, Гроднен. | ` 
Наумовъ Влад. Петр. 57 В. 3+ н. с. Вет. В.-Сиб. стр. бриг. Никольскъ-Уссурскъ, Приор: 
Наумовь Мих. Ив. — В. 902. Вир. вет. Казань. : 
Небови; довъ Викторинъ Вас. 75 В. 9093. Участк. вет. С. Арзгиръ, Благодар.., Ставронол. 
Небыловенй — В. — Пунит. вет. Уч. Баграмь-Талинеый, Бакии. 
Невдачинт Ал-дръ Ник. 05 В. 89 н. с. Нункт. вет. Тихвинъ, Новгород. 
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Неволинъ Викторъ Ив. 72 В. 99. Зем. вет. Кологривъ, Костром. 
Невеклй Вас. Ал-др. 70 В. 95 Зем. вет. Шуя, Влади. 
Невек1й Ал-дръ Ал. 78 В. 902. Зем. вет. Орель. 
Невевй Ал. Никол. 75 В. 903. Зем. вет. Песоченсвй заводь, Жиздр., Калужск. 
Невтеровъ Силуань Петр. `54 ВБ. 18 н. с. Город. вет. Москва. 
Невфровъ Ник. Вас. 66 В. 90. Зем. вет. Корчева, Тверск. 
Неготинъ Яков. Куз. 64`М. в. н. 91 к. с. Доценть вет. инст. Юрьевь, Лифлянд. 
Негробовъ Ив. Дм. 52 В. 11 к. с. От. вет. зав. кон. Ст. Великокняжеская, Сальск., Дон. 
Недогаровъ Ив. Ив. 40 В. П. 17 т. с. Зем. вет. Пос. Таганалть, Перекоп. Таврич. 
Недорубовелй 9едор. Дм. — В. — Ст. с. Вир. вег ‚ Новочеркаскь, Донск. 
Нейкардть Ив. Ив. - В. с. с. Вет. Инси. Отд. корп. погр. стр. СПБ. 
Нейманъ Эд. Ив. 52 В. 716 н. с. Вет. вр. Т кон. арт. бат. БЪлостокь, Гроднен. 
`Нейманъ Ив. Ив. 52 М. в. н. 78 с. с. Корпуен. Ветер. 15 _арм. кори. Варшава. 
Нейштубе Сем. Тим. 59 В. 87 т. с. Гор. вег. СПБ. 
Неклюдовъ Андр. Степ. 75 В. 99. Впр. вет. СПБ. 
‚ Мекляевъ Фед. Гавр. 50 В. 16 к. с.Кори. Ветер. 11-го Арм. корп. Ровно, Волын. 
Некозъ Дм. Алекс. 47 В. 16 к. с. Вир. Хут. Ахтарсый, Ейск. отд. Кубан. 
Некраеовъ Викт. Ив. 16 В. 902. Пункт. вет. Уральскъ. 
Некрашевичъ Эразмъ Фоак. 71 В. 95. Вир. вет. Молодечно, Вилен. 
Нелюбинъ Ив. Иллар. 54 В. 81 к. с. Пунк. вет. Вел.-Устюгъ. Вологод. 
Нерода Ил. Вас. 68 В. 96. Ст. вет. Стр%флецк. кон. завода, Старобфльск. у., Харьков. 
Неемфловъ Ал-дръ Алекс. 46 В. 69 с. с. Губ. вет. инст. Тверь. 
Неетеренко Ксеноф. @ед. 77 В. 902. Зем. вет. М. Широкое, Херсон. г. и у. 
Неетеровь Алекс. Ал-др. 53 В. 16 к. с. Вет. вр. Л.-Гв: гусар. Его Вел. пох. Царское 

Село, Петер. 

Нестеровъ Ал-дръ Вас. 75 В. 900. Зем. вет. С. Пески, Новохоперск., „Воронеж. 
Неуроновъ Пав. Вас. — РВ. 904. Впр. Харьговъ. 
Нецецей Ал-дръ Ив. 72 В. 97. Пункт. вет. с. Шильды, Тифлисск. 
Нечаевъь Мих. Яков. 66 В. 94. Пункт. вет. Акмолин. обл. 
Нечаевъ Ив. Иллар. 68 В. 96. Зем. вет. Сосницк., Чернигов. 
Нечай Дм. Ив. 62 В. 90 н. с. Пункт. вег. Севастополь, Тавр. 
Нешумовь Тос. Прокоф. 52 В. 19 с. с. Губ. вет. инси. Харьковъ. 
Нещеретовъ Самис. Ал-др. 74 В. 901. УЪздный вет. Игуменъ, Мин. 
Никитасъ Сем. Вас. 49 В. 80 с. с. Губ. вет. Инсп. Кишиневъ, Бессараб. 
Никитинъ Вик. Мих. 56 В. 80 н. с. Совфтн. Губ. Пр. Вологда. 
Никитинъ Ник. Ник. 66 В. 93, к. а. Зем. вет. Дадиловъ, Ярослав. . 
Никитинь Ал-дръ Ал-др. 54 В. 80 к. с. Пункт. вет. Ковно. 
Никитинъ Як. Ник. 50 В. 16 к. с. Пунк. вег. Кунянскь, Харьков. 
Никитинъ Викг. Петр. 76 В. 98. Зем. вет. С. Березово, Петров., Саратов. 
Никитинъ Серг. Хрисанф. — В. 99 вир. вет. Харьковъ. 
Никитсв!й Ив. Павл. 71 В. 97. Канц. чин. Гос. Контр. СПБ. 
Никифоровтъ Серг. Гр. — В. а Зем. вет. С. Малая-Перещепина, Полтгавех. 
Никифоровт, Владим. Никиф. 76 В. 901. Зем. вет. Симбирскъ. 
Никифоровь Ник. Ник. 55 В. 171 д. с. с. Окружн. Вет. Туркест. воен. окр. Галикенть.. 
Никифоровъ Тих. Тих. 64 В. 97. Зем. вет. Шлисельбургь, СПБ. : 
Никифоровь Ник Пав. 66 В. 92 ин. с. Вет. вр. гвар. кон. арт. бриг. СПБ. 
Никифоровъь Ив Мат. 51 В. 79, впр. Казань. 
Никифоровъ Ал.’ Леонид. 78 В. 909. Зем. вет. С. Косторное, Землян., Вороне. 
Никифоровъ Левъ Льв. 72 В. 96. Впр. вет. Якутскъ. 
Николаевск1й Ал-дрь Пав. 74 В. 97. Уъзд. вег. Шенкурскъ, Архангельск. 
Николаевск й Конст. Вас. 66 В. 91 к. а. Состоя. при М. В. Д. СПБ. 
Николаевъ Никол. Петр. 73 В. 900. Вет. Общ. Покр. животн. Либава, Курлянд. 
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Николаевъ Владим. Серг. 72 В. 902. Город. вет. блавянск., Харьков. 
Николаевъ Конст. Ал. 71 В. 900 Вет. 23 Арт. бр. Гатчино, СПБ. 
Николаевъ Тим. Иъ. 67 В. 95. к. а. Зем. вет. Ряжекъ, Рязан. 


Никольский 
Никольемй 
Никольекй 
Никольеый 
Никольск й 
Никольекй 
Никольсый 


Никольсюй 
Никольеый 
Никольсый 
Никольсый 
Никольсий 


Валент. Ив. 72 В. 301. Зем. вет. Котельничъ, Вятск. 
Ал-дръ Ив. 60 В. 83. Город. вет. Одесса, Херсон. 

Еф. Петр. 70 В. 94. к. а. Пункт. вет. Бердянскъ, Тугайск. 
Мих. Дм. 54 В. 18 с. с. Губ. вет. инсп. Москва. 

Пав. Ив. 72 В. 902. Участк. вет. С. Ачикулакское, Ставроп. 
Владим. Вас. 78. В. 900. Зем. вет. Ардатовъ. Симбирск. 


Вл. Мих. 56 В. 81 к. с. Ст. Вет. 5 Зап. Кавалер. полка, Балаклея, Змев. 


Харьковкс. 
Викт. Вас. 77 6.099. Чин. Акц. вфд. Уфа. 
Гр. Петр. — В. 903. Пункт. вет. Омскъ, Акмолин. 


Ал-дръ Петр. — В. 94 к. з. Вет. для ком. Упр. Окр.Ветер. Хабаровскъ. . 


Владим. Никол. 73 В. 901. Зем. вет. С. Петровфровка, Тираспол., 
Никохл. Петр. 80 В. 902. Зем. вет. Молога, Калужек. 


Никоновь Ник. Ал-др. 63 В. 89. Зем. вет. Уржумъ, Вятск. 
Ниловъ Пазв. Ив. 52 В. 171 н. с. Гор. вет. СПБ. 
Чинке Ив. Льв. 06 В. 92 т. с. Уфздн. вет. Радомъ. 


Ница Георг. 


Фед. 72 В. 97. Пункт. вет. Слоб. Рудня, Саратов. 


Ницкевичъ Арк. Ал-др. 63 В. 88 к. а. Зем. вет. Херсонъ. 

Новиковъ (Ефимовъ) Мих. Георг. 69 В. 92. Зем. вет. БФлый, Смолен. 
Новиковь Никол. Конст. — В. 902. Вир. вет. Казань. - 

Новиковъ Ал. Аркад. 30 В. 903. Вир. вет. Алушта, Таврич. 

Новинекй Мстис. Ал-др. 41 М. в. н. 77 н. с. Пункг. вет. СПБ. 
Новочадовекй Пав. Ив. 41 В. 171 к. с. Пункт. вет. Семипалатинскъ. 
Новотный Ант. Стан. 72 В. 96. Город. вег. Екалеринославъ. 

Ноневичь Эмавгь Каз. 68 М. в. н. 89. Гор. вет. Вильна. 

Нормаркь Романъ Ст. 54 В. 82 к. с. — Пункт. вет. Ст. Мордово, Тамбов. 


Норневек! Ал-др 


Носиловъь Ген. Дм. 56 В. 85 к. а. Зем. вет., Рязань. 

Носовъ Леонид. Виктор. 78 В. 902. Участк. вет. Троицкъ, Оренбургск. 
Носсаржевекй Из. Флор. 76 В. 900. Город. вет. Калишъ. 

Нуммелииь Тог. Тог. — В. 902. Пт. ассиет. Вет. Инст. Юрьевъ, Лифлянд. 


Оберманъ Владим. Гр. 76 В. 903. Зем. вет. Кагуль, Бессараб. 
Оболлуевь Ив. Ив. 54 В. 19, с. е. Уир. Екат. зав. конюш. им. Гана, Павлогр., 


Екалериносл. 


Оболдуень Гр. Ал-др. 71 В. 96. Гор. вет. Сараловъ. 
Оболенекй Валер. Егор. 53 В. 76, н. с. Вег. вр. жанд. дивиз. Москва. 


Образцовъ Петрь Адранов. 79 В. 902. Зем. вет. Д. Вертьяново, Ардатов., Нижегород. 


0бразновъ Викг. Ник. 74 В. 97. Акцизн. чин. Парицынъ, Саратовъ. | 
Обудовекй Конст. Конст. 72 В. 95, к. секр. Мл. вет. Завод. кон. Кустанай, Тург. 


Овчинниковъ Владим. Ал-др. 73 В. 99. Зем. вет. С. Воскресенское, .Нижегород. 


Огинекй Мих. Мих. 64 В. 88 к. а. Пункт. вет. Ст. Вержболово, Сувалкск. 
Огородниковь Конст. Петр. — `В. 900. Пункт. вет. Андижанъ, Ферган. 
Одинцовь Серг. Елис. 71 В. 94. Свершт. вет. Город. Полищи, Москва. 
Одляницк!й-Почобуть Нанол. Ник. 64 В. 89, к. а. Уз. вет. Двинскъ, Витеб. 
дынець Стан. Ричард. 72 В. 902. У%здн. вет. Шорапанск., Кутаиск. 

Ожарко Юри Из. 76 В. 901. Участ. вет. Оренбург. губ. 

Ожоговъ Арк. Никол. 76 В. 900. Пункт. вет. С. Шинь, Елисавегпол. 

Озеровъ Ив. Мих. 7> В. 96. Зем. вет. Ст. Татанашу. Перекоп., Таврич. 


Херсон. - 


ъ Арсен. 68 В. 95. Завд. каз. скл. спир. Новоалександровскъ, Ковен. | 
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Озеровь Ник. Гавр. 73 В. 98. к. сек. Ветер. Пом. Посел. Николаевск, Оренб. 
Озолинъ Пет. Адам. 59 В. 84, н. с. Сверхшт. вет. Венден., Лифляндск. 

Озоль Карлъь Христоф. 60 М. в. н. 85 с. с. Ст. вет. зав. кон. М. Балинъ, Камен.-Под. 
Озоль Ив. Оттон. 51 В. 15, к. секр. При Глав. Упр. Гос. кон. СПБ. 

Окиннсый Франц. Ант. 49 ВБ. 74, вир. Фольв. Станиславовъь, Сфдлецк. г. и у. 
Околовичь Ив. Марк. 68 В. 91 н. с. Вет. Л.-Гв. Гродн. Гусар. п. Варшава. 
Околовь Мих. Сильвестр, — В. УЪздн. вет. Перовекь, С.-Дарьин. 

Окрокверуховь Ал-дрь Стен. — В. 903. Харьковъ. 

Окуневичь Стан. Петр- 09 В. 94. Зем. вет. Вятка. 

Окуневичъ Ал-дръ Георг. 73 В. 98. к. сек. отрядн. вет. Заамур. окр. Нримор. об. 
Окуневъ Ал-дръ Никол. — В. 902. Юрьевъ, Лифляинд. 

Окушко Ив. Ил. 10 В. 95, к. а. Пункт. вет. Орша, Могилев. 

Олейниковъ Вл. Павл. 6+4 ВБ. 39. к. а. Участ. вет. Ст. Атаманская, Сальск., Донск. 
Олешо Ив. Внкенг. 67 В. 92, тит. с. Уз. вет. Себежь, Витебск. 

Олехновичь Сигиз. Юстин. 59 В. 89, н. с. Уч. вег. С. Петровское, Ставрон. 
Олтаржевекй Ник.- Мих. 62 В. 89, к. а. Пункт. вет. Минусинскъ, Енисейск. 
Ольшевеюй Ант. Мих. 19 В. — к. с. Старш. вег. 6 зан. кавал.полка БорисогхвбсьЪъ. 
Онисименко Вас. Них. 48 В. 93. Пункт. вет. Такенть, Сыръ-Дарьинск. 
Онфгинъ Ал-дръ Ник. 71 В. 93, к. а. Учасгк. вет. ст. Ново-Николаевская Донской. 
Орлеанекля Никол. Владимр. 17 В. 901. Зем. вет. С. Константиновское, Владимр. 
Орловек Болесл. Псав. 67 В. 95. к. а. Пункт. вет. Ахазщихъ, Тифлисъ. 
Орловеклй Сем. 10. 61 В. 37. Зем. вет. Одесса, Херсон. 

Орансый Вас. Ник. 15 В. 99. Зем. вет. Пос. Парфентьевь, Кологрив., Костром. 
Оранеюкй Вас. Андр. 64 В. 98, н. с. Зем. Вет. Ардатовъ, Нижегород. 

Орловъ Нилот. Ив. 76 В. 903. Учаетк. вет. Ст. Матнитная, Верхнеур., Оренбург. 
Орловъ Алекс. Дмит. 65 ВБ. 88, в. а. Нач. отд. Баз. Пал., Гродно. 

Орловъ Викт. Вас. 11 В. 901 УЪздн. вет. Зангезур., Елисаветпол. 

Орловъ Ник. Пв. 06 1. 92, к. а. Зем. вет. Мещовскъ, Калужск. 

Орловъ Гонст. Вас. 16. В. 903. Учаек. вег. Пое. Верхнеозерный, Орек., Оренб. 
Орловь Ник. Петр. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

Орловъ Алекс. Арс 73 В. 90. Зем. вет. Кострома. 

Орловь Ник. Ник. 68 Б. 88. Зем. вет. Д. Черникова, Малоарханг., Орловск. 
Орлховъ Серг. Ал-др. 65 ВБ. 90, т. в. Пункт. вет. С. Башъ-Дашагиль,- Дагест. 
Орловъ Гр. Аван. 14 В. 902. Зем. вет. Новомосковскъ, Мкалерносл. 

‚ Осиковеклй Стан. Авг. 54 В. 18, к. с. Вет. вр. „Е. Гв. 8-й Артиллер. бриг. Варшава. 
Осиновичъ Ант. Пацинт. 19 Б. 13, н. с. Вег. 28 арт. бриг. Ковно. 

Эсиновскй Ал-дрь Анлр. — В. 902. Зем. вет. С. Молино, Голомен.. Москов. 
Осиновъ Зах. Ник. 57 В. 82 к. с. Пункт. вет. Брянсьь, Орлов. 

Осиновъ Владим. Фед. 13 В. 98. Зем. вет. Малмыж., Вятсек. 

Оспичукь Петръ Дмит. 69 В. 95, к. а. Вет. Михайлов. арт. уч. СПБ. 

Оскерко Телесфоръ Ив. 53 В. 80, н. с. Гор. вет. Херсонъ. 

Осколковь Иннок. Вас. 61 М. в. н. 90 н. с. Вет. вр. 3 драг. Сумского пол. 
Осокинъ Стен. Никол. — В. н. с. Уфздн. вет. Пржевальсть, Самирфч. | 

Оссовсвый Ст. Ант. 07 В. 93. н. с. Пункт. вет. г. Моздокь, Терек. 

Останенко Конст. Петр. 61 В. 84 н. с. Ст. вег. город. скотоб. Одесса, Херсон. 
Остапенко Ал-дрь Петр. 5+4 М. в. н. 15 се. с. Орд. шюф. Хар. вет. ин. Харьковъ. 
Осташевеюнй Леонид. Франц. 79 В. 901, УЪздн. вет. Шорапан.. Путанск. 
Осташевекй Тос. Войцех. 71 В. 94, к. сек. УЪздн. вет. Опатовъ, Радомекой. 
Осташкинъ Герм. Петр. —-В. 50 к. с. вет. при воен. канцехл. Намал. Аму-Дарьинси. отд. 
Остркыковсый Ив. Пав. 14 ВБ. 09 к. с. Пун. вет. Аккерманъ, Бессарад. - 
Островидовъ Алекс. Алекс. 12 ВБ. 9т. Зем. вет. С. Базарный-Каробулаль, Сарат. г. и у: 
Островь Валент. Мих. — В. 904. Вир. Харьковъ. | 
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Острогоремй Ал-дръ Фед. 73 В. 98, т. с. вег. 1 Уманскаго каз. пол. Карсъ. 
Остроумовъ Серг. Семея. — В. 903. Зем. вет. с. Середа, Волоколам., Московск. 
Остроумовъ Яковъ Серг. 55 В. 81 к. с. Пун. вет. Кунгуръ, Перм. 

Оетроумовъ Ник. Серг. 78 В. 901. Зем. вет. Шадринскъ, Пермск. 

Остроумовъ Серг. Серг. 80 В. 904. Зем. вет. Шадринскъ, Перм. 

Отто Ал-дръ Лук. 79 В. 902. Зем. вет. Мензовскъ, Калужск. ° 
Отть Вильг. Фридрих. 75 В. 908. Участк. вет. М. Шлокмансгофъ, Рижск., Лифалянд. 
Охотинъ Ив. Ив. 56 В. 79 к. с. Губ. вет. инсп. Кутаисъ. 
Очаковекй 106. Нахим. 56 В. 83, впр. Майкопъ, Кубан. 

Очанъ Солом. Ильичъ 78 В. 904. Зем. вет. С. Игиальевка, Марйун., Екатериносл. 
Очеповекй (тт. Юман. 45 В. 12 н.с., Город. вет. Минскъ. 


Павелко Вас. Вас. 67 В. 93. к. а. Завфд. бакт. ст. Новочеркасскъ, Дон. 

Павловекй Алекс. Апол. 50 В. 172, впр. СПБ. 

Павловск!й Наркис. Мих. 78 В. 904. Участк. вет. Усть-Цыльма, Архангельск. 

Павловекй Ив. Аким. 61 В. 89. У%зд. вег. Ушица, Подольск. 

Павловенмй Них. Григ. 53 В. 18 к. а. Город. вет. Полтава. 

Павловеый Ал-дръ Ив. 65 В. 96. к. а. Уч. вет. Ст. Усть-Лабинская, Кубан. 

Павловъ Авдр. Мих. 52 В. 16. Зем. вет. Пос. Большой Янисоль, Маруптол., Екатериносл. 

Павлушковъ Серг. Ник. 64 В. Зем. вет. Москва. — | 

Павлюкъ Ник. Конст. 74 В. 98. Вет. Стол. полищи. СПБ. 

Павпертовь Конст. Фед. 58 В. — к. сек. Зем. вет. Брянскъ, Орлов. 

Падеревекй Ал-дръ Викен. 62 В. 89 к. а. У$з. вет. Дрисса, Витеб. 

Пайо Тоганъ 77 В. 903. Участк. вет. Перновъ, Лифлянд. 

Паленинъ Ив. Петр. 59 `В. 82 а. а. Зем. вет. Петровскь, Сарал. 

Палицияъ Андр. Ив. 68 В. 93. к. а. Вет. 9 драг. Елисаветград. Пол. Марламполь, Сув. 

Пальминъ Вас. Ив. 77 В. 904 Город. вет. Красноярскъ, Енисейск. 

Палфевь (Крахтъ) Петръ Ник. --- В. 96. Ассист. Вет. Инст. Харьковъ. 

Пандеръ Никол. Авг. 74 В. 96. Зем. вет. С. Р6пьевка, Воронеж. 

Панинъ Крон. Ал-др. 63 В. 90 к. а. Вет. бриг. отд. корп. погр. ст. Рига, Лифлянд. 

Нанковъ Ал-дръ Вас. — В. 902. Зем. вет. С. Буздякъ, Белебеев., Уфим. 

Пановъ Пав. Петр. 71 В. 97. к. сек. Отрядн. вет. Заамур. окр. Погр. стр. 

Пановъь Ив. Ник. 62 В. 96. Зем вет. Екалеринославъ. р 

Пановъ Мих. Конст. 76 В. 902. Зем. вет. С. Сима, Юрьев., Владим. 

Панютинъ Федор. Дм. 70 В. 902. Вет. при Упр. 2 В.-Сиб. бриг. С. Нововевское, Прим. 

Парембевй Викт. Бол. 77 В. 901. Вет. 11 Дон. казач. пол. Владимръ. Волынскъ. 

Парйекй Конст. Вас. 77 В. 901. УФздн. вет. Агданъ, Елисаветпол. 

Пар!йсьй Владим. Никол. — В. 902. Вет. ком. М. . Д. Тифлисъ. 

Партизнанянцъ Ив. Карапет. 63 В. 88 к. а. Зем. вет. Бобринець, Елесаветград., Херсон. 

Чарцванидзе Мих. Ив. 76 В. 902. УЪзди. вет. Геокчай, Бакин. 

_ Чарчанск!й Ант. Целест. 62 В. 84, вир. Балта, Подольск. х 
Пареени Георг. Вас. 74 В. 98. Бриг. вет. 0. К. П. С. м. Скуляны, Бфлецк., Бессафр. 

Царяевъ Никол. Ал-дрон. 80 В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Ташкентъ. | 

Паелавекй Людв. Вильг. 72 В. 98 У$здн. вет. Стопницъ, ИФлецк. 

Пастуховъ Вас. Федор. 75. В. 99 Мл. губ. вет. Шлиссельбургъ, Нетерб. губ. 

Пастуховъ Федор. Никит. 73 В. 903. Зем. вет. Кролевецъ, Черниг. 

Пастуховъ Ниль Сем. 36 В. пом. 60 к. с. Ст. вет. Твер. зав. кон. Тверь. 

Пастуховь Варл. Моис. 48 В. 13 к. с. Вар. вет. Клевъ. 

Патоковъ Алекс. Валер. 71 В. 94. т. с. Чин. каз. палаты, Минскъ. 

Пауткинъ Валер. Мих. 76 В. 98, н. с. Вет. для ком. Кавказ. Окр. Тифлисъ. 

Пацевичъ Брон. Людв. 66 В. 91. Зем. вет. Воронежъ. 

Пацорковей Ант. Март. 61 В. 90. Уфздн. вет. Новорадомскъ. Петрок. 
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Пацкуль Эрнест. Яков. —- М. в. н. 903. Впр. вет. Юрьевъ, Лифлянд. 
Пашковек1й Ал-дръ Зах. 78 В. 98. Пункт. вет. Ст. Петровскъ, Саратов. 
Пащенко Ив. Петр. 55 В. 80, в. с. Зем. вет. Ковровъ, Вхадимр. 

Пащинскй Вас. Ив. — В. 82, к. с. Впр. вет. Ст. Каменская, Донской. 

Педдеръ Павель — В. 900. УЪздн. вет. Бакинск. 

Пеель Стан. Стан. 48 В. 10, впр.. вет. Калишьъ. 

Пекарскй Флор. Ник. 56 В. 84, к. сек. Зем. вет. С. Турки, Балашев., Саратов. 
Пекарский Мих. Мих. 66 В. 92, н. с. Пункт. вет. М. Барановичи, Минской. 
Пелиховекй — В. — Пункт. вет. С. Халфала, Эриван. 

Пемовъ Дм. Георг. 52 В. 16 с. с. Вет. вр. 17 Арм. корп. Москва. 

Пен!онжекъ Каз. Леон. 73 .В. 97. т. с. Пункт. вет. С. Балкаре, Терск. 
Пеньковев!й Ромуальдъ Бонавентур. — В. 904. Впр. вет Варшава. 

Пенсвкй Эрн. Роман. 47 В. 15 н. с. Гор. вет. Одесса, Херсон. 

Пелловъ Эр. Вильг. 63 В. 83 к. с. Пункт. вет. Самаркандъ. 

Переверзевъ Евг. Павл. — В. 903. Пункт. вет.. Постъ, Шахсеванъ, Елисаветпол. 
Перелыгинъ Мих. Афан. 56 В. 80 с. с. Ст. вет. зав. кон. Вятка. 

Перельманъ Петр. Ал. 70 В. 95. к. а. Вет. для ком. Приам. В.-М. Упр. Хабаровскъ, Примор. 
Перепелкинъ Еф. Викул. 72 В. 96. Студ. Моск. Сел.-хоз. инст. Москва. 
Переспвловъ Владим. Георг. 73 В. 901. `Сверхшт. вет. Красный яръ, Астр. 
Перистера Мих. Аристот. 57 В. 82 к. с. Пун. вет. Москва. 

Персидский Ив. Ив. — В. 903. У%здн. вет. Канскъ, Енисейск. 

Пер@янцевъ Никол. Ив. 77 В. 902, Зем вет. Лухъ, Костром. 

Перуанскй Петр. Афанас. 76 В. 904. Зем. вет. Камышинъ, Саратов. 
Перфиловъ Венед. Ал-др. 54 В. 18 к. с. Пунк. вет. Ст. Серебряково, Донской. 
Песковъ Конст. Вас. 80 В. 903. Зем. вет. Петергоф. у., С.-Петербург. губ. 
Песлякъ Людв. Устин. 64 В. 93 т. с. Пунк. вет. Гурьевъ, Уральск. 

Нетерсонъ Карль Эрнест. 41 В. 63 к. с. Вир. СПБ. . 

Нетерсонъ Авг. Петр. 75 В. 901. УЗздн. вет. Вольмаръ, Лифлянд. 

Петереонъ Карл. Петр. — 8. 902. Юрьевъ, Лифлянд. 

Петереонъ Арв.едъ Ник. 68 В. 93, н. с. Участк. вет. Ставрополь. 

Петкевичъь Ив Ант. 20 В. 42 к. а. Гор. вет. Вилейка, Вилен. 

Петржиковеый Ант. Ив. 48 В. 14 к. с. Пункт. вет. Суджа, Курск. 
Петржиковсвйй Лющанъ Владисл. 66 В. 95 т. с. Уфздн. вет. Влощовъ, К$лецк. 
Петриченко Левъ Никол. 76 ВБ. 900. Сверхшт. вет. Тобольскъ. 

Нетровекй Анат. Петр. 55 В. 50 с. в. Отст вет. Харьков. 

Петровекй Ал-дръ Ник. 68 В. 90 н. с. Пун. вет. Астрахань. 

Петровск! й Изв. Госиф. 71 В. 95 к. а. Вег. 15 артил. бриг. Одесса, Херсон. 
Нетровекй Серг. Дм. 71 В. 99. Мл. губ. вет. Черниговт. 

Петрожиць1й Владис. Вас. 71 В. 96, к. а. Окр. вет. Кайтаго-Табасаранск., Дагестан. 
Петровъ Илья Ст. 68 В. 96. Пункт. вет., Ката-Курганъ, Самарканд. 

Петровъ Влад. Ив. 76 ВБ. 98, кол. сек. Зем. вет. С. Верейское, Воронежской г. и у. 
Петровъ Ал-дръ Серг. 72 ВБ. 95. т. с. Зем. вет. Бузулукъ, Самауск. 

Петровъ Никол. Ал-др. 78 В. 903. Зем. вет. С. Ромоданы. Спасск., Казанск. 
Петровъ Дм. Федор. 75 В. 902. Зем. вет. С. Исаево, Ананьев., Херсон. 

Петровъ (Бфловъ) Петръ Петр. 65 В. 87. к. а. Пункт. вет. Ст. Псебайская, Кубанск. 
Петровъ Андр. Андр. 67 Б. 93. к. а. Вег. 2 Туркест. арт. бр. Асхабадъ, Закасшйской. 
Петровъ Ал-дръ Алекс. 71 Б. 95 Впр. вет. Таганрогъ, Доноск. 

Петровъ Мих. Петр. 35 В. 66 к. с. Пунк. вет. Велиме-Луки, Псковской. 
Петровъ Петр. Сем. — В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Петровъ Ал-дрь Ив. 13. В. 98, гор. вет. Сызрань, Симбирск. 

Петровъ Мих. Мих. 79 В. 902. Вет. 4 Дон. каз. бат. Проскуровъ, Подольск. 
Петропавловеки Ник. Ив. 66 В. 93; к. а. Сверхшт. ассист. Вет. инст. Харьковъ. 
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Петропавловсвй Ал-дръ Гр. 75 В. 900. Зем. вет. С. Ново-Троицк., Дяфпров., Таврич. 
Петропольсьй Ник. Ив. 61 В. 86 к. а. Пункт. вет. Витебскъ. 

Цетрулнеъ Конст. Андр. 67 В. 93. к. а. Уз. вет. Петропавловск, Акмолин. ! 
Петрущиневй Вхадис. Франц. 75 В. 98. Уъздн. вет. Коло, Калишск. 

Печковекй Ив. Иъ. 68 В. 83 н. с. Подат. Инспек. Новочеркасскъ, Донск. 
Пештичъ Ник. Петр. 54 В. 77. д. с. с. Вир. вет. СПБ. 

Пивоваровъ Ив. Вас. 62 В. 87 к. с. Губ. вет. Инси. Могилевъ. 

Пивоваровъ Филипъ Зах: 58 В. 86 к. с. Пункт. вет. С. Казахъ, Елисаветпольск. 
Пигинъ Ник. Ал-др. 67 ВБ. 92 к. а. Сверхшт. вет. С. Никольское, Енот., Астрахан. 
Пикерингь Рич. Тос. 78 В. 900. Зем. вет. С. Базарная, Городищен., Цензен. 
Пилецьй Ив. Дм. 38 В. 56 к. с. Пун. вет. С. Мелеузъ, Стерлит. Уфим. 
Пинегинъ Вас. Алекс. 54 В. — к. с. Зем. Начал. заводъ Ножевка, Оханск. Нермск. 
Пининевй Ант. Игн. 71 В. 900. Пункт. вет. Ст. Ртищево, Саратов. 

Пинеюй Петръ Мих. 65 В. 88 к. а. Зем. вет. С. Рогачево, Дмитров., Москов. 
Пиине Мих. Георг. 64 В. 91, ьпр. СПБ. 
Пиичикъ Григор. Андр. 77 В. 903. Пункт. вет. Олекминскъ, Якутск. 

Писаревь Алекс. Ив. 66 В. 90 к. а. Вет. 52 драг. Н%жин. пол. Елецъ, Орлов. 
Пнсаревъ Алек. Гр. 56 В. 82 н. с. Зем. вет. Усмань, Тамбов. 
Пиеаревъ Петръ Фед. 64 В. 97. Окружн. вет. Кюринск., Дагестан. 

Писаревъь Федоръ Федор. — В. — Город. вет. Пенза. 

Плтерсвьай Ник. Павл. В. 90, к. а. Зем. вет. Веливе-Луки, Псков. 

Пихановъ Андр. Никит. 70 В. 88. Студ. Моск. 'Сел.-Хоз. Ивст. Москва. . 
Пицкеръ Владим. Эдуард. 66. В. 902. Овершт. вет. при Вет. Лаборатории СПБ. 
Пичугинъ Ив. Петр. 74. В. 902 Зем. вет. С. Сосновка, Вольск., Саратов. 
Потровекй Тос. Стан. 28 В. 52 н. с. вир. вет. Витебекъ. 
Потровеый Ив. 10с. 71 Б. 96 к. а. Зем. вет. Сумы Харьков. 

Плавинскй Отг. Людв. 66 В. 91 т. с. У$здн. вег. Олькуши, Кфлецк. 

Плакидовъ Петръ Плакидов. — В. 99, впр. вет. Харьковъ. : 

Плакеицьй Ник. Тим. 70 В. 96, к. ск. Зем. вет. С. Бутурлиновка, Бобров., Воронеж. 
Плятеръ-Илохоцекйй Ал-дръ Конст. 73 В. 99. Пункт. вет. С. Усть-Суэрское, Тобольск. 
Платковек!й Пав. Дм. 66 В. 98 к. а. Уч. вет. С. Ивановское, Медвфж., Ставропол. 
Плескацевичъ Вас. 10с. 75 В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Елисаветполь. 

Илесклй Вас. Ал. 71 В. 903. Сверхшт. вет. Енотаевскъ, Астрахан. 

Плотниковъ Мих. Мих. 73. В. 902. Зем. вет. Нижнедфвицкъь. Воронеж. 
Плущевекй Ант. 106. 49 В. 71 к. с. Пун. вет. Рига, Лифлянд. 

Нлышевекй Сем. Горд. 69 В. 94, к. с. Зем. вет. Бериславъ, Херсон. 
Плышевекй Ник. Горд. 74 В. 96. Зем. вет. Новогеоревскъ, Александр., Херсон. 
Побфдоноецевъ Мию. Вас. 75 В. 9 2. Зем. вет. С. Черноярское, Кунгур., Перм. 
Подгорный Гр. Макар. 59 В. 84 н. с. Учас. вет. Ст. Новодеревянковская, Ейск., Кубан. 
`Подтурек Викт. Ал-др. 64 В. Зем. вет. Н. Новгородъ. 

Подгуревый Ник. Гавр. 58 В. 80 к. с. Пун. вет. Сл. Калачь, Богучарск., Ворон. 
Подгуревй Левъ Карл. 71 В. 94. Уфздн. вет. Блонскъ, Варшав. 

Подвицкй Влад. Конст. 58 В. 82 к. с. Пув. вет. Смоленскъ. 

Подконаевъ Ал-дръ Фил. 65 М. в.н. 98 к.с. Вет. Констант. Арт. учил. СПБ. 
Подлесый Ст. Ив. 63 В. 89. Уфзди. вет. Плонскъ, Варшав. 

Поднесннекй Шимонъ Теодор. 57 В. 82 н. с. Пун. вет. Кёльщы, Кфлец. 
Подолинекй Конст. Сем. 66 В. 93 к. а. Пун. вет. С. Цухуль, Датестан. 
Подольекйй Петръ Ал-др. 63 В.—к. сек. Зем. Вет. Чугуевъ, Харьковск. 

Подольек Андрон. Ил. 54 В. 80 и. с. Уфз. вег. Ольгополь, Подольск. 
Подольшинекй Макснмил. Осии. 51 В. 73. У%здн. вет. Гостынияъ, Варшав. 
Подрезовь Вас. Гр. — В. — Зем. вет. Путивль, Курск. 

Поятягинъ Ал-дръ Мих. 55 ВБ. 77 к. с. Ст. вет. завод. кон. Смоленскъ. 
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Позаментировъ Морд. Ил. 60 В. 87, Впр. вет. Харьковъ. 

Позняковъ Влад. Вен. 74 В. 98.. Зем. вет. С, Каменка, Камышин., Саратов. 
Позняковъ Викт. Вен. 63 В. 88 н. с. Зем. вет. Тамбовъ. 

Поклевеклй-Козелло Ал-дръ Ант. — В. 97. Впр. вет. 

Покорскй Вас. Ал-дров. 79 В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Покровевый Дм. Петр. 57 В. 82 к. с. Пункт. вет. Мар!уполь, Екатерин. 

Покровекмй Конст. Ал-дров. 76. В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Карсъ. 

Покровскй Мих. Вас. — В. 902 Пункт. вет. С. Шахтахты, Эриван. 

Покровевй Ал-дръ Григ. 70 В. 98. Город. вет. Тула. 

Покшишевеюй Ник. Ал-др. 73 В. 97. Город. вет. Москва. 

Полетаевъ Вас. Ст. 73 В. 99. Пункт. вет. Уроч. Тахты-Базаръ, Закаси ск. 
Поликееневъ Ник. Ив. 58 В. 80 к. с. Пунк. вет. Ст. Саранскъ, Пензен. 
Политковекй Влад. Григ. 72 В. 98. Город. вет. Нижн-Нозгородъ. 

Полозовъ Андр. 10с. 49 В. 78 к. с. Вет. вр. 1 Туркест. артилер. бригады. Ташкентъ. 
Полозовъ Генад. Серг. 69 В. 93 к. сек. Пом. Подат. Инси. Кинешма Костром. 
Полозовъ Ам.дръ Ал-дров. 75 В. 902. Зем. вет. Смоленскъ. 

Полозовъ Алекс. Вас. 67 В. 95. Зем. вет. 3 уч. Екатеринослав. у. и г. 

Полонскй Ив. Яков. 60 В. 83. к. сек. Зем. вет. С. Марьевка, Николаев., Самарск. 
Полтарацый Ал-дръ Гр. 57 В. 82 н. с. Зем. вет. Тимъ, Курск. 

Полумордвиновъ Вас. Вас. 76 В. 97. Пункт. вет. Баланда, Саратов. 

Нолушкинъ Никандр. Ив. 76 В. 902. Уч. вет. с. Ашабово, Терской обл. 
Полферовъ Як. Як. 66 В. 89 к. а. Вир. вет. СПБ. 

Полховевй Владим. Ив. 73. В. 901. Вет. для ком. при Окружн. Ветер. Варшава. 
Польнеръ Оеодор. Викт. 72 В. 97. Зем. Нач. 5 уч. С. Байса, Уржум., Вятской. 
Польнеръ — — В. — Зем. Нач. Слободской, Вятск. 

Полфновъ Викт. Конс. 63 В. 88 Л. 98. Зав. вр. Нижнесалдинсв зав., Верхот., Перм. 
Поляковъ Дм. Викт. 69 В. 93 к. а. Мл. вет. Елисаветгр. зав. кон. Ехисаветградъ, Херс. 
_Полякъ Мееръ Герш. 59 В. 85. Зем. вет. Болховъ, Орловск. 

Поляновек1й Петр. Никавор. 82 В. 901. Зем. вет. Зав. Невьянск, Екалер. Перм. 
Полянени Матр. Ал-др. 74 В. 901. Зем. вет. С. Косьма, Весьегон., Твер. 
Померанцевъ Ник. Пав. 72 В. 96. к. а. Св. вет. С. Исаево (ДФдово), Оренб. г. и у. 
Померанцевъ Петръ @ед. 73 В. 98. Зем. вет. Сл. Юнаковка, Харьковъ. 
Помряскинек!й Ал-дръ Ив. 53 В. 19 к. с. Пункт. вет. Гори, Тифлис. 

Пономаренко Ал-др. Ив. 73. В. 901. Зем. вет. С. Комратъ, Бендер., Бессарао. 
Пономаревъ Серг. Африкан. 74 В. 902. Зем вег. Сл. Штеповка, Лебед., Харьков. 
Пономаревъ Ив. Африк. 64 В. 94. Пом. Подат. Инси. Михайловъ, Рязан. 
Пономаревъ Конст. Евгеньев. 81 В. 904. Участк. вет. Пос. Бударинское, Уральской. . 
Пономаревъ Фед. Георг. 49 В. 76 н. с. Гор. вет. Ал-дровскъ-Грушевсьй, Черкасск., Донск. 
Поносовь Владимр. Никол. 75. БВ. 902. Зем. вет., Камьииловт, Перм. 

Поплавекй Грац. Владис. 68 В. 98. УЪздн. вет. БФлгорай Люблин. 

Поповицк!й Владим. Мих. — В. 904. Впр. вет Юрьевъ. 

Поповице!й Валер. Григ. 67 В. 97. УЪздн. вет. Эчуйадзинъ, Эриванск. 

Поповски Алдръ Пав. 67 В. 93. При Моск. Гор. Упр. Москва 
Поповъ Ал-дръ Ил. 13 В. 96. Вет. вр. 9 кон. арт. батар. Здунская Воля, СФрад., Калиш. 
Поповъ Вл. Петр. 68 В. 93. Зем. вет. Гришино, Бахмут., Екатериносл. 

Поповъ Алекс. Григ. 58 В. 75 с. с. Корпусн. Ветер. 19 арм. кори. Брестъ-Литовскъ, Гроди, 
Поповъ Дм. Никол. 70 В. 98, к. сек. Зем. вет. Змевъ, Харьков. 

Поповъ Серг. Евг. 74 Б. 900. Уфздн. вет. Холмогоры, Архангельск. 

Ноповъ Аркад. Ив. 78 В. 903. Зем. вет. С. Бурнакь, БорисоглЪб., Тамбов. 

Поповъ Петръ Гр. 59 В. 81. к. а. Зем. вет. Павловекь, Вороне. 

Поповъ Вас. Анл. 54 В. 771 н. с. Вет. 3 Дон. каз. пал. Вильна. 

Поповъ Ник. Мих. 64 В. 90. Зем. вет. Самара. 
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Поповъ Ник. Гр. 59 В. 81 к. с. Пунктов. вет., Саратовъ. 

Поповъ Плат. Конс. 50 В. 11 к. с. Вет. вр. 1 Кубан. каз. батар. Екатеринодар. 
Поповъ дома Вас. 55 В. 80, с. в. Пом. Вет. Инеп. Новочеркасскъ. 

Поповъ Фед. Вас. 51 В. 76 к. а. Впр. вет. Таганрогъ, Дон. 

Поповъ Петр. Сем. 75 В. 901. УЪздн. вет. Елисаветполь. 

Поповъ Владим. Ал-дров. 80 В. 904. Зем. вет. Хут. Озинко, Новоуз. Самар. 
Ноновъ Арк. Ив. — В. 903. Зем. вет. с. Высокое. Шацк., Тамбов. 

Поновъ Ал. Вас. -- В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Поповъ Ават. Павл. 76. В. 902. Зем. вет. Вологда. 

Поповъ Ив. Никиф. 52 В. 18 ны. с. Вет. вр. Упр. Дон. арт. Новочеркасскъ, Дон. - 
Поповъ Конст. Мих. 65 В. 93 н. с. Уч. вет. Новочеркаскъ, Дон. обл. _ 

Поповъ Ник. Зосим. 67 В. 94 к. а. Уч. вет. С. Самарское, Рост., Дон. обл. 
Поповъ Пав. Петр. 67 В. 95. Мл. конт. акц. упр. Новочеркасскъ, Дон. 

Поповъь Ив. Пав. 57 М. в. н. 98 к. а. Прив. доц. Каз. вет. инст. Казань. 
Поповъ Влад. Ив. 57 ВБ. 838 н. с. Вет. Впр. Царское Село. 

Поповъ Фед. Тим. 57 М. в. н. 90 ни. с. Пом. проз. Хар. вет. ин. Харьковъ. 
Поповъ Гав. Пав. 66 В. 91 к. а. Пунк. вет. Мелитополь, Таврия. 

Поповъ Ник. Витал. 71 ВБ. 96. Зем. вет. Москва. 

Половъ Вл. Пет. 58 В. 81 н. с. Зем. вет. 0. Далматовъ, Шадрин., Перм. 
Попову, Вас. Ив. 53 В. 18 к. с. Пун. вет. Минскъ. 

Цоповъ Алекс. Вас. 75 В. 96. к. сек. Пун. вет. Ст. Таманская, Темр., Кубан. 
Поповъ Вас. Конс. 69 В. 98. Зем. вет. Старая Русса, Новгород. 

Поповъ Ник. Ерем. 71 В. 97. Зем. вет. С. Голдаевъ, Болхов., Орлов. 

Поповъ Пав Сазв. 60 В. 88 н. с. Вет. 3 Сибирок. Казачьяго полка. 

Поповъ Гр. Изм. 18 В. 903, Зем. вет. 3 уч. ВерхнеднФир. у. Екатериносл. 
Попрядухинъ Ал-дръ Пав. 56 В. 81 к. сек. Гор. вет. Казаль. 

Поныревъ Пав. Гр. 47 В. 69 к. с. Зем. вет. С. Дубрувка, Брянск., Орловск. 
Порошин, Дм. Серг. 68 В. 94. Зем. вет. Новоржевъ, Псков. 

Поетика Георг. Георг. 54 М. в. н. 82 д. с.с. Шт; Членъ Вет. Ком. М. В. А СПБ. 
Постниковъ Влад. Серг. 68 В. 94. Зем. вет. Руза, Москов. 


Постииковъ Мих. Серг. — В. 901. Вир. вет. Казань. 
Постниковъ Ник. Серг. 72 В. 99. Впр. вет. р 
Постниковъ Алекс. Серг. — В. 94 к. а. Бриг. вет. Погран. стр. Сандожръ. 


Поетниковъ Ник. Алекс. 73 В. 96, т. с. Зем. вет. Раненбургь, Рязан. 

Цотаненко Ив. Ник. 63 М. в. н. 98 н. с. Старш. вет. Офицер. Кавал. школы. СПБ. 
Потаповъ Вас. Ив. 78 В. 902. Пункт. вет. Верхнеудинскъ, Забайкал. 

Потресовъ Вас. Гр. 78 В. 908. Зем. вет. Путивль, Курск. 

Пот$хинь Дм. Ив. 65 В. 92. Пункт. вет. Минусинскъ, Енисейск. 

Предтеченсьй Вас. Мих. -- В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Прейнъ Пав. Пав. 57 В. 83, к. сек. Пунк. вет. Канскъ, Енисейск. 
Прейпичъ-Фрейбергь Хрис. Генр. 53 М. в. н. 95 н. с. Пункт. вет. С. Корсовка Витеб. 
Преображенскай Мих. Ив. 57 В. 80 в. с. Пун. вет. Кустанай, Тургайок. 
Преображенекй Серг. Из. — В. 901. Впр. вег. Казань. 

Преображенский Вас. Ал-др. 73 В. 99. Гор. вет. Рыбинскъ, Ярослав. 
Нречистенскай Вас. Петр. 70 В. 93 н. с. Пун. вет. въ пос. Крутоярсюй, Акмолинск. 
Пржеволинекй Евг. Терент. 56 В. 80 в. с. Пун. вет. М. Ладыжино. Подольск. 
Пржегалинскй Левъ Станис. 68 В. 93 т. с. Сверхит. вет. Згержъ. Петроков. 
Пржездзецкй Ос. Иг. 48 В. 74 к. с. Город. вет. Петроковъ. 

Иржесмыцей Ник. Ал-др. 55 В. 86 к. а. Пункт. вет. Белебей, Уфим. 
Пржиборовеый Ант. Ал-др. 56 В. 81 к. с. Пун. вет. Переяславль, Полтав. 
Прибыльек!й Леонид. Ив. 76 В. 902. Вет. пом. М. В. Д. Тифлисъ. 

Приваловт Фед. Куз. 55 В. 80. Гор. вет. Саратовъ. 
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Приферъ Стан. Стан. 58 В. 16. Окр. вет. Ловичъ, Варш. 

Приходькинъ Вас. Алекс. 71 В. 97, к. сек. Пун. вет. Темиръ, Уральск. 
Приходкинъ Алекс. Алекс. 70 В. 971, т. с. Вет. 1 кизл.-греб. каз. пол. Грозный, Терек. 
Приходьковъ Никол. Никол. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Проданъ Маркъ Никит. 67 В. 97. Зем. вет. Вознесенскъ, Елисаветград., Херсон. 
Прозоровскйй Ал-дръ Алекс. 72 В. 98. Зем. вет. Сл. Ровеньки, Острогож., Воронеж. 
Прозоровск!й Владим. 9едор. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Прозоровъ Ник. Вас. — В. 93. Пом. Подат. Инси. В.-Уральскъ, Оренб. 
Прокопенко Ал-дръ Наум. 68 В. 86 ин. с. Подал. Инсп. Богородицкъ, Тульск. 
Прокопенко Ал-дръ Ив. 77 В. 901. Уфздн. вет. Ахалцихт, Тифлисъ. 

Прокоповичъ Влад. Флор. 65 В. 92, к. а. Уз. вет. Новогрудокъ, Минск. 
Прокоповичъ Болес. Ал-др. 56 В. 81 к. с. Пун. вет. Бзатородъ, Курск. 
Прокофьевъ Ал-дръ Вас. 70 В. 95. к. а. Зем. вет. Николаевскъ, Самар. 
Прокофьевъ Вас. Вас. 68 В. 99. Зем. вет. Сызрань, Симбир. 

Промптовъ Мих. Ив. 68 В. 94. Пом. подат. инсп. Кострома. 

Проевирнинъ Алекс. Вас. 71 В. 97 к. сек. Зем. вет. Саранскъ, Пензен. 
Просвирнинъ Вас. Ив. 61 В. 88. Зем. вет. Нерехта, Костром. 

Протоноповъ Петръ Владих. 78 В. 904. Зем. вет. С. Грачевка, Бузулук., Самарск. 
Прохоровъ Владим. Вас. 75 В. 903. Зем. вет. Покровское, Бердян., Таврич. 
Прушковекй Ив. Март. 52 В. 16 к. с. Вет. 46 драг. Переяслав. пол. Плоцкъ. 
Пеаревъ Владим. Андр. — 900. Пункт. вет. с. Джизакъ, Самарканд. 

Пукаловъ 9е0ф. Ив. 56 В. 77 к. с. Членъ зем. упр. Екатеринославъ. 

Пукаловъ Дм. Ив. 51 Б. 76. Гор. вет. Павлоградъ, Екатериносл. 

Пукинсвй Брон. Арк.—В. 900. У$здн. вет. Гори, Тифлиск. 

Пулъяновеклй Гену. Ив. 58 В. 83 к. а. Гор. вет. Варшава. 

Пупковъ Влас. Григ. 71 В. 96. к. а. Уч. вет. Ст. Ильинка, Дон., Донсь обл 
Пусемиъ Март. Ив. 73 В. 902. Пункт. вет. Белясуварь, Бакин. 

Пуховъ Ал-дръ Ник. 73 В. 95. т. с. Контролеръ, Самаро-Златоуст. ж. д. Самара. 
Пучковек!й Серг. Евф. 72 М. в. н. 94, к. с. Экстр. Проф. вет. инс. Юрьевъ, Лифлянд. 
Пушкаревь Вас. Степ. 78 В. 901. Зем. вет. Пронскъ, Рязанской. 

Пушкаревъ Алекс. Гос. 57 В. 80 с. с. Губ. вет. инси. Витебскъ. 

Пырковъ Владим. Павл. 77 В. 900. Зем. вет. Чистополь, Казан. 

ПЪвницкй Гавр. Ал. 75 ВБ. 902. Зем. вет. Княгининъ, Нижегородск. 

Пфтуховъ Серг. Влад. 62 В. 88. к. а. Сверхшт. вет. Казань. а 

Пятницей Ник. Вас. 65 .Б.`91. Пункт. вет. Сел. Хоргосъ, Семир$чен. 
Пятницей Фил. Ив. 58 В. 871 в. с. Зем. нач. Чердынь, Перм. 
Пятнициюй Сем. Федор. 75 В. 903. Мл. вет. 8 зап. кавалер. пох. Новогеорчевскъ, Херсон. 
Пящинеюй Генр. Мат. 47 В. 70 к. а. Смотр. скотобойни. Варшава. 


Рабнеонъ Ив. Ив. 78 В. 903. Город. вет. Ревель, Эстлянд. 

Равичъ-Щеурбо Ант. Ник. 71 В. 93. Гор. вет. Варшава. 

Радзвицкй Андр. Игн. 56 В. 80 н. с. Зем. вет. Аккерманъ, Бессараб. 

Радебахъ Ив. Генр. 55 В. 79, к. с. Пункт. вет. Либава, Курлянд. 

Радинъ Ис. Ос. 55 2. 80. Зем. вет. Москва. 

Радкевичъ Дм. Ал-дров. 74 В. 901. Зем. вет. Рязань. 

Радовичъ-Покровеый Ал-дръь Мих. 66 В. 93. Гор. вет. Одесса, Херсон. 

Радовичъ Андр. 76 1. 903 Уфздн. вет. Кольно, Ломжин. 

Радонеженй Мих. Вас. 54 В. 82. Зем. вет. Василь-Сурскь, Нижегород. 

Раевеклй Владим. Мих. 79 В. 904. Сверхшт. вет. Сл. Капустинъ Яръ, Астрахан. 

Раевек!й Никол. Арк. 69 В. 94 к. а. Пункт. вет. Варшава. 

Раевский Арк. Ал-дров. 48 М. в. н. 12, д. с. с. Нал. Вет. Упр. и Предобл. Вет. Ком. 
М. В. Д. СПБ. 

Раевъ Токинф. Ал. 64. В. 90. н. с. Вет. 3 Куб. каз. бат. Майкопъ, Кубанск. 


Развадовев!й Феликс. Феликс. — В. 900. Впр. вет. Харьковъ. 
Райзъ Макс. Ильичъ 71 В. 98. Сверхшт. вет. С. Тундутово;, Чернояр., Астрахан. 
Раковичъ Марманъ Ив. — В. 901. У%здн. вет. Винница, Подольск. 
Ракшинекй Вас. Ив. 70 В. 94. Мл. Губ. вет. Пермь. 
РакЪевъ Ал-дръ Плат. 68 В. 90. Мл. губ. вет. Смоленскъ. 
Рамзайцевъ Андр. Мих: 69 В. 97. УЪзди. вет. Бакин. 
Рамзайцевъ Клав. Андр. 59 В.— к. а. Пом. Стол. М. 3. и Г. И. СПБ. 
Раммъ Гр. Ильич. 54 В. 80 к. с. Вет. завод. кон. Саратовъ. . | 
Рапопорть Хаимъ Айзик. 64 В. 89. Зем. вет. Фалежъ, Курск. 
Раеска Петръ Генр. 60 В. 82 н. с. Сверхш. вет. Феллинъ, Лифл. 
Раестопчинъ Ник. Вас. 50 ВБ. 177 к. с. Пун. вет. Гомель, Могилев. 
Ральковек1й Алполин. Петр. 61 М. в. н. 904. Пункт. вет. Москва. 
Раудзенъ Густ. Янов. 62 В. 84. Сверхшт. вет. Вейсенштейнъ, Эетя. 
Раупахъ (фонъ) Каз. Карл. 42 М. в. н. 75 д. с. с. Дир. и проф. вет. инст. Юрьевъ, Лифл. 
Рафайловъ Раф. Мих. 78 В. 900. Сверхш. вет. Ишимь, Тобольск. 
Рачинекй Ант. Владисл. -— В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Ташкентъ. 
Рашевекй Ром. Ник. 69 В. 94. Зем. вет. С. Каменка, Мелитоп., Таврич. 
Ребровъ Ник. Павл. 77 В: 901. Вет. 5 Арт. бриг. Бердичевъ, Юев. 
Ревазовъ Левъ Борис. 77 Б. 904. Сверхшт. вет. С. Капустинъ-Яръ, Астрахан. 
Редигеръ Эмиль Тосиф. 74 В. 904. Впр. вет. Житомръ, Волын. 
Редлинъ Гуго 9ом. 59 В. 82 к. а. Вет. 53 драг. пол. Влоцлавскь, Варшавск. 
Редлихъ Арн. Георг. 58 В. 82, н. с. Пунк. вет. Омскь, Акмолин. 
Редько Серг. Ал-дров. 79 В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 
Реезе фонъ Конст. Никол. В. 901. Пункт. вет. Кустанай, Тургайск. 
Реймеръ Леон. Карл. 47 В. 67 с. с. Губ. вет. инсп. Екатеринославъ. 
Рейтерь (фонъ) Вольдем. Ал-дров. — В. 96. к. а. Окружн. вет. Заамур. окр. Харбинъ. 
Рейхардтъ Эдм. Людв. 58 В.—т. с. Гор. вет. Астрахань. 
Рейхманбергь Христ. Ив. 55 В. 80 к. с. Пун. вет. Вознесенскъ, Херсон. 
Рекашевъ Вас. Гр. 54 В. 82 н. с. Пунк. вет. Одесса, Херсон. 
Реклевекй Брон. Людов. 50 В. 71 к. а. Уъздн. вет. Ченстоховъ, Петроков. 
Рекнеръ Владисл. Милосл. 63 В. 89. УЪздн. вет. Скерневицы, Варшав. 
Ремезовъ Фед. Ив. 52 В. 78 н. с. Зем. вет. Жиздра, Калужск. 
Ремеръ Ник. Кар. 53 В. 19 с. с. Пом. Нач. Ветер. Упр. Чл. В. К-та М. В. Д. СПБ. 
Ремеръ Оеодор. Ив. 76 В. 98. Зем. вет. Нижн-Ломовъ, Пензенск. 
Ренельть Карль Ос. 27 В. 57 с. с. Пун. вет. Кременчугъ, Полтавск. 
Реннерть Роб. Роб. 65 В. 93 к. сек. УЪздн. вет. Лида, Вилен. 
Реутть Ант. Наполеон. 61 В. 86 к. с. Стари. вет. 7 зап. кавалер. полка. Тамбовъ. 
Рехъ Пав. Влад. 65 В. в. с. Пунк. вет. Сарепта, Цариц., Сарал. 
Ржевекй Конст. Вас. 69 В. 93. Уфзд. вет. Тараща, КЛевск. 
Ржимовскй Ив. Адольберт. 54 В. 16 к. с. Старш. вет. 2 зап. кав. полка. Острогожскъ. 
Рингеъ Дм. Эд. В. 900. Ветер. 1 Артилер. бригады. 
Робаковекй Ал-дръ Макс. 75 В. 902. УЪздн. вет. Хмфльникъ, Литин.,. Подольск. 
Роганек1й Сигиз. Стан. 74 В.: 99. Город. вет. Могилевъ. 
Родзаевекй Ник. Ив. 68 В. 94 к. а. Вет. 44 Арт. бриг. Зав. Млфевсый, Черк., Кев. 
Родзевичъь Адам. Ал-дров. 62 В. 89 н. с. Пункт. вет. Ст. ОрЪхово, Владим р. 
Род1оновъ Конст. Владим. 78 В. 900. Зем. вет. Симбирскъ. 
Рогановъ Вит. Гр. 56 В. пом. 78. Зем. вет. Коломна, Москов. 
Рождественекай Мих. Дм. 77 В. 903. Зем. вет. С. Сасово, Елалом., Тамбов. 
Рождественекй Ив. Георг. 53 В. 80 к. с. Пункт. вет. Вытегра, Олонецк. 
ождественскй Пав. Ал-др. 54 В. 87 к. а. Пункт. вет. Харбинъ. 
ожковъ Вас. Петр. 65 В. 92 к. сек. Пом. подалн. инсп. Оренбургъ. 
Розановъ Дм. Ал-дров. — В. 901. Впр. вет. Казань. 
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Розановъ Владим. Ив. 74 В. 98. Впр. вет. С. Меликъ-Кентъ, Бакин. 
Розвадовекй Феликс. Фел. 73 В. 900. Город, вет. Несвижъ, Мин. 

Розенбергь Никол. Карл. 74 В. 98. Вет. 4 Дон. каз. пол. Шучинъ, Ломжин. 
Розенбергь Виктор. Ал-др. 76 В. 900. Зем. вет. С. Боръ, Семенов., Нижегород- 
Розенкранцъ Ицко Лейб. 61 В. 86. Зем. вет. Пенза. 

Розенштейнъ Филос. Людв. 55 В. 30 н.`с. Зем. вет. Казан. 

Розовсвй Валер. Карл. 63 В. 89. Зем. вет. Буинскъ, Симбир. 

Розовъ Петр. Дм. 72 В. 901. Пункт. вет. С. Уильское, Уральской. 

Розовъ Дм. Ник. 75 В. 902. У$зди. вет. Александрополь. Эриван. 

Романовичъ Мечисл. Ив. 55 В. 18 н. с. Гор. вет. Николаевъ, Херсон. 
Романовъ Вал. Вас. 76 В. 900. Зем. вет. Каргополь, Олонецк. 

Романовъ Алекс. Игн. 64 В. 88 н. с. Зем. вет. Зав. Н.-Тагиль, Верхотур., Перм. 
Романовъ Ал. Ал-дров. 70 В. 900. Пункт. вет. Ташкентъ, Сыръ-Дарьин. 
„Ромашкевичъ 1Тос. Фр. 75 В. 900. УЪздн. вет. Шуша, Елисаветполь. 

Рометь Карль Яков. 71 В. 95. Пункт. вет. Ур. Баканаст, Каркарал., Семипалат. 
Роеевичъ Викент. Андр. 65 В. 90 к. а. УФздн. вет. Равы, Петроковъ. 
Роениковъ Вольдем: 9ом. 66 В. 92 к. а. Пункт. вет. Урал. обл. Пос. Буринный, Оренб. 
Роесинск1й Вас. Паллад. — В. 904. Вир. Харьковъ. : 

Россохацый Пав. Павл. 80 В. 904. УЪздн. вет. Острогъ. Волын. 

Ростовский Ив. Сем. 70 В. 97, к. с. Пом. Секр. Кавк. Окр. воен. суда, Тифлисъ. 
Ростовцевъ Ник. Ив. 73 В. 98. Зем. вет. Ямбургь, Петерб. 

Ростовцевъ Ник. Ник. 72 В. 99. Зем. ветер. С. Голый-Карамышь, Камыш., Саратов. 
Ровцышевевкйй Сдзисл. Сиг. 73 В. 901. Уфздн. вет. Пинчовъ, Кфлецк. 

Ротбергъь Ис. Моис.—В. 80, впр. вет. Юевъ. 

Роткель Эд. Авг. 52 В. 15 н. с. Вет. 18 Артилер. бриг. Люблинъ. 

Ротовъ Никол. Ив. — В. — Зем. вет. Курекъ. 

Рофвичъ Андр. Ив. — 903. Варшава. 

Рошко Ал-дръ Вас. 52 В. 18 с. с. Губ. вет. Инси. Симферополь, Таврич. 
Рощункинъ Изв. Никиф. 67 В. 95, ч. сек. Пункт. вет. Пос. Калмыковсюй, Уральск. 
Рубановичъ Никол. [0сиф. — 904. Впр. Харьковъ. 

Руберть Бернгар, Юльев. 77 В. 902. Город. вет. Рига. Лифлянд. 

Рубинек1й Никол. Ал-дров. 54 В. 80, н. с. Вир. вет. Волаанскъ, Харьков. 
Рубинеклй Прокоф. Конст. 53 В. 80 с. с. Губ. вет. инеп. Люблинъ. 

Рувимовъ Серг. Ал-дров. 77 В. 902. УЪздн. вет. Сурамъ, Тифлис. 

Рудаковъ Никол. Никол. 74 ВБ. 900. Город. вет. Н. Новгородъ. 

Руденко Андр. Малв. 53 М. в. н. 89 д. с. с. Глав. Военно-Вет. Инси. Га. В.-М. Упр. СПБ. 
Рудзфевекй Тос. 9ом. 60 В. 82 к. а. Нач. отд. Казен. Пал. Оренбургъ. 

Рудневъ Ал-дръ Мих. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Рудневъ Дм. Гос. 73 В. 902. У$здн. вет. Гори, Тифлисской. 

Рудневъ Владим. Гавр. 54 В. 82 к. с. Пункт. вет. °С. Ильинка, Донск. 
Руднице!й Каз. Фридр. 67 В. 98. Вет. 4 артил. мортир. пол. Муравьевомя каз., Новгор 
Руднянекй Мих. Дм. 75 В. 903. Зем. вет. Сл. Рудня, Камышин., Саратов. 
Руженцевъ Дм. Сем. 80 В. 904. У%здн. вет. Гурьевъ, Уральск. 

Румановъ Никол. Ив. 44 В. 69 к. с. Пункт. вет. Одесса, Херсон. 

‚ Румянцевь Ив. Дм. 75 В. 904. Зем. вет. Бфжецъ, Тверск. 

Румянцевъ Вяч. Вас. — В. 902. Уфздн. вег. Кагызманъ, Карск. 

Руновевый Конст. Павл. -- В. 904. Вир. Харьковъ. 

Русановъ Вас. Павл. 67 В. 95. Зем. вет. 6. Медвфжье, Ливев., Орлов. 

Руеановъ Дм. Петр. 74 В. 99. Сверхш. вет. Полищи, СПБ. 

Руевановъ Мих. Павл. 71 В. 97. Город. вет., Рязань. 

Русановъ Мих. Конст. 70 В. 96, т. с. Вет. 9 артиллер. бриг., Полтава. 
Русановъ Вас. Алекс. 54 В. 79, н. с. Гор. вет Кобеляки, 'Полтав. 


Бе 


Русецейй Ад. Ферд. 59 В. 84 н. с. Зем. вет. Офелъ. : 

Русиновъ Конст. Яков. 72 В. 99, Вет. 3 Отд. Каз. в. Троицкъ, Оренбург. 
Русиновъ Никол. Валер. 73 В. 98. Вет. Город. пол. Москва. 

Русовъ Илодор. Ал-дров. 73 В. 902. Зем. вет. Пудежъ, Олонецк. 

Рутковекй Каликотъ Владисл. 67 В. 903. Участк. вет. Дон, обл. 

Рутковсый Ив. Ив. 78 В. 904. Уфздн. вет. Житомръ. Волынск. 

Руусь Петр. Мих. 72 В. 971. т. с. Вет. 48 Драгунскаго полка. Серпець, Плоцк. ° 
Руфимекй Алдръ Митрофан. 74. В. 901 Зем. вет. Царевококшайскъ, Казан. 
Рухлядевъ Никол. Петр. 69 В. 95, к. сек. Пом. Прозект. Ветер. института. Казань. 
Рухлядевъ Леонид. 9еодр. 80 В. 903. Зем. вет. Кадомъ, Тамбовск. 

Руцьй Ант. Гр. 79 В. 904 Вет. ком. М. В. Д. Иркутскъ. 

Ручкинъ Викт. Ив 75 В. 901. Зем. вет. Чугуевъ, Харьковъ. 

Рыбаковъ Мих. Никол. 50 В. пом. 13 к. с. Пункт. вет. Владимръ (губ.) 
Рыбалтовеюй Мечисл. Ив. 66 В. 90. н. с. Пункт. вет., Варшаза. 

Рыбинъ Никол. Куз. 73 В. 96 т. с. Пункт. вет. С. Новосермевка, Самарск. 
Рыболовек1й Владим. Петр. 77. В. 902. Зем. вет. Суздаль, Владимр. 
Рыболовсый Порф. Ив. 42 В. 71 к. с. Пункт. вет. Сызрань, Симбир. Е 
Рыжевеюмй Никалор. Георг. 49 В. 710 к. с. Уч. вет. Ст. Баталпашинская, Кубанск. 
Рыловъ Евламп. Никол. 75 В. 99, Зем. вет. С. Пономаревка, Бугурусл., Самар. 
Рытченковъ Влад. Ал-др. 72 В. 901. Участк. вет. От. Аксайская, Донск. 
РыхловскЙ Петръ Франц. 64 В. 92. Гор. вет. Баку. 

Рыхловевй Авг. Франц. 65 В. 90. Впр. вет. Баку. 

РЁАзниковъ Дм. Петр. 44 В. 74 к. с. Город. вет. С.-Петерб. 

Рьчкаловъ Як. Андр. 59 В. 89 н. с. Впр. вет. Троицкъ, Оренбург. 

Рюрниковъ Вас. Ваадим. — 903. УЪздн. вет. Зангезур., Елисаветпольск. 
Рябининъ Мих. Вас. 53 ВБ. 19 н. с. Зем. вет. Уфа. 

Рябинсвй Ал-дръ Серг. 75 В. 98. Зем. вет. С. Орловъ-Гай, Новоузен., ре 
Рябцевь Серг. Ив. 69 В. 98. Сверхит. вет. С. Чумляны, Оренбург. 

Рязановъ Никол. Вас. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Рязанцевь Серг. Ал-дров. — В. Пункт. вет. П. Худаферинсюй, Елисаветпол. 
Рязманцевъ Констан. Егор. 74 В. 98. Зем. вет. Инсаръ, Пензен. 

Рязанцевъ Ал-дръ Никол. 71 В. 95, к. а. УЪзд. вет. Ковель, Волынск. 

Рязанцевъ Никол. Владим. 56 М. в. н. 92 с. с. Сверхи. экстр. проф. вет. инст. о 
Ряхинъ Серг. Вас. 63 В. 89 к. с. Стар. вет. 8 зап. кавалер. п. Новогеорчевскъ, Херсон. 


Сабо Петр. Гр. 64 В. 89 к. сек. Зем. вет. Хороль, Полтав. 

Сабуровъ Вас. Ник. 56 В. 82 к. с. Вет. Л.-Гв. 1-й Артилер. бр. СПБ. 

Сабынинъ Имод. Христоф. 68 В. 94. Зем. вет. Ярослав. губ. 

Сабынинъ Никол. Ив. 75 ВР. 903. Город. вет. Старый Осколь, Курек. 

Савваитовъ Ник. Пав. 51 М. в. н. 97, н. с. Прив. Доц. В.-Медиц. Акад. СПБ. 
Савельевъ Никол. Серг. 73 В. 900. Бузулукт, Самарск. с 
Савенковъ бед. Евг. 64 В. 91 в. с. Зем. вет. Землянскъ, Воронеж. 

Савинъ Петр. Гр. 63 В. 88, н. с. Вет. 1 Оренбург. каз. балар. Миргородь, Похлтав. 
Савиныхъ Ив. Ив: 78 В. 903. Зем. вет. Старобфльскъ, Харьковъ. . 

Савичъ Никол. Петр. 73 2. 900. Вет. ком. М. В. Д. Ур. Алкабекъ, Зайсан., и 
Савиць!й Стан. Адам. 47 ВБ. 13, к. а. Окр. вет. Варшава. 

Савицый Мих. Матв. 75 В. 99. Ветер. кон. завод. Харьковъ. 

Савицый Петръ Вас. 72 В. 96, к. а. Зем. вет. Борзна, Черниг. 

Савченко Ив. Гос. 67 В. 93 к. сек. Зем. вет. М. Балацкое. Херсон. г. и у. 
Садовичъ Бол. Ром. 62 В. 90, к. з. Город. вет. Пабянице, Ласск., Петроков. 
Садовниковъ Ал-дръ Семен. 42 В. 65, к. с. впр. Полтава. 
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Садовевй Ад. Кипр. 65 В. 91 к. а. Зем. вет. Пос. Лозовой, Навлоград., Екатериносл. 

Садовсый Венам. Ал. 78 В. 903. Окружн. вет. Самурск. окр. Дагестан. обл. 

СадовскАй Андр. Целест. 64 В. 91, к. а. Вет. для ком. Омскъ, Акмолин. . 

Садовеклй Ив. Мих. 55 М. в. ы. 85, с. с. Директ. Вет. Инст. Варшава. 

Сажаевъ Ив. Андр. 61 В. 88 Зем. вет. С. Ландау, Херсон. 

Сайковичъ Терон. Вас. 78 В. 903. Зем. вет. Сапожокь, Рязанск. 

Сакеъ Як. Як. 55 В. 81, н. с. Город. вет. Рига, Лифлянд. 

Сакеъ Вик. Владим. 74 В. 97. к. сек. У%зд. вет. Чаусы, Могилев. 

Сакунъ Ивь Сем. 58 В. 82, к. с. Пункт. Ромны, Полтав. 

Салацкай Генр. Осип. 74 В. 97. Участ. вет. Ст. Нижнеозерная, Оренбург. 

Салинъ Леонид. Андр. 58 В. 81 н. с. От. Пом. Аки. Надз. 3 окр. Елабуга, Вятск. 

Сальяръ Евг. Мих. 49 В. 14, н. с. Пункт. вет. Москва. 

Самборевй Серг. Ив. 60 В. 82, с. с. Город. Вет. Инсиек. СПБ. 

Самель Эд. Карл. 66 В. 94. к. а. Пукт. вет. Сморгонь, Вилен. 

Самецкй Ив. Яков. — В. 90+. Впр. Харьковъ. 

Самойловичъ Ал-др. Андр. 66 В. 93, н. с. Бриг. вет. погр. стр. Влоцлавскъ, Варшав. 

Самсоновъ Ан-дръ Як. 75 В. 902. Зем. Вет. С. Украйно, Николаев., Самарск. 

Сандригайло Анат. Дм. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Саноцей Андр. Степ. 66 В. 92. в. с. Уч. вет. Ст. Лабинская, Кубан. 

Сапожниковъ Ал-дръ Степ. — В. -т. с. 1-го Сунженоко-Владикавк. полка Ур. 
Ханъ-Кенды, Елисавети. 

Сапожниковъ Леонид. Степ. 78 В. 900. Ассист. Вет. инст. Казань. 

Сануновъ Дм. Дм. 68 В. 94. Зем. вет. Харьковъ. 

Сатурновъ Петр. Мих. 76 В. 902. 31 Драгун. Рижскаго пол. Кременецъ, Волын. 

Саулитъ Конст. Карл. 71 В. 97. к. а. Вет. сельск. нас. Тобольскъ. 

Сахаровъ Всеволодъ Ал-дров. 73 В. 903. Город. вет. Вольскъ, Саратов. 

Сахаровъ Серг. Ал-дров. 57 В. 81, н. с. Пункт. вет. Ряжекъ, Рязанск. 

Сачковъ Гр. Степ. 46 В. 68, к. а. Зем. вет. Александря, Херсон. 

Свенторжецк! Ник. Петр. — В. 89, к. а. Обл. вет. Инсп., Карсъ. 

Свенцицый Пав. Меч. 78 В. 96. У%здн. вет. Нижнеудинскъ, Иркутской. 

Свенцицый Владим. Эд. — В. 900. Впр. вет. Казань. 

Свенцице!й Вяч. Плал. 76 В. 98. Зем. вет. Новосиль, Тульск. 

Свенцицый Виктор. Болесл. 76 В. 902. Впр. вет. Казань. 

Свенчъ Ант. Андр. 65 В. 92. т. с. Пункт. вет. Поти, Кутаиск. | 

Свеншковекй Фел. Пав. 63 В. 91 к. а. Пункт. вет. С. Татарка, Воронеж. 

Св1онткевичъ Пав. Эд. 64 В. 90. Зем. вет. 9еодося, Таврич. 

Свида Флор. Цезар. 70 В. 94, к. а. Пункт. вет. С. Ларсъ, Терской. 

Свидеремй Адамъ Фаустин. — В. 99 Вет. ком. М. В. Д. Владивостокъ, Примор. 

Свидзиневй Владим. Петр. 67 В. 90 н. с. пунктов. вет. въ гор. Оренбург. 

Свиренко Вас. Онисиф. 71 В. 96, к. а. Зем. вет. Ногайскъ, Таврич. 

Свиринъ Серг. Никол. 78 В. 901. Вет. 50 Драгун. Иркутскаго пол. рориеОвь Минск. 

Свиревй с. Ив. 60 В. 86, к. а. Пункт. вет. Орскъ, Тургайск. 

Свободинъ Петръ Петр. — В Впр. вет. СПБ. 


Свержевевй Стан. Стан. — В. 903 В 1 Семирфчен. Каз. полка. 
СвЪтловъ Гр. Ив. 58 М. в. н. 719, с. с. Губ. вет. инси. СПБ. 
Свфтликовевый. Мих. Ромуальл. — В. 96к. а. Ветер. для поруч. при Окр. вет. Харбинъ. 


Свфтнославсы вет. Отд. Корпуса пограничн. стражн. 
Свфтоносовъ Ал-рдъь Ал-дров. 81 В. 904. Зем. вет. Кунгуръ, Перм. 
СвЪтозаровъ Ив. Георг. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Свфчниковь Алекс. Павл. 75 В. 99 тит. с. Вир. СПБ. 
Свфшниковъ Валент. Никол. — В. 902. Впр. вет. Казань. 
СвЪшниковъ Ал-дръ Ал-др. 58 В. 38, н. с. Пункт. вет. Казань. 


Святицк!й Дм. Пав. 74 В. 900. Зем. вет. Сергачъ, Нижегород. 

Святоелавекй Нихол. Из. 80 В. 904. Зем. вет. д. Вертьянова, Ардат., Нижегород. 
Святославск!й Никол. Владим. 67 В. 90, н. с. Пункт. вет. Ставрополь -Кавк. 
Северинъ Никол. Конст. 71 В. 94 т. с. Стар. вет. Завод. кон. Москва. 

Северинъ Евг. Конст. 76 В. 99, к. сек. Вет. Гос. Конноз. П. Яновъ, Сфдлецк. 
Секретевъ Сем. — В. — Ветер. 2 Гренадер. Артилер. бригады. 

Селаехенниковъ Мих. Фед. 69 1. 97. Зем. вет. Краснокутскъ, Харьков. 
Селезневъ Леон. Плат. 78 В. 902. Вет. 3 обозн. кадр. батал. Луковъ, Сфдлецк. 
Селенеъ Петр. Стан. 67 В. 93. Вет. калмыцщ. ст. Стан. Атаманская, Астрахан. г. н у. 
Селивановъ Конст. Андр. 66 В. 93. И. д. столонач. Каз. Пал. Новочеркасскъ, Дон. ^ 
Селицк!й Адольфъ Ив. 68 В. 93. к. а. Вет. 39 Артилер. бр. Александрополь, Эриван. 
Селиховъ Пав. Стеф. 72 В. 971. к. а. Уфзд. вет. Острогъ, Волын. 

Селениновъ Ал-др. Адуан. 74 1. 903. Зем. вет. М. Ново-Воронцовка, Херсон. г. и у. 
Селяниновъ. Ив. Степ. 59 В. 86. к. с. Окружн. вет. 2 уч. Т. Х. Шура, Дагест. 
Семеновъ Мих. Моис. 71 В. 94, к. а. Зем. вет. Арзамасъ, Нижегород. 

Семеновь Ив. Петр. 75 В. 908. Зем. вет. Орелъ. 

Семеновь Владим. Ал-дров. 76 В. 900. Вет. 16 Артилер. бр. Волковыскъ, Гроднен. 
Семеновъ Вас. Льв. 65 В. 91 к. а. Вет. завод. кон. Орель. 

Семеновъ Ив. Ив. 35 В. — н. с. Вег. СПБ. полиц. СПБ. 

Семеновъ Ив. Як. 59 В. 83; н. с. Зем. вет. Харьковъ. 

Сенченко Леон. Ив. 70.3. 93. к. а. Пункт. вет. Миргородъ, Полтав. 

Сенявекй Ад. Леон. 62 В. 88, к. с. Пом. Улр. вет. ч. гр. вЪд. на КавказЪ, Тифлисъ. 
Сеииъ Валент. Конст. 70 В. 902. Зем. вет. С. В.-Мамонъ. Цавлов., Воронеж. 
Серафинек!й Руд. Варфол. 81 В. 53. Впр. Люблинъ. 

Сербиновъ Вас. Ал-лр. 56 В. пом. 77, к. сек. Зем. вет. С. Сватово-Лучка, Купян., Харьк 
Сербиновъ Порф. Из. 53 М. в. н. 84, с. с. Впр. вет. Новочеркаскъ, Донск. 
Сергфевъь Порф. Ив. 53 В. 19 к. с. Стар. Пом. ДФлопр. Вет. Упр. СПБ. 
Сергьевъ Григор. Олимп. 77 В. 902. Вет. 2 В.-Сибир. стр. арт. бригады. 

СергЪевъ Вас. Никанор. 51 В. 15. н. с. Впр. вет. Сальск. окр. Дон. 

Сертфевъ Леон. Гавр. 70 В. 972 к. а. Впр. вет. Верхнеудинскъ, Забайкальск. 
Серебренниковъ Гр. Ив. 66 В. 91, к. сек. Гор. вет. Москва. 

Серебряковъ Пав. Адран. 66 В. 93, т. с. Пункт. вет. Брестъ, Гроднен. 
Серебряковъ Петръ Адр!ан. 65 В. 94, к.а. Пункт. вет. Красноводскъ, ЗакастИйск. 
Серебряковъ Мих. Мих. 52 В. 81. Членъ Город. Упр. Харьковъ. х 
Сермухамедовъ Султ. Караб. — В. — У%здн. вет. Иргизъ, ИО 

Середа Ив. Никит. 79 В. 903. УЪздн. вет. Лечхумъ, Кутаиск. 

Сеславинеюй Владим. Ал-дров. 77 В. 902. Зем. вет. Тамбовъ. 

Сибуль Карль Юзкум. 78 В. 903. Участк. вет. Прих. Галлистсюй, Лифлянд. 
Сиверцовъ Алекс. Ив. 62 В. 88, н. с. Вет. 2 драгун. СПБ. пол. `Ржевъ, ЕР 
(игореклй Никол. Ив. 78 В. 901. Сверхшт. вет. Астрахань. 

Сидоровъ Вас. Мих. 69 В. 98. Зем. вет. Псковъ. 

Сидоровъь Петрь Петр. 69 В. 99. Пункт. вет. Ст. Баладжары, Бакин. . 

идорск!й Никол. Тос. 61 В. 88, н. с. Пункт. вет. Тула. 

Сизовъ Пав. Вас. 72 В. 96. Сверхшт. вет. при Вет. Лабор. СПБ. 

Сикоревй Гавр. Ксавер. 65 В. 90. Пункт. вет. БЪльцы, Бессар. . 
Сильвестровъ Пав. Мих. 49 В. 73, к. с. Корпусн. Ветер. 6 Сибир. Арм. корп. 
(ильченко Юрй Порф. 70 В. 96. к. а. Вет. 1 Гренадер. Артилер. бригады. 
Симаков Ал-дръ Яковл. 57 В. 80, к. с. Пункт. вет. Одесса, Херсон. 

Синановъ Конст. Варф. 59 В. 84, к. а. Зем. вет. Суражъ, Чернигов. 

Симоновь Ив. Из. 53 В. 18, н. с. Уфзд. вет. Вилькомиръ Ковен. 

Симоновъ Мих. Ив. 76 В. 901. Пункт. вет. Маральяны, Елисаветполь. 

Самоновь Никол. Викт. 64 В. 90. к. а Вет. остр. Сахалина, Сахалинъ. 
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Симоновъ Федор. Куз. 65 В. 900. Зем. вет. С. Балтай, Вольск., Саратов. 
Синицынъ @еофил. Вас. 68 В. 96. Пункт. вет. Симферополь. 

Синицынъ Ив. Вас. 63 В. 88, н. с. Зем. вет. Евпаторйя, Таврич. 
Синькевичъ Владим. Ив. 59 В. 83. Зем. вет. Херсонъ. 

Сяпайловъ Паре. Ник. 66 В. 93 к. сек. Впр. вет. Оренбургъ. 

Сиповичъ Гиляр. Ал-др. 53 В. 80 т. с. Уфздн. вет. Шавли, Ковен. 
Сиповичъ 1ос. Меч. 77 В. 901. Пункт. вет. С, Романовское, Семирфчен. 
Сиротинъ Серг. Ив. — В. 904. Впр. вет. Варшава. 

Сироткинъ Вхадим. Дм. 73 В. 971, т. с. Пункт. вет. Актюбинскъ, Тургайс. 
Ситковекй Стан. Стан. 57 РВ. 79, н. с. Уфздн. вет. Красноставъ, Люблин. 
С1яльсвй Пав. Никол. 58 В. 82, к. с. Вет. 9 В.-Сибир. стрфлк. бриг. 
Скверчинсый Викт. Алоиз. 28 В. 53, н. с. Впр. Сувалки. 

Скворцовъ Мих. Ал. 80 В. 903. Пункт. вет. С. Оларъ, Карской. 

Скворцовъ Петръ Алекс. 67 В. 94. к. а. УЪзд. вет. Б.-Литовскь, Гроднен. 
Скворцовъ Ал-дръ Ал-дров. — В. 902. Вир. Казань. 

Скляровъ Виктор. Ив. 59 В. 89 Город. вет. Новомосковскъ, Екатеринослав. 
Скорбилинъ Ив. Мих. 62 В. 87. Пункт. вет. С. Цымлянская, Донск. 
Скоморовек1й Абр. Лейб. 66 В. 91. Впр. СПБ. 

Скоробогатко Ив. Ильич. 66 В. 93, к. с. Пункт. вет. НЪжинъ, Черн. 
Скороходовъ Владим. Всевол. 78 В. 900. Чин. Каз. Пал.. Симбирокъ. 
Скорупсый Никол. Никол. 76 В. 900. Зем. вет. с. Кубей, Аккерман., Бессараб. 
Скочинсек!й Ипол. Людв. 65 В. 89, к. а. пункт. вет. Пилява, Сфдлец. 
Скржешевекай Эд. Конот. 67 В. 91. ин. с. Губ. Вет. Инсп. Баку. 
Скржипиневй бад. Петр. 61 В. 86, к. а. Сверхш. вет. Лодзь, Петроков. 
Скрябинъ Валер. Дм. 68 В. 91, н. с. Пункт. вет. Варшава. 
Скугаръ-Сквареый Мих. Мих. 64 В. 92. Гор. вет. Черниговъ. 

Скуридинъ Андр. Алекс. 67 В. 93 н. с. Дфлопр. Упр. Окружн. Ветер. Вильна. 
Славекй Дм. Никол. 76 В. 901. Зем. вет. Ливны, Орлов. 

Славсьйй Мих. Георг. — 902. Впр. вет. Томскъ. 

Слайденъ Петр. Петр. 78 В. 97. Пункт. вет. М. Полонное. Волын. 
Следзевеклй Ос. Юл. 66 В. 90. Зем. вет. Порховъ, Псков. 

Слеваревь Никол. Андр. 65 Б. 91. Зем. вет. Бериславъ, Херсон. г. и у. 

‚ Слеваревъь Никол. 9едор. 72 В. 901. Пункт. вет. Пос. Ново-Николаевскъ, Томской. 
Слободекой Конст. Павлин. 77 В. 904. Зем. вет. Балашевъ, Саратов. 
Словохотовъ Никол. Павл. — В. 99. Пункт. вет. С. Бфловодское, Семир$чен. 
Слонимекй Ст. Эраст. 65 В. 90, к. а. Мл. губ. вет. Могилевъ. 
Случановеклй Ал-др. Ал-др. 73 В. 97. Город. вет.. Могилевъ. 
Слушко-Цяпинсклй 1ос. Ад. 50 В. 77, с. с. Впр. Ст. Великокняжеская, Дон. 
Слфповронеюй Ант. Нестер. 63 В. — н. с. Уфздн. вет. Конин. Калишъ. 
Слфеаревскй Мих. Петр. — В. 81, впр. вет. Клевъ. 

Смагинъ Серг. Ив. 65 В.—к. сек. Предсфд. Зем. Упр. С. Бакуловка, Миргород., Подтав. 
Смирновъ Викт. Павл. 57 В. 81, к: с. Пункт. вет. М. Юзовка, Бахмут., Екатериносл. 
Смирновъ Петръ Ал-дров. 74 В. 900. Вет. ком. М. В. Д. Елисаветполь. 
Смирновъ Вас. Петр. 79 В. 902. Уфздн. вет. Александровокъ, Архангельск. 
Сжирновъ Леон. Петр. 55 В. 82, к. с. Вет. Аст. каз. войс. Енотаевскъ, Астр. 
Смирновъ Владим. Серг. — В. 902. Зем. вет. Шишкфевъ, Пензенск. 
Сиирновъ Ал-дръ Павл. 59 В. 81. Впр. Томскъ. 

Смирновъ Никол. Ал-дров. 75 В. 901. Уъздн. вет. Екатериненфельдть Тифлисек. 
Смирновъ Ив. Вас. 78 В. — Зем. вет. С. Березовское, Кунгур., Перм. 
Смирновъ Мих. Вас. 54 В. 18, к. с. Пунк. вет. Николаевъ, Херсон. 
Сиирновъ Никол. Ал-др. 71 В. 96, т. с. Город. вет. Симбирскъ. 

Смирновь Вас. Ал. — В. 904. Вир. Харьковъ. 
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`Смирновъ Мих. Дм. 72 В. 98, к. сек. Пункт. вет. Баку. 

Смирновъ Из. Пав. 74 В. 98, к. с., вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Смирновъ Гос. Нил. 74 В. 99. Студ. Технолог. инст. Юевъ. 

Смоленск !й Вен. Каз. 46 В. 70. Сверхш. вет. Рыпинъ, Плоцк. 

Смолинъ Петръ Мих. 71 В. 95. к. а. Ветер. для ком. Упр. Окр. Вет. Хабаровскъ. 
Смоличъ Владим. Алекс. 60 В. 86, и. с. Вет. мом. М. В. Д. Благовъщенскь, Амур. 
Смородинцевъ Никол. Сем. 52 В. 179. Зем. вет. Зав. Верхъ-Исетсмй Екалеринб., Перм. 
Сифльчаковъ Никол. Оеодорит. 70 В. 96. Студ. Сельскохоз. Инст. Н. Александр. Любл. 
Снарек! Владим. Селив. 70 ВБ. 98, т. с. Пункт. вет. 0. Кальджать, Семирфч. 
Сифгиревъ Оедоръ Мих. 55 В. 80 к. с. Нач. Упр. Гос. Им. Кутаисъ. 
Снятиновевй 0. П. — В. — Впр. вет. Сухумъ, Кутаисск. 

Соболевскйй Ромуал. Франц. 36 В. 60, к. а. Впр. Варшава. 

Соболевекй Никол. Петр. 77. В. 902. Членъ уфздн. упр. по дфл. зем. хоз. Рёчица, Минской. 
Соболевеклй Викт. Степ. 68 В. 89, н. с. Зем. вет. ЦПетербургъ. 

Соболевъ Дл-дръ Петр. 42 В. 66, т. с. Впр. вет. Москва. 

Соболевъ Вас. Дм. 73 В. 902. Зем. вет. Купянскъ, Харьков. 

Соборновъ Ал-дръ Ал-др. 50 В. 71, в. с. Вет. 15 Артил. бриг. Одесса, Херсон. 
Созоновичъ Андр. Петр. 59 В. 88, н. с. Зем. вет. М. Березовка, Ананьев., Херсон. 
Созонховь Пав. 9еоф. 71 В. 96, т. с. Пункт. вет. Пос. Джамбейтинсый. Уральск. 
Сойковичь Тер. Вас. 78 В. 903. Зем. вет. Саложокъ. Рязанской. 

Соковнииъ Петръ Гавр. 49 В. 77, к. сек. впр. С. Пустое-Рождество, Переясл., Владимр. 
Соколовекй Стан. Ксавер. 58 В. 83, н. с. Пункт. вет. СПБ. а 

Соколовсый Игн. Мих. 47 В. 12, н. с. Уфзди. вет. Линно, Илонк. 

Соколовь Алекс. Мих. 54 В. 18, к. с. Пункт. вет. С. Сасово, Тамбов. 

Соколовъ Алекс. Ильнчъ 67 В. 91, н. с. Участ. вет. Ст. Слфицовская, Терек. 
Соколовъ Ив. Вас. 45 В. 79, н. с. Зем. вет. Пермь. 

Соколовъ @еодор. Ив. 74 В. 908. Зем. вет. М. Любашевка, Ананьев., Херсон. 
Соколовъ Ал-дръ. Ив. 73 В. 901. Зем. вет. С. Марьевка, Николаевъ, Самарск. 
Соколовъ Ал-дръ Никол. — В. 901. Зем. вет. Валдай, Новгород. 

Соколовъ Ал-др. Павл. 80 В. 901. Зем. вет. Олонецъ. 

Соколовъ Пав. Ив. 74 В. 99. Зем. вет. С. Ильинское, Судогод. Владим1р. 
Соколову Ал. Петр. 75 В. 901. Зем. вет. Карачевъ, Орлов. 

Соколовъ Никол. Алекс. 74 В. 99. Мл. губ. вет. Курскъ. 

Соколовъ Сералйон. Ал. — В. 902. Пункт. вет. Сергюполь, . Семир$ч. 

Соколовъ Владим. Вас. 74 В. 99. Вет. Сибир. артил. дивизюна. Омскъ, Акмол. 
Соколовъ Никол. Нф. 38 В. 61, с. с. Пункт. вет. Рыбинскъ, Яррех. 

Соколовъ Петръ Ильичь 74 В. 96, к. сек. Пункт. вет. С. Шунды, Терской. 
Соколовъ Алекс. Ал-др. 56 В. 83, с. с. Корпусн. Ветер. Гвард. Корпуса, СПБ. 
Соколовъ Никол. Никол. — В. 903. Уфзди. вет. Бакин. губ. 

Сокольек Ал.-дръ Степ. 72 В. 97. Чин. Куб.-Черном. Аки. Упр. Новоросойскъ, Черном. 
Сокальскй Сем. Григ. 50 В. 715, н. с. Вет. 27 артил. бриг. Вильна. 

Сокольсьй Евг. Фед. 69 В. 94. к. а. Вет. 18 Драгун. пол. Мхава, Плоцк. 
Сокольскй Конст. Артем. — В. 904. У%здн. вет. Троки, Вилен. 

Сокоркияъ Вас. Ст. 59 В. 83, н. с. Вир. вет. Вязьма, Смолен. 

Солдатовь Ник. Прокоп. 71 В. 97, т. с. Пункт. вет. Красноярскъ, Енисейск. 
Соловьевь Никол. Серг. 74 В. 98. Контрол. Акцизн. вфд. Черниговск. 

Соловьевь Никол. Матв. 58 В. 81, н. с. впр. Саратовъ. 

Соловьевъ Владим. Вас. 75 В. 900. Зем. вет. Галичь, Костром. 

Соловьевь Ал-дръ Ив. 73 В. 900. Вет. Ком. М. В. Д. Кареъ. 

Соловьевь Андр. Георг. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

. Соловьевъ Валер. Павл. 68 В. 92, к. а. Вег. Жандарм. дивизюна СПБ. 

Соловьевь Никол. Никол. 74 В. 93. Сверхш. вет. С. Средне-Актюбинское., Астрахан. 
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Соломинъ Алекс. Андр. 70 ВБ. 96. к. сек. Студ. Медицин. Акад. СПБ. 

Сонинъ Дам. Мих. 38 Б. 62, к. с. Впр. вет. Харьковъ. 

Сомковичъ Болесл. Т0с. 70 В. 98, к. сек. Пункт. вет. Ачинскъ, Енисейск. 
Сорокинъ Никол. Никит. 18 В. 38, т. с. Вир. ветер. 

Сорокинъ Ал-дръ Алекс. 72 В. 99. Студ. Политехникум. Юевъ. 

Сорокинъ Кариъ Елис. — В. 99. Впр. вет. Харьковъ. 

Сорочиневлй Ив. Платон. — В. 903. Мл. ветер. 2 зап. кавалер Иск. полка. р 
Сорочинекй Ал-дръ Мих. 63 В. 93, к. а. Вет. 38 Артил. бриг. Пружаны, Гроднен. 
Соснияъ Вас. Ал-дров. 80 В. 904. Зем. вет. С. Б. Копены, Аткар., Саратов. 
Сосонко Влад. Мих. 68 В. 90, н. с. Пункт. вет. Омскъ, Акмолин. 

Сосунцевъ Никол. Никит. 48 В. 78, с. с. Пункт. вет. Кашира, Тульск. 
Соцевичъ дома Климент. 50 М. в. н. 82 к. с. Пункт. вет. Ростовъ, Донск. 
Сочава Леон. Гавр. 67 В. 93, т. с. Зем. вет. Льговъ, Курск. 

Софск Алекс. Ив. 12 ВБ. 95 к. сек. Зем. вет. С. Богатое, Бузулук., Самар. 
Софотеровъ Никол. Илмадор. — В. 900. Впр. вет. Казань. 

Спасвый Ал-дръ 1ос. 66 В. 91. Зем. вет. С. Н.-СФрогозы, Мелит., Таврич. 
Спасскьй Мих. Ив. 62 В. 86, н. с. Зем. вет. Алатырь, Симбир._ 

Снеранскй Ал-дръ Ив. 69 В. 95. Гор. вет. Москва. 

Спераневый Ал-дръ Лук. 75 В. 901. Сверхшт. вет. Томскь. 

Спржишевеклй Ант. Гос. 61 В. 90, к. а. Зем. вет. Ромны, Полтав. 
Сребницклй Гр. Алх-др. 47 В. 80, к. с. Пункт. вет. Холмъ, Люблин. 

Сталь Бор. Исаак. 63 В. 87. к. а. Пункт. вет. Оренбургъ. 
Стамбуль-Николаевъ Пав. Ник. 59 В. 86 т. с. 3. вет. Сл. Волокановка, Бирюч., Ворон. | 
Станищевь Конст. Еф. 72 В. 98. Зем. вет. Оса, Перм. 

Станевсклй Юл. Ив. 66. Б. 90. УЪздн. вет. Кутно, Вар. 

Станкевичъ Вапл. Петр. 75 В. 900. Зем. вет. Гжалскъ. Смолен. 

Отановевй Тос. Ант. 57 В. 83, н. с. Вет. Отд. кор. погр. стр. Эривань. 

Станеюй Митроф. Петр. 76 В. 902. Пункт. вет. Ст. Казанская, Донской. 
СтаревекАй Прокоф. Андр. 70 В. 901. Вет. 25 драг. Казанскаго пол. Тараща, ЕАев. 
Старовфркинъ Ал-др. Ив. 68 В. 94 к. а. Участк. вет. Александровск, Дон. 
Стасюковъ Мих. Степ. 45 В. 81, н. с. Город. вет. Короча, Курск. 

Отасюкъ Никол. Исаак. 65 В. 90, к. а. Вир. вет. 

Стаховеюй Иллар. Викент. 64 В. 90, н. с. Пункт. вет. С. Ср. -Егорлыкъ, Медвъфж., Ставр. 
Стаховъ Ив. Мих. 57 В. 82 т. с. Вир. Д. Пальна, Елецк., Орлов. 

Сташкевичъ Никол. Амврос. — В. 902. Отрядн. вет. Заамур. окр. Погр. стр. 
Степаненко Ал-дръ деодор. — В. 903. Харьковъ. 

Стефанеюий Тос. Ал-др. 54 В. 80, н. с. Пункт. вет. Ананьевъ, Херсон. 
Стефанеклй Стеф. Вацл. 76 В. 901. Вет. ком. М. В. Д. Ташкенть, С.-Дарьинск. 
Стеллецый Вас. Ив. 66 ВБ. 93. Зем. вет. Москов. губ. 

Отемновсвый Стан. Губерт. 70 В. 93. Впр. вет. Варшава. 

Степаненко Ал-дръ Тарас. 76 В. 902. Зем. вет. Спасскъ, Рязанск. 

Стенановъ Алекс. Никол. 54 В. 18, н. с. Зем. вет. Москва. 

Степановъ Никол. Дм. 67 В. 92, н. с. Пом. прозект. вег. инст. Казань. 
Степановъ Ал-дръ 9еодор. 66 В. 92 к. а. Пункт. вет. С. Аксай, Чернояр., Астрах. 
Степановъ Алекс. Дан. 52 В. 18, к. с. Пункт. вет. Ст. ЗвЪриноголовская, Оренбург. 
Степановъ Мих. деодор. — В. 901. Вир. вет. Казань. 

Степановъ Ив. Ив. 64 В. 90, т. с. Вет. 15 Артил. бриг. Одесса, Херсон. 
Отенановъ Ал-дръ Петр. 66 В. 91, н. с. Пункт. вет. Таганрогъ, Донской. 
Степановъ Владим. Никол. — В. 99. Зем. вет. Можайскъ, Москов. 

Отеповекмй Никол. Автон. 73 БВ. 99. Студ. землелфльч. инст. Москва. 
Стефановичъ Леон. Леон. 80 В. 903. УЪздн. вет. Пос. Аркалсюй, Семипалал. 
СОтефанскай Стефан. Вацл. 76 В. 901. Пункт. вет. Мервъ, Закасшйск. 
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Стефановемй Ал-дръ Владим. — В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 
Стефановъ Георг. Владим. 77 В. 904. Участк. вет. Уральскъ. . 

Стеценко Ив. Ив. 58 В 81, к. сек. Город. вет. Лубны, Полтав: 

Столъ Сем. Карл. 62 В. 84. к. сек. Вет. Завод. кон. Елисаветградъ, Херсон. 
Столбинъ Ал-дръ Ермол. 67 В. 94, к. сек. Пункт. вет. Пирятинъ, Полтав. 
Столыпинъ Фед. Егор. 70 ВБ. 93, к. а. ЛФлопр. Упр. Окружн. Ветер. Одесса. 
Столяревеклй Гр. Никол. 70 В. 97. к. сек. Пункт. вет. М. Сарны, Ровен., Волынок. 
Стопакевичъ Конст. Емельян. 66 В. 90, к. сек. Пункт. вет. Клевъ. 

Стоюнинъ Ив. Петр. 77 В. 902. Вет. 3 отд. Оренб. каз. в. Троицкъ, Оренбург. 
Отояновекй Юзефъ Ив. 69 В. 94, к. а. Сверхш. вет. Лодзь, Петроков. 
Отрандбергь Владим. Карл. 74 В. 901. Пункт. вет. С. Пассанауръ, Тифлис. 
Стратилатовъ Серг. Ал-др. — В. 903. Сверхшт. вет. Ишимъ, Тобольск. 
Страшкевичъ 9еоф. Льв. 52 В. 715, с. с. Корп. вет. 1 Кавк. арм. корп. Тифлисъ. 
Страховъ Ал-дръ Петр. 79 В. 902. Зем. вет. С. Надушита, Бессараб. 
СОтржалковсюй Никол. Владим. 72 В. 95 т. с. Зем. вет. Самара. 

Стрижевевклй Владим. Марк. 73 В. 98. Уфзди. вет. Константиновъ, Сфдлецк. 
Отрогоновъ Дм. Гр. 74 В. 901, Уч. вет. Ст. Раздорская, Донск. 

Отрогоновъ Ив. Вас. 74 В. 908. Участк. вет. С. Рагули, Ставропольск. 
Отронинъ Сем. Ив. 68 В. 92. Пункт. вет. Н.-Новгородъ. 

Струковъ Ахт-дръ Никол. 50 В. 79, к. с. Пункт. вет. Двинскъ, Витеб. 

Струмифъ Ад. Сам. 382 В. 62, к. с. Впр. Кфльцы. 

Стручалинъ Зот. Павл. 56 В. 82, н. с. Вет. 2-й Артил. бриг. Бфла, Офдлецк. 
Стрёльчевекй Петръ Мелет. 72 В. 900. ком. М. В. Д. ВБрный, бемирфч. 
‚Студенеклй Ал-др. Ал-др. 68 В. 87. Город. вет. Н.-Новгородъ. 

Отудитекй Никол. Ал-дров. 75 В. 900 Зем. вет. с. Колфно, Аткар., Саратов. 
Стуковъ Ал. Степ. 77 В. 904. Зем. вет. Ирбитъ, Пермской. р 
Ступель Мих. Сем. 58 В. 86. Зем. вег. Бирскъ, Уфим. 

Стёшинъ Никол. Ал-др. 51 В. 77, к. сек. Впр. НижнШ-Новгоролъ. 

Субботинъ Апол. Ив. 75 В. 901. Зем. вет. Ярославль. 

Субботинъ Арист. Яков. 60 В. 88, н. с. Участ. вет. Стан. Великокняжеская, Сальск. Донск. 
Суворинъ Ал-дръ Степ. 68 В. 93, к. сек. Зем. вет. С. Уразово, Валуйск., Воронеж. 
Судьбининъ Никол. Мих. 71 В. 96. Зем. вет. Муромъ, Владим. 

Сукачевъ Пав. Навл. 71 В. 96. Зем. вет. Перекопь, Таврической. 

Сулевскй Вхадис. Бен. 64 В. 89, ы. с. Ветер. 3 Артилер. бригады. 

(улинъ Вас. Мих. 55 В. 171, с. с. Обл. Вет. Инст. Екатеринодаръ, Кубанск. 
(ултановь Ибр. Шайхихл. 74 В. 900. Пункт. вет. Бухара. 

Сумароковъ Серг. Ал-дров. — В. 903. Зем. вет. Спасекъ, Рязанск. 

Сумцовъ Вас. Мих. 37 В. — к. с. Вир. Семипалхатинскъ. 

Сумцовъ Левъ Самс. 68 В. 99. Город. вет. Тюмень, Тобольскъ. 

Супнесь Ив. Валент. 73 В. 98. Зем. вет. С. Инжавино, Кирсан., Тамбов. 
(ургенекъ Викт. Андр. 61 В. 88 н. с. Прич. къ Гл. Гос. Конноз. СПБ. 

(урковъ Владим. Вас. 76 В. 98. Зем. вет. С. Гаршино, Бузул., Самар.: 

Сусловь Пав. Конст. 53 В. 78 к. с. Пункт. вет. Златоустъ. Уфим. р 
Сутоцкйй Пав. Каз. 72 В. 97, т. с. Зем. вет. С. Котюжаны-Маре, Сорок., Бессараб. 
(утоцьйй Карль Каз. 74 В. 99. Уфздн. вет. Ур. Делижанъ, Елисаветнол. 
(утуловь Север. Север. 82 В. 904. Пункт. вет. С. Бартазъ, Елисаветпол. 
(ухановъ Алекс. Мих. 68 В. 97. Зем. вет. С. Беково, Сердоб., Саратов. 
Суходольсвай Генр. Каз. 78 В. 900. Зем. вет. С. Ниспорены, Кишинев., Бессараб. 
Суходольский Алекс. Цетр. 55 В. 84 н. с. Зем. вет. Гадячъ, Полтав. 
(ухоручкинъ Ив. Ив. 71 В. 901. Зем. вет. Орелъ. 

Сухорфцвый Сем. Ив. 67 В. 97, к. а. Пункт. вет. С. Кузяйкино, Уфимек. - 
С(ухорвцькй Геор. Ив. 63 В. 90. к. а. Пункт. вет. Ст. Александровъ, Владимфъ 
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Сухорёцый Андр. Ив. — В. 900. Вир. вет. Казань. 

Сушковъ бед. Тим. 55 В. 79 н. с. Зем. вет. Елабуга, Вятск. 
Сушиневй-Козляковеый Мих. Конст. 65 В. 92 т. с. Пункт. вет. Херсонъ. 
СцепуржинсвАй Владим. Юл. 70 В. 96. Вет. Ногр. Стражи. | 2 
Сцепуржинсый Конст Никол. — В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Сциславекй Авг. Авг. 57 В. 83 с. с. Нач. Отд. В.-Вет. отд. Гл. В. Мед. Упр. СПБ. 
Сченсновичъ Серг. Льв. — В. 900. Впр. вет. Варшава. 

Сыздыковъ Мих. Никол. 72 В. 97, т. с. Пункт. вет. Ошь, Ферганской. 

Сымонъ Людв. Петр. 65 В. 90 ны. с. Вет. Уланск. Ея Велич. полка. Н.-Петергофъ, СПБ. 
Сынковевй Ив. Никол. — В. 902. Вет. ком. М. В; Д. Вфрный, Семирфчен. 
Сыревичъ Анал. Владим!р. 75 В. 901 Зем. вет. Трубчевскъ, Орлов 

Сыромятниковъ Ник. Ал-дров. 66 В. 92 н. с. Пункт. вет. Ст. Жердевка, Борисогл., Тамбов. 
Сыро$жинъ Серг. Никол. 78 В. 903. Участк. вет. Ст. Терекли-Мектеть, Терск. 
Сыевоевъь Ник. Никол. 73 В. 99. Уч. вет. Сл. Ильинка, Рост. окр., Донской. 

СВ длецькйй Отеф. Ющан. — В. 901. "Варшава. 

Сюзюмовъ Як. Адр. 65 В. 92 н. с. Пункт. вет. Ст. Везенбергъ, Эстлянд. 


Тавдгеридзе Никол. Сифов. 52 В. 18 н. с. Вет. 44 Драгун. Нижегор. пол. Тифлисъ. 

Талантовъ Дм. Мих. 74 В. 99. Зем. вет. Калязинъ, Тверской. 

Таль Арт. Ив. 55 М. в. н. 92 н. с. Вир. вет. Сызрань, Симбир. 

Тальмонтъ Станисл. Тосиф. 15 В. 903. Зем. вет. М. Доманевка, Ананьев., Херсон. 

Таневек1й Бол. Конст. 70 В. 96 к. а. Зем. вет. Опочка, Пеков. 

Таншеръ Ал-др. Карл. 53 В. 67 к. с. Пунк. вет. СПБ. 

Таракановъ Никол. Ил. 71 В. 971. Гор. вет. В евъ. 

Тарасевичъ Арк. Юл. 78 В. 99. Зем. вет. Мценскъ, Орлов. 

Тараеовъ Петръ Вас. 71 В. 96. Крестьянсый Нач. Керенскъ, Иркутск. 

Тарасовъ Серг. Ив. 15 В. 902. Вет. 2 Стрфлк. артил. дивизюна, Новораломскъ, Петроков. 

Тарасовъ 9еод. Михфев. 69 В. 95. Зем. вет. Повфнець, Олонецк. 

Таратинъ Владим. Петр. 78 В. 903. Уфздн. вет. Кемь, Архангельск. 

Тарновсюй Левъ Эдуард. 68 В. 93. к. а. У%здн. вет. Вольно, Ломжин., 

Тарновскй Вас. Никол. 64 В. 93 т. с. Зем. Нач. ПорЪч. у., Смолен. 

Тарнарудеръ Мих. Георг. 57 В. 85 т. с. Зем. вет. Курмышъ, Симбнр. 

Тартаковекй Мих. Гавр. 67. М. в.н. 98. н. с. Шт. Чл. вет. ком. М. В. Д., Завфд. Ветер. 
Лаборатор. СПБ. 

Тарто Ал-дръ Яков. 52 В. 15 с. с. Губ. вет. инси. Рязань. 

Тарунинъ Никол. Григ. 66 В. 91 н. с. Пункт. вет., Ханская Ставка, Астрах. 

Тарховъ Пав. Федор. 74 В. 99. Пункт. вет. С. Мигри, Елисаветпол. 

Татариновъ Евд. Аф. 43 В. 65 к. с. вир. вет. Майкопь, Кубан. | 

Татаркевичъ 0с. Франц. 48 В. 70 к. с. Пункт. вет. Константиноградъ, Полтав. 

Татаровск1й Ал-дръ Ант. 64 В. 87 к. а. Зем. вет. С. Черниговка, Бердян., Таврич. 

Татуръ Ив. Ант. 55 В. 80 н. с. Зем. вет. М. Починки, Лукоянов., Нижегород. 

Твардовек!й Влад. Роман. 72 В. 98. Сверхш. вет. КФльцы. 

Тварьяновичъ Викент. Каз. 62 В. 91. Пункт. вет. С. Хунчунъ, Примор. 

Текеръ Юл. Ив. 66 М. в. н. 92 н. с. Чин. М. 3. и Г. Им. СПБ. 

Текштремъ Никол. Никол. 76. В. 900. Впр. вет. Казань. 

Теклитрежъ Ал-дрь Никол. 77 В. 901. Вег. 3 Гренадер. Артилер. бригады. 

Теличенко Евд. Вас. 68 В. 91. к. а. Зем. вет. Екатеринославъ. 

Телфжинскй Никол. Вас. 59 В. 81 с. с. Губ. вет. инсп. Сфдлець. 

Терегуловъ Ибр. Вал. 52 В. 13 с. с. Преподав. татар. учител. шк. Казань. 

Терегуловъ Хусаиль Зиганьшев. 74 В. 900. Вет. 1 Воен. отд. каз. в. Оренбургъ. 

Теренецый-Климовичь Дм. Георг. 75 В. 97. Пункт. вет. Сл. Карповка, Дон. 

Терентьевь Андр. Мих. 54 В. 16 с. с. Губ. вет. инси. Орелъ. 
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Терентьевъ Петр. Павл. 62 В. 89. Зем. вет. Шацкъ, Тамбов. гы 
Терещенко Владим. Степ. 47 В. 72 н. с. Впр. вет. Харьковъ. 

Терновеюй Никол. Мих. — В. 902. Впр. вет. Казань. 

Терновек!й Мих. Ал-дров. 55 В. 79 н. с. Вет. СПБ. Подиц. СПБ. 

Терновсь Никол. Ал. — В. 900. Пункт. вет. С. Бфловодское, Семир®чен. 
Терлиловскй Пав. Каст. 68 В. 93. Пункт. вет. С. Булганъ, Эриван. 
Теръ-Степаняниь Ис. Захар. 66 В. 97. Город. вет. Тифлисъ. . 

Теселкииъ 9ед. Мих. 58 В. 84 к. а.`Зем. вет. Хвалынскъ, Саратов. | 
Тесленко Фед. Никиф. 69 В. 95. к. а. Вет. 2 Дон. каз. батар. Чугуевъ, Харьков. 
Тееленко-Приходько Иллар. Вас. 53 В. 16 к. с. Пункт. вет. К1евъ. 

Тетеркинъ Дм. Вас. 75. В. 900. Мл. губ. вет. Тула. 

Тигеръ Як. Тосиф. 63 В. 93. Пункг. вет. Тифлисъ. 

Тиктинеръ Евг. Дм. 58 В. 18. Гор. вет. Одесса, Херсон. 

Тилли Густ, Карл. 76. В. 900. Город. вет. Николаевъ, Херсон. 

Тимоееевъ Ив. Оедор. 61 В. 86 н. с. Пункт. вет. Ол. Мартыновка, 1 Донск. окр., Донск. 
Тимофеевъ Пантел. Павл. 81 /. 902. Зем. вет. С. Ольшанка, Новооскол., Курск. 
Тимоееевь Алекс. Вас. `69 В. 96 к. а. Губ. вет. инсп. Тифлисъ. 

Тимовеевь Апол. Андр. 59 В. 79. Дир. Кустарн. Зем. Банка, Пермь. 

ТимофЪевъ Ив. Мих. 57 В. 82, Сверхшт. вет. Барнауль, Том. 

ТимофЪевъ Вас. Мих. 58 В. 88 н. с. Окр. вет. Барнаулъ, Томск. 

ТимофЪевъ Илья Еф.— В. п.—т. с. Сельск. хозяинъ Стрфлецк з., Харьков. 
Тимченко Алек. Ст. —В. 92. Лаборантъ Зем. бактер. лабор. Симферополь, Таврическ. 
Тихомировь Никол. Дм. 77 2}. 904. Зем. вет. С. Синеньше, Саратов. у. и г. 
Тихомировь Конст. Мих. 65 В. 89 н. с. Вет. 6 резерви. артил. бриг. Саратовъ. 
Тихомиров Степ. 106. 74 В. 900. Вет. 45 артил. бр. Валькомцуь, Ковен. 
Тихонравовь Никол. Георг. 57 В. 84 к. а. Препод. школы овчаров. Муратов., Пензен. 
Тихоновъ Ал-дрь Никол. 78 В. 900. Зем. вет. Петровскъ, Саратов. 
Тишинъ Ив. Ал-дров. 73 В. 901. Зем. вет. Петергофъ, СПБ. 

Ткаченко-Соловьевь Никол. Никол. 68 В. 87. Гор. вег. Сумы, Харьков. 
Тоболкинъ Яковъ Андр. 70 В. 97, впр., Москва. 

Тозиковъ Ал-дрь Ефим. 72 В. 95. т. с. Участ. вет. Зав. Бфхорфцкй, Верхнеур., Оренб. 
Токаренко Евгр. Вас. 52 ВБ. 76 с. с. Полев. Вет. Инсп. 3 Манджур. арми. 
Токаревт, Никол. Ал-дров. — В. 902. Вир. вет. Казань. 

Толкачевъ Ром. Арт. 43 В. 75 к. а., впр. Нфжинъ, Чернигов. 

Толмачевъ Никол. Ал-дров. 79 В. 904. Пункт. вет. С. Аскязь, Енисейск. 
Толоконниковъ Владим. Никол. 69 В. 94 к. а. Пункт. вет. Брестъ, Гроднен. 
Тольмонтъ Стан. 10сиф. — В. 903. Харьковъ. 

Томанъ Федор. Федор. 80 В. 901. У%здн. вет. Вфрный, Семирфчен. 

Томаровъ Ив. Никол. 66 В. 94 к. а. Вет. 12 драг. Мар!унол. пол. Бфлостокъ, Гроднен. 
Томашевичъ Корн. Юл. 72 В. 96. Св. Уч. вет. Орскъ, Оренбург. 

Томажевск1й Войц. Гвид. 58 В. 86 н. с. УЪфзди. вет. Праснышъ, Плоцкой. - 
Томашевекй Дм. Гр. 64 В. 87 н. с. Гор. вет. Ялта, Таврич. . 
Томалневекй Вольд. Франц. 39 В. 62 н. с. Вет. Гор. Полищи Варшава. 

Томеонъ Альфр. Петр. 75 В. Город. вет. Рига, Лифлянд. 

Тонконог! Нат. Дав. 59 В. 88. Город. вет. Мелитополь, Таврич. 

Топачевекй Ал-дрь Модест. 71 В. 96. У%зд. вет. Семипалатинск. 

Топольницкй Мих. Ив. 74 В. 900. Вир. вет. — 

Топорковъ Ал-дръ Павл. 67 В. 93 н. с. Город. вет. Цетропавловскъ, Акмолин. 
Топорнинъ Никол. Ив. 53 В. 18, вир. С. Богдановка, Самарск. г. и у. 

Топорнинъ Филип. Петр. 50 В. 79 к. а. Впр. вет. Сергачъ, Нижегород. 
Тоичевсвй Франц. Стен. 24 В. 53 н. с., впр. Золотоноша, Похлтав. 

Топч1евь Ив. Федор. 70 В. 95 к. с. Свершт. вет. город. скотобоенъ, СПБ. 
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Тороповъ Никол. Ипполит. 77 В. 901. Зем. вет. Красвоуфимокь, Перм. 

Тороновъ Вас. Ив. 77 В. 904. Зем. вет. Оса, Пермской. 

Торосянцъ Варт. Иван. 62 В. 89. т. с. Пункт, вет. Эривань. 

Травинъ Серг. Аполон. — №. 902. Вет. ком. М. В. Д. Карсъ. 

Травинъ Конст. Никол. 77 В. 901. Зем. вет. Сызрань, Симбирск. 

Транквиллевскй Ив. Ив. 69 В. 95 к. а. Сверхи. вет. Черный-Яръ. Астрах. 
`Траубенбергь Ал-дръ Виктор. 76 В. 900. 41 Ямбургск. полка Пинчевъ, Кфлецк. 
Трейманъ Матв. Ян. 56 В. 82 к. а. Свершт. вет. Везенбергъ, Эстлянд. 

Трембачъ Никол. Сав. 65 В. 89 т. с. Пункт. вет. Ст. Славянскъ, Харьков. 
Тремщинсв1й Ал-др. Петр. 75 В. 902. Зем. вет. С. Синенькое, Саратов. 

Третьяковъ Авр. Ив. 72 В. 96. к. а. Пункт вет. Оренбургъ. 

Третьяковъ Леон. Апол. 56 М. в. н. 88 с. с. Экстраординар. проф. вет. инст. Казань. 
Третьяковъ Мих. Лм. 72 В. 95. в. а. Участ. вет. Сл. Кисловодекая, Терской. 
Третьяковъ Георг. Никол. 75 В. 900. Зем. вет.`С. Ивово, Задонск., Воронеж. 
Тржаековек1й Ад. Владисл. 56 В. 80, впр. М. Акулишки, Вилен г. и у. 
Тржцинекй Тос. Станисл. 73 В. 99 т. с. Отрядн. вет. Заамур. окр. Погр. стр. 
Трилинекй 9ад. Ант. 77 В. 900 43 Тверского Драгунск. полка. Ур. Царске-Колодцы, Тиф. 
Троицк! Й Арс. Андр. 74 В. 903. Окружн. вет. Карсъ. 

Троицьйй Серг. Ив. 74 В. 903. Зем. вет. С. Пурехъ, Балахнин., Нижегород. 
Троинкй Ал-дръ Ив. 63. В. 88 к. а. Вет. 1 Волгскаго каз. пол. Кременчугъ, Полтав. 
Троицейй Ал-дръ Петр. 55 В. 80. Зем. вет. Ржевъ, Тверск. 

Троицкй Мих. Петр. 65 В. 90 н. с. УЪзд. вет. Метиславль, Могилев. 

Троицк! Конст. Ив. 67 В. 55, к. а. Уч. вет. Екатеринодаръ, Кубан. 

Троицк Ал. Ал-др. 75 В. 901. Сверхшт. вет. Стерлитамакъ, Уфим. 

Троицк1й Иннок. Сем. 55 В. 80 с. с. Губ. вет. инсп. Иркутскъ. 

Троицый Ив. Флор. 64 В. 95. к. а. Вет. 37 Др. пол. Гарволинъ, Сфдлецк. 
'Грозищинектй Эдм. Юл. 57 М. в. н. 91 н. с. Вет. 4 Арм. корпуса. 

Тролициневй Ал-дръ Петр. — В. 902. Зем. вет. С. Синенькое, Саратовск. 
Трофимовъ Виссар. Сем. 52 В. 76 д. с. с. Окружной Ветер. Воен. Окр. Казань.. 
Трофимовъ Серг. Митроф. 63 М. в. н. 97 н. с. Прозект. вет. инст. Харьковъ. 
Трофимовъ Андр. Макс. 65 В. 89 к. с. Губ. вет. инси. НовороссЙскъ, Черномор. 
Трояновъ Владим. Мих. 76 №. 901. Вет. 84 Стародуб. Драгун. и. Вышгородъ, Волын. 
Труневъ Мих. Петр. 75 В. 99. Мл. Губ. вет. Калуга. 

‘'Грусевичъ Конст. Филип. 54 В. 80 к. с. Пункт. вет. Курскъ. 

Труековекй Сигизм. Иппол. 66 ВБ. 97 к. а. Участ. вет. Георпевекъ, Терск. 

Труеовъ Ал-дръ Ник. 56 В. 82 к. с. Подат. инспек. С. Малое-Медовое, Ефремов., Тульск. 
Трушинсюй Каз. Никол. 58 В. 80 к. а. УЪздн. вет. Варшава. 

Тукмачевъ Ник. Вас. 54 РВ. т8 н. с. У$здн. вет. С. Черемховское, Балаганск., Иркут. 
Туранекй Ал-дрь Ив. — В. 901. Зем. вет. С. Ильинское, Перм. г. и у. 

Туркинъ Евг. Вас. 68 Б. 92 к. а. Обл. вет. инси. Балумъ. 

Туркинъ Ал-дръ Степ. 75 В. 901. Зем. вет. Ананьево, Херсон. 

Туровъ Никол. Петр. — В. 902. С. Рождество, Ярослав. 

Туруновъ Ал-дръ Никол. 67 В. — н.с. Вет. 54 драг. Новомиргород. пол. Вацлавъ, Варшав. 
Турцевичь Ант. Ос. 60: В. 86 к. с. Губ. вет. инсп. Смоленскъ. 

Туфановъ Акинд. Яков. 71 В. 96. т. с. Пунк. вет. Пер. Сарканъ, Семир$ч. 

Тушновъ Мих. Павл. — В. 902. Впр. вет. Казань. 

Тырновъ Евг. Гр. 79 В. 902. Впр. вет. Раненбургъ, Рязанск. 

Тюнинъ Никол. Никол. 75 ВБ. 99. Впр. вет. Уфа. 

Тюрморфзовъ Ал-дръь Емельян. 61 В. 87 к. а. Вет. воен. вФд. Новочеркаескъ, Дон. 
Тюфяевъ Конст. Серг. 70 В. 95, в. а. УЪзд. вет. Гомель, Могилев. 


Уваркинъ Ал-дръ Павл. 74 В. 901. Пункт. вет. М. Гиргюсы, Елисаветио л. 
Уваркинъ Ник. Пав. 65 В. 95. Зем. вет. Царицынъ, Саратов. 
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Угинчуеъ 1ос. Ант. 70 ВБ. 97. к. сек. Уфздн. вет. У. Ново-Сенаки, Кутаисъ. 
Угянск1й Ив. Андр .В. 90. к. а. Гор. вет. Гор. Котельничъ, Вятск. 
Углевъ Мих. Конст. 76 В. 902. Пунктов. вет. Сел. Башнарошенъ, Эриван. 
Удоновъ Ив. Ив. 55 В. 80. Ст. пом. упр. имфн. С. Карасукское, Барнаул., Томск. 
Уманеки!й Григор. Яков. 68 В. 91. Вет. ком. М. В. Д. Елисаветполь. 
Умиляновевй Тос. Валент. 68 В. 89 нм. с. Пункт. вет. Тобольскъ. 
Умновъ Конст. Ник. 58 В. 83. Впр. вет. Д. Воробьева, Саранск., Пензен. 
Унтилвъ Конст. Кирил. 66 В. 91 к. сек. Пом. Подат. Инсп. Макарьевъ, Нижегор. 
Упоровъ Конст. Гр. 76 В. 901. Город. вет. Екатеринбургъ, Перм. 
Усачевъ Конст. бед. 74 В. 99. Уч. вет. Ст. Урюпинская, Донской обл. 
Усатенко Ал-дръ Апол. 66 В. 91 к. а. Зем. вет. Камышинъ, Саралов. 
Усенковъ Ив. Гр. 62 В. 86 к. с. Вет. вр. Осетин. кон. дивиз. Владикавказъ, Терск. 
Усердовъ Ник. Ант. 64 В. 90 к. а. Впр. вет. Пенза. 
Усковъ (Корчевкинъ) Ал. Петр. 75 В. 901. Зем. вет. Устюгъ, Вологод. 
Угольцевъ Евг. Ник. 48 В. 68 к. с. Вет. 10 Дон. каз. пол. Замостье, Дюблин. 
Успенен!й Ал. Ал. — В. 903. Харьковъ. 
Успенсьй Еф. Фед. 68 В. 98. Зем. вет. Гороховецъ, Владим. 
Успенскй Вас. Вас. 63 В. 89 к. с. ДЪлопр. Управл. Окружн. Ветер. воеп. окр. Варшава. 
Успенекй Як. Ив. 71 В. 98. Зем. вет. Торопецъ, Цсковск. ° 
Усненсый Андр. Дм. — В. 902. Впр. вет. Казань. 
Усненскй Вас. Дм. — В. 901: Варшава. 
Успенсый Викт. Никит. 57 В. 84 к. сек. Пун. вет. Москва. 
Устиновъ Ник. Дм. 70 В. 95. т. в. Мл. губ. вет. Витебскъ. 
Уступный Дм. Ив. 72 В. 98. Зем. вет. Полтава. 
Утёхинъ Ал-дръ Дм. 79 В. 901. Вет. 1 Горско-Моздок. пол. М. Ольты, Карсск. 
Ушаковъ Ник. Ал-др. 70 В. 97. Вет. для ком. Окр. В.-Мед. Упр. Юевъ. , 
Ушаковъ Андр. Ник. 55 В. 80 к. с. Вет. 2 сибир. арм. корпуса. Примор. 
Ушаковъ Анд. Алек. 64 В. 92 т. с. Зем. вет. Луганскъ. Екатериносл. 
Ушаковъ Вас. Конст. 77 В. 903. Зем. вет. С. Промзино, Алат., Симбир. 
Ушморовъ Вас. Вас. 61 В. 81 к. с. ДЪлопр. Упр. Окружн. Вет. Москва. 


Фельчевекй Анд. Як. 65 В. 90 н. с. Вет. 1 Уральск. каз. пол..г. Юевъ. 

Феге Пав. Пет. 52 В. — к. с. Вег. вр. Калиш. бриг. погр. стр. Калиш. 

Феддерсъ Влад. Влад. 74 В. 96. Зем. вет. Шлиссельбургъ, СПБ. 

Феденый Ив. 10с. 61 В. 85 н. с. Уфзли. вет. Калишъ. 

_ Федонъ Вяч. Гос. 73 В. 900. Вет. ком. М. В. Д. Эривань. 

Федоровский Викт. Дм. 54 М. в. и. 902., к. с. Ветер.. Инеп..ВЪрный, Семир$чен. 
Федотовъ Раф. Андр. 74 В. 99. Контр. акц. Упр. Пенза. 

_Фейнбергь Янкель Самс. 68 В. 87, впр. СПБ. 

Фейншиидть Дав. Евд. 65 В. 88. Вет. Калм. степи. Астрахань. 

Фелоновъ Бор. Павл. 73 В. 98. Воен. вет. на Д. Восток®. : 

Фельдианъ Фав. Исаак. 70 В. 94. Зем. вет. Ефремовъ, Тульск. 

Ферапонтовъ Серг. Гр. 64 В. 90 в. с. Пун. вет. Симбирскъ. 

Ферлинаиловь Вас. Влад. 74 В. 98. Зем. вет. С. Калалъ, Богучар., Воронеж. 
Феетенстать Зен. Шимон. 52 В. 76, вир. Варшава. 

‘Феофилактовт Ал-дръ Флав. 58 В. 82 н. с. Зем. вет. С. Табынское, Стерхитамак., Уфим. 
Фигуровек1й Вас. Никол. — В. 904. Впр.. Харьковъ. `` 
Фидровск!й Гр. Вас. 57 В. 81 к. а. Пун. вет. Москва. 

Филадельфинъ Стах. Ив. 70 В. 96, к. а. Вет. для ком. Упр. Окружн. Ветер. Варшава. 
Филаретовъ Фед. Арсен. 56 В. 82 к. с. Препод. Кав. юнк. уч. Елисаветградъ, Херсон. 
Филатовь Ст. Мих. 59 В. 82 н. с. Вет. частн. коннозавод. Ст. Великокняжеская, Дон. 
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Филатовъ Фил. Феофил. 53 В. 11 с. с. Губ. вет. инси. Вильна. 
Филенковъ Ник. Ив. 69 В. 94. Столон. Каз. Нал. Новочеркасскъ, Дон. 
Филипповъ Андр. Мих. 76 В. 902. Зем. вет. С. Троицкое Котельнич., Вятск. 
Филипповъ Клав. Фед. 72 В. 96. к. а. Уч. вет. Ст. Михайловская, Хопер. окр. Дов. 
Филипповичъ Адол. Хилип. 60. В. 84 н. с. Зем. вет. Мамадышъ, Казан. 


Филипповичъ Владис. Викен. 66 В. 90 к. а. Уч. вет. С. Бешнагирское, Ставроп. г. ну. 


Фильчаковъ Леон. Дм. 67 ВБ. 92 н. с. Пун. вет. Ст. Фарфоровскй постъ, Петерб. 
Филянекй Игн. Гр. 61 В. 81 н. с. Зем. вет. Александрия, Херсон. 
Финкельштейнъ Ив. Ник. 53 ВБ. 81 к. с. Пун. вет. Борисоглфбскь, Тамбов. 
Фирсовъ Ник. Григ. 52 ВБ. 16 к. с. ДЪлопр. Обл. Пр. Владикавказъ, Тер. 
Фиреовъ Алекс. Ник. 74 В. 96. Участк. вет. С. Дивное, Ставропол. 
‚ Фитингофъ Шель баронъ Никол. Эдгард. 78 В. 903. Вет. Авар. огр. Дагестан. 
Фишъ Лейбъ Шлем. 68 М. ъв. н. 88. Зем. вет. М. Кривой Рогъ, ро г. и у. 
Фишеръ Фед. Фед. 30 М. в. н. 64 т. с., впр. СПБ. 

Фишкинъ Дм. Леон. 56 В. 82 к. с. Вет. Л.-Гв. Кирас. Е. В. пол. ‚ Парское- -Село, СНБ. 
Флеровъ Серг. Андр. — В. 908. Вет. ком. М. В. Д. Ташкентъ. 

Фокинъ Серг. Анд. 46 В. 68 к. с., впр. Троицкъ, Оренбург. 

Фокинъ Як. Алекс. 66 В. 94, впр. Москва. 

Фоминъ Петръ Вас. В. 94, к. а. Пом. Губ. Вет. Инси. Кутаист. 

Формаковскй Ал. Мих. 77 В. 902. Участк. вет. Ст. Мигулинская, Донск. 

Фоесъ Ник. Ник. В. 901. Город. вет. Уфа. 

Фрницузовичь Ив. Валент. 68 В. 94, к. а. Уч. вет. С. Прасковея, Ставроп. 
Фрейгеръ Ник. Мих. 52 БВ. 82. Зубовр. прак. Курскт. 

Фридбергь Тос. Тевзак. 52 В. 78. Гов. вет. Пос. Азовъ, Ростов. окр., Дон. 
Фришианъ Вильг. Ив. 69 ВБ. 97. Город. вет. Туккумъ, Курлянд. 


де-Фралу Влад. Исид. 70 В. 95, к. а. Уч. вет. ЛФтняя Трухменская ставка, Ставропольск. 


Фрикке Мих. Логин. 57 В. 82, Зем. вет. Верея, Москов. 

Фроловъ Никанлр. Вакх. 74 В. 901. Уч. вет. Хут. Калачъ, Доднек. 

Фроловъ Арист. Ив. — В. 902. Вет. 1-й резервной артил. бригады, Двинсиъ. 
Фроловъ Евгр. Ник. 71 В. 98, т. с. Уч. вет. Ст. Преображенская, Хопер. окр., Дов. 
Фроловъь Ал-дрь Матв. — В. 901. Впр. вет. Казавь. 

Фроловъ Ал-дръ Ник. 55 В. 81 к. с. Столонам. М. 3. и Г. И. СПБ. 

Фроловъ Бор. Владим. 80 В. 903. Участг. вет. Уральскъ. 

Фурсенко Бор. Петр. — В. — Вет. при Бактер!олог. Инет. Юевъ. 


Хабовеклй Ив. Адам. 60 Б. 85 н. с. Зем. вет. Егорьевекъ, Рязанск. 
Хаджопуло Ив. Ил. 61 ВБ. 87 т. с. Пункт. вет. Одесса, Херсон. 

Хазблевичь Ст. Як. 63 В. 90, к. а. Мл. губ. вет. Вильна. 

Халютинъ Конст. Ал-др. 68 В. 88 ка Губ. вет. Инси. Вятка. 

Хамалянскй Гр. Як. 74 ВБ. 901. Зем. вет. С. Пыржолтены, Кишенев., Бессарад. 
Ханичковсвй Дм. Пазл. 75 В. 903. Мл. губ. вет. Херсонъ. 

Харламовъ Ал-др. Мат. 51 В. 76 н. с. Сверхшт. вет. Мыза Низковицы, СПБ. г. иу. 
Харчевъ Дым. Ив. 14 В. 901. Зем. вет. Лукьяновъ, Нижегород. 

Хачатуровъ Ив. Христ. 69 В. 94, к. а. Пункт. вет. В.-Актубинское, Астрах. 
Хейфиць Елеаз. Солом. 58 В. 18. Зем. вет. Новохоперскъ, Воронеж. 

Хелаевъ Владим. Мих. 71 В. 903. Пункт. вет. Постъ Демансяй. Бакин. 
Хелмиинекй Сабинъ Владисл. 62 В. 89 к. а. УЪзди. вет. Грубешовъ, Люблин. 
Хелховск!й Фортун. Каз. 54 В. 79. Впр. вет. Витебскъ. 

Хенкинъ Ал-др. Ал-др. 52 В. 93 н. с. Пун. вет. Кишиневъ, Бессараб. 
Хижняковъ Серг. Мих. 73 В. 98. Зем. вет. С. Б.-Глушица, Николаев., Самарек. 
Хитровъ Мих. Серг. — В. 904. Вир. Харьковъ. 

Хицинск!й Ив. Мих. 24 В. — Окр. вет. Луковь, Сфдлец. 
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Хлоловекой Владим. Оедор. — В. 902. Впр. вет. Казань. 

Хмельнице!й Владим. Захаров. — В. — Зем. вет. СПБ. 

ХодолЪй Мих. Павл. 67 В. 93. Зем. вет. Кобеляки Полтав. 

Хойновевй Т0с. Франц. 55 В. 81. с. с. Губ. вет. инсп. Воровежъ. 

Хоецюй Феликсъ Валеран. — В. 903. Харковъ. р . 
Холевиневй Ант. Ст. 65 В. 91 к. а. вет. потр. стр. М. Радзивиловъ, Кремен.. Волын. 
Холевинек1й Ив. Бонавентур. — В. 904. Город. вет. Здунская-воля, Калиш: 
Холногоровъ Вас. Фед. 40 В. 171 и. с., впр. вет. ст. Нижнечирекая, Дон. 
Холмовевйй Викт. Гр. 76 В. 902. Пункт. вет. Ст. Шипово, Уральск. 

Холодцовъ Дм. Алекс. 69 В. 96. Секр. по крестьян. дфл. Присут. Владивостокъ, Примор. 
Хорватъ Ал-дръ Ал-дров. 74 В. 900. Пункт. вет. С. Ура-Тюбе, Сыръ-Дафрьин. 
Хороманев!й Конст. Мих. 71 В. 97. Зем. вет. Ананьевъ, Херсон. 

Хорошевъ Оеодоръ Вас. 74 В. 903. Зем. вет. С. Касторное, Землян., Воронеж. 
Хортуляри Анд. Як. 67 В. 98. т. с. Гор. вет. Одесса, Херсон. 

Храицовъ Петръ Петр. 76 В. 99. У%здн. вет. Тифлисъ. 

Храновъ Никол. Христ. В. 900. Впр. вет. Харьковъ. р 
Хриетлибъ Ант. Ив. 51 В. 78 к. с. Обл. вет. инси. Терской области. Владикавказть. 
Хращевек1й Левъ Ксавер. 64 В. 90. Пункт. вет. Благовфщенскь, Амур. 
Хремнинек!Я Стан. Янов. 56 В. 82 н. с. Уфзди. вет. Ленчица, Калипт. 
Хржановеклй Болесл. Юл. 48 В. 81 с. с. Губ. вет. инсп. Кфльцы. 
Христорождеетвенекй Оеодор. Вас. — В. 901. Впр. вет. Казан. 

Христофоровъ Вас. Вас. 75 В. 902. Зем. вет. Петров. у. Сафатов. 

Хрущовъ Ник. Ник. 66 В. 91, н. с. Пункт. вет. Хороль, Полтав. 

Худзиневй Карль Ник. 71 В. 96. Гор. вет. Витеб. 

Худзинек1й Вас. Сам. 56 В. 80 н. с. УФзд. Нач. Ломжа. 

Хушевъ Вессар. Евст. — 1. 99. Завфд. вет. фдльдшер. школ. Харбинъ. 


Царевсклй Ив. Вас. 73 В. 94. Вет. 2 отд. Урал. каз. в. В.-Уральскь, Оренбург. 
Цареградекай Мих. Ал-дров. 59 В. 81 к. с. Пом. Обл. Вет. Инсп. Владикавказъ. 

° Цвфтковъ Ник. Дм. 52 В. 19 н. с. Зем. вет. Новгородъ. 

Цвфтковъ Серг. Дм. 70. В. 95, к. сек. Вет. СПБ. Полищи. СПБ. 

Цвфтковъ Ал-дръ Андр. 711 В 95. т. с. Млад. Губ. вет. Москва. 

Цвфтковъ Владим. Никол. 76 В. 902. Вет. для ком. Упр. Окружн. Ветер. Варшава. 
Цвфтухинъ Ал-дръ Ал.дров. — В. 903. Харьковъ. 

Цегеръ Петръ Геор. 72 В. 96, т. с.’Пункт. вет. Ардатовъ, Симбирск. 

Цеге-фонъ Мантейфель Мих. Алекс. 71 В. 98. Зем. вет. Чембаръ, Пензен. 
Целицо Гос. Ст. 62 М. в. н. 99. к. с. Дфлопроизв. Обл. Пр. Екатеринодаръ, Куба. 
Цетлинъ Изр. Нат. 65 В. 89. Город. вет. Омскъ, Акмолин. 

Цивчинекй Ник. Митроф. 67 В. 92. Зем. вет. Бериславъ, Херсон. 

Цивчинсюй 0еоф. Митроф. 64 В. 89 т. с. Зем. вет. Ананьевъ, Херсон. 
Цивчинскй Юманъ Митроф. 64 В. 88 н с. Зем. вет. С. Бирзула, Ананьев., Херсон. 
Циглеръ Ал-дрт Карл 75 В. 900. Зем. вет. Саратовъ. . 

Цингери Ал-дръ Ив. 63 В. 90 т. с. Зем. вет. Скопинъ, Рязан. 
Цирльштейнъь Мееръ Хаим. 63 В. 88. Ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Цирулъ Эдуардь Давид. 72 В. 99. Город. вет. Баускъ, Курлянд. . , 
Цурканъ Густ. Ив 70 В. 95, к.а. Вет. вр. Кавалер. Юнкерск. уч. Тверь. 
Пыбульск!й Викт. Вас. 72 В. 99. Зем. вет. 0. Бросово, Сфвек., Орлов. 
Цытовичъ Ант. Федор. 74 В. 99. Вет. Ком. М. В. Д. Ленкоранъ, Бажин. 
Цфиковектй 10с. Юл. 68 В. 92. Св. уЪзд. вет. Замостье, Люблин. 


Чабуть Алдръ Егор. 60. В. 85 к. с. Корп. Вет. 10 Арм. корп. Еевъ. 
Чадаевъ Ив. Еве. 51 В. 76, к. а. Гор. вет. Кременчуг, Полтав. 
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Чайковекй Ив. Форт. 71 В. 98. Вет. ком. М. В. Д. Карсъ. 

Чаловскй Ал-дръ Петр. — В. 903. Харьковъ. 

Чарнецкй Клим. Иллар. 61 В. 91, т. с. УЪздн. вет. Балта, Подол. 

Чарноцкй Ромуальд. Федор. — В. — УЪздн. вет. Авндижанъ, Ферганск. 
Чаусовъ Серг. Влад. 70 В. 96. Впр. вет. Тамбовъ. 

Чеботаревъ Евг. Алек. 65 В. 92 н. с. Уч. вет. Ст. Верхне-Курмоярская, Донс. 
Чеботаревъ. Ал-дръ Никол. 73 1. 900. Св. вет. Оренбургъ. 

Чеботовъ Влад. Ал-дров. 73 В. 97. Зем. вет. С. Камешкиръ, Кузнец., Саратов.. 
Чеботовь Евг. Мих. — В. — Уфздн. вет. Пишпекъ, Семирфчен. 

Чегисъ Ив. Исид. 68 В. 96 т. с. УЗздн. вет. Озургетъ, Кутаиск. 

Чекалинъ Петръ Андр. 78 В. 99. Пункт. вет. Сарепта, Сараловск. 

ЧЗекановек!й Тихон. Владим. 74 В. 902. Зет. вет. Острогожскъ, Воронеж. 
Чепиковъ Дмит. Филип. 72 В. 97. Город. вет. СПБ. 

Черепановъ Григ. Ив. 52 В. 18 н. с. Пункт. вет. Екатеринбурръ, Перм. 
Черкаесовъ Григ. Яков. 56 В. 77 к. с. Впр. вет. СПБ. | 
Черкесовъ Ник. Лавр. 68 В. 93 к. а. ДФлопр. Обл. Правл. Новочеркасскъ, Дон. 
Черничкинъ Мих. Фед. 70 В. 96. к. а. Уч. вет. Хут. Обливсый Чернышев. ст., 2 Дон. Донск. 
Черновъ Ал-дръ Трифил. 73 В. 97. Зем. вет. С. Усолье, Соликам., Перм. 
Черновъ Анат. Петр. — В. 903. Харьковъ. : 
Черногоровъ Ал-дръ Алек. 66 М. в. в. 95 к. а. Вет. зав. кон. Актюб., Тургайск. 
Черногубовъ Никол. Павл. В. 900. Пункт. вет. С. Тибердинское, Кубан. 
Черносвитовь Ал-дрь Рафаил. 56 В. 80 к. с. Пун. вет. Цетрозаводскъ, Оланецк. 
Черноруцейй Ив. Петр. 58 В. 83 к. с. Пункт. вет. Бузулукъ, Самар. 

Черный Ив. Филип. 52 М. в. н. 90 н. с. Вет. вр. Ти 2 кон. арт. батар. Тверь. 
Чернышевъ Леонид. Никол. 77 В. 901. Зем. вет. Пошехонье, Ярослав. 
Чернышевъ 0еодор. Мих. 77 В. 901. Зем. вет. С. Лысково, Макарьев., Нижегород. 
Чернявсвй Леон. Сем. 58 В. 85, впр. Сердобскъ. Саратов. 

Чернятынсвый Титъ Леонт. 59 В. 94 т. с. Вет. бриг. погр. стр. Измаиль Бессараб. 
Черскай Стан. Венедикт. 49 В.79 к. с. Вет. Л.-Гв. Кирасирскаго Е. В. пол. Галчин., С. Петерб. 
Чесноковъ Вас. Павл. — В. 902. Впр. вет. Казань. 
Чесноковъ Анат. Павл. 74 В. 98. Вет. Воен. вфд. Самара. 

Четвериковъ Серг. Ив. 66 В. 93 к. а., вет. 3 мортирн. артил. пол. Варшава. 
Чефрановъ Вас. Петр. 49 В. 15 к. с. Пун. вет. Козловъ, Тамбов. 

Чефрановъ Илья Ив. — В. 904. Вир. Харьковъ, 

ЧеховскЙ Петръ Викт. 71 В. 95. Зем. нач. 3 уч. Пудомь, Лодейнополь, Олонец. 
Чеховекйй Туст. Ал-др. 49 В. 15 к. с. Впр. вет. Ст. Цимлянская, 1 Дон. Доноск. 
Чибаеъ Ст. Домин. 69 В. 97. Пункт. вет. С. Сатаганъ, Карской. 

Чибисовь Андр. Ив. 76 В. 98, к. сек. Войск. вет. Сибир. каз. войска. Омскъ. 
Чиняевъ Ник. Ив. 69 В. 93. Сверхшт. вет. Оренбургъ. 

Чирвинсьй Ник. Григ. 62 В. 87 Зем. вет. Москва. 

Чириновичъ Вадимъ Ант. 17 В. 902. Зем. вет. Верхнеднепров. у., Екатериносл. 
Чиркинъ Мак. Пав. 65.2. 90. т. с. Гор. вет. Ярославль. 

Чиетовъ Петръ Виктор. 79 В. 903. Уфздн. вет. Киренскъ, Иркутск. 


Чиетозвоновъ Вас. Владим. - 901. Впр. вет. Казань. 
Чичкинъ Мих. Архиц. 77. В. 900, Вет. 3 Сибир. каз. полка Зайсанъ, Семипалат. 
Чичкинъ Конст. Архип. — В. — Вет. ком. М. В. Д. Таликенть. 


Чмилевеюй Дан. Гр. — В. 80. Чин. Почт.-Тел. вфд. Харьковт. 
Чубаровевйй Петр. Ал-др. 72 `В. 94. к. а. Вет. Калм. ст., С. Киселево, Чернояр., Астрах. 
Чубаровсвй Сем. Ал-дров. 52 М. в. н. 97 с. с. Охружн. Ветер. Сиб. Воен. окр. Омскт. 
Чубаровевк1й Викт. Сем. 75 В. 901. Уфздн. вет. Староконстантиновъ, Волын. 
Чуватинъ Мих. Гавр. 75 В. 98. Мл. губ. и Город. вет. Вятка. 

Чугуновъ Вас. Степ. 12 в. 900. Зем. вет. С. Бурнакъ, Борис., Тамбов. 
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Чудиновъ Вас. Ник. 60 В. 85 к. с. Губ. вет. Инсп. .Митава, ых 
Чуловеклй Геор. Ал-дров. 52 М. в. н. 81 д. с. с. Впр. вет. Варшава. 
Чумаковъ Ник. Влад. 72 В. 98. Пом. столон. Д-та, гос. каз. СПБ. 
Чунихияъ Викт. Леонид. 70 В. — 80 т. с. Зем. вет. Харьковъ. 
Чураевь Серг. Никол. 77 В. 902. Город. вет. Пенза. 


Пабакъ Роберть Ив. 69 В. 96. УЪздн. вет. Юрьевъ, Лифлянд.. 

Шабуровъ Алекс. Ник. 61 В. 95. С. Бокова, Саратов. г.иу. . 

Шавельскй Вас. Гуман. 59 ВБ. 83 н. с. Вет. вр. 30 арт. бриг. Минскъ. 

Шавловскй Эрн. 9е0ф. 53 В. 18 н. с. Вет. вр. 17 драг. Волын. пол. Ломжа. 

Шадринъ Ник. Апол. 58 В. 83. Зем. вет. Мелитополь, Таврич. 

Шадринъ Вас. Апол. — В. 900. Зем. вет.-Корочи, Курск. 

Шайзонъ Шим. Меер. 62 В. 90, впр. СПБ 

Шаласъ Ст. Викент. 62 В. 96 н. с. Вет. воен. вфд. Одесса, Херсон. 

Шаманевй Георг. Ив. 71 Ё№. 903. Зем. вет. с. Новотроицкое, Дифпров., Таврич. 

Шамраевъ Ив. Сем. 69 В. 94. Зем. вет. Ялта, Таврич. 

Шантыръ Игн. Иппол. 69 М. в. ни. 91 н. с. Дод. Юрьев. Вет. Инст. Юрьевъ, Лифлянл. 

. Шаниро Лейз. Лейб. 59 В. 86. Зем. вет. Белебей, Уфим. 

Шалошниковъ Оедотъ Тос. 68 В. 95. к. а. Вет. вр. Запад. Сиб. арт. дивиз. Вфрный, Семирзч. 

Шаройко Фед. Ермол. 57 В. 82 н. с. Зем. вет. Ливны, Орлов. 

Шатъ Мих. Ник. 47 В. 713 к. с. Вет. вр. 14 Армейск. корпуса, Люблинъ. _ 

Шатраръ Ник. Зах. 59 В. 84 н. с. Пунк. в. Коломна, Москов. 

Шауфуеь Ник. Ник. 66 В. 96. Уъздн. вет. Тельши, Ковен. 

Шафницей Людов. Ант. 68 В. 87 т. с. Вир. вет. СФрадзъ, Калиш. 

Шафиръ Захар. Рувим. 51 В. 79. И. об. уЪздн. вет. Эчьйадзинъ, Эриван. 

Шаць!й Телесфоръ Андр. 28 В. 49 к. с. Курскъ. 

Шашабринъ Мих. Ас-дров. 80 В. 903. Зем. вет. Ядринъ, Казанек. 

Шварць Максъ 10с. 52 М. в. н. — н. с. Пун. вет. Харьковъ. 

Швенгрубенъ Владим. Мельх!ор. — В. 89. Старш. вр. Заб. ж. д. С. Мысовое, ее 

окр., Забайк. 

Швенкъ Ал-дръь — 5. — Пункт. вет. М. Сальяны, Бакин. 

Швецовъ Вас. Петр. — 904. Вет. ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Шебалинъ Анд. Сид. 55 В. 11 н. с. Вет. вр. Елисавет. зав. ков. Елисаветградъ, Херс.. 

Шебановъ Сем. Гр. 58 В. 84 н. с. Впр. вет. Овручъ, Волын. 

Шевандинъ Конст. Ник. 66 В. 93 т. с. Вет. вр. 1 Урупскаго кон. нол. Куб. каз. войска, 

Ромны, Полтав. 

Шевелевъь Мих. Ант. 56 В. 81 к. с. Пун. вет. Самара. 

Шевелевъ Дм. Ив. 67 В. 92 к. а. Пункт. вет. Акмолин. обл. 

Шевелевъ Вас. Пав 59 В. 83 н. с. Пун. вет. Ярославль. 

Шевинковъ Никол. Вас. 80 В. 904. Мл. губ. вет. Уфа. 

Шейкинъ Конст. Ник. 52 В. 718 н. с. Уч. вет. Ст. Усть-Медвфдицкая. Дон. 

Шейнъ-Фотель Эльхонъ Моис. 49 В. 15 к. с. Гор. вет. Тифлисъ. . 

Шелеметко Ант. Ант. 60 В: 82, к. сек. Пун. вет. Елисаветполь. ее 

Шелонинъ Пет. Пет. 71 В. 89. Сверхшт. вет. скотойр. двора. СПБ. 

Шельдонъ Вилльямъ Джел. 66 В. 94. к. а. Пунк. вет. Старая Русса, Новгород. 

Шепердсонъ Геор. Самуйл. 62 В. 35, впр. СПБ. | 

Шестаковекий Бор. 10с. 60 В. 871 к. с. Пунк. вет. М. Мокраны, Кобрин., родов. 

Шестаковъ Ив. Ал-др. 54 В. 81 н. с. У%зд. вет. Летичевъ, Подол. 

Шестаковъ Ал-дръ Вас. 73 В. 99. Мл. вет. завод. кон. Кустанай, Тургайск. 
естериковъ Пав. Ив. 71 БВ. 95 к. а. Пункт. вет. Акмолинск. 

Шестопалъ Сем. Влад. 68 В. 89 к. а. Пун. вет. Сл. Покровская, Саратов. 

Шехтеръ Ал-дръ Петр. 65 В. 900. Свершт. вет. Тобольскъ. 
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` Шиллегодевй Конст. Вас. 65 В. 88 т. с. Пом. Акц. Надз. Глазовъ, Вятск. 
Шиллегодекй Ив. Вас. 77 В. 903. Зем. вет. С. Варфятчи, Елаб., Вят. 
Шиллеровъ Алек. И. 69. В. 97 т. с. Пун. вет. Юрьевъ, Владим!р. 

`Шилкинъ Изв. Порф.. 69 В. 91 т. с. Узд. вет. Енисейскъ. 

Шимановев!й 9еодор. Гр. 76 В. 902. Город. вет. Бобруйскъ, Минск. 

Шимансвй Каз. Павл. 52 В. 81, впр. вет. С. БЪФлецкъ, Новоградвол., Волын. 
Шиманекй 1Т0с. Пав. 44 В. 13 н. с. Зем. вет. Златоусть, Уфим. 

Шимкевичь Ник. Пет. 71 В. 98. У$здн. вет. Гори, Могилев. 

Шиммингъ Готгард. Франц. 39 В. 15. д. с. с. Зав$д. коннозавод. пункт. Харьковъ. 
ПШиповъ Дм. Всеволод. 76 ВБ. 901. Зем. вет. С. Холмъ, Бфльск., Смоден. 
Шиповаловъ Пав. Дм. 45. В. 70 с. с. Упр. зав. кон С. Петровское, Рыбин., Ярослав. 
Широкихъ Петр. Тос. 72 В. 98. Прич. кь М. 3. и Г. И. СПБ. 

Широковъ Владим. Наум. 74 В. 98 т. с. Вет. 1-й Кубанск. каз. пол. Екатеринодаръ. 
Ширяевъ Алек. Вас. 66 В. 95, к. а. Вет. 1 Сиб. арт. бр. Никольскъ-Уссурййсь!й, Примор. 
Ширявековъ Вас. Митр. 76 В. 900. Вет. Казикумухскаго округа, Датестанской обл. 
Шишикторовъ Левъ Степ. 65 В. 90 н. с. Пункт. вет. Вологда. 

Шишкевичъь Ник. Мих. 51 В. 16 с. с. Губ. вет. инсп. Сувалки. 

Шишковсвй ос. Феликс. 53 В. 18 с. с. Област. вет. инсп. Семипалатинскъ. 
Шишковск!й Федор.’ Гр. 76 В. 902. Город. вет. Бобруйскъ, Минск. 

Шишковъ Вас. Дм. — 903. Впр. вет. Бобров. у., Воронежек. 

Шишонко Вас. Вас. 60 В. 83. Зем. вет. Поч. мир. суд. Пермь. 

Шкопь Викт. Ив. 73 В. 98. к. сек. Уч. вет. С. Новоегорлыкское, Ставроп. 

Шкробъ Ник. Дан. 59 В. 84 к. а. Зем вет. Стародубъ, Черниг. 

Шлапеъ Карл. Карл. 74 В. 900. Зем. вет. Печеры, Псков. 

Шыелевъ Ал-дръ ‘Федот. — В. 902. Пункт. вет. Наманганъ, Ферган. 

Шмидть Ал. Гоган. — В. — УФздн. вет. Наманганъ, Ферган. 

Шмыгалевь Ив. бед. 70 В. 94. к. а. Вет. 17 Лон. каз. пол. Харьковъ. 
Шнейдеръ Як. Гр. 46 В. 73. Пун. вет. Пермь. 

Шнейдеръ Ив. Дав. -. В. 902. У%здн. вет. Н.-Баязетъ, Эриван. 

Шнель Ник. Ив. 69 В. 94. Зем. вет. Дмитровъ, Москов. 

Шнюкшто Фр. Томаш. 75 В. 900. Вет. воен. вфд. Дон. 

Шокальсый Илпол. Ник. 68 В. 96. УЪзл. вет. Влоцлавъ, Варшав. 

Шолковевый Юр. Ильдефон. 59 В. 85 к. а. Ком. М. В. Д. Тифлисъ. 

Шостацкйй вет. 13 Драдун. Каргопольск. полка. 

Шотъ 1ос. Каз. 72 В. 98. Зем. вет. Миргородъ, Полтав. 

Шлаковичъ Никол. Павл. 76 В. 902. Зем. вет. Фатеж. у., Курск. 


Шлакштейнъ Ал. Вас. — В. 902. Впр. вет. Казань. 
Шредеръ Эрн. Карл. 65 М. в. н. 95 н. с. Прозект. вет. инст; Юрьевъ, Лифл. 
Шредеръ Никол. — В. — УЪздн. вет. Устькаменогорскъ, Семипалат. 


Штаммеръ Несон. Берк. 61 В. 88. Вир. вет. Харьковъ. 

Штанге Юл. Вольдем. 62 М. в. н. 92 н.. с. Ветеринарн. Инси. Ферган. обл. 
Штанге Ник. Дав. 65 В. 59 к. а. Пун. вет. Тургай, Тургайск. 

Штейнъ Люд. Ив. 48 В. 12 с. с. Впр. вет. Т.-Х.-Шура, Датест. 

Штейнь Мих. Як. 49 В. 18 н. с. Сверхшт. вет. Кишиневъ, Бессараб. 
Штейнъ Юл. Юл. 50 В. 74 к. а. Зем. вет. Смоленсьъ. 

Штенко 9едор. Антип. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

ИГериманъ Карль Ив. 58 В. 85 с. с. Пом. Губ. вет. инел. Красноярскъ, Енисейск. 
Штибель Адол. Як. 61 В. 90. Впр. вет. Варшава. 

Штряковъ Конст. Ил. 78. ВБ. 900. Зем. вет. С. Марьевка, Николаев., Самарск. 
Штукаревъ Сем. Дм. 57 В. 83 к. с. Пункт. вет. Бахмуть, Екалериносл. 
Штукаревъь Никита Дм. 55 В. 82 н. с. Зем. вет. С. Ровное, Новоузен., Самар. 
Штурманъ Влал. Серг. 61 В. 97. Зем. вет. Кирилловъ, Новгород. 
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Шубинъ бома Як. 66 В. 90 н. с. Уч. вет. Ст. Прохладная, Терск. 

Шубинъ Геор. Филип. 72 В. 91. Зем. вет. С. Уни, Глазов., Вятск. 

Шуваловъ Мих. Андр. 73 В. 901. Зем. вет. Саратовъ. 

Шукевичъ Каз. Гвидон. 71 ВБ. 98. Вет. вр. Сибир. каз. войска. Омскъ. 

Шукевичь Ив. Ив. 69 В. 94. Гор. вет. Москва. 

Шукшта Ив. Конст. 62 В. 88, впр. Усад. Михалишки, Поневфж., Ковен. 

Шулейко Никол. Род. 79 В. 902. УЗ. вет. Сл. Ефремова-Степановская, Донск. 
Шульгинъ Ст. Пет. 49 В. 16 к. с. Пом. Обл. вет. инст. Екатеринодаръ, Кубанск. 
Шульцьъ Леон. Павл. 73 В. 92. Вет. вр. на Д. Восток. 

Шульцъ Вяч. Эл. 18 В. 902. Свер. вет. для ком. Окр. В.-Мед. Упр. Хабаровскъ, Примор. 
Шульженко Ив. Сем. В. к. с. Вет. вр. Каз. юнкер. уч. Оренбургъ. 

Шуманъ Роберт. Роберт. — В. 903. У%здн. вет. Новобаязетъ, Эриванск. 
ШумлянекЙй Ал-дръ Ал-др. 65 В. 88 к. а. Зем. вет. Лаишевъ, Казан. 

Шумек!й Лаврен. Леонар. 56 В. 82 н. с. Вет. 5 куб. каз. бат. Эривань. 

Шумевй Игн. Вильг. 68 В. 90, впр. Заволь Талицюй, Камышлов., Перм. 

Шуруповъ Ив. Захар. 70 М. в. н. 97. Пом. Завфд. противоч. Лаборатори Крондштадть. 
Шутко Вас. Демент. 70 В. 98 УФздн. вет. Полоцкъ, Витебск. 


Щегловь Вас. Андр. 59 В. 83. н. с. Пункт. вет. Ростоши, Борис., Тамбов. 
Шеголевь Евф. Мих. 65 В. 92. к. а. Уч. вет. С. Куршанское, Ставроп. 

. Шелкановцевъ Никол. Павл. 71 В. 95. впр. СПБ. 

Щен!ювекй Фил. Эдуар. 63 В. 39, н. с. Пункт. вет. Пос. Таловое, Астрахан. 
Щепкинъ Анд. Вас. 66 В. 91 т. с. Мл. Губ. вет. Харьковъ. 

Щербаненко Гос. Вас. 68 В. 96, к. а. Вет. Л.-Гв. 2 Артилер. бриг. СПБ. 
Шербинекй Стан. Ципруан. 51 В. 72, н. с. Уфздн. вет. Шемаха, Бакин. 
Щука Стан. Нестор. 66 В. 91, н. с. Уфзди. вет. Владиславовъ, Сувалк. 
Шукинъ Дм. Вас. 74 В. 98, т. с. Уч. вет. Ст. Шелковская, Терск. 

Шукинъ Як. Серг. 70 В. 97. Впр. вет. Лебедянь, Тамбов. 


Эбертеъ Людв. Пав. 57 В. 80 к. а. Зем. вет. С. Голая Пристань, Дифпр., Таврич. 
Эглить Авг. Петр..— В. 904. Вет. ком. М. В. Д. Таликентъ. 

Эдельштейнъ Сав. Вас. 50 В. 17. Окр. вет. Якутскъ. 

Эдиловъ Захар. Ермол. 76 В. 902. Пункт. вет. Ордубатъ, Эриван. 

Эдукевичъь Владис. Аполлин. 64 В. 89, к. а. Мл. Губ. вет. Рязань. 

Эйберъ Ив. Мат. 60 В. 84, н. с. Вет. Рыпинск. бриг. погран. стр. Рыпинъ, Плоцк. 
Эйгенъ Т0с. Гирш. 64 В. 90. Зем. вет. Ставрополь, Самар. 

Эккерть Ник. Ив. 55 М. в. и. 81.с.с. Шт. Членъ Вет. Ком. М. В. Д. СПБ. 
Эласштамь Як. Степ. 64 В. 90. Впр. вет. Херсонъ. 
Эльснеръ Каз. Ернест. 48 В. 73, к. с. Вет. вр. 1 зап. кав. пол. Сызрань, Симбир. 
Эльцбергь Оттонъ Генр. 69 В. 98. Сверхш. Пос. Руенъ, Вольмар., Лифлянд. 
Эмрихъ Артуръ Ив. 74 В. 98, к. с. Отрядн. вет. Заамур. окр. Погр. стр. 

Энгель (фонъ) Тос. Эмерик. 62 В. 88 т. с. Зем. вет. Сызрань, Симбир. 
Энгельсень Хрис. Андр. 47 В. 77 с. с. Пун. вет. Винница, Подол. ^ 

Энглези Ал-дръ Конст. 75 В. 902. Вет. ком. М. В. Д. Такентъ. 

Энтинъ Витал. Исаак. 58 В. 86. Зем. вет. Н®жинъ, Чернигов. 

Эпиктетовь Евген. Ал-др. 56 В. 82 с. с. Губ. вет. инсп. Пенза. 

Эраетовъ Ал-дрт Федор. 77 В. 901. УЪздн. вет. Люцинъ, Витеб. 

Эрбенъ Алоизъ Ос. 73 В. 900, вир. ветер. Харьковъ. 

Эрлихъ Фед. Ив. 56 В. 81 т. с. Мл. Губ. вет. Виндава, Курлянд. 


Юдинъ Ив. Дм. 54 В. 78 с. с. Губ. вет. инсп. Гродно. | 
Юкельсонъ Серг. Ал-др. 75 В. 903. Вет. ком. М. В. Д. Елисаветполь. 
Юнгвиць Цалель Зельм. 27 В. пом. 49, впр. Варщава. 
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‚ Юнице! Я Евген! Федор. 59 В. 85 к. с. Пункт. вет. Юевъ. 

Юницекй Вас. Ив. 58 В. 86 к. с. Ст. вет. зав. кон. Симбирскъ. 
Юрашкевичь Георг. Пав. 72 В. 97. Пункт. вет. Сухумъ, Кутаисск. 
Юргелевичъ Лавр. Казим. 77 В. 902. Участь. вет. Ст. Манькова, Донск. 
Юргенеонъ Юл. Денис. 59 В. 81 с. с. Губ. вет. инсп. Ревель, Эстл. 
Юрковъ Ив. Андр. 57 В. 80 н. с. Зем. вет. Бугурусланъ, Самар. 

Юрковъ Ив. Ал. — В. 904. Впр. Харьковъ. 

Юрковъ 9едор. Ал. В. 904. Впр. Харьковъ. 

Юрьевектй Никол. Павл. 15 В. 902. Город. вет. Югорьевскъ, Рязан. 

Юстовъ Ник. Лавр. 65 М. в. н. 902. Пункт. вет. Варшава. 

Юсуповъ Кон. Ив. 66 В. 93. Пункт. вет. Георменскъ, Терск. 

Юцевичь Ант. [0с. 48 В. 10 с. с. Губ. вет. инсп. Пермь. 

Юшкевичъ Коря. Болесл. 76 В. 901. Вет. для ком. Упр. Окружн. Вет. Вильна. 
Юшковъ Крон. Евг. 77 В. 902. Зем. вет. Зав. Невьянсьй, Екатеринб., Перм. 


Яворекй Паз. Тим. 63 В. 86. Вет. Мос. Гор. Упр. Москва. 

Ягиннъ Ант. Валент. 43 В. 72 с. с. Пун. вет. Москва. 

Язвинсый Болес. Густав. 62 В. 93. к. а. Подлиц. вет. Варшава. 

Яздовевй Леопол. Льв. 74 В. 97 к. сек. Пункт. вет. Воронежъ. 

Якимовъ Гр. Ив. 76 В. 903. Зем. вет. Суджа, Курской. 

Якимовъ Вас. Лар. 70 В. 97. Впр. вет. СПБ. | 
Якимовъ Ив. Яким. 48. М. в. н. 94, с. с. Преп. инст. сел.-хоз. и лс. Ново-Александря, Любл. 
Якимовъ ед. Влад. 51 В. 76, к. с. Пун. вет. Самара. 

Якоб Валер. Юл. 74 В. 99. Пункт. вет. Ардаганъ, Карсской. 

Якобеонъ Ал-дръ Никит. 39 В. 61 н. с. Вир, вет. Таганрогъ. Донск. 

‚ Яковиненковъ Даншлъ Дм. — В. 902. Отрядн. вет. Заамур. окр. Погр. стр. 
Яковлевъ Ил. Ив. 63 В. 90 н. с.Ст. вет. кон. зав. Починковсый зав., Лукояновск., Нижегород. 
Яковлевъ Як. Владим. 71 В. 900. Пункт. вет. Ур. Алтайское, Семипалал. 
Яковлевъ Страт. Андр. 71 В. 96. к. а. Вет. ? Дон. каз. полка, Августовъ, Сувалк. 
Яковлевъ Ник. Дм. 73 В. 96. к. а. Уч. вет. Сл. Голодаевка, Таганрог. окр., Дон. 
Яковлевъ Всеволод. Ив. — В. 903. Уфздн. вет. Даргин. у. Дагестан. обл. 
Яковлевь Мих. Арсен. 65 В. 94. т. с. Пувкт. вет. Ст. Караклисъ. Эриванск. 
Якубовичъ Всевол. Кир. 67 В: 98. Зем. вет. Таврической губ. 

Якубовек1й Фелик. Адам. 65 В. 90 н. с. Пом. Вет. Инси. Баку. 

Ч кубовек1й Владим. Ант. — В. 901. Пункт. вет. С. Б. Токманъ, СемирЪч. 
Чкушовь Ив. Ив. 70 В. 96, к. сек. Пункт. вет. Артвинъ Батум. обл. 

Ямбиковъ Ив. Ив. 76 В. 901 вет. Казань. 

Чниковевй Ив. Игн. 64 В. 90 н. е. Пункт. вет. Новгородъ. 

Чнкевичъ 106. Юр. 43 В. 14 к. с. Вет. 5 резерв. Артилл. бр. Вознесенскъ, Херсон. 
Янковекй Георг. Яков. 70 В. 91. УФзд. вет. Эриван. губ. 

Явковевй Каз. Ант. 55 В. 83 т. с; Уфзд. вет. Шучинъ, Ломжин. 

Янковев1й Вяч. Владисл. 76 В. 99. Впр. вет. Бакин. 

Янушевичъ Вит. Каз. 57 В. в1 к. с. Пункт. вет. Козловъ, Тамбов. 

Янушевскй Юл. Вас. 66 В. 91 н. с. Вет. для ком. Упр. Кавк. Окр. Вет. Тифлисъ. 
Янушкевичь Адольфъ Ант. 71 В. 96. к. а. Уч. вет. Ст. Сермевская, Усть-Медвфдицк., Дов. 
Яровой Кес. Ив. 77 В. 901. Пункт. вег. М. Ольты, Карск. 

Яровой Мих. Пав. 61 В. 54 к. сек. Зем. нач. С. Зелевовка, Ставроп.. Самар. 
Яронъ Генр. Адам. 25 В. 46, впр. Одесса. Херсон. 

Яроелавцевъ Анат. Фодор. 78 В. 903. УЪзди. вет. Зугдиды, Кутамск. 

"Яроцькй Ром. Ив. 65 В. 93, т. с. Зем. вет. Романовъ-БорисоглЬбекъ, Ярослав. 
Яроцк!й Ант. Адольф. 70 В. 96 к. а. Пункт. вет. М. Боржомъ, Тижлис. 
Ярошевек!й Тенр. Болесл. — 901..Варшава. 
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Ярошенко Ал-дръ 106. 70 В. 94 н. с. Мл. Пом. ДЪлопр. В. Упр. СПБ. | 

Ярошинеый Феликсъ Андр. 70 В. 55, к. а. Завфд., Чит. противоч. ст. Пункт. вет. 
С. Рельдже, Забайкал. 

Ярошинеюй Владис. 90м. 46 В. 734 н. с. Вет. вр. 26 арт. бр. Гродно. 

Яепнек1й Конст. Яков. Уфздн. вет. Волковышки, Сувалкской. . 

Яеннеюмй Мих. Ник. 67 В. 96. Зем. вет. М. Зельцъ, Одесск., Херсон. 

Яеюоновевкай Ст. Фом. 73 В. 99. Вет. для сел. нас. Томевъ. 

Яеснитекй Вяз. Ник. 72 В. 95. Зем. вет. Козьмодемьянскъ, Казанск. 

Яетржембекй 9ома ыы -Др. 45 В. 12 с. с. Губ. вет: инел. Калуга. 

Яетребовъ Дркад. Эраст. 57 В. 81 н. с. Цун. вет. Москва. 

Яетребовъ Вас. Ив. 62 В. 81 к. а. Пункт. вет. Церовскъ С.-Дарьииск. 

Яетребовъ Оеодор. 9еодор. 74 В. 901. Участк. вет. Пос. Грязно-Иртедюый, Урал. 

Яхонтовъ Вяч. Мих. 71 #1. 94 т. с. Пункт. вет. г. Бйскъ, Томск. 

Яценко Ник. ом. 52 В. 718 к. а. Мл. губ. вет. Кишиневъ, Бессарадб. 

Яценко Петръ Ив. 73 В. 900. УЪздн. вет. Пинега, Архангел. 

Яцкевичъ Эд. Ив. 712 В. 93. Уч. вет. Ст. Александров., Отавроп. 

Ячный Сам. Максим. 53 В. пом. 74 к. сек. Зем. вет. Ст. Иоскрова, Полтав. г. и у. 

Ящолдъ Георгй — В. 90+. Вет. 84 артиллер. бриг. 


9едороъ Ник. Ник. 78 В. 901. Зем. вет. Сенгилей, Симбир. 

даворовъ 9ед. Степ. 60 В. 80 к. с. Пун. вет. Харьковъ. 

Эадъевъ Пет. Дм. 72 В. 96. Зем. вет. Пос. Мелекесъ. Ставроп., Самар. 
дедоровъ Ив. Ник. 64 В. 88 н. с. Зем. вет. Бугульма, Самар. 

9едоровъ Ив. Петр. 75 В. 97, т. в. Пом. Ветер. Инсп. Карсъ. 

9едоровъ Ник. Степ. 64 #. 89 н. ©. Губ. вет. инси. Астрахань. 

Эедоровъ Ив. Вас. 68 В. 93 к. а. Вет. вр. 1 Нерчин. пол. Забайк. войс. Чита, Аа 
9едоровь Дм. Ив. 15 В. 97. Зем. вет. Ярославль. 

9едоровъ Конст. Дм. 78 В. 902. Зем. вет. С. Печаево, Маршн., Тамбов. 
9еоктистовъ Конст. Сафон. 69 5. 95 . Гор. вет. Курскъ. 

9еопемитовъ Алекс. Пет. 76 В. 98. Зем. вет. С. Кошка, Самарск. 

9оминъ Викт. Ив. 77 8. 97. Вет. 49 Архангелогород. пол. Борисовъ, Минск. 
9омичевъ Серг. Дм. 72 В. 99. Пункт. вет. Ур. Чиликтинское;, Сетипалалин. 


ЗУБНЫЕ ВРАЧИ 


ЗУБНЫЕ ВРАЧИ: 


И ДАНТИСТЫ +. 


Аронштамъ Нафта! Абел. 900, Либава, Курл. 
Арутюнянцъ Тигр. Саркис. 902, СПБ. 
Архангородекй Абр. Ицк. 93, `Херсоят. 


Абрамовичъ Хана Симховна 904, Варшава. | Авеъ Двора-Дина Мовшев. 97, СПБ. 


Абрамовичъ Тос. Каэтан. 97, СПБ. 
Абрамсонъ Гиршъ Сол. 901, Везенбергь, Эст. 
Авербахъ Ал-дръ Марков. 94, СПБ. 
Адамовичь Людмила Ив. 99, СПБ. 
Адельгеймъ Пав. Львов. 82. Москва. 


Адлеръ Иссеръ Мовш. 96,Межир$чье,Рад.,СФд. 
Айзенштадтъ Розашя Исаак. 95, Харьковъ. 
Аквилева-Сохацкая Лидя Дм. 95, Москва. 


Александровъ Ник. Евг. 74, СПБ. - 
Алекеандръ Мейеръ Гоз. 908, СПБ. 
Алексфева Раиса Вас. 99, Владивостокъ. 
Алекефева Филомелла Васил. 904, СПБ. 
Алексфевъ Поликарпъ Яков. 88, СПБ. 


Алоева Над. Иван. 902, Сормово, Балахнин., 


Нижегор. 
Амае1я-Кушнерь Мар!я Наум. ? СПБ. 


Амитина Люб. Самуил. 900. С. Богородское, 


Горбат., Нижегород. 
Аммонъ Натамя Людв. 900, Тула. 
Андереонъ Евг. Никол. 900, СПБ. 


Андржейковичъ Ядв.-Мар. Владе. 93, СПБ. 


Аннараудъ Елизав. Карлов. 97, Москва. 


Антокольская Елена Павл. (Мих.) 94, СПБ. 


Антокольекая Цецил. Пейсах. 904, СПБ. 
Антонова Марг. Артем. 904, Москва. 
Анцелевичъ Маркусъ `Лейбов. 94, Гродна. 
Аптекарь Мееръ Тосиф. ? Уфа. 
Аптекманъ Лазарь Морлк; 98, СПБ. 
Арендтъ Соф. Никол. 97, Симферополь. 
Арковина Розамя Серг. 92. Харьковъ. 
Аркальевъ Ив. Степ. 88, СПБ. 
Ароновекая Розая Тохелевна 904, СПБ. 
Аронсъ Рахиль Абр. 98. СПБ. 








Аесъ Левъ Моисеев. 99, СПБ, 

Аетахова Екат. Ильин. ? СПБ. 

Аттарова Соф. Михайл. 900, Москва. 

Афанасьева Соф. Каз. 98, СПБ. 

Ахалшеновъ Ив. Пазл. 900. Тифлисъ. 

Ахезеръ Исай-Идель Ошер. 96, Таганрогъ. 

Ашкевичъь Шаха Пинхос. 902, СПБ. 

Ашманъ Ревек. Перец. 95, Александровскъ, 
Екатерин. 


Бадьянъ Ицк -Шлмома Шаев. 94, Варшава. 
Байдачъ Хаимъ-Зелихъ Ицк. 97, Мозырь, Мин. 
Бакурекая Евг. Алекс. ? Саратовъ. 
Бакъ Гита Исаев. 94, Рыбинскъ, Яросл. 
Балонова-Левинеонъ Хая Зельман. 902, 
Тифлиеъ. 
Балорджева Елена Иван. 904, Тифлисъ. 
Барать Хононь Пинх. 95, Бахмутъ, Екат. 
Бартенева Лилля Алекс. 98, Варшава. 
Безчиневклй Рувинъ Моис. 97, Ростовъ, Дон. 
Бергеръ Гутм. Моис. 85, Токмакъ, Бердян. у. 
Бергеръ Явк.-Тос. Ицк. 95, Скопинъ, Рязан. 
Березина Евфрос. Дм. 97, Поневфжъ, Ковен. 
Березовская Анна Петр. 95, Томскъ. 
Березовекая Рива Янкел. 902, Кременч. Полт. 
Береетавекая (Мириниченко) Зин. Алекс. 
90+, Харьковъ. 
Берковиць Геска Нахман. 901, Рига. 
Беркманъ (ур. Бомашь). 94, Харьковъ. 
Берманъ Гнесса, Залман. 98, Скопин, Рязан. 
Берманъ Нахема-ТГосифъ 95, Феодо<я, Тавр. 
Бернштейнъ Евг. Солом. 903. Ст. Каекотьи, 
Епиф., Тульск. 


*) Въ этомь спискБ посл фамили, имени и отчества показано, въ которомъ зоду означенное 
лицо получило зваше зубного врача или дантиста и мьсто жительства. 


Бернштейнъ Израель Давид. 95, Вильна. 


Бернштейнь Юй Ал-др. 80, Елисаветполь. 
Берчанская Авг. Захар. 99, Короча, Курск. 
Беры Яковъ Исаак. 904, Житомръ, Волын. 


Бидерманъ Ревек. Морд. 902, СПБ. 
Биленко Циня Эли Мендел. 900, СИБ 


Бинимова Юля Григ. 900, Николавъ, Херс. 


Бирюкова Елена Захар. 98. СПБ. 
Бланкманъ Розал. Львов. 901, Москва. 
Блейхманъ Хана Хаск. 901, Варшава. 
Блидштейнуь Симха Берков. ? Саратовъ. 
Блохъ Дора Колман. 903, СПБ. 


Богхановек!й Лейба Шабшев. 94, Нолтава. 


Богушевичъ Чесл. Антон. 903, СПБ. 
Богушевская Бронисх.-Антон. Ал-др.98, СПБ 
Болотова Натал. Тимоф. 96, Тифлисъ. 
Борисова Екат. Мих. ? Тифлисъ. 
Бореуцый Михель Мошк. 900, Варшава. 
Борхова Ехкатер. ? СПБ. 
Бочкарева Екатер. Вас. 94, Уральскъ. 


Бочарова Мария Сальватор. 86, Ростовъ, Дон. 


Брагинская Соф. Абрамов. 97, СПБ. 
Бранловекая Ревек. Перец. 95, Луганскъ. 


Браиловекая Цина Пейсах. 97, Ростовъ, Дон. 


Братенши Мих. Матв. 87, Москва. 


Брауде (Ландау) Маря Арлева 94, Царское 


Село, СНБ 


Брауде Шейна-Лвора Мееров. 96, Варшава. 
Бреннеръ-фонъ Анна Яковл. 95, Тифлисъ. 
Бреннеръ-фонъ Розашя Яков. 95, Тифлисъ. 
Броновская Влад.-Анеля Эдуард., 904. Хар. 


Бронъ-Бреннеръ Флора Як. 98, Тифлисъ. 
Бродская Хана Алтер. 901, Киевъ. 
Бронштейнъ Рухля Хаим. 901. Житомръ. 


Бруннеръ Оедоръ-Конр. Генрих. 98, Варшава. 


ГУ Ее НА , 
м о ре Нар.  Вольфензонъ Розал. Лаз. 900, Нуха, Елиз. 


| Вольфеонъ Анна Солом. 900, СПБ. 
'Вольфъ Илья Меер. 900, Воронежъ. 


99, СПБ 


Бруцкусъь . Тосел. 90, Варшава. 
Бунтингь Роландъ Георг. 52, СИБ. 
Бурляиль Ал-дрь Маркус. 99, Оренбургъ. 
Буровая Мар. Борис. 902, Уфа. 


Буесель-Нергаменть Лея Шансел. 99, Ека- 


теринославъ. 

Бутовичъ Анна Яков. 99, Варшава. 
Бухгалтеръ Мошко Тосел. 96, Бердичевъ. 
Быковекая Софя Иван. 95, Москва. 


| Зажинеклй Оома Игн. ? СЛБ. 


Вайваринъ Янъ Клавсов. 99. СПБ. 
Вайнштейнъ Хайка Дав. 900, СПБ. 
Вайеманъ Майлехъ Борух. ? Елецъ, Орлов. 
Валлеръ Бася Арон. 901. Москва. 
Вартановъ Степ. Георг. ? Тифлисъ. 
Ваесердамъ-Альтшуль Берша Мовш. 908. 
Варшава. `` 
Васильевъ Вас. Петр. 87, Царское Село, СПБ. 
Васильевъ Цетръ. ? Москва. 
Ватеръ Анна Хаим. 902, Рига. 
Вейбель Шаурл. Карл. 901, Рига. 
Вейнбергь Христ. Франц. 902, Рига, 
Вейбергъ-Васпровичъ Соф1я Андр. 901, Ваф- 
шава. 


'"Вавибарть Фр. Фр. 902, Рига. 


Вейнштокъ Ал-дра Матв. 97, Москва. 
Веренъ Ян.-Мар. Фел. 902, Сфдлець. 
Вериго Марля Иван. 904. СПБ. 


| Вершиневй Всевол. Квинтил. 900, Москва. 
‘Виленкина Мазуя Абр. 98, Рига. 
‚Виленкина Софья Леонт. ? Минскъ. 
‘'Виленевй Зальм.-Бор. Вульф. 97, Кременчугъ. 
‚Вильштейнъ Григ. Михайл. 95, СПБ. 
'Витасъ-Роде Ферд. Фридр. 75, Юрьевъ, Лифл. 
 Витлинъ Исаакъ Вульф. 95, Екатериносхавъ. 
'Внучинская Амал Владислав. 902, Гродно. 
'Волкова-Ильницкая Екат. Ив. ? Устюжна, 


Новгор. 


'Волковъ Алекс. Алекс. 97, СПБ. 
 Воллиеонъ Ген. Руб. 86, СПБ. 
'Воловникъ Фейга Манус. 900, СПБ. 
`Вольне Соф. Соломон. 902, ОПБ. 


Вольперъ Хая Ерухимовна 903 Александр. 
Екатериносл. 


Волыневый Овс. Яков. 94, Пос. Сершевъ, 
Дмитр., Московск. 


 Вонгль-Свидерекая Елена Франц. 72, СПБ. 
: Вонгль-Свидерсвй Теоф. Владисл. 71, СПБ. 
'Вормъ Адольфъ Эдуард. 900, Рига. 

‚ Воскресенская-Бабнкова Мар. Карт. 96, 


Георгевскъ, Терек. 


| Вофеи Мовша Тевелев. ? Бахмутъ. 


Бфлановичъь Маря Евген. 900, Варшава. ‚ Вроченская Ал-дра Стан. 908, СПБ. 


Бфлинкая Марголе Залман. 99, СПБ. 


‚ Веесвятекая Соф. Александр. 903. Москва. 


Блкина Розашя Павл. 901, Иван.-Возне- | Вульфеонъ Борисъ Людв. 72, СПБ. 


сенскъ, Шуйск., Владим. 


Б%лкина Ева Павл. 901. Иван.-Вознесенскъ. 


Выгодек!й Авр. Ехелев. 99, СПБ. 
Высокая Соф1я Исаак. 900, Варшава. 


ивы” 


: | ь 
Табиеъ Авр. Марк. 98, Ялта, Тавр. 
Тайеръ Никол. Алекс.,84, СПБ. 
Талонъ (Галунъ) Абр.-Герш. Бенц. 98, Варии. 
Тальперинъ Бейля Айзик. 900, Москва. 
Тальперинъ Бройна Абов.96, М. Ба. Церковь. | 
Тальнеринъ Фаня Абрам. 900; СПБ. 
Тальперъ Шарлота, Гирш. 901, Н.-Новгородъ. 
Тандинъ Зельм.-Файв. Рафаил. 94, Варщава. 
Тезундгейтъ Лвойра Герм. 902. Варшава. , 
Тейманъ Елиз. Никол. 96, Рига. 
ТГекельманъ Пая Лейб. 901, СПБ. 
Теккеръ Илья Вульф. 900, Александровскъ, 
Екалер. 
Тельбакъ Евг. Серг. 904. СПБ. 
Гельгеесеръ (онъ-же Лейхтеръ) Абель Ицков. 
98, Балумъ, Кутанс. 
Теорчевекая Натал. Пав. 901, Москва. 
ТГенштейнъ Гилель Абрамов. 97, Одесса. 


Тераепмова-Скляренко В$ра Ник.95 Москва. | 


Герценштейнъ Гитля Мотемова 95, Варшава. 
Тесеенъ Шмерра (София) Исаак. 99 СПБ. 
Тефингеръ Андр. Франц. 85, СПБ. 
Тецова Лаура Госиф. 97, Варшава. 
Тецова Хая Кезаря Израил. 902, Ромны, Под. 
Тибшмануъ Эдуар. Самуил. 89, Рига. 
ТГиллельсонъ Рахиль Эдуард. 99, СПБ.. 
ТГинзбергь Анна Григ. 902.` Владиславовъ, 
Сувалкской губ. 
Тинзбургь Анна Яковл. 98. Ростовъ, Донск. 
Тинзбургъь Кива Симон. 98, Варшава. 
Тинцбургь Ида Монс. 900, Варшава. СПБ. 
Тиртцель Анна Георг. 904. Тифлисъ. 
Тиршифельдъ. Ал-дръ Адольф. ? СПБ. 
Тиршфельдъ Владим. Исидор. ? СПБ. 
Тиршфельдъ Исид. 68, СПБ. 
ТГиршъ Алекс. Ал-др. ? Оренбургъ. 


Тликманъ Гитель Абрам., 908 Новомосковскъ, | 


Екатер. г. 
ТГлоковъ Альфр. Конст. 96, СПБ. 
Гогоберндзе (ур. Казбекъ) Анна Димитр. 
908. Лубава; Курл. губ. 
Голендерская Лина Яковл. 902. Лодзь, Пе- 
троковск. 
Головчииекая Маря Солом. 900, СПБ. 
Голубцова Лищя Георг. 95, Липецкъ, Тамб. 
Голубъ Борисъ Петр. 96, СПБ. 
Гольдбекъ Рахар Аутк., ? Симбирекъ. 
Гольдбергь Тосель Вольф. 97, Кутно, Вар. 
Гольдбергь (ур. Барбанель) Фелищя ЛЬв. 
96, Варшава. 
Гольдбергь Хаце. Госиф. ? Слонимъ, Гродн. | 
Тольденбергь Ицхокъ-Кагосъ Файв. ? Рига. 
Гольдина Елиз. Солом. 900, Таганрогъ, Дон. 


Гольдкротъ Хая Пинкус. 902. Варшава. - 
Гончаренко-Петренко Ал-дра Эд.98, Москва. 
Гордонъ Софля Ильев. ?, Варшава. 
Торовицъ Мар. Моис. 908, Екатеринославъ. 
Городзейскй Дав. Хаим. 99, Москва. 
| Городиеекая Варв. Фед. 95, Ростовъ, Дон. 
|Горощенко Леонт. Изан. 98, Кевъ. 
ТГотлибъ Гуго Жановъ 94, Рига. 
|Гофманъ Елизав. Борис. 99, СПБ. 
Гофунгъ Ехель Нахм. 908. Екатеринославт. 
Гранбергъ Мина Эдуард. 94, Екатеринослав. 
Гринбергь Изр. Шлом. 95, Варшава. 
Тринбергь Рахиль Леонов. 900, СПБ. 
| Гринбергъ Фиш. Мовш. 94, Пинскъ, Минск. 
| Гринфельдъ Эсфирь Самойл. 900, Харьковъ. 
`Грольманъ Сим. Файв. 903, Лива, Гр., Курл. 
| Губарева Елизав. Дмитр. 99, Калуга. 
|Гудзянекая Елена Абрам. 901. Сувалки. 
Тулерманъ Либа Янкел. 902. Самара. 
ТГуминюкъ Левъ Федор. 83, Москва. 
ТГурари Левъ ЕвсЪев. 95, Бфлгородъ, Курск. 
| Гурвичь (Гуревичъ) Елена Лейзер., 904, 
Варшава. 
Турвицъ Идель-Исидоръ Берк. ? Екатеринб., 
Пермской. губ. 
| Гуревичъ Евг. Григ. 98 Никол., Херс. губ. 
Туревичъ Райхель Якв. 903. СПБ. 
Туревичъ Шейна Герш. 98, Москва. 
Турская Ванда Иван. 97, Радомъ. 
'Гурек!й Феликсъ 90м. 96, Варшава. 
Гурьева Зинаида Васил. 902. Самара. 
Тутерманъ Софья Давид. 95, Ростовъ, Дон. . 
Гутманъ Маря Маркус. 908. СПБ. | 
Тутманъ Розалля Тосиф. 94, Таганфротъ, Дон. 
Тутовекй Тосифъ Альфонс. 94, Варшава. 
| Гюбшманъ (Стр%лкова) Наг. Серг. 98, Рига. 





'Давгинъ Солом. Гиршов. 95, СПБ. 

' Ланиловичъ Марля Ижи. 900, Шацкъ, Тамб. 
Дауге Пав. Геор. 97, Москва. 

Тауге Целестнна Аполлинар. 97, Москва. 
Дахрёденъ-фонъ Елизав. Герм. 98, Москва. 
Дахрёденъ-фонъ Пав. Герм. 97, Москва. 
Дверницкая Наталя Адран. 900, Мевъ. 
Дворжецкй Бронисл. Мавремев. 96, СПБ. 
‚ Дворкина-Животовская Цивя Янк. 902. 
| Варигава. 

Лворкиндъ Анна Берк. 97, Марйуполь. 
Дембовекая Зинаида, Серг. ? Хабаровокъ. 

| Демокилова-Глокова Елена Емман. 98, СПБ. 
‚ Дерковсый Аар. Зельм. 900, Елисавет поль. 
‚ Джемеъ-Леви Як. Люд. 98, СПБ. 
`Лилонъ Аким. Григ. 97, Вильна. 


Длугачъ Беньям. Шмул. 902,. Гродно. 
Добко-Налько-Добковичъ Владис. Ив. 91, 
. СПБ. 


Лобринъ Тоня Янк. 902, СПБ. ° 
Добротворская Зин. Ник. 902, Алатырь, Симб. 
Добруекина-Глуекина Маря Ханаан. 903, 
Екалеринославъ. 
Добрый Як. Борис. 95, Саратовъ. 
Дотгаевъ Пав. Вас. 69, СПБ. 
Помашевичъ Мих. Осип. 84, СПБ. 
ДомбровсвйСтан.-Ос.Флорлан.95,Лодзь,Петр. 
Дружбидкая Елиз. Антон. ? Калуга, 
Друцкая Амаля Ал-др. 96,- Ростовъ, Дон. 
Дубнова Раиса Яков. 99. Харьковъ. 
Дубровекая Евфрос. Карп. 901, Москва. _ 
Дукельекая Хая-Беила 904, Нерехта Костр. 
Дукельекй Дмитр. Захар. 95, Симбирскъ. 
Дунаевекая Эсф. Ис. 02. П. Синельник., Екат. 
Луновичь Софья 'Тимоф. 99, Зарайекъ, Ряз. 


Егоровъ Иванъ Дмитр. 85, СПЪ.. 
Езерская Лямя Павл. 99, СПБ. 
Еремфевъ Ив. Ник. 904, СПБ. 


Жадевичъ Адол. Вешам. 98, Плоцьъ. 
уМадевичъ Калман. Венам. 900, Лодз., Петрок. 
Живатовекая Соф. Людв. ? Бердянскъ, Тавр. 
%\плина Маря Ал-др. 901. Ст. Великокня- 
жеская, Сал., Дон. С 
чКуповичъ Лея Лейзер. ? Минокъ. 
Жуховецк!й Рув. Бер. 99, СПБ. 
Зайдель (Альнеровичъ,) Мина. Осии. ? 
Ташкентъ. 
Зайденеръ Люб. Осип. 908, Екатеринославъ. 
Зайчикъ Мееръ Янк. Морд. 902, Варшава. 
Закомъ Мих. Давил. 901, Петровск. Сарат. г. 
Заксъ Бейля Беров. 95, Рфчица, Минск. 
Заке Григ. Давид. 904, СПБ. 
Закъь Рахиль Гавр. 95, Г. Бол. Токмакъ, ре 
дян., Гавр. 
Зак (Головчинерь) Хая Ицков. 901, СПБ. 
Залкиндъ Фан. Абрам. 902, И. _Новгородъ. 
Замараева Ксевшя Ал-др. 901, Москва. 
Замятина Софля Вас. 96, Харьковъ. 
Заргарьнивъ Дм. Никит. 904+, Москва. 
Зевелева Фрума Ицк. 900. Миргородъ, Полт. 
Зеель Эдуар. Ив. 79, СПБ. 
Зейлингерь Соня Хави. 99. СПБ. 
Зеленкевичъ Дарья Ал-р. 96, Темрюкъ, 
Кубан. 
Зеиксонуъ Саломея Вульф. 95, Лодзь, Петрок. 
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Зелинсв1й Владис. Иппол. 71, Варшава. . 
Зельмановичъ Хаим. Моис. 902, Таликентъ. . 
Зильбербергь Мордко Моис. 95, Кременчугъ. 
Зильбершацъ Гинла Симх. 903, Тифлисъ. 
Золотаревекая Рахиль Моис. 902, С. Дергачи, 
Новоуз., Самарек. 
Зуева Ольга Ив. 96, Таткентъ. 
Зуемановевй Ал-дръ Сам. ? Марйуполь, Екат. 


Иванова Люды. Алекс. 908, СПБ. 
Ивановъ Пав. Ильичъ 85, СПБ. 

Ивановъ Петръ Федоров. ? Юевъ. 
Ивановъ Степ. Вас. 95, СПБ. 

Изаковъ Рахм. Ицк. 908, СПБ. 
Изралитанъ Фанни Вольф. 94, Москва. 
Ильниць!й Конст. Флор. 90, Владивостокъ. 
Ильясевичъ Ева Дав. 901, 'Ковна. 

Иппа Нахама Зельм. 94, Ковна. 
Иезковичъ Люб. Яков. 95, Харьковъ. 
Исереонъ Мина Лейзер. 902. Варшава. . 
Ительеонъ Лезвъ Лазар. ? Самара. 
Итина-Левинеонъ Адел. Як. 903, Харьковъ. 
Иткина Роз. Павл. 903, СПБ. 


Тенгменъ Ольга Семен. ? Тифлисъ. 
Тоголевичъ Флора Абр. 97, Ц. Юзовка, Екал. 
Тофе Сара Кадышев. 99, СПБ. 
Тоффе-Гинзбургь Роха Овсфев. ? Москва. 
Тоффе-Фридманъ Мальвина Кадыш. 94, СПБ. 
Тоэльсонъ Сим.-Маркусъ Гирш. 98, Ревель. 
Гоэльсонъ Эмма Давид. ? Якобштадтъ, Курл. 


Каганъ Раиса Ал-др. 79, Сараловъ. 
Каганъ Реля ПЕюм. 908, СПБ. 

Каганъ Ривка Вул. 900, СПБ. 

Каганъ Хава Ицков. 901. СПБ. 

Кагаит Эля Берел. 908, Варшава. 
Кажданъ Илья-Арон. Гирш. 95, Полоцкъ, Вит. 
Кайкель-Нвантеръ 902, СПБ. 

Каменская Маргар. Алекс. 900, СПБ. 
Каменская Розал.Самойл. 94 Николаевъ, Херес. 
Каминская Маря Витал. 97, Варшава. 
Каминская Сура Двойра Лейб. 97, Харьковъ.. 
Капланъ Максъ Давид. 96, Яхга. 
Канланъь Хана-Берк. (АннаБорис.) 900, СПБ. 
Капланъ Маргущя Аарон. 97, Варшава. | 
Жара Арза Исаак. 908, Евиаторя, Таврия. 
Варабаджакъ Шем. Садук. 903, Крем., Полт. 
Наратфева Маря Ал-др. 98, СПБ. 
Карлинеръ ИГгуил. Гири. 94 Могилевъ (губ.). 
Карловъ Влад. Ал-др. 78, СПБ. 
Варначева Надежда, Ив. 901, Барнауль, Том. 
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Катель-Шляпочкинъ Ася Яков. 99, СПБ. 
_ Кауфманъ (Турье) Бася Вольф. 94, СПБ. 
Еауфманъ Роза Тосиф. 98, СПБ. 
Кацелененбейгинъ Майр. Симх. 99, Москва. 
Каценеленбогенъ Алекс. Матв. 97, С. Ку- 
лебаки, Нижег. губ. Арл. у. 
Каценеленбогенъ Фанни Григ. 900, Харьков. 
Кацнельсонъ-Гинцбургь Маргамя Яков. 
95, Тула. 
Каштаньеръ Файв. Шмерел. 97. С. Камен- 
ское, Нкалериносл. 
Кейзеръ Юшя Ал-др. 94, Москва. 
Кеонджанцъ Караписъ Мартир. 900, Тифл. 
Кернеръ Рухля Меер. 903. Варшава. 
Кирсанова Екат. Вас. 97, Новочеркасскъ. 
Кирхиеръ Антонина Викент. 96, СПБ. 
Кисель-Загорянская Анна Стан. 99, СПБ. 
Клабановъ Авр. Монс. ? Самара. 
Жлаиротъ Эрнестъ Фердин. 901, СПБ. 
Жлейнъ (Кликуеъ) Рег.Маркус. 900, Варшав. 
`Жлейфъ Мих. Давид. 96, Николаевъ, Херес. 
Клеръ (Шебанова) АннаДжон. 85, Воронежъ. 
Еливанекая Эстеръ-Роза Арон. 94. Тула. 
Клименко Агрипп. Фед. 900. Серпевбый 
пос., Дмитр., Московск. 
Клингельгеферъ Отто Эдуард. 81, СПБ. 
ЁКлистеръ Гиршь Моис. ? Варшава. 
Еляеъ Зельм. Хацк. 99, Варшава. 
Влягина Соф. Андр. 971, Москва. 


Кранцъ Татьяна Марк. 96, НЪжинъ, Черниг. 

Ерапоткина- Елизав. Ив. 96, СПБ. ‘ 

Краузе Рейнг.-Отто Вильг. 92, СПБ. 

Крейнина-Герценбергь С0ф. Абр. 904, 
Варшава. 


Жринекая Шейна-Либа Элиш. 904, Пос. Ки- 
бартъ, Сувалк. г., Волковыскаго у. 
Еритъ (фонъ) Анна Ал-др. 903, Тифлисъ. 
ИКронъ Леолол. Мейер. 901, Рига. 
Кротковъ Андр. Ив. 83, Кострома. 
Ерошкинъ Мих. Влад. 97,- Москва. 


|Крубичъ Яковь Мих. 91, Москва. . 
`Кузьменко Мар!я Алекс. 904, СПБ. 


Кулишъ-Донецъь Маря Нет. 95, Москва. 
Кульчицкая Софья Львов. 98, Москва. 
Куминъ Ной Абрам. 97, Тобольскъ. 
Кунина-Абрамовичъь Анна Гирш. 
Москва. 
Кунце Генр. Альберт. 84, СПБ. 
Купервассеръ Хана Симон. 900. СПБ. 
Курганникова Лидя Влад. 96, СПБ. 
Курдюмова Соф. Вас. 901, СПБ. 
Куркина Ал-дра Петр. 96, Москва. 
Куропкина Варв. Ник. 903, СПБ. 
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|Куртцъ Генр. Мартинов. 97, СПБ. 


Кушлю Мратъ Берах. 301, Ялта, Тавр. 


Таврова- Мар. Алкдр. 95, Борчева, Твер. 


Клячко Сем. Исаак. 94, Боровичи, Новгор. | Лазарева Зинаида Алкдр. 901, Рига. 


Кнаетеръ Эстера Габр!эл. 99, Варшава. 
Ёнязева Ольга Иван. 900, СПБ. 
Ковалевъ Андр. Ив. 88, СПБ. 
Коварская Мар!я Львов. 94, Тифлисъ. 


Лазарисъ Софья Влад. 96, Симферополь, Тавр. 
Лазуркинъ Шм. Лейз. Зелик. 903, СПБ. 


.| Лангъ Анна Яков. 94, СПБ. 


Ланде Моис.-Тос. Пинхас. 97, Винница, Подол. 


Коварсый Михель Ошеров. 95, Здунская| Лауенбургъ Берта Мовш. 903, Варшава. 


Воля, СЪрад., Калишек. 
Коганъ Анна Солом. 902, СПБ. 
Когутова Евг. Петр. 99, Еевъ. 
Кольбе Логинъ Цезар. 88, СПБ. 
Кольбергь Файга Ицк. 903, Варшава. 
Компанейць Софля Арон. 900. Москва. 
Конъ Елена Моис. 99, М. Березно, Ров., Волын. 
Конъ Феликсъ Бернар. 95, Варшава. 
Копылова Хана Ефроим. 901, Москва. 
Вопъ Эмман: Юлев: 903, СПБ. 
Воренкова Ольга Вас. 903, ? 
ЕКорпухъ Хана Файв. 900. Тута. 


| Лебедевъ Ал-дръ. ? СПБ. 


Лебедевь Сем. Дм. 72, Галчина, СПБ. 

Леви-Шейнкманъ Фрейда Ильин. 904, Ека 
теринославъ. 

Левина Вихна1ос. 900, М. Яниши. Шазел., Ков. 

Левина (ур. Жарковекая) Дев. Ар. 904, 
„Глазовъ, Вятск. у 


| Левинштейнъ Мел. Израил 903, Варшава. 
| Левинъ Пинкусъ Юделев. ? Рига. 
‘Левитская Мария Ал-др. 98, Вологда. 

‚ Левченко Ольга Петр. 91, СПБ. 

' Либетеръ Давидь ГШмерк. 908, Могилевъ. 


Кореаева Полиниюмя 9ед. 98, Владикавказъ.! Ливенсонъ Амашя Вас. 98, Москва. 


Вореакова Ал-дра Гавр. 98, СПБ. 
Восмачева Олимп. Степ. 902, Ковна. 
Ераковекай Моисей Львов. 96, Варшава. 


Лимарева Надежда, Дмитр. 99, Новочеркасскъ, 
Липенбаумъ Фронм. Срул. 900. Бугуруслан, 
Самар. 


Ерамеръ-Аменицкая Ольга Ник. 95, Рига. | Линовекй Симонъь Мовш. 901, Варшава. 
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Чипиицуь Бася-Гинда Аврам. 
Полт. 

Лиаишиинуъ Дина Давыд. 903, Варшава, 

Литвин Бася Самойл. 87, Керчь. 

Литвянъ Бася Солом. 95, "Темрюк, Кубан. 

Лифшицъ Маря Леопольд. ? Лепель, Витеб. 

Локуцфвек!й баддей даддеев. 97, СПБ. 

Лопухина Над. Федор. 95, Новочеркасскъ. 

Лукуеъ Оскаръ Оттонов. 91, СПБ. 

Лучаидина Над. Иван. ? Саратовъ. 

Лурте Роза Солом. 99, Рига. 

Лурье Авр. Вульф. 900, Ревель. 

Лурье-Каганъ Бейла Арон. 95, Гомель, Мог. 

Турье Лиза Есел. 904, СПБ. 

Лурье Мая Шолом. 99, Москва. 

Лурье Хаве Лейбов. 98, СПБ. 

Лысовъ Оедоть Вас. 85, Москва. 

Львова ВЪФра Ильин. 901, СПБ. 

Львовъ евъ Яков. 902. Александр., Екалер. 

Любичъ Авр. Солом. 99, Гродна. 

Людвиновекая Фрейда Изр. 903, Варшава. 

Ляшевская Адел. Алекс. 98,  Ташкентъ. 
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Магазинеръ Бэла Абр. 903, Павлоград., Екат, 
Мажониеь Франць Осин. 75, СПБ. 
Мазе Хэмогь Вульф. 96, Воронежь. 
Мазевичь Казим.-Болес. Иван. 91, Житомйръ. 
Мазель Анна Зундел. 900, СПБ. 
Маковек Левъ Яков. 84, "БЪлостокть, Гродн. 
Максимовнчъ Вфра Дмитр. 99. СПБ. 
Малиновекая Маря Адам. 99, СПБ. 
Малиновская Юзефа Валер. 9, Оренбургъ. 
Мамзинъ Серг. Федор. 82, СПБ. 
‚ Мануйловичъь Евтемя Ник. 99, Житомръ. 
Марголина Хая Меер. 902, СПБ. 
Марголина Эмил. Арон. 99, Харьковъ. 
Марковичъ-Бершицкая Реввека Моис. 904, 
Екатеринославъ. 
Маркузе Дебора Самойл. 97, Уфа. 
Млесенъ Адольфъ Карл. 95, СПБ. 
Масловеый Бронисл. Блажев. 94, Люблинъ. 
Матросовичь Шиф. (Сераф.) Ильин. 904, 
Тифлис. 
Мачереть Илья Солом. 901, Ахтырка, Харьк. 
Мачереть Менд. Тосел. 99, Москва, 
Мееровичъь Бася Нахман. 94, Могилевъ (губ.). 
Мейерсонъ Ривка Яков. 901, СПБ. 
Мелитинекая Дебора Лаз. 95, СПБ. 
Мензелинцева Катер. Ник. 903, Пермь. 
Менчель Авг. Ал-др. 96, СПБ. 
Мерабовь Георг. Георг. 99, Тифлисъ. 
Меркулова Елена Сем. 98, Таганрог, Донск. 


Мерцалова Мар. Алекс. 901, Бфлевъ, Тул. 
Меттеръ Сара Нухим. 901, Ялта. 

Мешель Хая Абр. 98, Варшава. 

Мизучь Хая Липов. 99, Ялта, Тавр. 
Миловидова Мар. Владим. 902, СЦБ. 
Минсый Дав. Моис. 96, Новоросойскъ. 
Минетеръ Гинда Тосиф. 904, Екатериносл. 
Мирельсонъ Леви-Дав. Шлюм. 94, Варшава. 
Миркина Егудитъ Гершк. 901, Полтава. 
Мнркинъ Моис.Тсаакъ Беньям. 94, Юевъ. 
Митрофанова Клавдля Григ. 97, Ташкентъ. 
Михайлова Евг. Вас. 97, Новочеркасскъ. 
Михайловь Ал-дръ Ив. 84, СПБ. 
Михайловь Ник. Ник. 95, Екатеринославъ. 
Михайловъ Феодоръ Мих. 85, Москва. 
Михайловекая Юля Иван. 99, СПБ. 
Михаловекй Игн. Ден. 84, СПБ. 
Михельеонъ Елена Мих. 904, Варшава. 
Мишагина Елена Пав. 901, Тамбовъ. 
Млолзинекая Варв. Сем. 900, Харьковъ. 


`Монлшейнъ Фейга р 99, Пермь. 


Морачевевк!й 7 ‚ Москва. 
Мордковичъ Елара а. тт, СПБ. 
Мрочковсв!й Игнат. Войцфх. 94, Варшава. 
Мумеръ Рехля Исаак. 904, Варшава. 
Муромцова Софья Дав. 95, СЪдлецъ. 
МБркальнъ Фриць Фриц. 900, Рига. 


Надель Розаля Хаим. 95, (Загран.) 
Наймаркъ Абр.-Зальм. Лейб. 97, Царицыяъ. 
Наркирьеръ-Броцкая ГисяЯнк. 901, Москва. 
Натанблють Людвика Осип. 99, Варшава. 
Наткина Цице-Роха Янкелев. 94, СПЪ. 
Нашатырь Лиза Идел. 900, СПБ. 
НевЪфрова Авг. Пазл. 904, Нижи.-Новгородъ. 
Неймаркъ Гнесса (Агнесса) Залм. 98, Рива. 
Немировская Елена Елис. 98, Харьковъ. 
Ниггель Арнол. Карл. 99, СПБ. 
Никитинъ Никол. Серг. 908, СПБ. 
Повицкая С0ф. Феликс. 902. Бобруйскъ, Мин. 
Ногидъ Диска 10с. 908, СПБ. 

Ногидъ Ита 10е. 902, СПБ. 

Нотееъ Дора Иссер. 901, `Коломна, Моск. 
Нудельманъ Элька Меер. г СПБ. 
Нурикъ Вхадим. Евстаф. 87, Одесса. 


| Нурокъ Пазла Влад. 93, а 


Н®$уцовъ Юда Берк. 903, СПБ. 


Ойржановекй Казим. Феликс. ? Варшава. 
Оленневичт Евтешх Георг. ? Москва. 
Олькеницкая Анна Пинх. 900, Б$лост., Грод. 
Олькинъ Мордухъ Лейзер. 904, СПБ. 
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Ольшвангъ Езек. Яков. 903, Варшава. 
Оницкансв!й Евг. Сем. 903, СПБ. 
Орляковеый Атдръ Сильвестр. 85, СПВ. 
Орнатская Зин. Иван. 903, Тифлисъ. 
Остерлофъ-Нетрашковекая Антон. Фридр. 
94, Варшава. 
Остерманъ Эсеирь Гарц. 902, Варшава. 
Островская Хинка Яков. 900, Балта, Подол. 
Остроумовъ Антонъ Петр. 95, Москва. 


Навлинова Людм. `Севаст. 2? СПБ. 
Павловская Татана Федор. ? СПБ. 
Павловъ Влал. Леонид. ? СПБ. 
Пашкевичь Ив. Ал-др. 88, СПБ. 
Пеньевекая-Кугушева Марля Кипран. 97, 
Москва. 
Перзенцевь Ал-дръ Георг. 96, Москва. ` 
Переверзева Ал-дра Фихлос. 900, Москва. 
Нерельштейнъ Мар!я Исаак. 902, С. Ор$- 
хово, Покров., Владим. 
Пеекова Елена Мих. 98, Тифлисъ. 
Петкевичъ Алоиз.-Влхад. Яков. 94, Тифлисъ. 
Петкунъ Розаля Тосиф. 95, Москва. 
Пинееъ Соф1я Вульф. 904, Варшава. 
Пиникъ Анна Моис. 903, Екатеринославъ. 
Нисаревекй Влад. Моис. 97, Варшава. 
Потровекая Соф. Альбин. 99, Умань, Клев. 
Подгурская Анаст. Франц. 903, Москва. 
Пожарыев Мавр. Людв. 903, СПБ. 
Покотило Евд. Никол. 901. Семипалатинскъ. 


Полетаева-Зорина Ольга Ив. 95, Саратовъ. 
Полонекая - Меереонъ Блюма Давыд. 97, 


Кирсановъ, Тамбов. 
Полонская Фаина ? СПБ. 
Полякова Анна Лазар. 900, Москва. 
Полянъ Говсфй Самойлов. 94, СПБ. 
Помянъ Ал-дра Дмитр. 94, Ив.-Вознесенскь. 
Нономарева Клавл. Ал-др. 901, 
Попова Елена Антон. 94, Ростовъ, Дон. 


Попова Мария Мих. 901, Моршанскъ, Тамбов. _ 


Попова Ольга Дмитр. 95, Тула. 
Поевянекая-ВольнеСофуяСалом. 902,Калишь 
Потоцкая (по мужу Брадова) Надежда Мих. 
902, СПБ. 
Пржедпельек1й Люодов. Тосиф. 94, Варшава. 
Прицкеуъ Хаим. Лейб. 903, Евпатория, Тавр.. 
Проневск1й Яков. Казим. 84, СПБ 
Проскурякова Мартя Влад. 903, Москва. 
Протасевичъ Гос. Ив. ? Могилевъ (туб.). 
Пружанская Хая Шелом. ? Пермь. 
Прусъ Гинда Тоселев. 84, Варшава. 
Путятовъ Пав. Ал-др. 87, Вологда. 


Владикавк. . 
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Рабенко Миндя Ерем. 903, @евъ. 
Рабиновичъ Амамя Яков. 99, Москва. 
Рабиновичъ Гита Зельм. 97, Одесса. 
Рабиновичь Елена Исаак. 99, СПБ. 
ПРабиновичъ Либа Лейбов. 99, Рига. 
`Рабниновичъ София Солом. 99, СПБ. 
‚ Рабинович Сруль- ЛипаЕфим.95, Ростов.Дон. 
| Раздеришина Ал-дра Петр. 900, Москва. = 
'Райхельеъ Тауба Яковл. 902, Новоградво- 
лынскъ, Волынск. 
'Райхъ(Левина)Ревекк. Аким.9Т, Дубно, Волын. 
Раккъ Евгеня ? 900, Москва. 
'Раковщикъ Гиршъ Невах. 94, Минскъ. 
Раковщикъ Зисель Невахов. 96, Минскъ. 
Ракузина Пере Хаим. 902, Москва. 


'Рамжъ Хана Исаак. 97, Мелитополь, Тавр. 


' Ратманова Тат. Ал-др. 901, СПБ. 
'Ратиерь Сарра (Софья) Тосиф. 308, Павло- 
градъ, Екатеринославек. 
‚ Рафайловичъ Анна Савел. 903, СПБ. 
`Рашина Рысья Дав. 96,. Краснополье, Могил. 
'Ревичъ Амашя Е леазар. 94, Таганрогъ, Дон. 
| Ревичь Эстеръ Элеазар. 97, Ростов, Дон. 
| Ревковекая Мария (Ева) Антон. (Мечисл.) 
903, Варшава. 
Региреръ Доба-Мар1я Абу. 95; Лодзь, Петрок. 
Редеръ Маркь Осин. 64, Москва. 
‚Ремн Горашй Васил. 900, Рига, Лифл. 
`Ридникъ Хася Гершов. 98, Мелитополь, Тавр. 
‚ Ризникова Софля Гиршев. 97, деодочя, Тавр. 
Ражановичъ 09е0ф. Иван. 904, Варшава. 
Розенбаумъ Левъ Вольф. 99, Гродна. 
Розенбаумъ Фейга Арон. 901, Полтава. 
Розенбергь Клара, Борис. 900, Москва. 
Розенбергь Маря Шлямов. 95, Варшава. 
Розенбергь Рахиль Меер. `99, Томашполь, 
Ямил., Подол. 
Розенблюмъ Девора Бор. 908, Москва. 
Розенгартенъ Елена Яковл. ? Варшава. 
Розенгартъ Бася Мееров. 98, Вязьма, Смолен. 
Розенкранцъ Авг. Петр. 903, СПБ. 
`Розенталь Борухъ Исаак. 99, СПБ. 
Розенталь-Стычкина Лел Герц. 900, Москв. 
Розенфельдь Шлюома Говшев.95,Умань, ев. 
‚ Розовекая Ева Наум. 900, Ростовъ, Дон. 
Розовекая Зальла Исаев. 902, Варшава. 
‚ Ромбергь Шейна, Янк. 99, Варшава. 
‚Росновеыи Петръ. ? СПВ. 
| Ростовцева Анна Генрих. 97, СПБ. 
Рохлина Эстеръ Яков. ? Тифлисъ. 
| Рошковская Анна Вас. 902, Керчь, Тавр. г. 
‘Рубашкина Гитля Насон. 99, Вольскъ, Сарат. 
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Рубинштейнъ Гевя Лейб. 900, Варшава. 

Рубништейнъ Дебора Зелик. 
Вятек. 

Рубништейнъ Туля Мейл. 900, Прилук., Полт. | 


Рубинштейнъ Хая Мейл. 900, Слуцк., Минск. 


Ругь Регина Владисл. 99, Варшава. 
Рутковекая Нина Исидор. ? Тифлисъ. 
Рухиладзе Нина Сем. 904, Телавъ, Тифлиск. 
Рыбацкая Натал. Ипат. 99, СПБ. 
Рябининъ Конст. Никол. 900, СПБ. 
Рябковъ Алекс. Захар. 87, СПБ. 
РАзникова Шейна-Софья Гери. 97, деодося. 


Сабо Николай Ник. 90, Харьковъ. 
СавицкйЙ Яковъ Антон. 73, СПБ. 
Савичъ Хана Цалк. 902, Москва. 
Сакмина Елиз. Ал-др. 99, Москва. 


Сармакинъ Оваг. Хачат. 902, Ростовъ, Дон. 
Сахарова Ревек. Мих. 98, Новоросойскъ. 
Свирчевская Ольга Петр. 95. СПБ. 
Свитгаль Брунг. Григ. 99, 
Сволькенъ Евстах Казим!р.95,Вильком., Ков. 
Селенеъ Францъ Ао. ? Ковна. 

Семеновъ Федоръ. ? Москва. 

Сенковская Лия Генрих. 902, Москва. 


900, Елабуга, | 


Виндава, Курл.: 


Степанова Осанна Аветовна 904, Тифлисъ. 
СОтесина Берта Моис. 97, Варшава. 

‚ Стефаницъ Бернгар. ‚ Тоан. )} Никол.904, СПБ. 
Столкинть Мая Яков. ? Москва. 
'Стримбанъ Льба Меер. 908, Варшава. 

| Стримбанъ Лиза Мееров. 99, СПБ. 
Стройновевй Стан. Адольф. 900, Рига. 

‚ Стурцель Эмма-Берта 900, Москва. 
'Судейкина Юшя Мих. 901, Москва. 
Суетяна Павла Евген. 99, СИ. 

' Сумцова Лидя Самсон. 901, Тобольск. 

| Суратова-Аетвацитурова, Тальяна, Иван. 99, 
| деодося, Таврич. 

‚ Сухарчукъ Нахм.-Мош. Вольф. 95, Ровно, Вол.. 
‘Сухова Ольга, Всевол. 99, СПБ. 

'Сыркина Асна Хаим. 95, Н.-Новгородъ. 


`'Сфрикъ Натал. Георг. 902, Ковна. 
Саркисянцъ Шушаника Ив. 901, Тифлисъ. | 





'Тагерь Левъ. ? Царицынъ, Сарат. 

| Тамбуреръ Лия Ал-др. 99, Москва. 

' Танхилевекй Самуилъь (Шмуель) Хаймовъ 
903, Екаторинослазвъ. 

'Танчукъ Амал. Бор. 97, С. Ржевка, Кор.,Курс. 
`Тартаковекая Мат. Лузз. 903, Ростов. на Дону. 
'Тартаковекий Моис. Да». 94 „Кременчуть, Пот. 
'Тасьманъ-Дурманкина Гита Абр.96.Москва.. 


Серебренникова Брайна Тосиф. 95, Мели-' Татаринова Ольга, Влад..902, Галчино, СПБ. 


тополь, Тавр. . 
Серебренникова Гарр/эть Яковл. 900, Одесса. , 
Симановская Валент. Арсен. 95 „Архангельск | 
Синицына Екат. Никол. 99. Алатырь, Симб. 
Опницынъ Анлр. Цавл. 80, СПБ. 
Склифосовская Евг. Вас. 95, Москва. 
Скляренко Елена Никол. 99, Москва. 
Слуць!й Яховь Абр. 95, Сумы, Харьк. 
Случевекая Варв. Давыд. 95, СПБ. 
Смородинская-Галацкая Розал. Исаак. 97. 

Кременчугъ, Нолт. 
Соболева София Семен. 900, К катеринославъ. 
Сойферъ Мася Ша. 902, Мар!уполь, Екатер. ‚ 
Соколовъь Вас. Ив. 98, Москва. 
Соколовъ Серг. Степ. 98, Саратовъ. 
Соловейчикъ Маркъ Ицые. ? Слуцкъ, Минск. 
Сомова Анфиса Трофим. 96, Сарапулъ, Вятек.. 
Сонгайлло Над. Казим. ? Москва. 


Соркина-Розенталь Дарья Нат. 99, Витебскъ. , 
ИТаргородъ, 


Сорокерь Ида Гершк. 903, 
Подольск. г., Могилев. у. 
Сосуновъ Никол. Сем. 900, Томскъ. 
Отавиская Рейзель Айзикова 903, Варшава. 
Станкевичь Екат. Адол. 97, Кевт. 
(таробинская Изаб. Бор. ? Гомель, Могил. 


Таубкинъ Пав. Ив. 95, Москва. 
Темкинъ Зинов. Тонов. 94, Кременчугь, Полт. 
'Темчина Мар!я Леопол. 94, Ромны, Полт. 
"Геплющейи Абрамъ Лейз. 94, Лодзь, Петрок. 
‚ Теръ-Симонянцъ Евг. Исвак. 903, Тифлисъ. 
‚ Тихвинекая (Боровиковекая) Мар. Дмитр. 
| 98, СПБ. 

‘Тихомирова Сераф. Дмитр. 97, Москва. 
‘Тихомировъ Ив. Ал-др. 900, Москва. 
Тишковъ Конст. Петр. 84, СПБ. 

| Ткешелашви ли Нина Софр. 903, Тифлисъ. 
Толкачевекая Елизав. 85, Москва. 
‚Томеонъ Ив. Петр. 15, СПБ. 
'Торчинская Юля Пав. 900, СПБ. 
|Тотвенъ Конст. Ант. 84, СПБ. 

| Тотвенъ Стан. Ант. 84, СПБ. 

Траубъ Цирля Меер. 900, СПБ. 
'Трейнаеъ Яже Бенцелев. 96, СПБ. 
Тривуеъ Хая-Фрейда Абр. 98, СПБ. 
'Триденская Ал-дра Венедикт. 99, СПБ. 
А Яковъ. ? Кевъ. 


' Улановерь Соф. Мих. 99, Харьковъ. 
‚ Уманская Бася Аронов. 97, Кременчугъ, Подт. 
| Уманцева Валент. Гос. 99, Ярославль. 
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Ушакова Анна Мих. 903, Москва. 
Ушакова Ольга Мих. 903, Москва. 


Файнеръ Абр. Моршк. 95, Петроковъ. 
Файнштейнъ Лея Мовш. 99, СПБ. 


Файнштейнъ Ревекка Бенед. 903, Харьковъ. 


Фегедингъ ВЗра Иван. 903, СПБ. 
Федоровъ Геормй Федоров. 72, СПБ. 
Фейгенбергь Райща Ильина 902, Варшава. 
Фейгинъ Регина Давид. 96; Варшава. 
Фейгинъ Хася Лейб. 901, СПБ. 
Фейнбергь Юля Матв 903, Екатериносл. 
Фейнеманъ Максимил. Павл. 84, Москва. 


Фельдштейнъ Блюма Шлемов. 94, Николаевъ. 


Фенхель Альфонсъ Сигизм. 82, СПБ. 
Фенхель Бруно-Альфр. Альфр. 903, СПБ. 
Филипиовъ Ал-дръ Гавр. 902, Саратовъ. 
Фильней Мендл. Ицк. 901, Минскъ. 


Фильней(Полонская) Рохла Нах.901, Минскъ. 


Флнкельштейнь Шейня Менл. 96, Рига. 
Фишеръ Ал-дръ Вас. 82, Москва. 
Фишеръ Ракиль-Лея ? Варшава. 
Флоринекая Елиз. Ив. 903, Москва. 
Фомина Варв. Вас. 902. СПБ. 

Форелле Файга Абел. 902, Варшава. 
Фардкина-Эпшхтейнъ Дея Аарон. 908, СПБ. 
Фрадманъ Исаакъ. Герш. 902, Таштентъ. 
Франкъ Елизав. Исидор. 901. СПБ. 
Французова Софья Изр. 900, Бахмутъ. Екат. 
Фурегеръ ЕзвсЪй Тосов. 98, Житомфь, Волын. 
Фрейдкинт Авр. Марк. 94, Варшава. 
Френкинъ Шол. Дав. 97, Пос.Клинцы, Черниг. 
Фенкель Натамя Сав. 904, СПБ. 
Френкель Нафт.-Гершь Абр. 94, Таганрогъ. 
Фриденталь Рися Герш. 902, Юевъ. 
Фридкинъ Сара-Минд. Борис. 99, Варнава. 
Фуридкинъ Этель Борис. 99, Харьговъ. 
Фуридляндь Геня Ефронм. 900, Юевъ. 
Фрядляндтъ Маря Исаак. 904, Варшава. 
Фрумсонъ Нохимь Абр. 95, СПБ. 

Фуксъ Сара Кивов. 99, Новоросейскъ. 
Фукеь Фиш.-Абр. Герц. 901, Ялта, Тавр. 

‚ Фундилеръ Фрума Абр. 99, Минскъ. 


Фундть (Залкиндъ) Роза Ельев. 98, Москва. 


Ханъ-Агова Паранп. \Моис. 900, Тифлисъ. 


Харланъ Маня Лазар. 99. Екатеринослав. 


Хаекина Геня Виглер. ? Варшава. 
Хацманъ Сара Исаев. 98, Ростовъ, Донск. 


Хацкевичь 106. Исаак. 900. Ростовъ, Донск. 


Хейфецщь Гися Гсел. 901, Варшава. 
Хейфиць Борнеъ Львов. 95, СПБ. 


реален Рахиль 


Хинчинъ Хоимъ-Мойше Мошк. 
Корсунь, Еевск. 

Хи левская-ХодасевичьЯлдв. Тео. 97, СПБ. 

Хифльницкая Ольга Борис. 901 ‚ Варшава. 

Хольца Маря Никол. 97, Рига. 

Хомутова Лищя Никол. 902, Москва. 

Хороншгь Раиса Владим. 902. Самара. 

Хржановекй Стеф. Луманов. 95, Варшава. 

Хрушова Вфра Никол. 901, Н.-Новгородъ. 

Хрущовъ Ал-дрь Ив. 88, СПБ. 

Хрушовъ Владим. Ив. 96, Н. "НТО. 

Хрущовъ Ив. Ив. 74, СПБ. 


903, М. 


Цейтлинъ Агнеса Ицков. 96, Томекъ. 
Цейтлинъ Копель Мовш. 96, Варшава. 
Церенъ Янина-Мар. Фелик. 902. С$длецъ. 
Нивинъ Ханмъ Мовш. 900, Гомель, Мог: 
Цикманъ Ольга Моис. 900, Полтава. 
Циновекй Оскаръ Ив. 97, Митава, Курл. 
Ципкина Ципе Янкел. 91, Москва. 
Циресь Анна Герм. ? Москва. 
Цитринникъ Лейба Хаим. 95, Острогъ, Вол. 
Цукерманъ Двейра Арон. 99, Варшава. 


Чарнецкая Янина Емельян. 98, Варшава. 
Чашницкая Юля Витал. 902. Варшава. 
Чернковеръ Полина Венам. 94, Полгазва. 
Черкасова Софья Ал-др. 902, Юевъ. 
Чернецовъ Владим. Герх. 904, СПБ. 
Чернявск!й Изр. Абр. 9+, Павлоградь, Иналер. 
Чернякъ Блюма Тосел. 901, СПБ. 
Чертовъ Гершонъ Ельеевь. 96, Тула. 
Четвериковъ Владим. Алецс. 903, Брянсый 
зав., Орлов. 
Чижевская Раиса Наполеон. 
Чиркова Люду. Пегр ? Нолинокь, Вятск. г. 
Чичиннадлзе Варлаамъ 1осиф. 94. Тифлиеъ. 
Чешейко-Сохацик!й Стан. Евстаф. 91, Вла- 
ДИВОСТОЕЪ. 
Членова Рахиль Лейо. 900, 


98, СПБ. 


Харьковъ. 
Иейб. 902, 


Екалеринославъ. 


и Маря Абр. 900, Москва. 


Шальникова Лея Мир. 902, СИБ. 

Шаниро Мар. Солом. 902, СПБ. 

Шаниро Паулина Осип. 97, Шевъ. 

Шатенштейнъ Гедв. Лейз. 97, [ида, Вилен. 

Шахь Марамь Дав. 96, НоворосЯскъ. 

Шацкина-Вейефельлу Эст.-Цал. Беф., 
Черниговъ. 


02, 


Пе Вульфъь Аарон. 98, Рига. 
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Шварц Ройза Арон. 901, Екатеринославъ. 
Шварць Сара Изр. 900, Харьковъ. 
Шварцъ Соре Тосиф. ? Лодзь, Петрок. 
Шварцъ Сруль Авр. 98, СПБ. 
Шварць Шейндля Лейб. 96, Москва. 
Шварць Яковъ Мордк. ? Лодзь, Петрок. 
Шебановъ Сем. Григ. 97, Москва. 
Шейманъ Ирмгардь-Генруэтта Оскаровна 
903, Москва. 
Шейнина Сарра Арьев. 902, Бобруйскъ, Мия, 
Шейнинъ (Левинсонъ) Сара Дв. Абр. 95, 
СПБ. 
Шейннеъ Соф!я Беров. 98, М.Немировъ, Подол. 
Шейнциеъ Мирля Хайк. ? Юевъ. 
Шелковникова Елиз. Антон. 902, СИБ. 
Шендеровичъ Хая Нат. 902, Изюмъь, Харьк. 
Шенкъ Карль Ив., 74, Одесса. 
Шерешевская Михля Дав. 95, СПБ. 
Шефтель Анна Александр. 900, СПБ. 
Шефтель Евфросишя Нотовна 900, Варшава. 
ЩШехтмантъ Мар. Дазар. 902, Каменецъ-Подол. 
Шильдкроть Мойша ПГлюм. 903, Москва. 
ИТифереонъ Бенц. Гершк. 96, Камышинъ, Сар. 
Шияфъ Нахама Вульф. 96, Орша, Могил. 
Шифъ Феня Осипов. 900, Варшава. 
Шлуглейть Яковь Моис. 903, М. Корецъ, 
Волынекой губ. 
Шляпочникъ Пинх. Ушер. 903, СПБ. 
Шиительскй Вас. Ероф. 87, Юевъ. 
Ииидтъ Влад. Эдуард. 95, СПБ. 
муклеръ Солом. Калман. 903, Кевъ, 
Шницеръ Стефаня Шлюм. 901, Варшава. . 
Шольникъ Густа Меер. 900, Рига. 
ШоповекЯ Станисл. Георг. 95, Калуга. 
Шостаченко Нагал. Ермол. 95, СПБ. 
Штейнбергь Ревех. Мих. 902, Ст. Джанкой, 
Перекопс., Тавр. 
Штейнгаузъ Феля Осип. 900, СПБ. 
_Итейнгаузь Ляура Осии. 97, Варшава. 
ИПернъ Гаральдъь Павл. 99, СПБ. 
Штернъ Изабелла Гирш. 94, Гомель, Могил. 
Итрейхеръ Леоп. Львов. 96, Варшава. 
Штромвассерь Файвель Хаим.  (онъ-же 
Рублнштейнъ Паз. Ефим.) 903, СПБ.. 
Штыфтеръ Габреля Германовна, 94 ‚ Варшава 
Шукшта Маря Конст. 96, Вильна. 
Шустеруеъь Казим. Авг. 
СПБ. 


Шухатовичь Гиршь Мовш. 94, Варшава. 


Шегловт Евген. Павл. 98, Москва. 
Щунакъ „юбовь Дав. 901, Варшава. 


Эйландть Евген! Эдуар. 900, Рига. 
Эймоить Елена Болеслав. 98, СПБ. 
Элленбергь Карль Ив. 98, СПБ. 


.- |Эмдииъ Мееръ Ицков. 99, Пермь. 


Эммауескай Влад. Христоф. 98, Луковъ, ОЪдл. 

Энгель-Вронъ Ольга Васил. 96, Калуга. 

Энтинъ Хася Срухим. 901, Серпуховъ, Моск. 

Эпельбаумъ Абр. Моис. 96, М. Бфлая Цер- 
ковь, Васильков., Кев. 

Эракъ Маркъ Тосиф. 908, Евпаторя, Тавр. 

Эрбштейнъ Этля ГШлемов. 96, Кевъ. 

Эрлихъ Хаим. Мееров. 904. Староконстан- 
тиновъ, Волынск. губ. 

Этингинъ Фрейда Мовш. 903, СПБ. 


Юдина-Поткова Дарля Самсон. 908, Москва. 
Юдина Зинаидв Степ. 904, Москва. . 
Юнгхерцъ Стеф. Владим. 903, Варшава. 
Юргенеъ Констант. ? СНБ. 

Юрковеюй Вильг. Юр. 98. Москва. 


Якобеъ Евг. Евг. 904, МоОсква. 

Яковлева Елизав. Никол 901, Н.-Новгородъ, 
Якубовев Викт. Ант. 16, СПБ. 
Якунина Евламшя Александр. 908, Пермь. 
Янкелевичъ Гители Яков. 91, Луганскъ,Екалт. 
Янковекая Малка Нотков. 902, Шевт. 
Яинау Карль 9ом. 900, Рига. 

Яновская Маря Арон. 98, Полтава. 
Яновская Хая-Сара Хаим. 95, СПБ. 
Янушекъ Георг. Никит. 902, Тем..Х.-Шура. 
Яхонтова Евгеня Вас. 90т, Москва. 
Яшвонская Рахиль Зельмов. 95, СПБ. 


дедотовъ Ив. Павл. 84, Тифлисъ. 
ДАНТИСТЫ: 


Ааронсонъ Ральфъ Генр. 84, СПБ. 
Абезгаузъ Сара Хацк. 900, Торопедь, Псков. 
Абрагамъ Давидъ Герпов. 90, Рига. 
Абрамецкйй Касп. Тос. 80, Е$льцы. 
Абрамова Надежда Алекс. 904, Харьковъ. 
Абрамовичъ Авраамъ Янкел. 58, Минскъ. 
Абрамовичъ Анна Ал-др. 90, Таликентъ. 
Абрамовичъ 10с. Монс. 82, Витебскъ. 


0, Царск. Село, | Абрамовичъ Миронъ-Самуилъ Яков. 96, СПБ. 


ВОВЕ Е Мовша Шмуйл. 901, Покров. 
стекл. зав. Устюж., Новгор. 


во Осить Моис. 82, Ростовъ, Дон. 


Абрамовичъ (ур. Жаменская) Рахиль Дав. 
908, Ялта. 
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Абрамовичъ Розамя Абр. 83, Минскъ, 
Абрамовичъ Юха Лейбъ-Тос. 900, Борисовъ. 
Абрамевый Хапмъ-ЮдаАбр. 92, Пултускъ, Вар. 
Авербахъ Лея Зельман. 900, М. Кринк., Грод. 
Авербухъ Рувинъ-Беръ Мотел. 902, Турсктъ, 
Кадишск. 
Авиромъ Лейба Гидалев. 97, Мстиславъ, Могил. 
Атаповъ Вас. Федор. 92, Москва. 
Адлеръ Дав.-Идка Лейбов. 95, Балта, Подол. 
Ажорекая Софья Ицк. 99, Житомъ. 
Ажорсвый Кива Лейзер. 93. Житозръ. 
Азерекая Дграф. Исаев. 902, Варшава. 
Айзенбергь Гайда Айзик. 901, СПБ. 
Айзенбергь Лоба Хацкелев. 98, СПБ. 
Айзенштадтъ Гнеша Вульф. 903, Ц$хано 
ведъ, Бфл., Гродн. 
Айзенштадтъь Елья Файбишев. 95, Москва. 
Айзенштадтъ Лрейза Вульф. 91, Новозыбковъ. 
Айзенштадтъь Шейна Идел. ? Пермь. 
Айзенштокъ-Кечулихесь Брайна Беровна 
98, Николаевъ, Херсонск. 
Айзенштокъ Мотд. Госиф. 908, Екатериносл. 
Айнштейнъ м.-Лав. Абрам. 902, Рязань. 
Акерманъ Рувенъ-Раф. Абр. 904 Рига, Лифл. 
Акушкина (Акуская) Лина Вульф. 902, 
Свенпяны, Вил. 
Алабова Елена, Георг. 908, П. Иваново-Возн., 
ТШуй., Владим. 
Аланинъ Венмам. Абрам. 94, Козловъ, Тамб. 
Алейниковъ Менд. Берк. 93, Симбирскъ. 
Алекеандрова Маря Иван. 903, П. Иваново 
Возн., Шуй., Владим. 
Алеквандровичъ Григ. Львов. 91. Новорос. 
Алекеандровичъ Лея Ицков. 97, `Харьковъ. 
Александровичъ Ревег.Сендер. 73 Кишиневъ, 
Александровичъь Сося Львов. 86, Харьковъ. 
‚ Алекефева Зинаиха Вас. 900, Варшава. 
Алексфевъ Аркад. Алекс. 64, Серпуховъ, Моск. 
Алишь Гансъ Вильгельм. 18, Воронежъ. 
Альберъ Бейля Гиршов. 900, Варшава. 
Альперинъ Лина Зельм. 99, Волков.. Грод. 
Альшеровичъ Бася Зельм. 900, Вильна. 
Альиеровичъ Малка Якер. ? Сейвы, Сувалк. 
Альнеровичъ Монс. Аронов. 900, Вильна. 
Альтманъ Сура Ароновна 94, Клевъ. 
Альтшулеръ Абр. Липов. 98, Москва. 
Альтшулеръ Либа Мордух. 902, Москва. 
Альфессь Мордухъ Бенц. 901, Льгов., Курс. 
Анастаеади Никол. Афан. ? Москва. 
Андереонъ Ник. Як. 82, СПБ. 


Андреевъ Алз-лръ Ильичь 80, Симферополь. | 
Баретъ Берта Данилов. 95, Москва. 


Анекштейнъ Фрума Изр. 2? Минскъ. 





Анекштейн (ур. Невяжекал)Хаша-Шимонъ 
Мовшювна 99, Минскъ. 
Анекштейнъ Юда Абр. 99, Минокъ. 
Анжельсонъ Мих. Игн. 81, Вкатеринославъ. 
Анитова Малля Ник. 90, Орель. 
Аншелееъ Хай-Сара Ицк. 89, Могилевъ (губ.). 
АнтокольевйЙ Дав.-Беньям; Меер. ? СПБ. 
Антокольсь1й Салом. Пейсах. 902, СПБ. 
Аниринъ Геня Гилел. 902, Аткарскъ, Сарат. 
Аптекарь Нута Бор. Рувин. 902, Золотоноша, 
Полтавск. 
Арендтъ Феликсъ Вильг. 83, Варшава. 
Аренковъ Гр. Абр. 89, Одесса. 
Аркина Раиса Дав. 94, Москва. 
Арнштейнъ Вольфъ Берк. 94, БЪлостокъ, Грод. 
Арнштейнъ Гершь Изр. 18, Влоцлавъ, Варш. 
Аронбергъ Розал. Сенд. 901, Олита, Трок.. Вил. 
Ароновичъ. Аронъ Абр. 85, Симферополь. 
Ароновичъ Гилда, Шевенов. 94, Лодзь, Петрок. 
Ароновичъ Тосель Ханмов. 903, Варшава. 
Аронсонъ Донъ Львов. 96, Вятка. 
Аронсонъ Лаз. Лейб. 817, СПБ. 
Аронеонъ Мендель Лейбов. 94, Лодзь, Петрок. 
Аронсонъ-Роммъ Терез.Исаак. 9+, Иркутскъ. 
Аронъ Иц.-Янк. Юдел. 900, | Парицынт, Сарат. 
Аронъ Шалпсель Бендет. 901, Тифлисъ. 
Аронъ Юдель Бендет. 901, Митава. 
Арцинь Юзефа Ант. 92, Шавли, Ковен. 
Аемусъ Генр. Устин. 87, СПБ. 
Аенесь Шейна Абрам. 92, Хороль, Полтав. 
Асеъ Солом. Самуил. 95. Екатеринбургъ, Перм. 
Аугебургь 9ед.-Роберть Ал-др. 900, Рига. 
Афанасьевъ Елпид. Дм. 84, Николаевъ, Херс. 
Афремова Эсфирь Ицков. 96; Москва. 


Бабковъ Михел. Абр. 902, Ярцево. Дух., Смол. 
Бабунъ Настася Владим. 97, Таганрогъ, Дон, 
Бабушкина Анна (Этта) Никол. 98, Москва. 
Бакуменко Маря Казим. 90, Харьковъ. 
Бакунъ Ал-дра даддЪев. 93, Ковна. 
Бакъ Гирить Лейз. Гос. 902, Газенпотъ. Курл. 
Балакшинъ Иннок. Иван. 99, Москва. 
Балаховекая Евг. Яков.95, М. Богополь, Подол. 
ВБаланговъ Дм. Павл. 90, Рязань. 
Балл1онъ Кар.-Юлш 77, Кронштадть, СПБ. 
Балтеръ Фрума Ефим. 900, Гомель, Мог. 
Барановь Иссаръ Саул. 908, НО: 
Екалериносл. 
Барекая-Рашковичъ Мар.Генр. 92. Саратовт. 


`Бареклй Сендеръ Изр. 902. Мозырь, Минск. 


Барсъ Ант. Петр. ? Москва. 
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Бареь Ив. Петр. 71, СПБ. 

Бареь Петръ Ант. 85, Рига. 
Барунковекая Ольга Вас. 900, Тула. 
Бархереъ Генр. Осин. 90, Москва. 
Барциковекая Ольга Вас. 900, Тула. 
Баеина Фаня Лейб. 97, Балта, Подол. 
Басинъ Яковъ Исаак. 901, СПБ. 

Бать Лея Израилевна 93, Одесса. 

Бауеръ Нухимъ (Никодимъ) 99, Варшава. 
Баунгарть Як. Абр. 87, Варшава. 

Баухь Карль Ив. 68, СПБ. 

Бауэръ Антонина Венц. 86, Таликентъ. 
Бахрахъ Михель Гесел. 99, Климовичи, Могих. 
Башкинъ Бейля Элокум. 97, Баускь, Курл. 
Беатуеь Аронъ Шмул. 91, Коло, Калиш. 
Бегакъ Бася Янкел. 903, Ромны, Полт. 
Бегельферъь Ицка Айзиков. 93, Сумы, Харьк. 
Бейлинъ Хана-Рейза Зальм. 900, СПБ. ^ 
Бенгиеъ-Эмесъ Юдель Ицк. 902, СПБ. 
Бененеонъ Мендель Мовш. 902, СПБ. 
Бененеонъ Моис. Самуйл. 901, Борисов., Мин. 
Бено Станисл. Владисл. 903, Варшава. 
Бергеръ Геор. Максим. 78, СПБ. 

Бергер Гутманъ Моис. ? М. Б. Токмакъ, 

Бердян., Тавр. 
Бергеръ Исаакъ Пинхус. 94, (Америка). 
Бергоръ Шепсель Янкел. ? Варшава. - 
Бердичевек1й Серг. Григ. 902, Ст. Камен- 
ская, Донеп., Лонск. 

Бердичевекйй Солом. Леонт.92, Ставроп. (губ... 
Березинский Абр.-Ал-дръ Григ. 74, Сараловъ. 
Березницюй Никол. Госиф. 99, Томскъ. 
Березовская Рива Яков. 902, Екатеринослав. 
Березовская Эстеръ-Ярисъ Герц. 903, Ялта. 
Березовскй Абр. Гдал. 903, Ялта, Таврич. 
Беренгартень Влад. Вас. 89, Коломна, Москов. 
Берензонъ Фрума Берк. 901, БЪлостокъ,Грод. 
’Беренштейнъ Моисей 81, Москва. 
Берестецкая 9сф. Абр. 900, Тифлисъ. 
Берзонъ Берта 10сиф. 95, Веневтъ, Тульск. 
Берзонъ Елизав. Лейб. 88, Вятка. 
Берзонъ Гоанитов. Львов. 900, БЪхев., Тульск. 
Берзонъ Лейба Гериюв. 73, Калуга. 
Берзонъ Малка, Мендел. 95, Бердянскъ. 
Беркевичъ Лаз. Манкел. 84, Новгородъ. 
Беркмееръ Ларнса Бернард. 91, Москва. 
Берковичъ Абр.-Дав. Айзик. 901, Варшава. 
Берковичъ Ар!ус.-Лейб. Мозков. 90, Рига. 
Берковичъ Лейба Хаим. 99, Вольскъ, Сар. г. 
Берковичъ Мих. Айзик. 901, СПБ. 
Берковекй Илья-Эль Шлюм. 88, Николаевъ. 
Берковъ Наум. Моис. 97, Кременчугь, Полт. 


Берковъ Хаимъ Герш. 89, Аккерм., Бессар. 
Берлинъ Гита Арон. 99, деодомя, Тавр. 
Берлинъ Злаха Шмуйлевна. ? Варшава. 
Берлинъ Изр. Шмул. 900, Варшава. 
Берлявевй Сны. Гершк. 900, Екатеринослав. 
Берляндъ Эльма-Фрима Шмул. 96, Варшава. 
Берманъ Геня Тоселев. 900, Гадячъ, ПЦолт. 
Берманъ Гнесса Залм. 98, Рязань. 
Берманъ Кельманъ Лейбов. 95, Одесса. 
Бернацкй Юлманъ Рохов. 90, Варшава. 
Бернхуть Гейнр. Викт. 89, Самара. | 
Бернгуть-Лунииа Паулина Вас. 75, Москва. 
Берникеръ Елиз. Ильин. 900, Саратовъ. 
Берникеръ Тонтель Лейб. 92, Сараловъ. 
Бернштейнъ Бася Ильинич. ? Минскъ. 
Бернштейнъ Симонъ Беровъ, 93, Рига. 
Бернштейнъ Эрикъ Адольф. 91, Тифлисъ. 
Берто ГеоргЯ-Леонъ 94, Москва. 
Бертъ Людв. Ив. 72, Юевъ. 
Бершадекая Минца [Шмилева. 87, Одесса. 
Беръ Анна Мих. 904, СПБ. 
Беттакъ Эмимя Фед. 88, СПБ. 
Бетте Сало Сигизм. 902. Лодзь, Петрок. 
Биргеръ Юд.Меер. 99, М. Нов. Дуббел., Лифл. 
Биленко Цивя Менд. 900, Житомфъ. 
Биекъ Клара Алекс. 96, Москва. 
Бланкъ Фрадель Лейбовна 92, Елецъ, Орлов. 
Бланкманъ Лея Зинлел. 903, Юевъ. 
Блешинекй Тос. Пав. 73, Каевъ. 
Блейхманъ Хана Хасн. 901, М. Любаръ, 
Волын. 
Бликле Станисл. Антон. 82, Варшава. 
Блитць Ос. Гр. 89, Карасубазаръ, Таврич. 
Бллюохь Гелена Абу. 902. С. Орфхово, Покр.. 
Владим. 
Блохъ Кивель Бенцелюв. 93, Вильна... 
Блохъ Лейбъ Зельм. 98, Бендинъ, Петрок. | 
Блувштейнъ-Сокальекий Абр. Борух. 900, 
Ковель, Волын. 
Блумбергь Хая-Эстеръ Израилев. 96, Рига. 
Блюмеонъ Раха Михайл. 91, Двинскъ, Витеб. 
Бляхеръ Гита Моис. 902, Уральскъ. | 
Боброва Софья Васил, 902, Алатырь, Симб. - 
Бобровъ Алекс. Ал-дров. 901, Москва. 
Богатииа Сара-Либа Невах. За границей. 
Ботовольекй Тосифъ Генрих. 94, ? 
Богомоловъ Фед. Конст. 87, СПБ. - 
Богоровъ Энзель-Гиршь Бен. 900, Москва. 
Богушевичъ Чесл. Ант. 94, СПБ. 
Бокъ Эйжен. Ющев. 89, СПБ. 
Болоховекая Мария Техел. ? Екатеринославъ. 
Болухеръ Цивя Гон. 88, Кишиневъ. 
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Болуховскй Леонъ Феликс. .98, Кевъ. 
. Бомштейнъ Пинх. Срул. 99, Несвижъ, Минск. 
Бондезенъ Карл. Викт. 81, Одесса. 
Бонизело Эмимя-Марля Янов. 92, СПБ. 
Боренштейнъ Маря Нахман. 94, Варшава. 
Борковек1й-фонъ Гос. Никол. 70, Ярославль. 
Боровикъ Шима-Бейля Майр. 900, СПБ. 
Бортонъ Вильямъ Томасъ 90, СПБ. 
. БВорэнъ Софья Игнат. 92, Варшава. 
Ботвинникъ двель-Неуховъ. 96, Минскъ 
Бачарова Маря Сильвер. ? Новочеркасскт. 
Боярекй Сем. Вас. 68, Юевъ. 
Бранловская' Кларета Давид. 908, Екатер- 
Братинъ Зорохъ Лейбов. 900, Рига. 
Брауде Дина Меер. 902, Варшава. 
Брауде Зара Маркус. 901, Митава. 
Брауде Пере Маркус. 902, Митава. 
Браудо Генрлэтта Давыд. 92, Рига. 
Браудо Рейза Тохел. 901, Ковна. 
Брауманъ Илпол. Бернард. 900, 
Калишск. губ. 
Бревдо Янк.-Айз. Абр. 80, СПБ. 


Конинъ. 


Бреславъ Израиль Абелев. 97, Могилевъ (губ.). | 


. Врикъ Рейза Меер. 903, Варшава. 

Бряль Самунлъ Лейбов. 97, СПБ. 

Бродекй Менд. Арон. 902, Екатерннославъ. 

Бродев1и Яковъ Хаим. 901, Кобеляки, Полт. 

Бройдо Гиршъ Гохелев. 98, Здунская воля 
Калишск. 

Бройдо Хая Лейзер. 903, Варшава: 

Бройдо Шм. Мовш. Лейз. 908, Варшава. 

Бронбергь Борухь Срул. 902, Житомръ. 


Бронбергь Эля Шмулев. 903, М. Колки, 
Волын. г. Луцый у. 
Бронштейнъ Хана Бер. 90$, о 


Бронштейнъ Эмман. Моис. 99, Люблинъ. 
Бружанский Викт. Пав. 98, Моршанскъ, Тамб. 
Брукеонъ Янк.-Ицко Берк. 99. СПБ. 
Брунштейнъ Герш. Манусов. 98, Одесса. 
Бруенловекая Двойра Исаак. 94, Одесса. 
Брусиловевнй Шев. Меер.94,Николаевъ, Херс. 
Брускинъ Изр. Ицык. 97, Ростовъ, Дон. 
Бруцкустъ Дав. Тосел. 900, Москва. 
Бруштейнъ-Гуревичъ Мер. Изр. 02, Пермь. 
Будняцкая Сара- Соня Залман. 900, Липецкъ, 
Тамбов. губ. 
Булычевь Григор! Алекс. т, 
Верхотур. Перм. 
Бурвассерь Моис. Шамов. 92, Уральскъ. 
Бурвасееръ Розазля Шамова. 95, Юевъ. 
Буреръ- Розенбаумъ Фрима Ильев. 92, М. 
Вишневецъ, Кремен., Волын. 


Бурсановек1й ГдальНус.96 Золотоноша, Полт. 
Бурундукова Анна Сем. 97, СПБ. 

| Бурштейнъ Злата Шлюм. 901, М. Сморгонь, 
Ошм., Вилен. 

Буеель АйЙз. Абр. 902, Минокъ. 

Буслаевъ Андр. Мих. 85, Чардж.. Закасп. 
Бутковскй Мовша Авр. 901, Москва. 
’Бухманъ-Ляховицкая Пер. Шим. 91,Екатер. 
Быховская Зайда Самойл. 86, Казань. 
'Быховекая Рах. Внктор. 902, Гомель, Мог. 
Быховекая Цина-Рохля Нахман. 901, СПБ. 
Быховевй Янк.-Абель Нахм. 99, Могнлевъ' г.) 
БЪленькая Двора Ицк, ? Варшава. 
Бленьвий Дав. Файбишев. 90, Бла, Сфдлецк. 
Б%локренацый Мош Лейб. 900, Екатеринос. 
Бфльская Ольга, Григ. 86, Бахмутъ, Ехатер. г. 
БъЪляевекая Бася Элев. 94, Одесса. 
БЕляевъ Андр. Вас. 87, Кевьъ. 

БЪляевъ Никол. Ив. 98, Калуга. 
БЪнькевичъ Витольдъ Адольф. 90, Варшава. 
Бютнеръ Эдгардъ Фридрих., ? Рига. 


Ватенгеймъ Карлъ Ал-дров. 68, СПБ. 
Вагенгеймь Карль Леон. 65, СПБ. 
Ватенгеймъь Людв. Самойл. 35, СПЪ. 
Вагнеръ Авг.Ег. 62, Харьковъ. 
Вагнеръ Людв. Ег. 68, Москва. 
Важинская Елизав. Петр. 95, СПБ. 
Вайибергъ Рув. Вевам. 902, Орша, Могих. 
Вайнеръ Абр. Давид. 902, Минскъ. 
Вайнеръ Розал. Моис. 908, СПБ 
Вайнеръ Яковъ Гешел. 902, СПБ. 
Вайнебрейть Аронъ Мошков. 00, Житоз!ръ. 
Вайнцвайгь Марк. Абезмов. ?.Пуцкъ, Вол. г. 
Вайнщеръ Мар1я Абр. 95, Петроковъ. 
Вайншеръ Хана Эльев. 96, Бендинъ, Петр. 
Вайншельблить 10с. Абрам. 902, СПБ. 
Вайнштейнъ Мих. Ив. 85, Новгородъ. 
Вайнштокьъ Ал-др. Леон. 97, Рига, Лифл. 
Вайсбандъ Викт. осиф. 91, НЪжинъ, Черниг. 
Вайсбейнъ Дав. Григ. 96, Бахмуть, Екатер. 
Вайсбордъ Ал-дра Григ. 99, Харьковъ. 
'Вайтенбергъ Туда, Авр., 99, С. Демевка, Кев. 
Вакслейгеръ Абр. Гершон. 93, Геническъ, 
Мелит. у. 
Валицыи Ник. Ал-др. 80, Москва. 
Валленштейнъ Арт. Бор. 81, Орель. 
Валленштейнъ Бернг. Дав. 52, Харьков. 
 Валленштейнь Генр. Бор. 85, Орелъ. 
'Валленштейнъь Морд. Дав. 44, Москва. 
Валлеръ Сара. 91, Ив.-Вознесенскъ, Влад. 





ры дманъ Каролина Ал-др. 15, Юрьевъ, Лифя. 
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Вальтеръ Антонина Степ. 81, Харьковъ. 
Зальтерь Гр. Ал-др. 54, Харьковъ. 
Вальтеръ Гр. Ник. 71, Москва. 
Вальтеръ Клара Григ. 89, Москва. 
Вальтерь Наумъ Григ. 88, Симферополь. ° 
„Вальтеръ Розамя Мих. 89, Симферополь. 
Вальтеръ Эмишй Григ. 98, Москва. 
Ванштейнъ Петръ Андр. 53, Москва. 
Вапинская Мар1я Лазар. 901, Ломжа. | 
Зартанова Елена Карпов. 90, Симферополь, 
Зартманъ Малка Моис. 99, Курманъ, Перек.у. 
Вариавская Евдовя Самойл.,? Сумы, Харьк. 
Варшавчикъ Илья Хаимъ Файв. 900, СПБ. 
Васильевъ Вас. Вас. 88, Пенза. 
Ватманъ Лав. Шлема Абр. 901, М. Б. Ток- 
макъ, Берд. Тавр. 
Веберъ Фридр. Генр. 85, Рига. 
Вейнбергь Ал-дръ Леон. 900, Тельши, Ковен. 
ЗВейнебейнъ Мих. Давид. 901, Робтовъ, Дон. 
Вейнтраубе Ал-др. Яков. 7 Москва. 
Вейсманъ Мих. Бор. 80, Владикавказъ, Терск. 
Вейцианъ Гершонъ Гдалев. 900, М. Марьина, 
Роща, Москов. 
Вейцианъ Фрума-Гитля Евзор. 903, Цинскъ. 
Миног. г. 
Векслеръ МошеАр. Шмеф. 908, С. Конст., Вол. 
Векелеръ Элька Хаим. 900, Вильна. 
Великовекй Изр.-Евель Янкел. 96, Москва. 
Веллеръ Лаз. Исаакъ Монс. 901, Тифлист. 
Веллеръ Самуиль Моисеев. 92, Тифлисъ. 
Вельдбрехть Ал-дръ Ник. Рига. 
Веналейнъ Пав. Ив. 96, СПБ. 
Веналейнъ Петръ Ив. 96, СПБ. 
Вэналяйнъ Ив. Ив. 96, СПБ. 
Венгерова Зис. Мопс. 900, С. Софлевка, Верх- 
недн., Екатер. 
ЗВендель Юлй Исаков. 93, Рига. 
‚Вербловекая Алекс. Овес. 902, СПБ. 
Вербловекй Генохъ Тохел. 91, СПБ. 
Вербловсьй Исаакъ Тохел. 98, СПБ. 
Вершова Марамъ-Фейгля Абр. 904, Пинскъ, 
Минск. 
Вершовъ Менлд. Абрам. 904, Пинскъ, Мин. г. 
Веселерь Юдель Абр. 902, Минскъ. 
Вестернгагенъь Максъ Эрвинъ. 89, Рига. 
Видуцей Гешель Самуйл. 91, Свдлець. 
Викторовъ Минд. Мовш. 903, Велижь, Витеб. 
Виленская Гитля Шмуйл. 900, Августовъ, Сув. 
Вилькорейская Ципа Лейзер. 95, Вильна. 
Вильнянекая- РовенекаяРукель-ЛеяЛейвик. 
99,. Влаливостокъ. 
Винаверь Бронислава Людв. 95, Вар. 








Виниковъ Мовша Дав. Сохор. 901, М. Ляхо- 
вичи, Слуц., Мин. 
Виноградова Ольга Вас. 89, Новочеркасскъ. 
Виноградовъ Пинх. Морд. 95, Екатериносл. 
Винокурова Дарья Езеюил. 99, Москва. 
Винокуръ Хаимъ Дав. 908, Бобруйскъ, Мин. 
Витаеъ-Роде Авг. Фед. 81, Ревель. 
Витасъ-Роде Куртъ Август. 90, СПБ. 
Виткиндъ Ева Моис. 94, Стародубъ, Черниг. 
Виткиндь Яковъ Мееров. ? Рига. 
Виткниъ. Аронъ Абрам. 80, СПБ. 
Виткннъ Исаакъ Абр. 99, Оренбургъ. 
Виткинъ Менд. Абр. 83, Кременчугь, Полт. 
Витковская Чеслава, ]осиф. ? Варшава. 
Вичеревинъ Хаамъ 10с. 908, Минскъ. 
Вишневецкая Геня Ицк. 95, Екатеринославъ. 
Вишневецкля Як. Исак. 92, Екатеринославъ. 
Вишневская Цецимя Солом. 94, Одесса. 
В1ошъ Марс. Авг. -99, СПБ. 
Войлернеръ Иммун.-Янк. Юсев. 903, Жито- 
зйръ, Волыни. 
Войеманъ Шмуль Абр. 99. М. Бершаль, Подол. 
Войтинскй Кивва Перещев. 95, СПБ. 
Войшвилло Аделя Мартын. 99, 'Уфа. 
Войшвилло Мар. Март. 908, СПБ. 
Волинъ Израиль Самуил. ? Уфа. 
Волкова-Ильницкая Екатер. 
Череповецъ, Новгородск. 
Волкова Елена Гавр. 97, Ниж.-Новгородъ. 
Волковичъ Эстеръ Маркус. 900, Лодзь, Цетр. 
Волкошичъ 106. Калм. 903 Миискъ. 
Волкъ Вас. Соломон. 95, СПБ. 
Волкъ Ева (Хава) Мейер. 96, СПБ. 
Волкъ Нехадина Солом. 93, Ковна. 
Воловацщъ Абр. Давид. 901, Сызрань, Симб. 
Воловичъ Хацкель Юдков. 93, Ромны, Полг. 
Воловникъ Ципойра Янжел. 904, Новоград- 
волынскъ, Волынск 
Вольше Рох Янк. 901, Баускъ, Курляндок. г- 
Вольие Цеска, Тосел. 901, Павлово, Бог., Мое. 
Вольтеръ Ал-дръ Ал-дров. 908, СПБ. 
Вольфензонъ Роза, Лейз. 900,Нуха,Елисазвет. 
Вольфзонъ Бенешанъ Хононов. 94, ВКевъ. 
Вольфзонъ Григ. Герасим. 60, Тифлисъ. 
Вольфзонъ Клара Павхл., ? Тифлисъ. 
Вольфеонъ Аронъ Вульф. 97, Варшава. 
Вольфеонъь Бенц. Хон. 98, М. Почепъ, 
Черниг. 
Вольфеонъ Лейб. Хон. 901, Тараща, Юевск. 
Вольфъ Авр.-Изр. Мордух. 98, Варшава. 
Вольцокъ Самунль Янкел. 902, СИБ. 
Волянекти Адамъ Адольф. 92, Вильна. 
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Зортманъ Малка Моис. 99, Ст. Курманъ, 


Перекоп., Тавр. 
Вульфова Сераф. Влад. 84, Рига. 
Вульфовичъ Авр. Изр. 99; Екалеринославъ. 
Вульфовичь Хаимъ Лейб. 99, Рига. 
Вульфовичъ ХонаЛазар. 902, Юзовка, Бахм., 
Екатер. 
Вульфъ Адальб. Ег. 70, Ревель. 
Зурцельбаумъ 10с. Менд.Ицк. 903, Варшава. 
Выводцевъ Рудольфъ Як. 86, Одесса. 
Виыгодекй Фишель Давид. 89, Гродна. 
Высоцкая Гися-Лея Вигт 902, 9еодос1я, Тавр. 
Зядро Гиршъ Нисон. 902, Рига. 


Таберфельдь Янк. Гдал. 87, Лодзь, Петрок. 
Гавронская (Миноръ) Изаб. Сол. 92, Москва. 
Гавронскй Лейзеръ Ошеров., 93, Москва. 
Гадъ Карль Мартын. ? ? 
Такъ Либа Абрам. 903, Тифлисъ. 
Талай (Любарекая) В$ра Павлов. ? Иркутскъ. 
‚Талацерь Абр. Нахим. 900, Пековъ. 
Талацерь Шлома Нах. 904. Харьковъ. 
Талацкая Роза Исаак. 97, Екатеринославъ. 
Тальперинъ Мих. Тоилев. 93, Баку. * 
Гальперинъ Рива Гершон. 99. Тифлисъ. 
Гальперинь Шая Мовш. 901, Гомель, Могил. 
Гальперинъ Шлема Липов. 98. М. Злало- 
поль, Чигир., Каев. 
Тальеманъ Морд. Берков. 902, Рига. 


Тейшторъ Лнщя Конст. 92, Смоленскъ. “ 
Тейльбардь Адол. Бор. 90, Ченстох., Цетрок. 
ТГеккеръ-Перли Полина Влад. 900, Бахмутъ 
Екатерин. | 
ТГельбардъ Лузеръ Эфр Альт. 901, Петроковъ. 
ТГельманъ Яковъ 10осиф. 901, Сгвира. 
Тельнеринъ Мовша-Симонъ Фишелев. 96, 
М. Янишки, Шавел., Ковен. . 
Гельфандъ Зальм. Михел. 900, М. Шумячи, 
Климов., Могилев. 
Тельфаидъ  Зельм. Перц. 903, СПБ. 
Тельфандъ Рейза Фалков. 99, Ливны. 
Тельфандъ Самуилъ Лейзер. 2 С. Демевка, КЛев. 
Тельфавдь Шмуйла Нох. Абрам. 902, Боб- 
руйскъ, Минск. г. 
Гепенеръь Максъ Генрих. 77, Лодзь, Петрок. 
ТГеннеръ Рих. Гейнр. 54, СПБ. 
Терберъ Сара Матус. 86, Казань. 
Тербильевля Юдка Герш. 900, Екатеринослав. 
Германъ Тосифъ Гирш. 92, Лодзь, Петроков. 
Теронимусъ Моис. Бен. 92, Могилевъ (губ.). 
Терфоеъ Девора Шевел. 902, Валкъ, Лифл. 
Герценбергъ Гарр. Як. 900, Одесса. 
ТГерцензонъ Наумъ Яков. 94, Одесса. 
Герчиковъ (Герциковъ) Беньям. Вульф. 08, 
Хороль, Полт. 
Гершензонъ Эзра, Мошк. 903, Острогъ, Волын. 
Тершеновичъ Фейга Лейз. 900, Е катериносл. 
Гефтеръ Дарья Гр. 88, Москва. 
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Тамбургъ Эстеръ-Рейз. Ел. 93, Слуцкъ., Мин. Гефтеръ Симонъ Осип. 89, Одесса. 


Гамоленкая Эмил. Владисл. 87, Вильна. 


Гефтлеръ Мар:я Леон. 76, Рига. 


Тандипа Хая Рафаил. 97, Поневьжъ, Ковен. | Гецельдъ Сауль Беровъ. 91, Одесса. 


Ганевект (Ганескннъ) Монс. 
Серпуховъ, Моск. 


Шлул. 


99, | Гешлинъ Сарра Вульф. 91, Бердянскъ, Тавр. 


Гибель Адамъ Игнат. 902, Варшава. 


Ганелина Эстерь Яков. 96, Николаевъ, Херс. | Гибянскй Гершъ Тосел. 96, Либава, Кури. 


Танееь Левъ Берг 903, СПБ 
ТГаркави Ривка Блюма Лейб. 903, Москва. 
Таркави Солом. Гесел. 900, Луга, СПБ. 


Тармизе В$ра Яков. 902, М. Койланово, Мин.| Гилула Гешель Борух. 


Гарфинкель Туба Марк. 902. Симбирскъ. 
< Гатова Элька Руф. 85, Харьковъ. 
ТГаузенбергь Абышь Лейб. 89, Одесса. 
Таухманъ Берь Шаев. 95 Самара. 
Гаухманъ Лвейра НПейсх. 901. Самарз. 


Гилевичъ Тоб1асъ Яков. 904, СПБ. 
Тилельсонъ Лина Гоз!асов. 95, Курекъ. 
Тилотенъ Ник. Жерардов. 94, СПБ. 

903, Гродно. 
Гильденблать Давидъ Есел. 900, М. Дуб- 

ровка, Горец., Могил. 

Гиммельштейнъ Елизав. Наум. 84, СПБ. 
Гинзбергь Тосель Морд. 900, Нарва, СПБ. 
ТГинзбургъ Геня Янк. 902, Бобруйскъ, Минск. 


Гаухманъ Нохимъ Залман. 902, Волковишки, | Гинзбургъ по мужу Гольденитейнъ) Груня 


Сувалк. 
Тафнеръ Артуръ Юльев. 901, СПБ. 


Михел. 900, Бузнешхь, Саратовск. 
Тинзбургь Ида Лейб. 902, СПБ. 


Гаффнеръ Эмнаь Ось. Петр. Эмил. 904, СПБ. | Гиизбургъ Левъ Самуинлов. 94, Лодзь, Цетрок. 


Гейбовичъ Евг Захар. 92, Москва. 
Гейбовичь Марьямь Захар. 92, Москва. 
ТГейнъ Отто Анлр. 901, Тифлисъ. 

Тейнь Юзмй Адольф. 900, Новочеркасскъ. 


Гинзбургь Лейзеръ Носон. 90, Москва. 

Гинзбургь Морд. Борух 901, СПБ. 

ТГинзбургъ Нафт.-Ошеръ Лейб. 908. Пинскъ, 
Минск. 
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Тинзбургь Як. Зальм. 901, Рязань. 
Тинзбургь-ЦынкинаРевек. Менд. > Харьковъ. 
Тинебургъь Евг. Ал-др., ? СПБ. 
Гинтеръ Леоп. Мих. 97, Лодзь, Петроков. 
Гинцбургъ Блюма Евел. 900, Рогач., Могил. 
Тинцбургь Двейре Генл: 97, Либава, Курл. 
Тинцбургь Малка Залм. 88, Юевт. 
Тинцбургь Мина Осип. 86, Одесса. 
Тиршинъ Гита Ицков. ? Иркутскъ. 
Тариовекий Григ. Яков. 80, Харьковъ. 
Тиршфельдь Моз. Юдел. 93, Якобштадтъ. 
Гиршфельдь Хая-Геля Абр. 901, М. Дуб- 
бельнъ, Лифл.. 
Тиршфельдъ-Рапнопортъ Ольга Сем. 96, 
Рига. 
Титиеъ Монс. 1осиф. 901, М. Томаштоль, 
Ямпол., Подол. 
Титтельсонъ Мих. Беров. 96, Острогожекъ. 
Титтеръ-фовъ Ал-дръ Конст. 91, Ревель. 
Тишпанекая Идал.-Бенигна Иван. 901, Сла- 
вянскъ, Харьк. губ. 
Тлаголевъ Вас. Югор. 900, Калуга. 
Тлатцъ Луи Эжень 91, СПБ. 
Тлезерманъ Ерух. Ирмев. 903, Тверь. 
Тликмаинь Кахл. Тосел. 92, Ковна. 
Тликманъ Рувимъ Янкел. 99, Ковна. 
Тликъ Рива Аронов. 901, Лодзь, Петрок. 
Тликъ Хая-Элла Аронов. 96, Псковъ. 
Тлинеръ Исаакъ Борис. 86, Могилевъ, Под. 
Тлоговекй Анг. Ив. 83, Баку. 
Тлозланъ Дав. Беншон. 903. М. Барановка, 
Волынок. 
Тобштибъ Зильна Ехел. 901, Н. Ушица, Нод. 
Годеръь Мадля Абрам. 94, Гомель, Мюгил. 
ТГозенпудь Вульфъ Хацк. 903, М. Туровъ, 
Мозыр., Мин. 
Тойефайнъ Юда Лейб. Рув. 99, П. Сермевсюй, 
_ Амитр., Моск. ре 
Толандек!и Гиршь Абрам. 95, Самара. 
Толеидбергь Мошко Айз. 94, Новоградвол. 
Толляяндекй Шол. Ицик. 95, Саралулъ, Вят. 
Толобородко-Блюмь Анна 10с. 88, Вязьма. 
Толовчинеръь Ахея Монс. 901. Москва. 
Толосова Гинда Кисилейб. 77, Бердянскъ,Тавр. 
Толощеканъ Шая Ицыков. ? Вятка. 
Голубчикъ Морд. Рафулевъ 96. Нижн.-Новг. 
Голубъ Ильдефонсъ Каетанов. 97, Вильна. 
Гольбергь Ал-дрь Менд. 95, Симферополь. 
Гольдбергъ Абр. Мордух. 900, Вильна. 
Гольдбергь Абрамъь Исаак. Носонов. 99, 
Царское Село, СПБ. 
Гольдбергъ Ам. Морд. 900, Новоградволынсе. 


Тольдбергъ Изаб. Абрам. 903, СПБ. 
Гольдбергь Менд. Шлем. 93, Бендинъ, Петр. 
Гольдбергь Мовша-Фишель Берк. 904, Пру- 
жаны, Гродненск. 
Тольдбергь Неха Борух. 902; Варшава. 
Тольдбергь Семонъ Яков. 902, Сдлецъ. ' 
Тельдбергь Фройда Рома 903, Лодзь, Петрок. 
Тольдбергь Эльяшъ Мендел. ? Варнава. 
Тольдваевееръь Шая Шлямов. 94, Варшава. 
ТГольденбергь Бернар. Рафаил. 99, Варшава. 
Гольденштейнъ Наум. Аллр. Кузнецкъ. 
Саратовск. 
Тольдинъ Моис. 10сиф. 901, Арзамсъ, Нижег. 
Гольдрингь Фроимъ-Беръ Шлем. 90, СПБ. 
Тольдфарбъ Ал.-дръ Ушер. 900, Варшава. 
Тольдфарбъ Бенц. Фроим. 900, Новоград- 
волынскъ, Волынск. в 
Гольдфарбъ Ицха Янк. 903, Москва. 
Тольдфарбъ Мот. Либ. 99, М. Полонное, Вол. 
Тольдфейнъ Роб. Авр. 89, Архангельскъ. 
Гольдштейнъ Гдаль Исаак. 903, Москва. 
Тольдштейнъ Евель Израил. 901, Хвалынскъ, 
Саратовск. 
Тольдштейнъ Мор. Шапс. 83, Варшава. 
Гольдштрейхъ Роз. Абр. 99, Житомръ. 
Гольштейнъ Влад. Федор. 87, Москва. 
Голь Вильг. Вильг. 87, СПБ. 
Голыневй Солом. Абу. 902, Бобруйскъ, Мин. 
Торащенко Алекс. Конд. 78, Ялта, Тавр. 
Торащенко Амамя Анд. 82, Ялта, Тавр. 
Горватичъ Стефавя Ал-др. 90, Миинскъ. 
Гординъ Вен. Перец. 902, Велюнь, Калиш. 
Гордонъ Аронъ Марк. 90, Москва. 
Гордонъ Изр. Марк. 90, Либава, Курл. 
Гордонъ Фрейда Нисон. 93, Вильна. 
Горнихъ Сарра Мордх. 903. С. Павлово, 
Горб. Нижегород. 
Городецкая. Эсф. Яков. 903, Павлог., Екатер. 
Тородецейй Монс. Арон. 900, Луганскъ, Екал. 
Городинск!й Аронь Евелев. 98, Житомръ. 
Городиштяяъ Хаимъ Ицков. 91, Проскуровъ. 
Горфинкель Магла, Тос. ? Цавлогр., Екатерин. 
Горфинкель Мееръ Зельм. ? Ржевъ, Тверск. 
Горховъ Зальм. Герш. 902, Мадлуполь, Ека- 
теринославск. 
ТГоршковъ Фил. Як. 69, Конотопъ, Черниг. 
Гор$ликъ Гирш. Шлем. 902, Бобруйскъ, Мин. 
Готць (Гоцъ) Лейб. Мозес. 900, СПБ. 
ТГофуигъ Ежель Нахмен. 99, Полтава. 
Гохштейнъ Бейля Тосиф. 95, Минекъ. 
Грабовская Нона Пет. 84, Павловскъ, СПБ. 
Граганъ-Реуттъ Елена Ант. 86, Ростовъ, Дон. 


ТГранаеъ Ханмъь Перц. 97, Лодзь, Петрок. 

ТГранбергъ-Одле Лея Эздров. 99. Ковна. 

Гранбергь - Эл1аештамъ Сося Мотьк. 84, 
Екатерннославъ. 

Траннкъ Елиз. Сем. 902, Богородскъ. 


О 


Туревичъ Берко Абр. 99. СПБ. 
'Гуревячъ Блюма Изр. 903, СПБ. 


| Гуревичъ Гиршъ Иссер. 92 , Ланиловъ, Яросл. 
|Гуревичъ Езек. Самойл. 86, Кременч., Полт. 
Туревичъ Исаакъ Самупчов. 96, Уфа. 


Грановск Дав. Герш. ? М. Тамашполь, Под. | Гуревичъ Мендель Шлем. 902, Н’-Новгородъ. 


Трефе Вильг. Федор. 93, Москва. 
ТГрибешокъ Лазарь Авр. 99, Рига. 
Грибешокъ Мовша Борух. 90, Москва. 
Григоровичъ Ол. Ник. 97, Сестрорфцкъ, СПБ. 
_ Грилихееъ Мендель Полом. 903, СПБ. 
Гринбергь Идель Эмев. 901, Лодзь, Петрок. 
Тринбергъ Рейза Григ. 91, Одесса. 
Гринбергь Родля Матус. 92, Касимовъ, Ряз. 
ТГринбергь Соня Мееров.-Берова, 98, Москва. 
Гринбергь Фрейда Лейб. 902, Варшава. 
Гринбергь Хаимъ-Гиръ Ушер. 91, Полтава. 
Гринблюмъ Исаакъ Абр. 908, Рига. 
Тринблюмъ Исаакъ Яков. 90, Офдлецъ. 
Грингузъ Ельяшь Абел. 900, Москва. 
Трингуть Бася Пинхус. 903, Двинскъ, Вит. 
Гринфельдъь Шулимъ Сруль ? Одесса. 
- Гринцайгь-Федермееръ Гил. Мошк. 93, Вла- 
ДивоСтокЪ. 
Грицианъ Мош.-Бор. Ицк. 903, Варшава. 
Гродзеневй Як.-Сам. Арон. 95, Ковна. 
Гронъ Абр. Янк. Хаим. 902, Варшава. 
Троесвальдъ Конст. Ив. 92, Рига, Лифл. 
ТГроесе Иванъ Карл. 92, Бердичевъ, ЕВев. 
Грубвнъ Хаимъ Нотов. ? СПБ. 
Трузенбергъ Софья Григ. 908, Александрово, 
Екатеринославск. 
-Грузенбергъ Фейга Ис. 98, Бахмуть, Екатер. 
Трушкина Роза Рафаилов. 96, СПБ. 
Трушко Ицх. Авр. 901, М. Ярмолицы, Проск., 
Подольск. 
ТГудже Викт. Фридр. 908, Рига. 
Тузиковъ Сахно Хаим. 900, Мар1уполь; Ека- 
теринославск. 
Гузина Ранса Март. 908, СПБ. 
Тулерманъ Либа Янкел. 902, Самара. 
ТГульманъ Абр. Дувид. 96, Кишиневъ. 
Тульманъ Ицко Эл. Рафаил. 902, Житомръ. 
Гуминеръ, Моисей Хонон. 99, Минскъ. 
Тумовекая Леон. Ал-др. 90, Пековъ. 
Гурадй Мееръ Гамшеев. 901, Москва. 
ТГурвичъ Вфра Ильин. ? СПБ. 


Гуревичь Сара Бешам. 99, Юевъ. 
ТГуревичъ Цина Изр. 901, Варшава. 
ТГуревичъ Янк. Есел. 908, Москва. 
Туровичъ Анан. Григ. 900, Луганскь, Екатер. 


| Гурфинкель Абр. Львов. 93, Ржевъ, Твер. 


ТГуелевъ Вас. Никандр. 92, Ражекъ, Рязан. 

Гуткинъ Тосифъ Исаак. 908, Пос. Малая 
Вишера, Новгородск. 

Гутманъ Рохля Мовш. 99, Митава, Лифл. 

Тутманъ дм. Оск. 86, Вильна. 

Гутеонъ Изр. Лейб. 902, Даниловъ, Яросл. 

Тутеонъ Менд. Лейб. 902, Вологда. 

Гутцманъ Готлибъ Фридрих. 78, КЪФльцы. 

Гутцманъ Софя Богумил. 87, Варшава. 

Тутштейнъ Ривка Лейб. 908, СПБ. 


ДЛавидзонъ Гинда Лейб. 901, Могилевъ. 
Давидзонъ Цывья Лейб.900. Ст.-Быховъ, Мог. 
Давиловичь Хацк. Берк. 92, СПБ. 
Давыдова Геня Ельевна ? Сумы, Харьк. 
Давыловъ Влад. Павл. 74, Москва. 
ДЛавыдовь Паз. Алекс. 53, Москва. 
Даль Дав. Зейлик. 900, Острогъ, Волынси. 
Данейко Ал-дра Цезар. 908, Варшава. 
Данишевекая Ревекка Абр. 99, Харьковъ. 
Ланишевекая Тема Абр. 95, Харьковъ. 
Ланишевек1й Вас. Никанор. ? Москва. 
Даутова Сима Дав. ? Острогъ, Волынск. 
Дашезвектй Шая Мошков. 98, Херсонъ. 
Двиницюй Арк. Мих. 86, СОБ. 
Дворецк1й Хлазна Вульф. 900, Варшава. 
Двоськинъ Шлюма Герц. 902, Гурьевъ, Урал. 
Девельтовъь Мендель Сенд. 908, СПБ. 
Деглау Юшй Карл. 91, Рига. 
Дейчъ-Гохманъ Софья-Сара Михайл. 
Рига, Лифл. 
Де-Марини Георг. Карл. 60, СПБ. 
Дениеенко СергЗЯ Евфим. ? Прилуки, Полт. 
Денисова Натал. Федор. 99, Юевъ. 
Денре Ив. Франц. 64, Москва. 
Депре Ник. Ив. 84, Москва. 


92, 


Гурвичъ Евген. Самуил. 900, С. Кохма. Влад. | Дербаримдекеръ Шмуль-Авр. Шнееров. 900, 


Гурвичъ Левъ Тосел. 92, Дмитревъ, Курск. 


Ольгополь, Подол. 


Турвичъ ПЦалько Меер. 902,Новогрудокъ, Мин. | Державина Людв. Вас. 98, Могидевъ (губ.) 


Гурвичъ-Вливанская Егат. Яков. 98, Го- | Джемеъ-Леви Роману ЯКоВА. 902, 


мель, Могил. 


СПБ. 
Дзенькевичъ Карль Феликс. 96, Невъ. 


2.705 > 25 


Диканекая (Брагинекая) Эстеръ Монс. 901, | ереоь: Никол. Пул. 97, Тифлисъ. 


Екатеринославъ. Ефронъ Густавь Абрам. 88, СПБ. 

Дикаревь Ив. Ант. 95, Харьковъ. | Ешуринъ Вуль. Гирш. 94, Фридрихшт., Курл. 
Диминекая Евг. Степ. 92, СПБ. | : 
Линцесъ Абрамь Шлюмов. 91, Вильна. ‚ Жаботиневй Ефроимъ Марков. 92, Але- 
Диеманъ Дав. Ильичь 902, Саратовъ. лсандровскъ, Екалериносл. у 
Длугачь Бор. Гирш. 902, М. Клециъ, Слуцк. ! т а. Рися Лейб. 99, м. По- 

Минск. чепъ, Мгл., Черниг. 


лугачъ Маря Яков. 902, Лодзь, Петроков. ` Жарковекая Серна, Евсеев. 99, М Почеп. 
и Вфра Никол. ? Арзамасъ, Нижег. | Желдинь Берка Рув. 903, Калуга. 
Добрышицк!й Мосякъ Герш. 900, Варшава. ЖивЪ Лейз. Ицик. 903, СПБ, о 
Ловгвилло Бронисл. Фелиц. 72, Ростовъ. Дон. Жигалина Роза Нохим. 900, ’Отаробфльскь, 
Довтвилло Зах. Фелиц. 66, Ростовъ, Дон. Харьх. 
Докшицкая-Гаухманъ Этель Лазар. 02, Жидковь Григ Иван 908, Грозный, Терск. 


| Волковишки, Сувалк. ‚ Жилинъ Сим.-Дав. Янк. 95 ори о 

Долтиноворь Саду, Яр, 008, Парок Жи о Пир т 
а св. _ Эдуард. 92, Москва. | Жичковекй Феодосий домичь 99, Варшава, 
Домильянъ Габыель Янкел. 95, Варшава. | ®Уповичь Лея Лейзер. 
Порнеръ Шмуль Берков. 98, Варлава. ' Забфжинекая Цимя Гил.902, Перновъ,Лифл. 
Дорнъ Юлусь Карл. 902, Житомръ, Волынск. Завиловичъ Аронъ Михел. 900, Новгородъ. 
Доретеръ Альф. Теод. 88, Рига. - ‚ Зательманъ Роня Гонасов., 93, Лодзь, Петрок. 
Лронкина Яхна Меер. 900, Тельши, Ковенск. 'Зайденманъ Эмижя Тосифов. 96, СПБ. 

_Драцъ Ив.-КантШ Ив. 94, Варшава. 'Зактеймь Елена Самуна. 84, Дьинскъ, Витеб. 
Прежевек1й Болес. Пет. 82, Калипть. Заковичъ Генохъ Шишел. 92, Москва. 


Дрейцеръ (Фин) Фан. Гир. 93, Лодзь, Петр. Заковичъ Елена Шимел. 97, Тихвинъ, Нов. . 
Дрейцеръ Хаимъ 1ос. 901, Алексавдря,. Херес. Закеъ Абр.-Урий Идех. 81, Прроное Сам» СПБ. 
Дружиневй Дав. Бор. 8+4, Оеодося, Тазр. Закеъ Елена Абр. 903. СБ. 

Друскинъ Лаз. Лейб. 902, СПБ. `Закеъ Гос. Абр. 908, СПБ. 

Дубинекая Анна Яковл. 99, Екатеринославъ. Закеъ Левъ Дав. 902, СПБ. 

Дубнова Хана Нахм. 902, Гомель, Могих. Закеъ Рашель Гиршов. 97, Вильна. 
Дубовская Люб. Ник. 92, С. Смоленское, СПБ. . Закеъ Сара Ицык. 901, М. Тельсенъ, Курл. 
Дубовекй Вл. Як. 87, Харьковъ. ‘ Закеъ-Шнее Юля Ирзаилев. 86, Москва. 
Дубовеый Ицко Гар. 302, Лодзь, Петрок. Закъ Генрмэта ЕвсЪев. 88, Харьковъ. 
Дубеонъ Файбишь-Тосель Арьев.99,Смоленскъ. ; Вакъ Германъ Ельевъ. 84, Москва. 
Дувилзонъ Бейр. Дувид. 903, Житом. Волын. | Закъ Исаакъ Абр. 901, Екатеринославъ. 


Дуговекй Осинъ Осип. 99, Вильна. `Залгаллеръ Марк. Гирш. 98, Рига. 
Дулькейть Рауль-Дж. Мор. 95, Ростовъ, Дон. Залкандъ Гита Моисеев. 98, Москва. 
Душкииа Анна Макс. 89. Орша, Могил. ‚Залкиндъ Роза Ильин. ? Москва. 
Душкина Маря Мажсим. 95, СПБ. Е Мирка Самойл. 900, Шевъ. 


Душкина Ханна Моис. 90, Вязьма, Смол.  Залькиндеонъ Сол. 9йз. 91, СПБ. 
Душкина-Ярхо Либа Мовшов. 34, Витебскъ. ' За. льманъ Влад. Карл. 89, СПБ. 
Дыховичный Яковъ Тонов. ? Мевъ. `Зальчевскй Мих. Иван. 95, Симферополь. 
Заметь Соф. Конст. 909, Варшава. 
Замчевек1й Мих. Иван. 95, Симферополь. 


Егоровская Лид. Петр. 82, Вевъ. 


Ежовекая Елеон. Ив. 90, СИБ. | Зандбергь Мих. Ив. 903, Могилевъ (губ.). 
Ежовекий Тосифъ Тосиф. 91, Кевъ. ‘Зандлеръ Асна Мейневна 95, Юрьевъ, Лифл. 
Елевь Мих. Евстио. 904, Риф. ЛНСЪ. 'Заржице!й Владиславь Матв. 90, Варшава. 
Еминъ Нох. Абр. 902 Москва. | Зарина Глафира Матв. 90, Москва. 
Епифанова Калл. Конст. 901 ‚ Новороссйскъ. 'Зарха Залемань Шаевичь 96, Орша, Могил. 
Ерухмановъ Ханмъ Ицк. 903, СПБ. ` Зархе Рейза Мих. 99, Херсонъ. 


Есипова Евг. Ал.-др. 902, Симбирскъ. `Зархи Песя Лейб. ? Несвшжъ, Слуц., Мин. 


Зархи Симка Мовш. ? Кашира, Тульск. 
Зарцынъ Малка Хаим. 80, Вильна. 


м а 


Идзиковекй Феликс. Маркус. 78, Варшава. 
Изаковъ Дав. Ицк. 908, СПБ. 


Зарфиый Пинх. Срул. 902, Сл. Александров- | Изаксонъ Зундель Ицков. 92, Москва. 


ская, Моск. 
Заславский Зельм. Тосев. 99, Сумы, Харьк. 
Зауреръ Ром. Ант. 84, Лодзь, Петрок. 
Здэ&нковекй Ив.-Никод. Эл. 96, Варшава. 
Зеель Викт. Эдуард. 902, СПБ. 
Зеленецьйй Гнл: 106. 903, Пружаны, Гродн. 
Зеленекай Мих. Берк. 84, Екатеринославъ. 
Зеликина Фейга Лейб. 99, Новоузенскъ, Сам. 
Зеликманъ Евс. Зел. 901, Павлоградъ, Екат. 
Зеликманъ Менд. Абрам. 902, СПБ. 
Зеликовичъ Рув. Морд. 97, Вильна. 
Зеликовичъ Симха Мордухов. 92, Москва. 
Зеликсонъ Бася Лейб. 901, Минскъ. 
Зеликеонъ Доба Евелевна. 94, Минскъ. 
Зеликеонъ Лейз. Евел. 902, Минскъ. 
Зеликсонъ Як. Евел. 901, Сигнахъ, Тифл. 
Зелинсый Фр. деддфев. 84, Тургай. 
Зельдовой Шендеръ Меер. 901. СПБ. 
Землянскй Ал-дръ Ив. 68, СПБ. 
Зеренсенъ Зигфридъ Петр. 97, БалтШек! 
Портъ, дотл. . 
Зильбербогенъ Норбертъь Якуб. 904, Вар. 
Зильберманъ Геня Гирш. 88, Могилевъ (губ.). 
Зпльберфарбъ Янк. Ипк. 901„Ефремовъ, Тул. 
Зильберштейнъ Кар. Липм. 95, Варшава. 
Зильберштейнъ Моис. Шлям. 90, Варшава. 
Зимсонъ Гарри Филип. 903, Верро, Лифл. г. 
Зиторевичъ Ис. Ар. 90, Юевъ. 
Златопольсвй Монс. Изр. 99, Лида, Вилен. 
Зольдтнеръ Викт. Карл. 95, Рига, Лифл. 
Зомбковек1й Густ. Тосиф. 68, Варшава. 
Зуева Ольга Иван. 7 Ташкентъ. 
Зуль Фаина Осип. 900. Н. Новгородъ. 
Зундел1овичъ Роза, Зусм. 901, Варшава. 
Зунинъ Юдель Израинл. ? Харьковъ. 
Зыскаидъ-Вайнеръ Хася Мееров. 92, м. 
Волиа, Гродн. 
Зыекпидъ Дав.-Лейба Ханм. 902, Кальварля, 
Сувалк. губ. 
Зябицкая Елена Генрих. 91, Шавли, Ковен. 


Иванова Вфра Владим. 97, М. Никоп., Екатер. 
Ивановъ Ал-дръ Ал-др. 838, Лодзь, Нетрок. 
Ивановъ Ив. Георг. 89, Саратовъ. 
Ивановъ Мих. Ив. 68, СПБ. 

Ивановъ Петръ Федор. 91, Юевъ. 
Идельзонъ Шмерель Файвелев. 96, Минскъ. 
Идельеонъ Фанни Солом. 94, Тамбовъ. 
Идзиковеюй Нат.-Янь Марк. 95, Варшава. 


Изгуръ Лейзеръ Мордух. 77, Вятка. 
Изгуръ-Докшицкая Розамя Лазар. 903, 
Орзховъ, Тазврич. Берд. 
Израэльсонъ Давидъ Израил. 99, Пермь. 
Иллютовичъ Мовша Хаим. 96, СПБ. 
Иллютовичъ Мордухъ Хаим. 93, СПБ. 
Ильинъ Влад. Никиф. 900, Галчино, СПБ. 
Илютовичь Сем. Исаак. 902, Лида, Вилен. 
Имянитовъ Монс.-Бунимъ Нотелев. 98, СПБ. 
Ипна Нахима Захар. 93, Волковышки, Сувалк. 
Ипнъ Липа Герман. 95, Ковна. 
Исаковъ Алекс. Мих. 64, Гродна. 
Искандерова Розал. Артем. 90, Ростовъ, Дон. 


Тогансенъ Густ. Ив. 80, Рига. 

Толкъ Бернг. Сигизмунд. 91, Пенза. 
Торкъ Генр. Вильгельм. 98, Варшава. 
Тоселева-ПГварцъ Зл. Ар.94, М. Береза, Грод. 
Тоселова Файга Ар. 902, Уральскъ. — 
Тосемъ Авр. ПШмер. 81, БЪфлостоктъ, Гродн. 
Тосемь Исаакъ Шмерел. 87, Слонимъ, Гродн. 
Тосемъ Фишель ПТмер. 89, Бр.-Литовскъ,Грод. 
Тосемь Шарл. Львов. 89, БЪлостокь, Гродн. 
Тосемь Яков. Шмер. 900, Блостокъ, Гродн. 
Тотышекая Анна Мовш. 901, СПБ. 

Тофе Давидъ-Эльямь Израилевь 91, Гродна. 
|Тофе (Андресъ) Роза, Борис. 87, Балаково, 
Николаев., Самарск. 

|Тоффе Рахиль Гирш. 903, Варшава. 
'Тоффе Роза Эльев. 900, Ст. Русса, Новгор. 
| Тоффе Ханмь-Гиршов. Лейзер. 96, Рига. 
Тоффе Хая-Мина Ельев. ? Витебскъ. 

| Тохвелъ Герм.-Мовша, Дав. 92, Тифлисъ. 
|Гохелесь Софя Евсфев. 901, Москва. 
'Тохель Абрамъ Изранилев. 92, Одесса. 
'Тоэльсонъ Роза Давид. 96, Галчина, СПБ. 


Кабановъ Пав. Матв. 903. Москва. 
'Кабякъ Лея Нохумовна ? ? 

‚ Вагаловеый Ерихимь Янкел. 901, Москва. 
'Ваганъ Алтеръ-Аронъ Берк. 99, Радомыель. 
Ёаганъ Гитля Янкел. 901. СПБ. 

Каганъ Зусья Ицков. 901, Феллинт, Лифт. 
‹Ваганъ Шосифъ-Яяк. Мееров 900, Чевъ. 

‚ Каганъ Марамь Рафаил. 902,Соколка, Гроди. 
‚ Каганъ Маря Григ. 904, Варшава. 
'Ваганъ Фрума Тоселевна, 90-4, Москва. 
`Каганъ Цине Шаюмов. 96, СПБ. 

1 
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Каганъ-Катуналу (Троцкая) Женни Айзик. 
98, Либава, Курл. 
Жаемъ Дися Ицыков. 97, Рига. 
Ваемъ Хал Ицыков. 97, Рига. 
Казанцева Евдовя Петр. 99, Москва. 
Казарновская Ита Арон. 902, Минскъь. — 
Казарновек!й ПТоломъ Мовш. 902, Аткарскъ, 
Сараловск. 
Казарновекй Абрамъ Гирш. 86, СПБ. 
Казачковъ Янк. Рахшел. 900, С$вскъ, Орх. 
Казель Сэм. Зальм. 99, Гомель, Могил. 
Жактинъ Альфредъ Гоганов. 93, Рига. 
Еалатухееъ Аб.-Ис. Носел. 900, Ц. Село, СПБ. 
Кальвар ская Минна Моис. 901, Угличъ, 
Яросл. 
Камаевъь Ник. Ильичь 85, Тифлисъ. 
Камезина Альб. Альберт. 92, Вфна. 
Каменичная Эльга-Янк. [осиф 903, М. Б%ло- 
городно Вольнск. 
Каменичный ПОмома Ушер. 99, Ровно, Вол. 
Ваменомостсвый Самуиль Менд. 99, М. По- 
чепъ, Мгл., Черниг. 
Каменск й Бронисл. Ипполит. 90, Кевъ. 
Камеразь Соломонъ Мирон. 42, СПБ. 
Жаминеръ Бенам. Гершев. 900, Воронежъ. 
Кампрадъ Карль Ив. 58, Псковъ. 
Вамушеръ Рива Генеховна, 903, СПБ. 
Канаяма Сеемонъ. ? Благовфщенскь, Амурск. 
Кангманъ Генр. Ганс 88, Ташкентъ. 
Каневекй 1Тос. Абр. 91, Полтава. 
Жанторовичъ Берко Лазар. 902, Зарайскъ, 
Рязанск. 
Канторовичъ Рубинъ Хонон. 900, Минскъ. 
Канторовичъ - Берманъ (Софья) Шейна 
Моис. 97, Минскъ. 
Канторъ Айзикъ Лейзер. 904, Рига. 
Канторъ Мовша Залман. 901, Минскъ. 
Вань Исай Шлом. 902, Рига. 
Канитоновъь Ал-дръ Сосипатров. 80, Уфа. 
Капланъ Берко Арон. 99, Смоленскъ. 
Канланъ Берко Самуилов. 92, Минекъ. 
Ваплань Илья Гирш. 72, Марлуполь, Екатер. 
Капланъ Ицко Шмул. ? Минскъ. 
Канланъ Максъ Давид. 81, Курскъ. 
Каплань Минна Григ. 89, Лодзь, Петрок. 
Капланъ Мовига Мееров. 900, Митава. 
Каплан Рафаиль Давид. ? Минскъ. 
Вапланъ Сарра Тосиф. 901, Минскъ. 
Калланъ Рахиль Меер. 900, Проскуровъ, Под. 
Капланъ Фрида Самуйл. 900, Болховъ, Орл. 
Капланъ ПШыуль Меер. 908, Новгородъ. 
Жаллунъ Мордка Берк. 902, Варшава. 


Капникъ Сруль Янк. 99, Житомръ. 
Вапрано Ал-дръ Роб. 89, Гольдингенъ, Курл. 
Вараеина Элька Мовш. 908, СПБ. 
Карась Густина Герм. 903, Варигава. 
Каранметьяиъ Левояъ Карап. 01, Тифлисъ. 
Жармазонъ Яковь Изр. 900, Лодзь, Петрок. 
Карновскай Гилель-Гирша Ал-дровъ-Зусьевъ. 
903, КЮевъ. 
Карновскй Элокумь Ар!ев. 83, Ковна. 
Карлель Гирш. Мордхел. 92, Шавли, Ковен. 
Карпель Т0с. Мордхел. 901, Перновъ, Лифл. 
Варлель Хане Мордхел. 98. Москва. 
Карнель Хая Мордхел. 88. Шазвли, Ковен. 
Карниновекая Мар!я Павл. 901, Харьковъ. 
Карпиновек!й Семенъ Гершк. 86, Килиневъ. 
Карпиновев1й “Тевель Гершк. 92, Харьковъ. 
Карповъ Влад. Савв. 89, Москва. 
Карреръ Пазв. Льв. 89, Москва. 
Насперсвй Леонардъ Изв. 92, Холмъ, Люблин. 
Каепровичъ Ант. Карлов. 79, Варшава. 
Катезина - Сан- Витторе Альб. Альб. 
Житомръ. 
Кауфмианъ Бешаминь Лейзеров. 79, Гродна. 
Кауфианъ Юр Семен. ? Москва. 
Вафарена Тос. Сальват. 81, Новочеркасскъ. 
Кахель Яковъ Львов. 2 Варитава. 
Кацеленбогенъ Раф. Зим. 94, Либава, Курл. 
Каценбергь Идель Яков. 88, Харьковъ. 
Каценбогенъ Самуилъ Яков. 901, Минскъ. 
Каценеленбогенъ Вульфъ Изр. 903, СПБ. 
Каценеленбогенъ Геня Морд. 901, Вильна. 
Каценеленботенъ Дав. 1осиф. 86, Бердянскъ, 
Каценеленбогенъ Лина Морд. 900, Вильна. 
Ваценеленбогенъ-Любина Евг. Осип. 88, 
Саратовъ. . 
Каценеленбогенъ Моис. Исаак. 90, Вильна. 
Каценеленбогенъ Фрейда Дав. 901, Рига. 
Кацинельсонъ Хана Аврум. ? Самара. 
Кацикъ Гершъ Мовш., 89, Мелитополь, Тавр. 
Кацинь Марк. Моисеев. 87, Мелитополь. 
Вацианъ Дав. Лейб. 901, Волчанскъ, Харьк. 
Кацнельсонъ Ехель Бен. Арон. 901, Бо- 
бруйскъ, Мин. : 
Кацнельеонъ Илья Львов 96, Сувалки. 
Ванцельсонъ Сруль Мордух. 903, СПБ. 
Кацнельсонъ(Балашева)ХанаАврм,87.СПБ. 
Кацнельсонъ-Полякъ 964. Сол. 94, Минскъ. 
Кацъ Беръ Давид. 903, Свенцяны, Вилен, 
Кажь Беръ Носелев. 97, Бфлостокъ, Гродн. 
Кацъ Вольфъ Лазар. 96, Новгороду. 
Ваць (Тандентеръ) Гершъ Дав. 903, Вар. 
Вацщь Гершъ Тосиф. 92, Измаиль, Бессар. 
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Жацъь Мир. Моисеев. 89, Вильна. 
Канъ Хаимъ Зельм. 95, Новомосковскъ, Ек-сл. 
Еацъ Хаса Яков. 96, ХуБльники, Подол. 
КЖацъ Церка Кивел. 99, Москва. 
Кацъ-Каганъ Элька Тосиф. 901, СПБ. 
Каченовекй Левъ Петр. ? СПБ. 
Качергинекй Левъ Гиршев. 90, Вильна. 
Ивитонъ Звуликь Анисимов., 93, Одесса. 
Кеденко Лищя Никох. 95, КМевъ. 
Келенко Сераф. Федор. 98, Кевъ. 
Кейлингьъ Герм -Гуго Герман. 97, Саратовъ, | 
Кейльманъ Исид. Филип. 80, Рига. 
Жейль Георгъ-Вальт. Генрихов. 99, Варшава. 
Велло Ив. Богл. 86, Москва. 
Кенигь Вильг. Отомар. 90, Одесса. 
Женигь Отомаръ Юзеф. 74, Одесса. 
Жержнеръ Сим. Андр. 92, СПБ. 
Кестеръ Арнол. Ласес., 92, В.-Волочекъ, Тв. 
Кестеръ Арт. Ласес., 94, Аренебургъ, Лифл. 
Жинкманъ Генр. .Гансов. 88, Таликенть. 
Еинская-Гельнернъ Теоф. Тос. 92, Вильна. 
Кириллова Антонина Иван. 91, СПБ. 
Жиршонъ Гилель Лейба 76, Смоленскъ. 
Жиршонъ Лейба Вульф., ? Ростовъ, Дон. 
Еяницына Мадля Конст. 85, Самара. 
ЖлазъМовша-Ицекъ Янг. 97, Виндава, Курл. . 
Кланъ-Шефтель Регина Исаак. 
хевецъ, Черниг. 


ЁЖлебановъь Ицко Хаим. › Бузулукъ, Самар. 
904, Нов. Мар- 


Жлебанек!й Гетцень Тосиф. 
геланъ, Ферг. обл. 
Илебанекй Григ. Самуйл. 900, Тифлисъ. 
Ёлебаневьй Максимил. Самойл. 96, Тифлисъ. 
Клейменовъ Влад. Кирил. 95, СПБ. 
Клейнборть Хевна Нахемов., 94, Старо- 
константиновъ, `Волын. 
Влейнъ Гершь Пейсахов., 96, Варшава. 
Елейнъ Пинкусъ Як. 88, Варпгава. 
Жлецкинъ Генохъ Ерухим. ? Харьковъ. 


Жжлибаловъ Абр. Шлим. 901, Екатеринослав. | 
Клибановъ Илья Моинс., 93, Борисовъ, Минск. ! 


Жлиманевская Ванда Цезарев. ? Варшава. 
Влинковштейнъ Бернаръ Лавид., 89, Плоцкъ. | 
Жлокъ Соня Янкел. 902, Рига. 

В лосовени Антонъ Ив., 71, Гомель. 
Влоць Лав. Госел. 903, Минскъ. 
Ёлючарева Ат-дра Иван. 99, Шевъ. 
Ёлячко Солом. Монс., 98, Шадринскъ, Перм. ‚ 
Влязъь Мовша Хацкел. 97, Томашовъ, Петр. 
Енабенгофъ Хана Наум. 87, Екатеринодаръ. 
ЕВнеймманъ Туда Лилов. 90, Кшииневъ. | 
. №ничь Августь Карл., 84, Юрьевъ. Лифт. 


Могил. 
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88, Кро-. 


Енохъ Ал-дра-Дм., 89, СПБ. 

Енязьковъ Георг. Федор. 901, Тула. 
Кобрина Бася Рефоил. 97, \"Шадкъ, „Тамб. 
Ковальский Мордх. Ошер. 93, Бълостокъ, Грол. 
| Вовальек!й  Соломонъ Ошеров. 98, Гродна. 
а Гитель Шеваховна, 96, СПБ. 
Коварская-Бланкъ Рах. Лейб. 89, Рига. 
Коварскй Шевехъ Хонон. 900, Москва. 
Ковельманъ Мееръ Зусев. ? Кевъ. 
Ёовнеръ Морд. Меер. 908, СПВ. 

' Коганъ Двора-Рейза \ Марк. 88, Одесса. 
'Коганъ Елена Григор. 94, Могилевь (губ.) 
| Котанъ Клара Самунл., 2 Новоросейскъ. 
‚ Коганъ Ханмъ Лейб. 99, Балта, Под. 

| Коганъ-Марковичь Мар. Эльк. 89, Москва. 
' Когенъ Аронъ Азрил. 900, Волчанскъ, Харьк. 
| Котень (Конъ) Макс. Исак. 900, СЪалецт, 
'Кодкинъ Ицко Уров. 99, Уральскъ. 
| Козачковъ Янк. Рахм. 900, Бфлый, 
' Козловская Бронисл. Каз. 90. 

| Колдобкина Хана Шевел. 908, СПБ. 

‚ Володная Броха Лейб. 904, Пинск. Мин. 
| Колпиковъ Афан. Мануил. 98, Владикавказъ. 
Кольбе Цезарь Адольф. 50, СПБ. 

| Кольбинъ Германъ Эдуардов. 85, Рига. 





Смол. 


Комнено -Варваци Николай ЗВикент. 93, 
Таганр., Дон. 
' Комнанфень Герсонь Пинхусов. 94, М. 


Юзовка, Бахмут., Юкатеринослав. 
Кондо Натал. Ал-др. 902, Вольскь Саратов. 
`Кондратьевъ Ник. Мих. "Вт, Одесса. 
`Конеховек!й Мееръ Лейб. 901, Сызр., Симб. 
‚ Воннковъ Ейза Абр. 903, Варшава. 
Конисенй Андр. Федор. 98, Юевъ. 
| Кононович Сарра Абр. 99, Егорьевск, Ряз. 
| Кононовичъ Софья Абрам. 900, Бердянскъ. 
| ВонрадесьГотл.Фед. 89 „Екатеринбург, Перл. 
‚ Конради Найла Ив. 76, Москва. 

‚ Вонстанек1й Бронис. Франц. 82, Ростовъ, Дон. 

Жонъ Генр. Бернард. 95. Варшава. 

Конь Дав. Шмул. 900, Варшава. 

Конъ Мамямъ Янкель 903, Варшава. 

| Вонъ Шимонъ Ици. 908. Варшава. 

| Копел1овичу, Зусьм. Ивк. 900, Вильна. 

Конеловичъ Берта Исаак. 98, СПБ. 

‚ Вопиъ Ал-дръ Борис. 92, С ПВ. 

‚ Копиъ Надежда Бор. 96, СПБ. 

| Конъ Геригь Моис. 96, Краснослободск, Пенз. 
Копыловт, Исаак ПШлюм. 97, Сызрань,Сизб. 
| Коренблать Сенд. Дувид. 903, М. Фастовъ, 

Радом., Клевт. 

'Коропблать Тахба Марк. 88, Могилевъ, Под. 
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Корнблать Дав. Абр. 94, м. Тульчино, Под. 
Кориюшко Григ. Вас. 74, м. Нетриково, Мин. 


Коробчевекй Григ. Оедос. 63, СПБ. 
Коробчевек1й Пазв. Феодос. 89, СПБ. 
Коровко Анна Федор.`96, Москва. , 
Корчелный Ицхокь Шмул. 908, Луцкъ, Вол. 
Косеовская-Гордонъ Ципа Як. 87, Юевъ. 
Косеюра Тос. Петр. 88, Елизаветградъ, Херс. 
Коетрицк!й Серг. Серг. 98, Ялта, Тазр. 
Котель Морлух. Абрам., 83, Бердянскъ, Тазвр. 


ЖотикЪ Мордко Хацкел 902, Берлинъ, Тавр. | 


Вофъьянт Двейра Бен. 900, Рыбинскъ, Яросл. 
Кофьянъ Хая-Сара Мовш. 902, СПБ. 
Жохно Андр. Вас. 94. Москва. 
Жохъ Осхаръ Эдмундов. 94, Рыльскъ, Курск. 
Жошель Морд. Абрамов. 93, Бердянскъ Тавр. 
Крайзлеръ Гершь Мавриков. 96, Варшава. 
Ерайзлеръь Ханинь Мошков., 95, СПБ. 
Ерамеръ Адель Мих. 19, Москва. 
Йрамеръ Георг. Консг. 97, Москва. 
Жрамеръ Монс. 1ос., 74, Ростовъ, Дон. 
Жрамеръ-Гоетье Эмил. Андр., 85, Москва. 
Жравильщиковь Менд. лем. 900, Рыльск, 
Курск. ое 


Красильщиковъ Эмман. Солом. 98, Грай-| 


ворояъ, Кур. 
Жраене Як.-Монс. Вульф. 900, Москва. 


Крахмальниковъ Абр. Липов. 902, Екате- 


ринославъ. 
Крахмальниковъ Морд. Мордух. 902, Бах- 

муть, Екатерин. 
Крейзлеръ Дора Савел. 93, Полтава. 
Крейлякь Маря Абрам. 908, Самара. 
Крейить (ур. Розенблать) Мар. Ив. 89, Москва. 
Кремеръ Аронъ Тоселев. 97, Вильна. 
Кремерь-Мандельбаумь Хося 10. 87, Брян. 
Креницкая Эстеръ Эфраим. 93, Лодзь, Нетр. 
Кренчевекй Самуилъ Абр. ? Архангельскъ, 
Жреплякъ Марля Абр. 908, Бузулукъ, Самар. 
Кряжанекй Пинх.-Мих. Вульф. 98, СПБ. 
Кринская Полина Марк. 99, Гродна. 
Крицианъ Нус. Ицк. 93, Евпатория, Тавр. 
Ёричевск!й Бенедикть Зальм. 91, Варшава. 
Вричевск!й Самуил. Зельм. 902, Харьковъ. 
роль Ривка Абр. 902, СПБ. 
Кроянка Максъ Мориц. 90, Конинъ, Калиш. 
Еругликова Людм. Ив. 87, СПБ. 
Еруликовевй Меч. Фр. 86, Новоросайскъ. 
Еругликовь [Шлема Калм. 901, Жиздра Ка- 

луженой г. 
Ерынекая Тамара Борис. 903, Варшава. 

Удзиновичъ Маря Ант. 91, Минскъ. 


Е ты 


> 


Кудринъ Антон. Антонов. ? Варшава. 
Вузель Артуръ Ал-др. 82, Рига. 
ВБузьмановъ 0ед. Ив. 90, Ревель. 
Вузьмиинъ Влад. Ал-др. 96, Тверь. 
Куинджи Гохев. Авраам. ? 'Тифалисъ. 
Кукесъ Мадель Тосел. 99, Чериковъ, Могил. 
Кукля Эстеръ Бенщон. 903, Варшава. 
Кулинев!й Никол. Ив. 90, Одесса. 
ЕКунинъ Лаз. Ельев. 901, Москва. 

Кунле Гос. Геир. 90, м. Тульчинъ, Брац., Под. 
Кустовекая-Краева Зоя Ник. 99. Уфа. 
Кутейниковъ Лавра Мих. 901, Харьковъ. 
Кучинский Адамъ Яков. 902, Минскъ. 
Кушелевская Зинаида Абр. 98, Ниж.-Новгор. 
'Кушневсклй Ив. Егор. 82. Омскъ. 
Кушневевй Сергей Егор. 900, ?. 
Кушнеръ Мовша Госел. 99, Ленчииа, Палиш. г. 





‚Лабенекая Гебена, Мовш. 96, Лодзь, Петрок. 
Лаврентьевь Конст. Вас. 99, СИБ. 
Лаговекла Лейба-Алтерь Шлемов., 94, СПБ. 
Ланда Лейз. [удов. 901, Луциь, Волын. 
Ланле Тос. Яков. 901, Овручъ, Волын. 
Ланде Песя-Тос. Пинх. 900, Житомръ. 
| Ландеебергь Ихель Манусов. 96, Кременець. 
ЛЧандебергь Арнол. Абрам. 38, Харьковъ. 
Ландебергь Лоаннъ Абр. 98, М. Радзиви- 
| ловъ, Крем., Волын. 
Ландебергь Моис. Абр. 871, Екатеринодаръ. ‚ 
Ланевек1й-Волкъ Ал-дръ 106. 904, Быховъ, 
Могилев. г. 
Ланъ Альфр. Андр. 86, Тамбовъ. 
Чапина Елена Яков. 900, СПБ. 
Лалина Сарра Мендел!ов. 88, Гродна. 
Лапировъ Айз. Лейб. 900, Павловскъ, Ворон. 
Ларме Петръ Петров. 96, Москва. 
Ласкина Годна Хаим. 900, Луганскъ, Екатер. 
Лаекинъ Ис. Моис. 90, Лутанскъ, Ежатерин. 
Лаумбергь Хена Вульф. 901. Кокандъ, Ферг. 
Лауферъ Борухъ Марков. 88, Винница, Подол. 
Лауферъ Гесей-Гиршъ Марк., 76, Житомръ. 
Тауферъ Маркусъ Тесеевъ 59, Винница, Подол. 
Лауферъ Солом. Марк. 83, С.-Константиновъ. 
Лауферъ Эст. Хаим. 93, Винница. Подол. 
Лалиеева Лимя Алекофев. 97, СНЪ. 
Лебедева Сима Зельмановна 94, Москва. 
Лебедевъ Савел.Зельм. 91. Новозыбковъ, Черн. 
Лебедевь ЯковЪъ Захар. ? Тифдисъ. _ 
Левенгликъ Ицекъ-Игн. Изр. 99, Варшава. 
Левензонъ Як. Мих. 80, Моршанскъ, Тамб. 
Левенеонъ Фейв. Мал1ас. 9083. Митава, Курл. 
Ч 
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Левенеонъ Цециля-Женни Левин. 903, Ека- | Лившицъ МовшаГириев. 93, Черкассы, Юев. 


теринбургъ, Перм. 
Левенфиштъ Ита Яков. 908, Варшава. 
Леви Хая Шимех. 900, СПБ. 
Левина Сара Ар. 901, Москва. 
Левина Эте Бенцеловна. 94, Варшава. 
Левинсый Изр. Ицыков. 99, Москва. 


Лившинъ Носовъ Носон. 99, Бобруйскъ, Миск. 


Лившицъ Сол. Марк. 900, Двинскъ, Витеб. 


Лизакуъ [Гес. Лейб. Фроим. 
Засл.. Волын. 

Лиинбекъ Самуиль Фед. 05, СПБ. 

Линда Маря Казим. 900, Варшава. 


Левинеонъ Моис. Леон. 901, Лодзь, Петрок. | Линда Маря Элуарл. 92, Варшава. 
Левинштейнуь Овс. Борух. 902, Приг. Демев., | Линдеманъ Вит. Лавр. 80, СПБ. 


Юевск. 


Лининъ Вешаминъ 76, СПБ. 


Левина Бася (Берта) Израил 903, Могилевъ. | Линлявекая Сарра Гутм. 902, Вятка. 


Левинъ Гиля Борух. 903, СПБ. 
Левинъ Евсей Хаим. ? Игуменъ, Минск. 
Левинъ Зальм. Ел. 901; Чаусы, Могилев. 
Левинъ Менах. Гирш. 901, Вологда. 


Засл., Волын. 

Левинъ Мовша Ицпк. 904, Москва: 
Левинъ Мовша Шмул. 903, Варшава. 
Левянъ Моис. Хаим. 99, Переяславъ, Полт. 
Левинь Овс. Гос. 900, Немировъ, Подол. 
Левинтъ Файт. Михел. 902, Велюнь, Кахишск. 
Левинъ Хана Моис. 96, Юрьевъ, Лифл. 
Левннъ Янк. Шаев. 902, Клинъ, Моск. 
Левинъ Эстеръ-Хая Давид. 92, Одесса. 
Левинъ-Мазель Тейна Лейб. 903, Минскъ. 


Левитась Файга Еф. 67, Марлуполь, Екалер. 
Левитинъ Борухъ Вигдор. 900, Томекъ. 


Лейбова-Ратнеръ Берта Ильин. 86, Бер- 
дянскъ, Тавр. 
Лейзеровичъ Беронъ Гутман. 94, Варшава. 
Лейзеровичъ Леон. Беров. 98, Варшава. 
Лейнъ Абрамъь Арон. 84, Уфа. 
Лейнъ Алтеръ Евехев. 97, Б$лгородъ, Курск: 
Лейшке Фердин. Людвиг. 903, Рига. 
Ленцнеръ Давидъь Лейбов. 91, Пермь. 
Леонтьевъь Ник. Ник. 89, СПБ. 
Лернеръ Абр-Дув. Млом. 903, Кевъ. 
Лесеъ Либа Ицык. 901, Харьковъ. 
Лещинеклй Абр. Ефим. 91, Каевъ. 
ЛибераКазим.-Болесл.Виталисовъ, 94,Радомъ. 
Либерманъ Лейб. Неухов. 902, Пос. Сельцо, 
Псков. 
Либерманъ Лейбъ Изыков. 91, Либава, Курл. 
Либкиндъ-Любодзецейй Генр. Влад. 99, Вар. 
Либетеръ Ал-дръ Шмерков.? Могилевъ (губ.). 
Лившицъ Дина Морд. 92, СПБ. 
Лившицъ Маня Ривка Шам. 901, Кевъ. 
Ливиниць Маря Давид. 901, Ялта. 





Липмановичь Сол. Абр. 86, Мосьва. 
Лилекй Влад. Яков. 91, Харьковт. 
Липекй Станисл. Антон. 99, Юевъ. 
Липшиць Зундель Пинхус. 98, Вильна. 


Левнинъ Мовша Меер. 902. М. Шепетовка, | Литвннова-Фалинская Евг. Корн. 98, СПБ. 


Литвиновъ Ис. Сим. 95, Кременчугъ, Полг, 
Литвинъ Мовша Лейб. 903, Могилевъ. 
Литвинъ Раф. Госел. 92. М. Сморгонь, Вилен. 
'Тифшицъ Абу. Симон. 99, Житомръ. 
Лифшицъ Григ. Берн. 90, Москва. 
Лифиицъь Маря Липманов. 94, Могилев. 
Лифииць Менд. Ельевъ. 900, Гомель, Мог. 
Лифшицъ Софя Натанов. 93, Черниговъ. 
Лифшиць Фейга Сим. 901, Екатеринослав. 
Лихачева Юшя Гавр. 901, Москва. 


Левитанъ Хая Янк. 902, Осташковъ, Твер. | Лихолобовъ Ив. Тассонов. 88, Вевъ. 


Лихтенбаумь 1ос.-Лейбъ Меер. 96, Еевъ. 
Лацерманъ Хаим. Янк. 903, Острогъ, Волыни. 


Ледеръ Анна, Монс. 902, Екатеринб. Перм. г. Лицина Ольга Игнат. 85, Харьковъ. 


Лобачевъ Алекс. Иван. 902, Москва. 

Лоберблятъ Мавр. Шмул. 85, Варшава. 

Лоберглъ Ал-дръ Корнил. 69, СПБ. 

Локшина Маня Лейзер. 908, СПБ. 

Ломтева Екат. Дм. 96, Юевъ. 

Лонцьй Степ. Фел. 75, Грубешовъ, Люб. 

Лорисонъ Альма Людв. 75, Либава, Курл. 

Лоеь ВЗра Никиф. 902, Полтава. 

Лубацкая Маря Давид. 98, Ковна. 

Лукаефвичь [0с. Лк. 94, ЕЪльцы. 

Лукацвй Ушеръ Шимк. 97, Харьковъ. 

| Лукашевичъ Ив. Фран., 93, Славянскъ, Хар. 

(Лури Анна Льв. 90, Москва. | 

| Лур1я Герцъ Линов. ?, Ниж.-Новгородъ. 

„Тур1я Матв. Авел. 90, Уфа. 

| Лур1я ур. Берманъ Фрида Срол. (Израил.) 
900, Полтава. 

Лурье Елья Беньям. 901, Москва. 





| Лурье Ревекка Вешам. 88, Москва. 
| урье Хана Арон. 99, СПБ. 
| Лурья Изр. Ицк. 901, Харьховъ. 


Лившиць Маря Марк. 01, Порховъ, Псков. Любарскйй Венам. Лазар. 95, Евиатория. 


? М. Славута, 


` 


Е 


Любарев Звилинъ Герш. 900, Кзевъ. 
Любарсый Моис. Лазар. ? Москва. 


Любашевекая-Бердичевская Маря Нах- 


ман. 85, Ставрополь (губ.) 


Любжинекая Двейра Ицковна 903, Пинскъ 


Минск. 


Любирекая Двойра, Фов., 88, Елизаветградъ. 
ЛюбовекйЛейз. Лейб. 903, Верхнедн%н., Екал. 


Любонемй Бронисл. Конст. 98, Сфдлецпъ. 
Лютовичъ Бася Лейб. 900, С. 
Нерехт., Костр. 


Львовъ Моис. Изр. ? М. Богуславъ, Кан., Клев. 


Лянгелебенъ Анна Фед. 96, Ростовъ, Дон. 
Лянлы Люлвикъ Адамов. 93, Плоцкъ. 


Лятернеръ Никодимъ Файвел. 92. Варшава. 
Иятонинекая Юля Нетр. 900, Ростовъ, Дон. 


Ляховекая Хана Мовшов. 97, СПБ. 


Магаршакъ Авраамъ Рафаил. 89, Ковна. 
Магдебургеръ Авр.Янкел. 91, Церновъ, Лифл. 
Магидова Тат. Григор. ? Курскъ. 
Магидовъ Алдръ Григ. 94, Минскъ. 
Магидеонъ Менд. Симон. 902, Москва. . 
Магидъ Нота Меер. 94, Москва. 
Мазе Менд. Михел. 901, Рига. р 
Мазе Ревекка Ефим. ? М. Разводово, Минск. 
Мазя Юмя Игнат. 86, Москва. 
Майбарлюкъ Кальх. Мейер. 89, Москва. 
Майзель Копель Тосел. 902, СПБ. 
Майкельсьъ Генр. Ив. 75, Москва. 
Майсур1анцъ Ал-дръ Артемьев. ? Тифлисъ. 
Маковск!й Казим. „Геонар. 901, Варшазва. 
Максимовъ Григ. Григ. 93, Могилевъ (губ.). 
Малкина Анита Зельм. 908, Рига. 
Малкина Ида Рафайл. 87, Юрьевъ, Лифл. 
Малкинъ Исаакъ Изранл. 903, Велижь, Витеб. 
Маллонъ Влад. Льв. 30, СПБ. 
Малова Анна Иван. ? Юевъ. 
Малть Берко Менд. 900, Верхнеур., Оренб. 
Мальть Абр. Менд. 98, Никозаевь Хереон. 
Мальту Сам. Мендел. 88, Николаевъ, Херс. 
Малютинъ Викг. Ив. 87, СПБ. 
Манасевичь Ралса Осип. 908, Варшава. 
андрусовъ Аронъ Соев. 902, Алатырь, Симб. 
Манкашь Констант. Малв. 86. ? 
Манкопъ Адольфъ Федор., ? "Тула. 
Жантейфель Як.-Зел. Хаим. 99, Рига. 
Мантанбандь Лавидь Ицк. 903, Варшава. 
Манцевъ Ив. Ив. 87, Москва. 
арамъ Зинаида Марк. 902, Варшава. 


Киселево, 


| Маренштейнъ Левъ Зелик. 902, Варщава. 

|`Маркильеъ Цез. Сам. 98, Луганскъ, Екат. 

Маркусъ 1ос.-Бор.Рахм. 94, Бердичевъ, К4ев. . 

Маркуеъ Перль Гинда 903. Юевъ. 

Мартэнъ Генр. Генрих., 81, Варигава. 

Марушко Вас. Кондр. 89, Стародубъ Черниг. 

Марчевекй Мееръ Пинхос. 77, Клеъ. 

Матисенъ Рихардъ Карлов. 95, Яросвлавль. 

Матовъь Моис. Дав. 99. Кременчугъ, Полт. 

Матусевичъ Руб. Якирев. 903. Минскъ. 

Матусовсвйй Тосифъ Эльич. 902, Варшава. 

Мауергаузь Шут. Абр. 900, Балта, Подол. 

‚Маховеръ Вульфъ Ицк. 902, СПБ. 

Мацкевичъ Анна Макс. 92, Нарва, СПБ. 

Мацкевичъ Берра Макс. 900, Ошмяны, Вилен. 

Мацъ Цалель Берк. 93, Вильна. 

Мацъ Юдка Евс. 902. СПБ. 

Машычевъ дед. Софр. 94, Екатериносхавъ. 

Маяниъ [0с. Мозьев. 99, Козловъ, Тамб. 

| Кая нь Муся Тосил. 902, Гомель Могилев. 

Меве Моис. Осип. 87, Одесса. 

Мееровичъ Абель Нахман. 97, СПБ. 

Мееровичъ Анна Львов. 91, СПБ. 

|Мееровичъ Бор. Солом. 900, Вильна. 

| Меерсонъ Абр.-Айз. Дав. 96, Балалновъ, Сар. 

| Иеереонъь Тос.-Бешам. Сам. 900, Житомиръ. 

' Мейеровъ Абр. Арев. 88. Таганрогъ, Дон. 

‚ Мейлихинъ Авр. Евел. 900, Марутоль. Екат. 

Мелодре Отт. дед. 77, Екатеринбургъ, Перм. 

Мельникова Натал. Моис. 88, М. Яготинъ, 
Пирят., Полт. 

Мельчареюй Моисей-Вульфъ Абрам. 902. 
Варшава. 

Мендельсонъ Маря  Эльяш. 93, с. Сосно- 
вицы, Бендин., Петрок. 

Менчель Азвг. Ал-др. 82, СПБ. 

Менъ Шома Мееров. 91, Житомъ. 

Мерби Герм. Энгельгард. 74, Либава, Курл. 

Мерейно р. Шейнкменъ Стерна Гирш. ? 
Варшава. 

Мерколовевлй МЛейба Залм. (Левъ Зинов.) 
903, Харьковъ. р 

Мерцалова Ал-дра 
Тульск. 

| Меръ Урй Мовш. 903, Рига. 

| Местеръ Элья-Беръ Мееров. 908, СПБ. 

`Метакеа ВЗра Яков. 97, Москва. 

‚ Меттусъ-Нанфилова Леонтина, Ив. 87, Ниж- 

| н-Новгородъ. 








Петр. 903, Ефремовъ, 





Марголина Эйдля Мовшев. ? Гомель, Могил. | Миллеръ Евгения Эрн. 88, Кронитадть, СИБ. 
Маргольяшгь Вульфъ Якова. 903, Елисавети. | Миллеръ (Катанъ) С0ф. Ил. 93, Волковыскъ. 
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Милославская Рейза Меер. 902, Александр., | Мотнцъ. Елена Антон. 900, Варшава. 
Екатерин. Мощинская Ванда Стан. 904, Кевъ. 
Мильхикерь Гейнихь Срулевъ. 93, Одесса. | Муравская Маря-Люд. Осии. 92, БФлозерск. 

Миляева Варв. Мих. 901, Тула. Новгор. 
Миндесъ Симонъ Ицк. 89, Сувалки. Мурннъ Юде-Лейбъ Абов. (Леонт. Ал-др.) 
Миндлинъ Знм. Сам. 97, М. ОрЪховъ, Тавр. | 903, Тобольскъ. 
Мпнинзонъ Абрамъ-Мовша, Вульф. 902, СПБ. | Мурфи Артуръ Денис. 77, СПБ. 
Минковъ Левъ Ян. 903, С. Лысково Макар. у.| Муха Зыгмунъ Мозесов. 95, Варшава. 
Нижегород. г. Мухаринская Бейля Шамов., ? Тифлисъ. 
Миннихъ-фонъ Эвальдъ Карл. 97, М. Плун-| Мущатъ Герцъь Аревъ 902, СПБ. 
гяны, Телыи., Ков. | Мыкертчьянць Луиза Федор. ? Тифлисъ. 
Миноръ Изаб. Залк. 92, Москва. |Мьховъ Ив. Никол. ? СПБ. 
Минени Борухъ Лейб. 90, БЪлостокъ, Гродн. | ИМфщаниновъ Бор. Шмуил. 904, СПБ. 
Минцтъ Аншель Шимел. 902, СПБ. 

Мирансвый Морд. Копел. 903, Волчанскъ, Надельманъ Маркъ Исаак. 90, Вильна. 
Харые. г. ‚ Надельманъ Рур. Пинх. ? Варшава. 
Миронова-Орлова Евд. Логин. 902, Пермь. | Назарова Варвара Вас. 900, Капира, Тул. 
Мнсюревичь София Федор. 92. Новочеркасскъ. | Назарова Ольга Федор. 91, Суздаль, Владим. 
Мисюро Иппол. Феликс. 96, Саратовъ. | азкрове Пав. Ал-др. 87, Бендеры, Бессар. 








Мителевъь Петръ Петр. 86, СПБ. Найдичъ Менд. Невах. 901, Пинекъ, Минск. 
Миткевичъ Антонъ. Адольф. 92, Варшава. Найдичъ Хаве Туд. 901, СПБ. 
Михайловъ Ник. Мих. 92, СПБ. Наймаркъ Хана Лейб. 900, СПБ. 


Мнхалевская Ядвига Ипиодит. 93, Варшава. | Наржимевйй Витольдъ Осипов. 92, Люблинт. 
Михальсый Ал-дръ Лаврент. 99, Влоцлавскъ, Натанзонъ Райх. Беньям. 902, Вильна. 
Варшав. | Натанеонъ Дав. Хаим. 38, Вилькомръ, Ковен. 
Михели Мар. Юзеф. Вильг. 903, Варшава. `Наткина Фейга Яков. 84, Оравенбаумъ, СПБ. 
Михельсонъ Дав. Солом. 94, Митава, Курл. Наткина Хая Янк. 99, СПБ. 
Михельсонъ Ицыкъ Сенд. 99, Ст. Руса, Новг. | Налкине Цешя Яков. 90, СПБ. 
Михельеонъ Пеше Сенд. 95, Дисна, Вилен. | Натюраль Генр. Марк. 91, Москва. 
Михневичъь Анна Викент. 88, М. Люзно, Наебергь Цецимя Гавр. 88, Астрахань. 
Оршан., Могил. Нахимовичъ-Бройрь Дарья Вульф. 97, 
Мицкунъ Ицко Гиршев. 904, СПБ. | М. Мосладь, Слоним. Гродн. 
Мишкинду Эстеръ Дав. 902, М. Столбцы, Мин. Нахмановичь Мовша-Беръ Бульф. 903, Вар. 
Мнухинъ Менд. Моис. 902, Могнлевъ. | Невельсонъ Пинх. Иик. 903, СПБ. 
Мовермейстеръ Цак. Мойш. 94, Бфлостокъ.  Невтерова Ольга Африк. 91, Москва. 
Мовшовичъ Арнольдъ Малв. 90, Самаркандъ. Нейенбургь Юстина Як. 16, Вильна. 
Мовшовичъ Малусъ Абр. 75, Тюмень, Тоб. Нейландъь Фридр. Христ. 70, Тальсинъ, Бур. 
Мовшовичъ Монсей Малус. 92, Иркутскъ. | Нейманъ Бернг. Сол. 97, Вольмаръ, Лифлянд. 
Мовшовичъ Мордух. Матус. 78, Пермь. ‚ Неймаркъ Германъ Самунл. 57, Варшава. 
Мовшовичъ Эстеръ-Малка. 30, Астрахань. |Неймаркъ Морицъ Герм. 73, Варшава. 
Мозееъь Рувимъ Монс. 91, Вильна. Нейфахъ Моис. Вольф. 901, Минскъ. 
Мокриць я -НедзЪльскй Ант. Иван. 901, Нейфельдь Наумь Берк. 903, Варшава. 











Варшава. | Веменовъ Левъ Моис. 96, Вятка. 

Молисъ Викент. Ив. 901, Вильна. | Неменовъ Матесь Шолов. 900, Москва. 
Молокановъ Афанасй Петр. 84, СПБ. ‚: Немзеръ Зорахь Борухов. 94, Бла, СФдлеце. 
Моралевъ Влад. Осип. 86, Томскъ. ‚ Немировекая Ех. Дейз. 98, Екатеринославъ. 
Морголина Анна Борис. 87, СПБ. 'Ненкесъ Мордх. Изр. 902. Гродна. 
Моргулиеь Песя Серьев. 92, Москва. | Чеусыхина Нухима Борух. 89, Москва. 
Моржова Мария Петр. 90, Нижн-Новгородъ.. Нефтель Моис. Исаев. 77, Митава. 
Моригеровекая Анна Ник. ? Тула. ’Нибургь Ал-дръ Натасв. 98, Рига. 
Морозовъ Григ. Троф. 99, СПБ. ‚ Никитина Ольга Дмитр. 98, Ставрополь (губ) 


Мотцъ Антонъь Антон. 90, Варшава. ‘Никитинъ Ник. Серг. 900, СПБ. 


— 101 — 


Никифоровъ Конст. Лаврент. 65, Москва. Шавчинекая Софья Алекс. 96, Житомрь. 
Чиколаевь АлекоЪй Александр. 92, Полтава. Паенеонъ Эстеръ Хаим. 904, Н.-Новгородъ. 
Николаевъь Ив. Никол. 71, Москва. Палемь Моис. Авр. 95, Харьковъ. 
Нисельсонъ Мордухъ Хаимов. 85, Житомфъ. Налемь Пав. Авр. 900, Чистополь, Казан. 
Нитабухь Сарра Семен. 94, Ростовъ, Дои. Палемь Яковъ-Левъ Абрам. 94, Екатериносл. 


Нитць Юм Гаральд. 96, Митава. 

Ницъ Горольдъ Ал-др. 81. Митава. 

Новинеюй Лав. Натан. 903, Варшава. 

Новицкая Софья - Елена Феликс. 902, Бо- 
бруйскъ, Минск. 

Моима Шая Лей. 903, Рига. 

Норманъ Аксель Густав. 90, Рига. 

Нутельеь Голда Ицк. 900, Балта, Подол. 


Оброннальевй Стан. Гуг. 91, Орша, Могих. 
ОвеЗевичтъ Дав.-Лейба Тан. 96, Рогачевъ, Мог. 
Огузь Хася Ицк. 87, Ковна. 
Око Рухля Наху. 90, Д. Заверце, Бенд.Петрок. 
Экеманиъ Матось Менл. 99, М. Городокъ, 
Камен., Подол. 
Окунчиковь Исид. Абрам. 95, Москва. 
Окунь Фебусъ Оскер. 902, Златоусть, Уфим. 
Окунь Хася Шмуил. 904, Фридрихшт., Курл. 
Олейниковь Ефим. Серг. 70, Саратовъ. 
Олицый Янкель Абр. 96, Варшава. 
Олькинъ Шлюма Лейзер. 95, Вильна. 
Оппенгеймь Ив.-9еоф. Игн. 87, Люблинъ. 
Опнентеймь Игнат. Игнат. 80, Варшава. 
Оппенгеймь Маврик. Игнат. 80, Ломжа. 
Орбели Амазаспъ Тосиф. 91, Тифлисъ. 
Орловъ Авраамъ Осип., 87, Екатеринос: тавъ. 
Орловь Гидаль Яков. 900, Москва. 
Эрловъ Никол. Григ. 81, Одесса. 
Орловъ Трофимь Ив. 78, Москва. 
Эрлянсыйй 1ос. Авр. 93, М. Богополь, Бал., Под. 
Островская Евгеня Эдуард. 92, Кипиневь. 
Островекй Антонъ Игнат. 87, Варшава. 
ОЭстровекй Илья, Давид. 82, Ялта, о 
Островский Тос. Монс. 99, @вск. г ‚ Радом. 
у. М. Чернобыль. 
Островектй Лейви ПГонлев. 901, Балта, Подл. 
Эстровекй Мееръ ПТаев. 904, Нарва. Яч- 
бургек., СПВ. 

ОЭстровекй Монс. Саул. 90, М. 
Лин., ев. | 
Эчаковская-Клинкермахерь Маря Никол. 

92, Харьковъ. 
Очаковская Тема Нахм. 85, Ростовъ, Дон. 
Очаконектй Тос. Ник. 88, Новоградволынскъ. 


Ильинцы, 


Павлинова Людм. Себаст. 85, Вятка. 
Чавловекй Ромуальль Казнм. 92, Варшава. 


Пальчикъ Гирша Мовш. 74, Вильна. 
Палфееъ Шейнд. Вульфовна 903. СПБ. 
Панева Софья Григ. 902, Тифлисъ. 
Паиченкова Неонила Петр. 901, Москва. 
Папевевй Стеф. Игнат. 900, Варшава. 
Папильская Мар1я Юл. 91, Друскеники, Грод. 
Папильекая Соф1я Юдел. 91, СПБ. 
Цасельцаръ Алекс. Малв. 68, СПБ. 
Наесъ Эмман. Абрам. 908, Вильна. 
ПТатинъ-Векелеръ Анна Моис. 900, Юевъ. 
Пацъ-Памарнацкая Евва, Мих. 84, Витебскъ. * 
Палекъ Алдольфъ Франц. 88, Калишь. 
Паикевичь Исид. Ал-др. 903. СПБ. 
Педаховскй Фед. Як. 86, Юевъ. 
'Цеймеринъ Ривка Меер. 93, Варшава. 
'Шеймеринъ Сара Меер. 90, Варитава. 
Ненсв!й Напол. Иван. 901, Харьковъ. 
Пенчукъ Фед. Фед. 81, М. Куземинъ, Полтав. 
Перельманъ Валент. 10с. 91, Сумы, Харьк. 
'Перельманъ Солом. Матус. 903, Варшава. 
`° Шерельмань Сарра Абов. 903. Мянскъ. 
'Перельеонь Овсей Абр. 97, Барнауль, Томск. 
''Перельцвейгь Рахиль Аркад. 91, Одесса. 
'Перельштейнть Маша (Мар!я) Исаак. 902, 
С. Орфхово. Покровок., Владимрек. 
'Перель Ефимъ Вульф. 900, Егорьевск., Рязан. 
'Перковсый Сер. Конст. 78, Москва. 
и: Марк. Янкел. 903, М. Сяды, Ковен. 
Телыш. у. 
| еритедиь Пейс. Зелик. 99, Владикавказъ. 
'Шерльманъ- Конне Давид. 98, Туккумъ, Курл. 
'Шерльманъ Шмуиль Абрам. 903, Бобруйск... 
| Минск. 
ППерльманъ Аронь Яикел. 904, 
Лифл. 
‚„Перохь Абрамь Семен. ? Пермь. 
Першицъ Марьяся Морд. .902, СПБ. 
'Шеенсъ Мадия Айзиков. 94, Гдовъ, СПБ. 
ПХетровъь Мих. Ал-др. 92, Муромъ, Зладим. 
'Иигрова Еликанида, Ая-др. 89, Слоб. Нико- 
лаевская, Парев., Астрах. 
Шилецый Шома, Абр. Хаим. 908, М. Пески, 
Гродн. г., Волков. у. 
Пильманъ Исвакъ Мордух. 98, Пермск. г. 
| Верхот. у. зав. Надеждинокй. 





Вольмаръ. 


’Цинекеръ Двора Шебс. 902. СПБ. 





Пинской Нис.-Нота Пинхус. 908. Гродна. 


И 


Пирятинек!й Залм. Берк. 901, СПБ. 


Нисаревекая Анна, Ал-др. 9+, Волчанскъ, Хар. 


Писаревекая Елиз. Ал-др. 90, Харьковъ. 


Писаревекая Муся Хаим. 900, Н.-Новгородъ. 


Пиеаревская Софля Григор. 94, Иркутскъ. 


Письменекая Мелан. Конот. ? Ст. Камен, Дон. 
Пицеле (Питзеле) Солом. Рафаил. 89, Одесса. 


ТПотровекй Адол. Антон. 99, СПБ. 
Нлескановевй Вас. Прокоф. 902, Юевъ. 
Илюнгина Анна Ник. 903, Бердянскъ, Тавр. ! 
Плямъ Владим. Иль. 903, Кевъ. 
Поволоцвй Лейба Абр. 902, Констан., Полтав. 
Ногребецкая Клара, Сол. 87, Стародубъ, Черн. 


Погребецкая Полина Соломон. 89, Одесса. 
Познансый Из. Гер. 97, Звенигородка, Клев. 
Познанекй Лющанъ Лаврент. 86, Жито- 


м ръ, Волынск. 


Покотило Евдовмя Никол. 901, Кемь, Арханг. 


Полинек1й Нота Копел. 99, Харьковъ. 


Полонекая Райз. Барк. 908, Екатеринославъ. 


- Полонекмй Людв. Игн. 87, Смоленскъ. 
Полюховъ Конст. Африкан.. 84, Кострома. 
Полюховъ Никол. Африкан. 90, Москва. 


Поляковъ Лаз. Евел. 98, БЪлгоролъ, Курск. 
Поляковъ Шоломъ 10с. ? Чаусы, Могил. 
Полякъ Беришь Кисил. 902, Тамбовъ. 
Номеранець Фрида Липов. 90, Одесса. 
Померанцъ Т0с. Симон. 901, Москва. 
Понеъ Невахъ Берк. 98, СПБ. 
Попильская Соф. Вен. 94, Поневфжь, Ковен. 
Попильекая Фридрика Венам. 99,Тельш., Ков. 
Попова Маря Ив. 90, Плоцкъ. 

Попова Нунэ Эмман. 900, Москва. 
Поповъ Алекс. Мих. 86, СПБ. 

Поповъ Леон. Никол. 85. ? 

Поповъ Ник. Яковл. 90, Ярославль. 
Поевянеклй Мовша-Шл. Абел. 902, Калишъ. 


НЧотржобовская Марля Войц. 96, Варшава. 


Поузнеръь Макс. Вульф. 92, Варшава. 
Ноузнеръ Фрадель Вульф. 88, Ярославль. 
Похитоновъ Никол. Никол. 88, Вильна. 


Почтерь Аронъ-Исаакъ Абрам. 90, Вильна. 


Праведный Вас. Андр. 42, СПБ. ^ 
Предэ Яг. Ив. 901, Либава, Курл. 
Пресманъ Исаакъ Мордк. ? М. 
Новоградвол., Волынск. 
Иржиборовей Мечисл.-Генр. 
СПБ. 
Пржябыльеый Ив. Казим. 97, Варшава. 
Приеманъ Симонъ Михелевъ 97,Либава, Курл. ' 
Прозоровек1 Ал-дръ Григ. 89, Новочеркаскъ. 


'Проневекая Елена Стеф. 
`Прузанъ Янкель-Лейб. Шмулев. 95, Вильна. 


„Гюбаръ, 


Ал-др. 86, 


89, СПБ. 


‚ Пуни Цезарь Цезар. 94, Вятка. 

| Пуцманъ Гайманъ Данел. 900, Лодзь: Петрок. 
Шфуль Ив. Христан. 65, Москва. 
'Чятовъ Нахм. Янкел. 908, СПЪ. 


|'Рабиновичъ Ал-дра Сем. 91, Ростовъ, Дон. 
'Рабиноввчъ Ал-дръ Шейб. 900, Рига. 
'`Рабиновичъ Бася-Шева Бецалел. 903, Кур- 
манъ-Кемельчи, Перекоп. 
Рабиновичъ Года Зелик. 903, Пр. Гришино, 
Бахм., Екатер. 
`Рабиновичъ Двейра Яков. 900, ев. 
'Рабиновичъ Зальм. Абр. 99. Островъ, Яск. 
`Рабиновичъь ]уда Нисон. 901, СПБ. 
 Рабиновичъ Менах. Бенц. 901, Васильк. ев. 
|Рабиновичъ Мендель Юлюсъ 902, ? 
`Рабиновичъ Мовша-Нахм. Ицк. 95, Минск. 
'Рабиновичъ Монс. Исаак.95,Рыльскъ, Курск. 
'Рабиновичъ Моисей Кивелев. 93, Баку. 
`Рабиновичъ Нох. Ис. 93. Ромны, Полтав. 


_.Рабиновичъ Ольга Михейл. 99, Мевъ. 
Поляковъ Вел. Лазар. 908, Прилуцкь, Полт. 


'`Рабиновичъ Сара Мих. ? Зарайскъ, Рязан. ` 
Рабинович Сора Гирш. 902. Лодзь, Петрок. 
Рабиновичъ Хава Веньям. 901, Бобруйскъ, 


Минск. 


'Рабиновичъ Эська Шаевъ. ? Смоленскъ. 


‚: Рабиновичъ Юл Яковл. 903, Нижн. Новгор- 
`Раввинсвый Ицко Янк. 90, Николаевъ, Херес. 
`Равичъ-ЩШербо Тосифъ Антон. 91, рязань. 
Рагннеюй Наумъ Моис. 900, Иркутскъ. 
'Рагинск1й Хананъ Хайм. 900 ‚ Екатеринослав. 
|Р: децкая Фелищя Мартин. 99, Варшава. 

‚ Радиновевый Шулимъ Рефул. 903, М. Тепево, 
Таращ., Вчевск. 

`Раевь Аронъ Львов. 95, Москва. 

Раевъ Аронъ Юдов. 95, СПБ. 

‚Раевъ Григ. Ёьвов. 91, Череповець, Новгород. 
'Раевъ Гесель Юдов. 80, Рязань. 

Раевъ Сам. Льв. 87, Мстиславль, Могил. 
‚Раевь Шнееръ Львов. 90, Могилевъ (губ.). 
‚Раевь Шнееръ Юлов. 80, СПБ. 


: Разажатъ (Португалова) Анна Лаз.90, Тифл. 
‚Райзъ Рахиль Аронова 91, Ровно, Волын. 
`Райзъь Янкель Вольфов. 96, СПБ. 
’Райкинъ Ицыкъ Абрам. 908, СПБ. 
‚Райнесъ Ольга Гиршев. 88, СПБ. 


`Райекина Берта Льв. 900, Витебскъ. 
‚Райхесъ Рохля Беньям. 902, Вильна. 
Райхманъ Бени. 1осиф. 94, Лодзь, Петрок. 
'Райхманъ Берко Тоселев. 90, Саратовъ. 
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Райхъ (Левина) Рывка Ханм. ? Житомръ. 
Райцомъ Мордка Исаак. 92, Варшава. 
Ракишевый Шлемь Беров. 91, Лодзь, Петрок. 
Раковекая Цирля Менд. ? Варшава, 
Раковъ Теодорь Вас. 68, Нарва, СПБ. 
Рамъ Юна Исаак. 97, Мелитполь. 
Раммъ Евген. Исаев. 84, Гродна. 
Раммь Ник. Ив. 88, Москва. 
Раммъ Хава Гил. 94, М. Барановичи, Минск. 
Ранцианъ ПИя Израил. 99, Варшава. 
Рапопорть Моисей Абрам. 93, Балта, Подол. 
Раскина Бейла Шмуинл. 902, Ялта. 
Раскинъ Айз. Лей, 02, СПБ. 
Ратнеръ Ес. Гос. Арон. 901, СПБ. 
Ратнеръ Нота Гильк. 900, Москва. 
Ратнеръ Сол. Сам. 87, Бердянскъ, Тазвр. 
Ратнеръ-ХавкинаСара-БеляГильк. 903, Мог. 
Рафь Абр. Лейб. 99, Поневфжъ, Ковен. 
Рацбаумъ Изр. Моис. 94, Луганскъ, Екатер. 
Рашковичъ Малка Файвел. 97, Житомъ. 
Ревигь Ал-дръ Елеаз. 903, Екатернибургь, 
Пермок. 
Ревидцова Розал. Тоахим. 94, Москва. 
Регнеръ Георг. Филипов. 85, Москва. 
Редеръ Людв. Григор. 74, Одесса. 
Рейманъ Маря Людов. 88, СПБ. 
Рейснеръ Махсъ Генр. 77, Лодзь, Петрок. 
Рейхъ Сруль Хаим. 900, ? 
Рейцомъ Мордка Исааков. 92, Кутно, Вариг. 


Решанек!й Юлель Мовит. 92, Козяовъ, Тамб.. 


Ремизовъ Влад. Марк. 97, П. Тр.-Серг., Моск. 
Репсольдъ Пав. Людв. 95, Рига. 
Ретреръ Доба Абр. 95, Петроковъ. 
Реуттъ Болесл. Антон. 91, СПБ. 
Рехенбергь Изабелла Яковл. 92, Варшава. 
Рехесь Дебора Яков. 94, Ковна. 
Ривкина Фанни Абр. 96, Рославль, Смол. 
Ривкинъ Абрамъ Залуанов. 93, Орша, Могил. 
Рипенбейнъь Шмер. Яков. 900, Рига. 
Риттерь Ал-дръ Конст. 91, Ревель. 
Рить Романъ Борисов. 91, Лодзь, Петрок. 
Рихтеръ Георг. Георг. 83, Вильна. 
Ришианъ Изр. Лейз. 902, Дибава, Курл. 
Ровенская Эстер. Нахман. 901, Одесса. 
Рогинская (Исерлиеь) Ита Хацк. 95, СПБ. 
Роговина-Шварцъ Елена Меер. 92, Москва. 
Роговинъ Гирш. Ал-др. 89, Харьковъ. 
Роерваргь Юдель Давид. 92, Вильна. 
Рождественекая Маря Мих. 96, Пос. Сер- 
певт, Дмитр., Москов. 


|Розенбергь Ар.-Зел. Файв. 96, Никол., Херс. 
‚ Розенбергь Лейбъ-Калс. Аронов. 91, Ташк. 
‚ Розенбергь Лезвъ Конст. ? Екалеринославъ. 
'Розенбергь Лея Мордух. 903, м. Ильино, 
Велижск., Витебси. | 
‚ Розенбергь Миндля Кельм. 902, Юевъ. 
 Розенблатъ Анна, Арс. 97, Серпуховъ, Моск. 
‚Розенблатъь Моис. Як. 86, Рига. 
'Розенблать Ник. Павл. 91, Москва. 
'Розенблать Пейсахъь Герш. 902, СПБ. 
`Розенблюмъ Лея Мордхел. 96, Ковна. 
‚Розеиблюмъ Софя Ал-др. 91, СНБ. 
`Розенблятъ Зеликъ Як. 88, Ченстоховъ, Петр. 
| Розенблять Менд. Як. 95, Творки› Варш. 
‹Розенеаль Авраамь Файвел. 90, Варшава. 
'Розенталь Борухъ Исаак. 99, Витебскъ. 
‘Розенталь Вульф. Зельм. 99, СПБ. 
‚ Розенталь Лия Сол. 87, Александровскъ, Екат. 
‚Розенталь Ревекка Соломонов. 88, Саратовъ. 
Розенталь Фанни Семенов. 89, Москва. 
Розенталь Хана Кельв. 900, Бфлостокъ, Грод. 
‚ Розенталь Хацкель-Рув.Эйзак. 904, Риг. Лиф. 
`Розенталь Элако Шлюм. 901, Рига, Лифл. 
‚ Розенфельдъ Гена-Лея Льв. 900 Житомръ. 
'Розенфельдь Елья Хайм. Меер. 900, Подол., 
Москов. 
’Розенфельдъ Моисей Леонт. 83, Полтава. 
`Розенфельдъ Ривка Шмул. 98. Сумы, Харьк. 
|Розенфельдъ Сауль Менд. 902, Брацлавъ, 
Подольск. 
`Розенцвейгь Голда Ушер. 99, Житомъ. 
‚ Розеншейнъь Шама Нафт. 97, Новогралво- 
льискъ, Волын. 
‚ Розенштейнъ Изр. Зельм. 903, Лида, Вилен. 
‚ Розенъ Августа Эдуард. 88, Москва. 
‚ Розовекй Вигл. Вульф. 94, Москва. 
| Возовеый Лейз.-Мовша, Гиршов. 98, Вильна. 
'Розовемй Невакъ Борух. 85, Рига. 
‚ Ройзенбергъ Сол. Айз. 86, Хотинъ, Бессар. 
`Ройтенбергь Ицко Авр. 900, Житомъ. 
’Рокохъ Соня Говсфев. 95, Хотинъ, Бессар. 


_ Романова-Левинъ Бейля.Меерива, 902, Бо- 


| . рисовъ, Минск. 

| Росйенская Анна Абрам. 93, Ковна. 

Ротгеймъ Шимонъ Игн. 79, Варшава. 

| Ротманъ Лиза Шаев. 99, Харьковъ. 

\Ротть Ген.-Лейба Рув. 91, Царицынъ, Сарал. 

| Рофваргъ Идель Давид. 92, Вильна. 

Рохбаумъ Исаакь Абрам. Гес. 903,. Нико- 
лаевъ, Херсон. 


Рожовеый Авр. Сам. 90, Кременчугъ, Полт. | Роцбоумъ Изр. Моис. 94, Кевъ. 
Розенбергь Абр. Айзик. 903, Бобруйск, Мин. Рубанчикъ Абр. Як. 89, Москва. 
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Рубанчикъ Шлема-Як. 80, Бердичевъ, Клев. | Серебренниковъ Илья 10сиф. 900, Одесса. 
Рубиновичъ Ал-дръ Файв. 91, Слуцкъ, Минск. | Серетенский Зейл. Монс. 91, Евпаторя, Тавр. 
Рубинштейнуъ Веньям. Мордухов. 96, Минскъ. | Сибольди Анибаль Франц. 81, Севастополь. 
Рубинштейнъ Елья Елис. 902, Никол., Прим. | Сигалинъ Михель Янкелев. 98, Варшава. 


Рубинштейнъ Зальм. Эселев. 95, Уфа. | Сикеь Ник. Ал-др. 78, СПБ. 
Рубинштейнь Липе Шмул. 902, СПБ. | Силенчукъ Эздра Тос. 901. СИБ. 
Рубинштейнъ Нох. Менд. 903, Кокан., Фер. о. | Симановская-Шмакова Валент. Арс. 92, 
Рубинштейнъ Янк. Гецел. 902, С. Васильевка, Архангельскъ. 

Славяносерб. у., Екатерин. г. Симкинъ Менд. Аншел. 94, Вольскъ, Сарат г. 
Рудаева Фанни Яков. 900, Новомосковск. Екат. Симоновичь Геся Моисеев. 88, Одесса. 
'Рудзицый Абр. Берков. 99, Минскъ. Симоновичъь Илья Моис. 92, Одесса. 


Рулницкая-Гурвичъ Рах. Анцел. 99, Рязаь. | Симоновек!й Бенц. Герм. 902, Минскъ. . 
Рудницый Мих. @аддЪев. 99, М. Николь-|Синицк!й Хаимъ Овс. 902, М. Ржищевь, ев. 


ское, Покров., Владим. Сиркинъ Янк. Евел. 902, Кременч., Полгав. 
Руднянсьй Хаимъ-Илья Шев. 92, Вильна. Сиркиеъ Исаакъ Хаим. 2? 
Рулькинъ Вильг. Тосиф. 61, Митава. Сиротинекй Вит. Пар. 94, Пермь. 
Руссинова Милица Ив. 94, Богородскъ, Моск. | Скабичевекая Анийя Фед. 85, Цар. Село. 
Рутбергь Ицко Тоселев. 901, СПБ. Скарунне Отго Ив. 78, Пенза. 
Руфманъ Берко Абрам. 902, СПБ. Скляровъ Алексфй Нинит. 908, Тифласъ. 


Руфъ Яковъ, Самойл. 99, Мар!амполь Сувалк. г. | Скоковск!й Антонь Осип. 901, Варшава. 
Рыбчниская Олимп. Эраст. 81, Черкасы, лев. | Славентанторъ Евс. Дав. 901, Екатериносл. 
Рывкинъ Хаимъ Лав. 99, Смоленскъ. |Сливкеръь Говш. Абр. 908, СПБ. 
Рузникова Перла Герш. 89, Екатеринодаръ. | Слодкинъ Лейз. Гирш. 99, Тула. 
Рузникова Рахиль Хаим. 95, Новомосковскъ. | Слоньеки Эдуардъ Эдуард. 96, Варшава. 
Рфшанскй Сам. Давид. 903, _Пирятинъ, Слуцкая Берта Клем. 96, М. Миръ, Новогруд., 


Полталск. Минск. 
Рябинская Роза Меер. 99, Царицынъ, Сарат.| Слуцкина Бейла Балман. 96, СПБ. 
Рязановъ Алекс. Ал-др. 16, Москва. Слуцкина Тайба Тосел. 300, Икатеринославъ. 
' Слфиакъ Як. Шлом. 908, Старобыховъ, Могил. 
Сагаловичъ Роза Хаим. 96, Варшава. Суъольникова Идися Эльев. 902. Подтава. 


Садокерекй Яковъ Давид. 904, Варшава. |Смульсонъ Сама Тосиф. 902, Балта. Подол. 
Сальщь Матусъ Манов. 98, Архангельскъ. |Смфлянеюй Абр. 10сиф. 98, Прилуки, Полт- 
Самеановичъ Мордухъ Ицков.? Харьковъ. |Собельманъ Мордко Берк. 98, Вильна. 





Саргеръ Антонина Мих. 84, Смоленскъ. Соболевъь Евг. Мих. 87, СПБ. 
Сатановекй-Рапопортъ Зельманъ Берков. | Сойферъ Шим. Гери. 903, М. ПТаргород., Под- 
81, Ставрополь (губ.). | Соковиниъ Петръ Ал-др. 900, Новочеркасскъ. 
Сатиръ Хаимт Цодик. 902, Ржевъ. Тверск. | Соколова Екат. Алекс. 901, Тула. 
Свида Ванда Болеслав. 87, Варшава. Соколовская Флоренг. Иппол. 88, Ростовъ Д- 
Свинчанская Ревекка Беньям. 908, Кевъ. Соколовекай Герм. Морд. 901, М. Горловка, 
Свфрчевекй Ромуал. дом. ? Варшава. ` Екатерин. 
Сегалъ Абель Госел. 908, Варшава. | Сокольская Гинда Герш. 900, Симбирекъ. 
Сеталъ Либа Зельм. 902, Череповець, Новг. г. Соловейчикъ Мадля Абел. 86, Вевъ. 
Сегаль Маркусъ-Беръ Лейб. 99, Рига. Соловьевь Зиновй Андр. 82, Юевъ. 
Сегалъ Носонъ Залм. 902, Минскъ. Соловьевь Никол. Алекс. 900, Тверь. 
Сегаль - Марголись Регина Мирот. 96, ! Солодкинъ НохимъЮдов. 99. Климовичи, Мог- 
Мар!амполь, Сувалк. Соломоникъ Абель Залман. 95, Смоленскъ, 
Сегино Фед. Ив. 83, Варшава. 'Сольшъь Матусъ Манов. 95, Архангельскъ. 


Семенова Лидя Платон. 95, Нолинокъ, Вят. | Сонкинъ Герлть Арон. 91, Минскъ. 
Семенова Софя Ник. 88, Прилуки, Полт. |Спиваковек! Давндъ Ицков. 95, Гродисекъ, 
Семиненко Влад. Родюн. 908, СПБ. Кременчуг., Полгав. 

Сендерихниъ Абр. Як. 903, Сороци, Бессар. | Спокойный Гил. Айз. 900, Торопецъ, Пеков- 
Сендерова Эсфирь Берков. ? Смоленскъ. Сраговичь Мих. Зельм. 99, Ялта. 
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Средницкая Матля Давид. 88, Чаусы, Могил. 
Степановъ Серг. Степ. 90, Н.-Новгородъ. 
Степура-Сердюкова Елена Вас. 98, СПБ. 
Стефани Фридр. (Фед. Серг.) 85, СПБ. 
Стоковесый Ал-дръ Франц. 85, Варитава. . 
Сторобинсый Мих. Морд. 91, Гомель, Могил. 
- Страубе Ал-дръ-Фердин. Эдуард. 87, СПБ. 
Отрашунекая Сима Ефим. 87, СПБ. 
Стразпунъ Шейна Лазар. 900, Варшава. 
Струевъ Викт. Федор. 94, Одесса. 
Стрзлецеый Моис. Ил. 92, Барнауль, Томск. 
Стукаторъ Макс. Венам. 98, Лида, Вилен. 
Суворовъ Алекс. Петр. 61, Тамбовъ. 
Сугуть ТГюсь Лейб. 70, Керчь. 
Судейкинъ Мих. Леонид. 89, Москва. 
Сулищерск1й Янь Як.902,С. Домброва, Цетр. 
Суммъ Мов.-Эр. Морд. 96, Липецкъ, Тамб. 
Суммъ Рафаиль Мордх. 94, Елець, Орлов. 
Суткинъ Аронъ Давид. 93, СПБ. 
Сухаребская Гинда Шебш. 93, М. Роздово- 
Барановичи Минск. г. Новгород. у. 
СЪкержннек!й ЭлуардъЭдуард. 904, Варшава 


Табенкинъ Лейба Нотовъ 900, Мозырь, Мин. 
Тавровевй Моис. Арон. 91, Екатеринославъ. 
Тахгеръ Маря Ал-др. 95, Москва. 

Татеръ Нотель Буним. 900. Рига. 

Тагеръ Рахиль Исеров. 88, Липецкъ, Тамб. 
Тагеръ Сарра Давид. 98, Островъ, Пеков. 
Тагеръ Цывья Госелев. 38, Царицыиъ, Сарат. 
Таль-Вульфеонъ Сарра Янкел. 95, Москва. 
Тамаркина Лея Хацк. 99, Ростовъ, Яросл. 
Танчукъ Амамя Бор. ? Валки, Харьков. г. 
Тарасовъ Конст. Прокоф. 96, Клевъ. 
Тарасовъ Пав. Ник.? Выш.-Волоч., Твер. 
Тартаковская Соф. Зах. 88, Вильком1ръ, Ков. 
Таеселькраутъ Абрамъ Шоломъ 96,Варшава, 


Тасселькраутъь Моис. Самуйлов. 81, Вильна. |. 


Таеселькрауть Фейга Шоломов. 91, Вильна. 
Татарская Маря Марк. 93, Симбирскъ. 
Татарекзи Моис. Мордух. 86, Симбирекъ. 
Таубенгаузъ Конрад.-Вхадис. Люд.? Варшава. 
Таубина Белла Абрам. 93, Мозырь, Минск. 
Таубкина Буня Авсеев. 903, Варшава. 
Тверве Янкель-Берель Нохим. 90, Ковна. - 
Тебель Ферд. Леоп. 90, Борисогл$бскъ, Тамб. 
Темкина Сима Гешелев. 94, Москва. 
ТемкиръАлекс. Валеран. 84, Владимиръ (губ.). 
Тенлыхъ Ольга Петр. 901, Осталшковъ, Твер. 
Тепляшинъ Мих. Алекс.902, Сарапулъ, Вятск. 
Тепяковъ Ник. Алекс. 79, Пенза. 
Терешковичь Сар. Гос. 98, Васильковъ, Юев. 


Терешь Мордхе-Герш. Сим. 99, Томскъ. 
Терлецей Корнел. Вильг. 901, СПБ. 
Тернавекая Евг. Прокоф. 91, Калишъ. 
Теръ-Никогосянць Шушан. Иван. 901, Тиф. 
Теетасъ Варф. Эман. 74, Елисаветгр., Херес. 
Тилееъ Цита Исаак. 908, СПБ. 

Тилопъ Людвиг. Франц. 87, Москва. 
Типографъ Янкель Абрам. 90, Варшава. 


`|ФТихомировъ Петръ Вас. 84, Тверь. 


Тихоновъ Петръ Вас. 90, Москва. 
Тоддееъ-Гринблатъ Гольда Берк. 94, Москва. 
Тодресовичъ Ефр. Лейб. 902, СПБ. 
Толкачевекая Сарра Менд. 96, Уфа. — 
Толкачевек!й-Тукащеръ Илья Менд. 98, 
Лозовая-Пазвловка, `Славяносерб. Ека- 
териносл. 
Толчинекая Этель Яковл. 903, Екатериносл. 
Томимъ Эстеръ Тоилевна 97, Вильна. 
Тоикевичь Юля Михайл., 908, СПБ. 
Тонбергь Готл. Мих.. 90, Виндава, Курл. 
Траберъ Абе-Вольфъ Меселев., ? Черниговъ. 
Травина (ур. Лебедева) Лижя Петр.92, Пенза. 
Травинъ Петръ Никол. 99, Москва. 
Трайнина Зинаида Григ. (Зельда, Герш.) 92, 
Астрахань. 
Траубъ Мина Айзик. 902, СПБ. 
Требухина Харитина Изан. 98, Ст. Камен- 
ская, Донецк., Донск. 
Тромщинская Маря Юльев., ? Вильна. 
Трофимова Констанця Никиф. 900, Москва. 
Трофимовъ Вас. Троф. 92, Москва. 
Троцк!й Моис. Тосел. 95, Вилькомръ, Ковен. 
Тубяшь Дана Израил. 903, Варшава. ` 
Тубяшъ Исаакъ Гирш. 901, Лодзь, Петрок. 
Тубянекй Давидъ Мановъ. 94, СПБ. 
Тувъ Зальм. Меер. 900, СПБ. . 
Тульчинъ Хаимъ-Лейба (Ефимъ) Израил. 
908, СПБ. 
Турецк!й Лейзеръ Ицк. 900, Минскъ. 
Туричъ Моис. Кучел. 19, Астрахань. 
Тур Як. Тосиф. 903, Варшава. 
Тылиеъ Пинх. Мунис. 903, М. Богуславъ, 
Канев., Кев. > 


`|Тюринъ Ник. Петр. 903, Москва. 


Угеръ Тема Давид. 94, Житомцуь, Волын. 
Улановск!й Адол. Людв. 89, СПБ. 
Уманекаи Зельда Вульфовна ? Варшава. 
Уманская Эстер. Аров.902,Кременчугъ, Полт. 
Урбахъ Стан. Мих. 80, ЕФльцы. 
Урюпинекая Екатер. Ив. 85, Новочеркаскъ, 
Усановичъ Илья-Ханмъ Лейб. 91, Житомръ. 
8 
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Усыскинъ Эмя МенделФев. 89, Шуя, Влад. 
Уфляндъ Ноэми Арьев. 901, СПБ. 


Фагонекая Стефан. Максим. 85, Москва. 
Файнбергь Григ. Ильичъ 99, Алатырь, Симб. 
Файнбронъ Дина-Хана Меер. ? Остротъ, Вол. 
Файнбрунъ Аронъ Мееров. 96, Москва. 
Файнциметъ Зальи.Вул.900. Екатеринославъ. 


Файнштейнъ Елена Моис. 99. Луцкъ, Волын. 


Файнштейнъ Елизав. Моис.99, Луцкъ, Волын. , 
Файнштейнъ Хая Монс. 99, Бр.-Литовскъ. 


Файнштейнъ Як. Лейб. 99, Екатеринославтъ.. 
‚ Фрейбергъ Двейра Мейер. 904, СПЪ. 


Файнъ Гирля Хаим. 902, Минскъ. 
Файнъ Мера Хаим. 98. Москва. 
Фонъ-Юнгъ Рахиль Шлем ? Екатериносл. 


Фарбманъ Вульфъ Залм, 96, Могилевъ (губ.). ` 


Фарбитейнъ Ник. Мих. 90, СПБ. 


Федеръ-Мееръ Абр.-Шул. Мошк. 90, Одесса. . 


Фейгельсонъ Лвойра Лейзер. 903, СПБ. 
Фейгельсонъ Лейба Евс. 97, Гомель, Мог. 
Фейгенбергь Любовь Ал-дров. 96, Клевъ. 
Фейгинбергъ 10с. Исаак. ? Тифлисъ. 


Фейгинеонъ Илья Ицков.900,Сызрань, Симб.. 


Фейгинъ Хаимъ Ицк. 99, Клевъ. 

Фейнъ Елена Яков. 901, Ревель. 

° Фельдманъ Артуръ Ром. 901, Москва. 

Фельдманъ-Рапопортъ Дав. Мошк 0902, 
Мар!уполь, Екалер. 


Фельдштейнъ Тохель-Абр. Берков. 98, Вильна. 


Фельдштремъь Николай Ал-др. 94, Рига. 
Фельтенштейнъ Малка Ицков.97,Симбирскъ. 
Фертманъ Клара Гирш. 900, Н.-Новгородъ. 
Фещеяко Кононъ Созон. 902, Клевъ. 
Фидлеръ Изр.-Янк. Овзер. 99. М. Разводово, 
Новогруд., Минск. 
Фидлеръ Мовша-Маркусъ Овзер. 903, Варш.. 
Фиднеръ Маря Мориц. 97, Юевъ. 
Филиппова Екат. Пав. 93, Раненбургъ, Рязан. 
Филипловъ Ал-дръ Гавр. 87, Саратовъ. 
Филицъ Гер. Морд. 901, за границей. 
Финбергь Маря Яковл. 903, СПБ. 
Финкбейнеръ Вас. Вас. 88, Ревель. 


Финъ Абрамъ Исидор. 80, Житомръ, Волын. 


Финъ Бор. Исид. 76, Ташкентъ. 
Финъ-Закута Ольга Гирш. 92, Москва. 
Фяшбергъ Дебора Мош. 97, Кишиневъ, Бессар. 


| Фишкинъ Ицко Гершк. 903, Луганскъ, Ека- 
терннослав. 

'Фишманъ Левъ Зелих. 900, СПБ. 

| Флексеръ Григ. Хацк. 902, Либава, Вурл. 

| Флястеръь Хая Венам. 903, БЪфлый, Смолен. 

Фляте Мовша Дав. 903, Варшава. 

Фрайндъ Авр. Гершк. 900, Рава, Петрок. 

‚Франкфурть Евг. Самойл. 99, Д. Фролова, 

С Нерехт., Костр. 

‚ Франкъ —Юдель Абр. 86, Тифлисъ. 

'Франкъ-Лолицкая Елиз. Исидор. 
ринославъ. 


> Екале- 


ФрейденштейнъГерм.Ниесон.904Рига,Лифл. 


`Фрейдлинъ Гирш. Ицк.900,Сухиничи, Калуж. 


Фрейдеонъ Менд. Евех. 94, Могилевъ (губ.). 
Фрейдъ Левъ Серг. 89, Одесса. 
Фрейфельдь Як. Осип. 91, Харьковъ. 
‘Френкель Кейля-Ента Абрам. ? Екатериносл. 
Френкель Михель Лейб. 901, Кременч., Полт. 
Френкель Райка Мендел. 96, СПБ. 

‚ Френкель Сора Шмул. 900, Варшава. 
Френкель Файв. Исаак. 88, Варшава. 
Фридбергь Илья-Абр. Шохомов. 95, Варшава. 
Фридбергь Кейле Идиговна 901, СПБ. 
Фридландъ Мейд. Матв. 89, Перновъ, Лифх. 
Фридлендеръь Елена Ильин. 98, Москва. 
‚Фридляндъ Мовша Лейб. 9083. С. Саксагань, 
Верхнедн$нров. Екатеринослав. 
`Фридманъ Гил. Шолом. 903, Жиздра, Калуж. 
Фридманъ Исаакъ Герт. ? Ташкентъ. 
Фридманъ Нахумъ Зав. 900,Кирсановъ,Тамб. 
Фришъ Изр. Янкел. 902, Вольмаръ, Лифл. 
Фромвизеръ Лука Ив. 85, Переяславъ, Похтав. 
Фруксонъ Нох. Ицк. 902; Бердянскь, Тавр. 
Фрумкинъ Мовша Елев. '99, Тамбовъ. 

‚ Фрумовъ Абрамъ Гильк. 02, Кременчугъ. 
`Фрухтмань Акимъ Вильг. 86, Одесса. 
|Фрямихъ Фридр. Франц. 70, Одесса. 

| Фуксонъ Нахимъ Ицк. 902, Ковровъ, Влад. 
| Фуксь 9й3. Герш. 908, Варшава. 

'Фукеъ Юлусъ Израил. 90, Херсонъ. 
Фунтъ Леонъ Ноичъ ? Вильна. 

'Фунтъ Маря Ефимов. ? Нижн-Новгородъ. 
| Фундылеръ Анна Янкел. 89, Минсьъ. 

' Фурмансвй Маркъ Григ. 81, Одесса. 


Фишелевъ Як. Мих. 902, Мозырь, Минск. , 


Фишеровичъ Нат. Марк. 91, деодос1я, Тавр. 
Фишеръ Либа Авр. 908, М. Богополь, Подол. 
Фишеръ Мих. Вас. 82, Харьковъ. 
Фишеръ Рахиль Вульф. 902, Варшава. 
Фишеръ Юдеса Аронов. 94, Лодзь, Петрок. 


Хабаеъь Нис.-Мееръ Юл. Ил.99, СПБ. 
Хабаеъ Хвола Юдел. 900, СПБ. | 
Хавинъ Ал-дръ Цинхус. 98, Екатеринославъ. 
Хавчинъ Хана Рувимов., ? Кевъ. 
Хазанъ Мовша Янкел. 901, Минекъ. 


О 


| Цигельманъ Нехсмянть Берков. 79, Люблинъ. 
Цимбовъ Давидъ Абр. ? Варшава. 
Ханнеонъ Гольде Юделев. 99, СПБ. Пимковскаая Раиса Гирш. 902, СПБ. 
Хайтовичъ Зеликъ Самсон. 89, Кевъ. | Цитринъ Дора дедор. 98, БЪлостокъ, Гродн. 
Хаитъ-Хинъ Синай Михеев. 96, Ярославль. | Цитрииъ Сим. Мордк. 90, БЪлостокъ, Гродн. 
Халандовек1й Давидъ Тосиф. Рафаиль 904, | Цихновицеръ Вешам. Евсзев. 86, Исковъ. 


Хайкина Фейга Гирш. 903, Могилевъ. 
Хайкинт Менах. Ицк. 901, СПБ. 


М. Дашевъ, Липов. у. Ваев. г. 
Хальцовъ Малке Нусенов. 91, СПБ. 
Ханелееъ Софья Бенедикт. 91, Витебскъ. 


Цукерманъ Фейга Юд. 908, Б$льскъ, Гродн. 
Пукеръ Махсимил. Адольфов. 96, Калишъ. 
Цытельманъ Хаимъ Берк. 95, Луцкъ, Волын, 


Ханинъ Аронъ Неух. 903, С. Кимры, Твер. ЦЩыгура Дав. Дем. 901, Клевъ. 


Ханинъ Рахля Неух. 903, Рига, Лифх. г. 
Харець Исаакь Липов. 903, Гродно. 
Харитонъ Аронь Лейб. ? Варшава. 
Харлянъ Ижель Шлом. 99, Лохвица. Полт. 


Хаеелевъ Лейба Шх. 91, Проскуровъ, Нодол. 


Хасилевъ Лейзар. лом. 97, ? 

Хаскееъ Малка Дав. 97, Вильна. 

Хватъ Бертольдь Людовик. 87, Варшава. 

Хволееь Аронъ-Шмуелъ Шлем. 900, Вильна. 

Хейфецовичъ-Черноморская Элька, Шмуйл. 
03, СПБ. 

Хейфець Еках. Азар. 98, Таганрогь, Дон. 

Хейфець (Розенбергъ) Эсв. Шам. 89, Одесса. 

Хейфець Шмуйла, 904, Варшава. 

Хейфець Этка Ицк. 904, Васильковка, 
Павлоград. у. Екатер. г. 

Хелемекй Аронъ Меер. 901, Старо-Костан- 
тиновЪ, Волын. 

Хесина Мармя Юльянов. 94, Москва. 

Хееъ Эстеръ-Лейз. 98, Юрьевь, Лифл. 

Хилькевичь Элья Берк. 901, СПБ. 

Хичевекая Алина Роман. 902, Варшава. 

Хлфбникова Анаст. дедоров. 98, Москва. - 

Хифлевекй Богд. Казим. 903, Варшава. 


Цымбалъ Як. Аник. 67, М. Березовка, Херс. 
Цыпкина Эсфирь Лазарев. 85, Казань.  ` 
Цытронъ Як. Гири. 902, Аренсбургъ, Лифл. . 


Чарноцейй Карль-Сиг. Маур. 96, Минскъ. 
Чевскй Евгенй Езвгеньев. 92, Оренбургъ. 
Черниховъ Як. Рув. 95, Барановичи, Минск. 
Черновъ - Гольденбергь Исмя Эльев. 83, 
Екатеринославъ. 
Черномордикъ Сара Берк.96, Себежь, Витеб. 
Чернышева Анка Ник. 90, Ниж.-Новгородъ. 
Чернявек1й Вен!ам. Меер.901,Пирятинъ,Полт. 
Черняевъ Мих. Ник. 99, Иркутскъ. 
Чеховичъ (баронъ) Вадл. Напол. 86, Варшава, 
Чешейко - Сохацюй Владисл. Евстаф. 89, 
Житомръ. 
Чижова Ольга Ал-др. 99, Москва. 
Чуваковъ Мих. Гавр. 91, Одесса. 


| абловенй Игнат Мартиван. 88, Ковна. 


Шабловеюкй Госифъ Франц. 96, Тифисъ. 
Шавлова Аннет. Севастьян. 904, Рига, Лифл. 
Шалыть Зальм. Гирш. 900, Клевъ. 
Шальманъ Шлома Мовшов. 96, СПБ. 


Хифльницкй Маркъ Марк. 96, Павлоградъ. | Шамбрюнъ Госифъ Людв. ? Ярославль. 


Хифльницый Юрй Тодр. 901, СПБ. 


Шамковичь Тзубэ 10с. 900, Таганрогъ, Дон. 


Ходесъ Азруель-Гиршь Беров. 99, Виндава. | Шанира Хацкель осел. 91, Бобруйскъ, Минск. 


-Холмянская Фрума Изр. 903, СПБ. 
Хорава Никол. Теймур. 900, Москва. 
Хороль Евломя Льв. 99. Кевъ. 

Хофманъ Гаральдъ Адольф. 95 Рига. 


Шанира Цинейра Гири. 94, Рига. 
Шапиро Абу. Ис. Гирш. ? Минокъ. 
ППаниро Добе Эмев. 900, Мозырь, Минск. 
Шапиро Евхон. Пейсах. 904, Минскъ. 


Хростовекй Шим. Иъ. 94, Остроленка. Ломж. | Шапиро Елья Аронъ Мовш. 904, Варшава. 
Хрущова Юля Ив. 79, Екатеринбургъ, Перм. | ПТаниро Мовша 99, СПБ. 


Хрущовъ Леонидъ Ив. 40, СПБ. 
Хурчинъ Хаимъ. Янкел. 91, Москва. 


Цанъ Рихардъ Лаврен. 82, Одесса. 
Цеймахъ Еойпия Мееров. 99, СПБ. 
Цеймахъ Лазарь Мееров. 93, Симферополь. 
Цейнеръ Готлиб. Анлр. 77, Казань. 


Шапиро Мальв. Борис. ? Екатериносхазъ. 
ПТаниро Матв. Яков. 901, СПБ. | 
Шапиро Роха (Рахиль) Беров. 97, Витебокъ. 
Шапиро Сара Эльева, 91, Мозырь. Минск. 
Шанирштейнъ Ханмъ Мееров. 92, Москва. 
Шан!откинъ Есель Рубин. 97, Переяславъ. 
Шановеюмй Венед. Юрьев. 84, Калуга. 


Ценжаръ Аронъ-Люз. Фиш. 91, Лодзь, Петр. „| Шаргородевй Воль Нусин. 901, Одесса. 
Ценжарь Мадия Исидор. 96, Лодзь, Петрок. | атенштейнъ Вульфъ Леиз. Хасел. 903, Сув. 


ШатенштейнъИцко Лейб.903,Свенцяны, Вил. 
Шатенштейнъ Мера Лейб. 900, Вильна. 
Шать 10с. Мордх. 903, СПБ. 
Шафиръ Регина Замел. 94, Варшава. 
Шахъ Марамъ Давыд. 96, Новороссйскъ. 
ППварцбахъ Вильг-на Густав. 85, Севастополь. 
Шварцманъ Хана Янкел. 88, Ромны, Полт. 
Шваримахеръ Людв. Марк. 90, Варшава. 
Шварцъ Гиригь Янк. 901, Харьковъ. 
Шварцъ Елена Мееров. 92, СПБ. 
Шварцъь Маря Устин. 83, СПБ. 
Шварцъ Оттонь Яков. 95, СИБ. 
Шварцъ Рахиль Певахова. 902, м. Жлобинъ, 
Рогачевск., Могилевск. 
Шварцъ Фед. Богдан. 86, СПБ. 
Швать Юмя Ал-др. 91, М. Дуббельнъ, Лифх. 
Шведова Анастася Козьм. 96, Москва. 
Шзедовъ Ив. Ив. 84, Москва. 
Шведовъ Серг. Ив. 91, Москва. 
`Шверинъ Захаръ Кондр. ? Бердичевъ, Клев. 
Шейнманъ Гольда Абр. 99, Орша, Могил. 
Шейнъ Пейс. Гирш. 91, СПБ. 
Шеллеръ Левъ Вильгельмов. 75, Варшава. 
Шельканъ Мовша 1ос.903,Вильком!ръ, Ковен. 
Шендеровъ Левъ Лейбов. 95, Москва. 


Шенкманъ Самуиль Абрам. 84, Тобольскъ. | 


Шенфельдь Белла Яков. 92, Москва. 
Шеревскй Гос. Самуил. 96, Бр.-Литовскъ. 
Шерешевская Малка Абр. 904, Гродно. 
Шерешевекая МалляСамойл.901, Симбирскъ. 
Шерешевеклй Нота Гиллер. 87, Ярославль. 
Шерь Беръ Мовшев. 93, Вильна. 

Шер» Елиз. Аркад. 84, М. См5ла, Юевск. 


Шефлянъ Симха Арон. 902, М. Койдановъ, 


Минск. ы 
Шефтель Хена Яков. 901, Клевъ. 
Шехтеръ (Райхъ) Вфра Моис. 95, Воровежь. 
Шехтманъ Лейз. Янк. 84, Кам.-Подольскъ. 
Шехтману» Моис. Лаз. 89, Винница, Подол. 
Ш ббе Вижамъ Март. 79, Кевъ. 
ИГидзинекй Юльянъ Антон. 95, Варшава. 
Шикъ Менд. Айзик. 97, Луга, СПБ. 
ТНимансый Люд. Осип. 83, Варшава. 
Шипероничъ Дав. Борис. 94, Козловъ, Тамб. 
Ширинцъь Хая Абрам. 84, Москва. 
Ширкееъ Доба Тосел. 908, Н.-Новгородъ. 
Шитць Джонъ Ах-др. 80, СПБ. 
Шифрина Элька Гирш.901 Вел. Устюгъ, Волог. 
Шифринъ Неухь Гири. 97, СПБ. 
Шишовъ Мих. Серг. 901, СПБ. 
ТНлаенъ 10с. Глал. 98, Ровно, Волын. 
НГ лезигеръ Ал-дръ Ив. 70, СПБ. 


ОВ 


Шликь Фейга Шаев.902,Якобштадтъ, Курл. 
Шл1оебергь Хаимъ Мовш. 97, Друя, Вилен. 
Шлоенъ 1ос. Гдал. 99, Заславль, Волынск. 
Шлуглейть Шмуль Монс. 96, Житомъ. 
Шляпочникъ [0с. Лейз. 99, Ровно, Вохын. 
ИидтТЪ Сроль Мовш. 903, Варшава. 
'Шнакенбургь Максъ Людв. 96, Псковъ. 
Шнее Южя Игнат. 87, Гапсаль, Эетл. 

| Шнееръ Августа, Леон. 900, Екалеринославъ. 
ПЫТней Дм. Вас. 71, Юевъ. 

Шнейвейсь Изр.-Як. Мовшов. 99, Минскъ, 
| Инейвейсъь Хаимъ Мовш. 908, Минскъ. 

| Шнейдеръ Абр. Давид. 92, Москва. 
Шнейдеръ Эльб. Ив. 85, Ст. Цимлянская, Дон. 
Шнейереонъ Крейна Абр. ? Варшава. 
Шницеръ Владисх. Бернар. 94. Лодзь, Петр. 
Шнорръ Альфр. Альберт. 95, СПБ. 
Шольтенъ Карол. Авг. 85, Ченстоховъ, Петр. 
Шоръ Вольфъ Осип. 87, Херсонъ. 

| Торъ Маря Дав. 900, Москва. 

'ШТохоръ Дав. Шеймов., 91, Дубно, Волын. 
'ИБтагать Людв. Марк. ? Варшава. 
‚Шпарварть Эмиль Карлов. 89, Иркутскъ. ° 
;Птизманъ Шууль Давид. ? Темрюкь, Кубанск. 
`Шиильбергь Доба Абр. 901, М. Ставишща. 
Таращ., Клевск. 

`Штильрейнъ Евва Марк., 92, Ростовъ, Дон. 
‚ Шпиндлеръ Авр. Меер. 96, М. Юзовка, Екат, 
Шполянекая Пейна Яковл. 908, Павлогр., 
| Екатер. 

`Шринциинъ Гершъ Менд. 901, СПБ. 

| Тредеръ Болесл. Осип. 85, Цетроковъ. 

| Шредеръ Макс. Авг. 95, Москва. 
редеръ Феодоръ Генрих. 93, Рига. 

‚ Шрейдеръ Абр. Ил. 94, Екатеринославъ. 

| ЧТГрейдеръ Хана Неуховна, 901, Варшава. 
'Шталь-Шредеръ Карль Карл. 94, СПБ. 
Штамъ Тоганъ Адольф. 80, Рига. 

' Штанге Леоп. Леоп. 97, СПБ. 
"Штейнбергь Гися Шевел. 902, СПБ, 

| тейнбергь Тосифъ Жанов. 92, Харьковз. 
' Штейнбергь Менд. Шлем. 88, СПБ. 
`Штейнбергь Песя Саух. ? Минокь. 

' Штейнгауеръ Мовша-Гирлгь лом. 90, СПБ. 
‚ Штейнъ Ицко Рахм. 96, Кевъ. | 
'Штейнъ Тоня Дав. 89, Гадячъ, Полтав. 





- Птейвъ Нох. Лейб. 99, Вильна. 


„_Штейнъ Хаимъ Дав. 87, Александровскъ, 

`Штембергь Карлъ Ив. 87, Варшава. 

Штернбергь Ипханъ Вол. 94, Владим.-Вол. 

Штернманъ Исаакъ Евсев. 97, Лозовая. 
Павл., Екатер. 


Е 


Штериъ Брониел. Иван. 93, Варшава. | Эпштейнъ Двойра Герш. 99 СПБ. 
Штернъ Двойра Беркова 92, Бахм., Екалер. | Энштейнъ Макла Гирш. 900, СПЪ. 
Штернь Елиз. Сем. ? Ярославль. Эпштейнъ Рана Гирш. ? Обоянь, Курск. 


Итернъ Мордх. Абр. 99, М. Шхкловъ, Мог. | Энштейнъ Семепшь Сам. 93, Троицкъ, Оренб. 
НЕгитлузъь Хая Янкел. 93, Усмань, Тамб. |Эиштейнъ Унг.-Гершъ Шмер. ? Екатериносл. 
ЛРхокбандь Дав. Мих. 901, Варшава. Энштейнъ Файв. Нохим. 902, Каневъ, К1ев. 
Штоффъ Песя Авраам. 902. Ехатеринославъ. | Эпштейнь Шлюмъ-Зальм. .Мордух. 92, СПБ. 
Шубъ Осипъ Соломон. 95, Гомель, Могил. |Эиштейнъ Элья Майрим. 99, Орша, Могил. 
Шуголь Шейна Яков. 99, СПБ. Эрбекъ Анна Генрих. 88, Рига 
ПЕлькинъ Шев. Мовш. 902, Москва. Эрлахь ГилярШ Янкел. 86, Москва. 
ИГульманъ Ицко Гирш. 89, Могилевъ (губ.). | Эекинъ Моис. Залеман. 93, Москва. 
Шульрихтеръ Залм.-Гиршиъ Берк. 903 Кодо, | Эссигманъ Шая Сухеръ 94, Варнава. 


Калиш. г. Эстербергь Ив. Ал-др. 76, СПБ. 
Шуманъ Робер. Никол. 59, СПБ. Этингофуъь Сора Пул. 908, Варшава. 
Шуръ ДЛавидъ-Абр. Герцел. 902, Здунская| Эфронъ Хаимь „Гейзер. ‚901, Гродна. 

Воля, СЪБрадзск. у.. Калиш. г. Эфросъ Баша Залеман. 99, Москва. 
Шурь Зусьманъ Шейзер. 908, ? Юлинъ Ник. Ник. 90, Москва. 


Шуткинъ Мовина Шим. 902, Слуцкъ, Минск. | Юдицекй Мовша Янк. 91, Екатеринославъ. 
Юлть Герм. Моис. 79, Варшава 


Эберъ Яковь Марк. ? Варшава. Юзефовичъ Самунль Ал-др. 81, Одесса. 
Эдельштейну, Бася Берк. 900, Вильна. ‚ Юркевичь Евгешя Георг. 908, ЕКременецъ, 
Эдельитейит, Цав.-Даз. Моше. 96, Варшава. | Волынск. г. 


Элжубовъь Нина (Мар) Гавр. 91, Тифлисъ. | Юркевичь Ив. Ив. 94, Винница, Подол. 
Эйбергь Мордко Менд. ? Миргородъ, Полтав. | Юхведь Шмуйл. Ицк. 902, Варшава. 
Эйбереъ-Коганъ Ревека Лаз. ? Одесса. 


Эйгель Дебора Тосел. ? Вильна. 'Явицъ Либа Эмяш. 91, Варшава. 
Эйланлть Артуръ Эдуард. 900. Рига.` |Яздовекй Брон.-Гуго` Флор. 86, Варшава. 
Эйландть Эдуардъь Карл. 36, Рига. 'Якобовичъ Сора Леон. 908, Юевъ. 
Эйтингинъ Дав.Ице. 96,Ив. Вознесенскъ, Влад. | Якобеонъ Германъ Петр. 82, Варшава. 
Эл4асштажь Амаши Исаак. 90, СПБ. Якобеонъ Дан. Юдел. 903, Варшава. 
Эмасштаммь Анна Нсаак. 38, ГЧевъ. 'Якобеонъ Маркусъ Яков. ? Варшава. 
Элншбергь Аронъ Абрам. 903, Двинскь. 'Яковлевъ Григ. Семен. 908, СПБ. 
Элькинъ Менд. Гирш. 902, Бобруйскъ, Минск. | Яковлевь Иванъ Никит. 98, Тифлисъ. 
Эльманъ Эйзарь Роман. 91, Рига. |Яковлевъ @ел. Ал-лр. 85, СПБ. 
Эльнеринъ Рейза Хаим. ? Минскъ. Ямпольей Шабс. Ил. 94, Мар!уполь, Еках. 
Эльясонъ Нехама Хаим. 99, Тобольсиуь. Янковская Софья Пав. 97, Варшава. 
Эльясонл Ханна Хаим. 8+4, Томскъ. Яновская Дебора Ханм. 901, СПБ. 


Эмлинь Вульфь Беньям. 99, Гомель, Могил. | Ярововъ Вас. Ал-др. 79, Симбирекъ. 
Энгель Тоель Владим. ? Пос. Синельниково, | Явиновская Фелиц. Мовит. 93, Новогрудокъ, 
Павлоград. у., Екалер. г. Мин. , 
Энштейннъ Айз. Майр. 91, Слуцкь, Минск. | Яхиинъ Ар. [авил. 901, Остаиковъ, Твер. г. 
Эпштейнь Бейля Майримов. 91, С. Глухово, | Яхнинъь Фрейда Абр. 96, Рига. 
Богород., Москов. Яцкант, Ривка Абр. ? Варшава. 





ВОЛЬНЫЯ АПТЕКИ ВЪ ИМПЕРИ. 


1. Авмолинская область. 


Омск ъ. 1. Пр. 9ед. Андр. Розенилентера. (Н. Л.) (2 п.). 
2. Пот. иоч. гражд. Эдуар. @9ед. Розенплентера, упр. пр. Пав. 
Рудольф КЖолла. (Н. Л.) (1 п.) 
Акиолинскъ, сел. Пр. Ал-дра Петр. Эберта, упр. пр. Ник. Дм. Влащиковъ. (Р. Пр.) 


Атбасаръ, сел. » Влад. Роман. Моравецкаго, упр. пр. Стан. Ипол. Хроетов- 
сы. (П..Р.-К.) 
Вокчетавь, сел. А. и. Аркол. Карл. Берзина. (Лат. Л.) 


Петролавловекъ. Пр. Ал-дра Петр. Эберта. (Н. Л.) (1 п.) 


2. Амурская область. 


Благовфщенскъ. 1. Благовзщенск. лечебно-благотвор. Общ., упр. Фердин. Каетан. 
Каро (П. Л.) (Зп., 2 уч.). 
2. Пр. Станисл. Андр. Гартунга (И. Р.-К.) (2 н., 3 уч.). 
Апт. отд. Блатовфит. леч.-бл. Общ., упр. пр. Ф. К. Варо (3 нп.). 
Прист. Зея, сел. Потом. поч. гражд. Пав. Петр. Вандинекаго, упр. а. п. Карл. Карл. 
Регутъ (Н. 4.) 


3. Архангельская губерейя. 


Архангельскь. 1. Пр. Альф. Вильг. Зейферта.(Н. Л.) (Е пр., 2 и.). 

2. » Ив. Ник. Вуцфера. (Н. Л.) (1 к.) 

3. » Онис. Исаак. Брольницкаго. (Е. Т.) (1 п. 1 уч.) 
Онега. »› Як. Никол. Лапина. (Р. П.) (1 и.) 
Цинега, сел. Земская, упр. пр. Петр. Петр. Петровъ (Р. Пр. 
Шенкурскь, сел. Земская, упр. а. пом. Павел. Алекс. а. (Р. ПЬ.) 


4. Астраханская губерния. 


Астрахань. 1. Наслфдн. Оесе, упр. пр. Из. Ив. Лукииъ. (Лах.Л.) (2 пр., 5н., 5 уч.) 

2. Ант. пом. Юмя Иван. Шурь (Далч. Л.) Упр. пр. Иван. Филиш. 
Стадниковъ (р. Пр.) (4 уч.) 

3. Двор. Вильгел. Игнат. Муравекаго, упр. пр. Конрад. Гирш. 
Гольдблать (Е. 1.) (3 уч.) Аренд. а. п. Яков. Иван. Ветка. 
(Эст. Лют.. | 

4. Насл. Каретенеа, упр. и ар. пр. Густ. Фридр. Гренпнгь. 
(Н. 1.) @н.. 2 59.) 

} 


Астрахань. 5. Насл. Либиха, упр. пр. Владим. Кондр. Либихъ. (Н. Л.) 
(1 пр., 2 п., 2 уч.) 
6. Пр. Серг. Артем. Танджумова. (Арм. Арм.-Григ.) (3 п., 3 уч.) 
7. Кол. Секр. пр. Эмил. Иван. Ливенталя. (Н. Л.) (2 н., 1 уч.) 
. С. Атаманская (Городо- 
форпостинская). Насл. Левинсона, упр. пр. Эдуар. Франц. Бурбо. (П. Р.-К.). 
С. Разбугорье, сел. Жены пр. Анны Самунл. Левинеонъ. (Врем. закрыта). 
Енотаевекъ, сел. Пр. Лазар. Меер. Шапиро. (Е. Г.) 
С. Болхуны, сел. ‘° ‘› и Як. Сточика. Упр. &. и. Лейб. Шаев. Соколовекй, 
Т.). 
С. Никольское, сел.  Вдовы. — Левиной, у. и аренд. а. п. Мендел. Лейб. Мовти. 
Ерпвоткинъ. (Е. 1 


Врасный-Яръ. Пр-овъ Поак. и Григ. Ал-др. Ларнныхь, упр. пр. Г. А. Ларинъ. 
(Р. Пр.) (1 п.) 

Царевъ. Пр. Ив. Вас. Самойлова. (Р. Пр.) 

С. Быково, сел. » Карла Карл. Торно. (Н. Л.) 

Сл. Владимровка, сел. Жены пр. Над. Игн. ВФтвицкой, упр. ир- Ник. Григ. ВЪтвицкйй. 
(Р. Пр.) 

С. Капустинъ-Яръ, сел. Пр. Бореля Шахн. ИГугама. (Е. Т.) 

С. Николаевская. » Ив. Ив. Лукина, упр. пр. Эрих. Ал-др. Ауегринъ (Лат. Лют.) 

С. Пришибъ. » Леонт. Филип. Харченко. (Р. Пр.) 


С. Пролейка, сел. А. п. Фридр. Ал-др. Враузе. (Н. Л.) 
С. Ср.-Ахтубинское, сел.» » Исаак. Ефим. Гандина. (Е. 1.) 


Черный-Яръ. Жены пр. Зисли Мировны Сточикъ, упр. пр. Изр. Яков. Сточикъ. 
| | (Е. 1.) (1 уч.) 
С. ЗавЪфтное, сел. Пр. Ильи Хаим. Оетровенца, упр. а. п. Гери. Зельман. Файнт. 
(Е. Г.) 
-С. Ремонтное, сел. » Конст. Адр. Гольденберга. (Е. 1.) 


_Б. Вакинская губеря. 


Баку. 1. Наслъдн. пр. Межина, упр. ир. Игнат. Лющан. Скуратовичъ, 

(П. Р.-К.) (1 пр., 4 уч.) р 

2. Пр. Ив. Ант. Витушинекаго, упр. пр. Генр. Ефим. Раковекй. 
(П. Р.-К.) (2 пр., Е п., 8 уч.) . 

3. Двор. Виктори Лавр. Витушинекой, упр. и ар. пр. Ал-дрь 
Луарсабовичъ Гоцирадзе (Груз. Прав.) (1 пр., 2 уч.) 

4. Пр. Пав. Навл. Чизиковекаго, упр. пр. и ар. пр. Моисей Марков. 

Быковъ. (Е. 1.) (2 пр., 8 уч.) 

5. » Ив. Феликс. Моравскато, упр. пр. Моис. Давид. Баграшъ. 
(Е. 1.) (2 ипф., 3 уч.) 

6. » Гирш. Исаак. Глаза (Е. 1.), уир. пр. Вол. Давид. Вигель, 

(Е. 1.) (1 пр., Е ц., 2 уч.) 

1. » Ал-дръ Бронис. Феранекато (П. Р.-К.) (1 пр. 1 и., 2 у) 

8. Черногородская аптека Совфта СъЪзда Нефтепромышленниковь, 
упр. пр. Георг. Яков. Георгенбургеръ (Е. Т.) (1 пр., 2 п.) 

9. Пр. Леона Иван. Ярошинекаго (П. Р.-К.) )1 пр., 2 п., 5 у%) 

10. » Людомр. Антон. Вамоцкато (П. Р.-К.) (1 пр., 5 уч.) 

11. » Меера Абрам. Фердинанда (Е. Т.) (1 пр., 1 п., 7 уч.) 

Апт. отд, Пр. Чижковскаго л Моравекаго, упр. и ар. &. п. НовпискИ. 

(Е. Г.) (1 н.) 


О 


С. Балахано-Сабунчи, При и Сов. създа О упр. пр. Ал-др. Иван. Алха- 


сел. 


Сех.. Мардакяять, сел. 


Сел. Маштаги, ап. отд. 
С. Романы, сел. 


М. Геокчай, сел. 
‚ Яжеватеклй уфздь: 
С. Сальянъ, сет. 


Вуба. 
Ур, Кусары, сел. 


Ленкорань. 

Ур. Астара-Русское, 
сел. 

С. Пришибъ, сел. 


Шемаха. 


Батужьъ 


С. Борчха, сел. 
М. Кобулеты, сел. 
Артвинъ, сел. 
М. Ардануть, сел. 


Жишиневъ, 


зашвили (Груз. Прав.) (1 пр., 1 уч.) 
Купца Мамеда Муетафаева (Магом.) Вренно закрыта. 
Бакинской апт. Чишковекаго. Открыв. на лфтн. время. 


. Присяж. повфр. Ефима Самойл. Антика. (Е. Лют.), врем. упр. пр. 


Яков. Вешам. Гутмаиъ (Е. ТГ.) (1 пр., 1 уч.) 
А. п. Карла Андреев. Рейха (Н.Л.) (1 п.) 


Вдовы пр. Дарьи Яков. Ягучанекой, упр. а. п. Верю Срулев. 
Котель (Е. 1.) 

Пр. дед. дед. Фрейгаль фонъ-Берневица. (Н. Л.) (1 пр., 1 уч.) 

А. п. Мих. Адам. Гродзекато, упр. и ар. пр. Ив. Як. Оженов- 
вый. (ЦП. Р.-К.) (1 пр.) 

Пр. Эвальда Оттон. Венцеля, упр. и ар. пр. Вильг. Вильг. Лей- 
бергъ. (Н. Л.) (1 пр., 1 уч.) 

»  Вильг. Вильг. Лейбеурга, упр. а. п. Ал-др. Авдр. Луккеиъ. 
(Н. Л.) (1 п.) ь 

Вл. а. п. Эмишя Зенькевичъ, упр. а. п. Руд. Адол. Липгартъ. 
(Н.Л. (а п.) 

Пр. Эдуар. Станисл. Сенчиковскато. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.). 


6. Батумская область. 


1. В. Витушинекаго, упр. пр. Давид. Максим. Канделаки (Груз. 
Пр.). Аренд. пр. Никод. Ант. Бялуеюй (4 п., 4 уч.) 

2. Пр. Устия. Устин. Петкевича ((Лит. Р.-К.) (1 пр., 2 1., уч.) 
3. » Самсон. Спирид. Эллашвили (Груз. Пр.) (3п., 3 уч.) 

А. п. Исаак. Арон. Обермейстера (Е. 1.) 

Пр. 10сиф. Гиляр. Косинекаго (П.Р.-К.) 

А. п. Архии. Мхеидзе, упр. и ар. пр. 10с. Лук. Давидовь (Р. Пр.). 
Аракела Яковл. Аракельяна. (Арм. Арм.-Григ.) й 


7. Бессарабская губершя. 


1. Пр. Як. Ив. Бонгардта, упр. и ар. пр. Давид. Кивов. Вайн- 
штейнъ (Е. Т.) (2 уч-цы, 4 уч.) 
» Хаим. Госел. Шамиро. (Е. Г.) (3 уч.) 
Абр. Борис. Перельмутера. (Е. Т.) (2 п., 1 уч-ца, 2 уч.) 
» Карла Карл. Ванта, упр. пр. Ксав.-Цез. Карл. Мянов- 
ей. (П. Р.-В.) (1 пф., 3 п., 5 уч.) 
» Тосифа Солом. Бабича (Е. 1) Цин. 6 уч.) 
Бор. Герш. Гольдиеа. (Е. Т.) (1 и-ца., 5 уч., 1 учца.) 
Дворян. Констанц. Регины Максимил. Домбровекой, упр. и ар. 
пр. Иван. Григор. Киркоровъ (Арм. Арм.-Григ.) (1 п., 
1 усца, 1 уч.) 
8. Насл. Лиико, упр. и ар. пр. Хаим. 10с. Ярошевенй (Е. 1.) 
(1 п., + уч.) 
. Насел. Раунаха, упр. и ар. пр. Лейб. Давид. Гольдштейнъь. (Е. 1.) 
(1 п., 4 уч.) 
10. Кишинев. еврейск. больницы. Упр. пр. Бор. Наум. Моргулиеъ. 
(Е. 1.) а щ,, 2 уч., 2 уч-цы.) 
11. Губернек.  земск. больницы. Упр. пир. Карл. Иван. Лане. 
(Н. Л.) (1 и.) 


> © 5 


<> 
У 


> 


Ант. отд. 


М. 


Ганчешты. 


С. Ниспорены, сел. 


С. Чечулены, сел. 
Аккерман. 


М. 
М. 


Байрамча. 


Волонтировка. 


С. Кубей, сел. 
С. Олонешты, сел. 


С. Стар. Арцизъ, сед.. 


каг ЧА 


Пр. Гольдиса, упр. а. п. Содом. Варшавевй. (Е. Т.) 
» Герш. Мошк. «Харгмана. (Е. ТГ.) (1 уч., 1 уч-ца.) 


- Врача дед. Конст. Скордели, упр. а. п. Шулим. 1ос. Левитееъ (1. 1.) 


ар. а. и. Лейба Азрил. Шеркаль. (Е. Т.) 
А. п. Шулим. Тос. Левитеева. (Е. ТГ.) 
1. Пр. Марка Абр. Вильком!рекаго. (Е. 1.) (1 уч-ца, 4 уч.) 
2. » Нусима Мовшев. Чипергала. (Е. Г.) (1 уч.) 

3. Вдовы Кол. Асс. Генр. Карх. Залфекой, упр. и ар. пр. Ив. Пв. 
Залфевй. (Рус. Пр.) (4 уч.) | 
Жены а. п. Ханы Кельм. Бродекой, упр. пр. Фридр. Леонол. Гам- 

бургеръ. (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 
Пр. Сруля Лейзер. Немировекаго (К. ТГ.) 
» Исаак. Абрам. Гецельда (Е. Т.) 
» (руля Лейзер. Немировскаго, упр. а. п. Зельман. с. Вар- 
шавекй. (Е. Т.) 
» Вольфа-Бера Герш. Гейхера, ар. п упр. ир. Гершъ Абр. 
Вримерь. (Е. Г.) 


Кол. Стар. Сарата, сел. А. п. Кржишт.-Людв.-Мар. Стан. Вылежинекаго. (п. Р.-К.) 
С. Староказачье, сел. Пр. Моис. Мих. Михалевича. (Е. 1.) 


М. 


М. 


Тарутино. 
Татарбунары. 


Пос. Шабо, сел. 


Бендеры. 


М. 
М. 
М. 
М. 
М. 


М. 
М. 


Каушаны, сел. 
Камратъ. 
Петровка, сел. 
Манзырь, сел. 
Романовка, сел. 


Чадырлунга, сел. 


Чимишая, сел. 


Бфльцы. 


С. Болотино, сех. 


Кол. Валя-Луй-Владъ, 
сел. 


М. 


Торнешты, сел. . 


Пос. Пырлица, сел. 


М. 
М. 


Рышкановка.- 


Скуляны. 


» Тоня Ефроим. Гринбаума (Е. Т.) (2 уч.) 
» Дув. Я. Рейвича. (Е. 1.) 
» Ар. Исаев. Лейзермана. Упр. и аренд. пр. Хаим. Герш. Абрам. 
Форладаневий. (Е. 1.) 
1. Лт Соломон. Вайншенкеръ, упр. пр. Липа Борух. Вайншен- 
керъ. (Е. ТГ.) (1 п. 5 уч.) 
2. Насел. Акорта, упр. и ар. пр. Бенщон. Самуил. Розенблать. 
(Е. Г.) (2 уч.) 
3. Пот. ноч. гражд. Леонт. Васильев. Фрумкина, упр. пр. Герас. 
Вольф. Фрумкиньъ. (Е. 1.) (3 уч.). 
4. Пр. Исаак. Гос. Мульмана. (Е. Т.) (3 уч.). 
Пр. Кивы Леонт. Варитавскаго. (Е. Т.) 
А. п. Герц. Хасим. Жулиберъ. (Е. 1.) (онъ же врем. упр... 
» » Вольк. Тос. Германа (Е. Т.) 
» » Абр. Вольк. Фаера, упр. а. п. Исаак. Айзик. Либовъ, (Е. Г.) 
» » Гривны Изр. Ианира, упр. и ар. пр. Як. Сем. Фрехтманъ 
(Е: Т.) 
Пр. Мориц. Семен. Когана, упр. а. и. Герш. Бенд. Минць. (Е. Е.) 
» Мордко Шимон. Бланка. (Е. [.) 
1. Жены пр. Анны Юл. Бфтунъ, упр. пр. Ис. Моис. БЪ®гунъ. 
(Е. 1.) (1 п., 5 уч.) 


2. БЪлецк. Земства, упр. пр. Ив. Алексфев. Домбровский. (П. Р.-К.) 


(3 и... 4 УЧ.). 
УЪз. земства, упр. а. п. Шмуль Айзик. Шафирь (Е. 1.) 


Пр. Миил. Лиц. Гольдентрейетера. упр. п ар. а. и. Шлема 
Алтер. Файнбергь. (Е. 1.) 

Насх. Германа, упр. а. и. Моис. Моне. Герш. Гольдиеъ. (Е. 1.) 

УБздн. зем. упр. а. и-ца „Пя Моис. БЪ%лоцерковекая. (Г. 1.) 

Пр. Амитр. Ив. Трофимова, упр. и ар. пр. Моис. Ицков. Бриль. 
(Е. [.) 2 уч. 

Кининев. вупца Абрам. Рувин. Лихтера, врем. упр. а. п. Герш. 
Хаим. Морозенск!й. (Е. Т.) (1 уч-ца) 


Пос. Унгены. 
М. Фалешты. 
Измаилъ. 


С. Баймакля, сел. 
Г. Болградъ. 


Цос. Вилково, сел. 
Г. Кагулъ. 


Г. Виля. 


М. Леово. 

Г. Рени. 

С. Чичма, сел. 
Оргфевъ. 

С. Бравнча, сел. 


М. Кадаранть. 


М. Резина. 
М. Теленешты. 


С. Чинишеуцы, сел. 
Сороки. 


Апт. отд. 
М. Атаки. 


М. Вадъ-Раликовъ. 
Кол. Вертюжены, сел. 
Кол. Згурица, сел. 


Кол. Капрешты, сел. 
С. Тырново, сел. 

М. Флорешты, сел. 
Хотинъ. 


М. Бричаны. 

М. Единцы. 

С. Кельменцы, сел. 
©. Клишковцы, сел. 
М. Липканы.- 


М. Новоселицы. 


М. Секуряны. 


к 


==. 2 и, 


Пр. Ваци. добиф. Октазан. о (П. Р.-К.) 
» Нухима Дав. Прицкера. (Е. 1.) (2 уч.) 
1. Пр: Аар. Моис. Зильберберга (Е. 1.) (1 уч.) 
2. » Гуг. Ив. Дузникевича, упр. и ар. пр. Як. Тос. Тогихееъ. 
(Е. Г.) (2 уч.) 
3. Пр. 1ос. Абр. Полтарака. (Е. 1.) (1 п., 1 уч-ца) 
Пр. Миханл. Адольф. Файинберга (Р. Пр.) 
Анны Ал-др. Начевой, упр. п ар. пр. Лев. Шимон. Шнаниръ. 
(Е. 1) (пл. 2 уч.) 
А. и. Тоны Шаев. Иора. (Е. Т.) 
Врача Лазар. Павл. 'Гумаркина, врем. упр. а. и. Исаак. Нисон. 
Вексельнанъ (Е. 1.) 
А. и. Монс. Герш. Бродекаго, упр. н ар. пр. Шулим. Беров. Цо- 
меранць и 1.) ап. 2 уч.) 
Пр. Абр. Вольф. Одидорта. (Е. 1.) (1 п., 1 уч-ца.) 
» Тос. Матус. Имаева, (Е. Т.) (2 уч.) ° 
» Зенона-Владис. Март. Котковекато. (П. Р.-К.) 
Насл. Димера, упр. и ар. нр. Абр. Бор. Рубинштейнъ (Е. Т.) (5 уч.) 
Оргфевскаго зд. земства, упр. а. п. Леон. Игнат. Ланев- 
ей. (П. Р.-К.) 
Зал. оти. стар. апт. фельдш. Альбина Нарциз. Яичицкаго, упр. 
и ар. пр. Шмул. Ааба 1осиф. Хиикиеъ (Е. Т.) (1 уч.) 
Пр. Ал-др. Абрам. Кауфмана. (Е. ТГ.) (1 п., 1 уч-ца.) 
Олимши Григор. Ваеицкой, упр. и ар. пр. Гирш. Солом. Лейзер- 
манъ (Е. Г.) (1 уч.) 
Оргфевскаго уфз. земства, упр. пр. Ив. Карл. Оетромецкйй. (Р. Пр.) 
1. Пр. Моис. Бор. Адеемана (Е. Т.) (3 уч.) 
2. УЪзд. земст., упр. пр. Эразм. Юг. Адольф. Грабовекй (И. Р.-К.) 
(1 п). 
Пр. Адеемана, упр. а. и. Срул. Эль Нахман. Портной (Е. 1.) 
Жены Кол. Сов. Марми Антон. Закржевекой и жены подполков. | 
Христ. Ант. Иогонъ, упр. и ар. пр. Бер. Дувид. Визенталь 
(Е.Т.) (8 уч.) ^ 
Пр. Шулима-Дув. Вульф. Рабиновича. (Е. 1.) (2 уч.) 
Сорок. узз. земст. Упр. а. п. Ян. Ал-дров. Пувулевеый (П. Р.-К.) 
Ханы Глдалев. Мандель, упр. и ар. а. п. Мор. Пинх. Пинкен- 
зонъ. (Е. Т.) 
А. п. Ихел. Мордков. Фиха. (Е. Т.) 
Сорок. уЪз. земст. Упр. а. п. Густ. Петр. Бончковещй (П.Г. К.) 
Сорок. УЪзд. зем., упр. а. п. Петр. Иван. Францкевичъ. (1. Р.-К.) 
1. Пр. Вас. Автуст. Мрозовекаго. (Р. Пр.) (3 уч.) 
2. Вдовы пр. Ониикаиекой. Упр. н ар. пр. Нахм. Давид. Бал.ть. 
(Е. 1.) (5 уч.) 
А. п. Льва Мендел. Файнбергя. Упр. пир. Борис. Абрам. Горен- 
штейнъ (Е. Т.) (1 п.. 4 уч.) 
Пр. Эмя Абр. Левентона. (Е. Т.) (8 уч.) 
А. п. Отеп. Ив. Запольекагто. (Р. Пр.) 
» » Меера Беров. Цукермана (Е. Г). 
Антонины Антонов. Ванекой, упр. пр. Мейлихъ Рыкаковъ (Е. 1.) 
Аренд. а. п. Матус. Валихмантз, (Е. 1.) (1 п. 2 уч., 2 уч-цыу. 
Пр. Людвига Конст. Сломовекаго, упр. пр. Викент. Леона?. Яи- 
чинекй (П. Р.-К.) (1 уч.) . 
А. и. Ив. Егор. Щукия. (Молд. Пр.) 


Варшава. 


17. 


18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


23. 


8. Варшавская губертя. 


. Пр. Каз. Осип. Венда. (П. Р.-К.) (4 п.,2 уч.) 


» Адам. Мавр. Гольдбаума. (Е. Т.) (1 пр., 2 п., 1 уч.) 

» Модест. Модест. Цепеуша. (П.Р.-К.) (1 пр., 1 уч-ца, 2 уч.) 
» Фабан. Марков. Заменгофа. (Е. 1.) (2 п., 2 уч.) 

» Осип. Ал-др. Любельскаго (Е. Т. (1 пр., 2 уч.) 

» Мих. Владис. Иржисецкаго и Сигизм. Фомич. Клобу шев- 
скаго, упр. М. В. Иржисецый (П. Р.-К.) (1 уч.) 


. Насл. Барча, упр. пр. Адам. Ал-дров. Голишевевкай (Ц. Р.-К. ) 


(1 пр., 1 узца.) 


. Насл. Тейнриха, упр. пр. Карл. Адольф. Гейнрихъ (П. Е.-А.) 


(2 пр., 2 п.) 


. Маг. фар. Альф. Юман. Буковекаго, упр. пр. Стеф. Конст. 


Гетнеръ (П. Р.-К.) (3 пр., 1 п., 2 уч-ца.) 


. Пр. Стан. Стан. Восинскахо и пр. Стан. Игн. Дзержбицкаго, 


упр. Тос. Тосиф. Желявевй (П. Р.-К.) (1 пф., 1 п.) 


.» Мих. Клемен. Мутнянскаго. (П. Р.-К.) (3 пр., 1 п., 1 п-ца.) 


» Франца Виктор. Карпинекаго. (П. Р.-К.) 
М. ф. Генр. Генр. Вляве. (П. Е.-А.) (2 пр., 2 п., 1 уч.) 


: Пр. Ферд. Ферд. Венцковекаго, упр. пр. Данель Франц. Дуд- 


зинсый (П. Р.-К.) (3 пр., 8 п., 1 уч.) 


. Маг. фар. Владис. Эдм. Жултовекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 и., 3 уч.) 
. Насл. Вуеьмерекаго, упр. пр. Юл. Франц. Кусьмерекй. 


(П. Р.-К.) @ 1р., 2 п. 1 уч.) 
Насл. Кухаржевекаго, упр. пр. Яв. Владисл. Твардзицк!й. 
(П. Р.-К) (2 пр., 1 пом-ца, 1 уч., 1 уч-ца.) 
Софьи Лильшопъ, Упр. пр. Людв.Викент. Энглерта(П.-Р.К..)(1 п.). 
Пр. Генр. Генр. Губерта. (П. Р.-К.) 2 п. 1 п 
» Ант. Фран. Мандука (П. Р.-К.) (1 пр., 1 ц..) 
» Алекс. Гецел. Вайнтрауба. (Е. Т.) (3 пом., 8 уч.) 
» Стефан. Валент. Сковронекаго (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч., 
1 уч-ца.) 
Насл. Боровскаго, упр. пир. Франц. Антон. Борженцкий. (П. 
Р.-К.) (1 пр., 2 п.) 


. Маг. ф. Юман. Адам. Ружицкаго, упр. пр. Сигизм. Антонов. 


Ходзыневкай. (П. Р.-К.) (2 уч.) 


. Пр. Стеф. Людв. Ез1оровскаго ни Юзефы Тушовской, унр. пр. 


С. Л. Езоровевй(П.Р.-К.) (2 пр., 2 п.,) 


.» Як. Симх. Вельта и пр. Шимон. Лицов. Зильбера, упр. 


Ш. Л. Зильберъ (Е. 1.) (1 пр., 4 п., 3 уч.) 


.» Гёрм. Герм. Биртымпфеля. (ЦП. Ев.-Ауг.\ (1 пр., ан.) 

. »’Эдуар. Маврик. Трейтлера. (П. Е.-А.) (3 пр., 1 п.) 

.» Рафал. Яков. Прейемана (Е. ТГ.) (1 пр., 2 п.,2уч., 1 уч-ца) 
. Пр. Станис. Осип. Варчевскаго и пр. Мих. Ант. Лукасевича, 


упр. С. 0. Варчевекля. (П. Р.-К.) (1 пр., Е и., 1 уч.) 


: Казим. Ив. Тодзевича и Маршм-Ядвиги Гильдебрандтъ, упр. пр. 


Иван. Казим. Гильдебрандть (П. Р.-К.) (1 ир:., 1 п., 1 уч.) 


. А.Н. Ив. Каз. Иванекаго, упр. пр. Тосифъ Петр. Мадерск!й, 


(П. Р.-К.) (2 п., 1 уч.) 


. Пр. Ал-дра Ал-др. Рыля (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч., 1 уча). 


ыы СВ 


Варшава. 34. Л Экеркунеть, упр. пр. Брон. Витол. Роецишевек!й. (П. 
Р.-К.) (1 пр., 1 пом.) 
35. Бол-цы Млал. Тисуса, уйр. пр. Ант. Ант. Козловскай (П. Р.-К.), 
ар. онъ же и Станис. Станис. Выржиковеки. (1 пр., 1 п.) 
36. Пр. Марана Мих. Малиновекаго. (П. Р.-К.) (1м.ф., 2 пр., 2 п.) 
37. » Эдуар. Бертол. Гееснера. (П. Е.-А.) (3: пр., 2 п. 2 ‘уч.) | 
38. » Влад. Юман. Ружицкаго, упр. пр. Гиляр. Франц. Персы 
(П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
39. » Люд. Вильг. Гейнце и пр. Эдуар. Викен. НО: 
‘екаго — упр. (П. Р.-К.) (2 п., 1 уч.) 
40. Насл. Коецинекаго, упр. пр. " Владис. Матеуш. Валицей. 
(П. Р.-К.) (1 п., 2 уч.) 
41. Пр. дом. дом. Суржицкаго и пр. Меч. Франц. Стыкинекахо, 
упр. 0. 0. Суржицей (П. Р.-К.) (2 пр., 1 п., 3 уч.) 
42. Росс. Общ. Кр. Креста, упр. пр. Евг. Осип. Филлеборнъ. 
(П. Р.-К.) (3 пр., 2 п.) 
43. Пр. Владисл. Адам. Влицкаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 11. 1 и-ца) 
44. » Игн. ос. Вовловекаго. (П. Р.-К.) (1 п. 1 уч.) 
45. » Ив. Ив. Навроцкато. (П. Р.-К.) (1 пр., Гц.) 
46. » Ант. Паллад. Филяновича. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
47. » Ант. Антон. Мещанекато. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 пом., 2 уч.) 
48. » Мих. Осип. Длуекаго и пр. Ген. Пав. Скерскаго, упр. 
М. 0. Длуевй. (П. Р.-К.) (3 и. 1 уч.). 
49. » МЛеоп. Вильг. Алимпеля. (П. Е.А.) (2 пр., 2 п.) 
50. Пр. Аноллин. Карл. Ковальскаго, упр. пр, 4. Владис. Иванов. 
х Филипович. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
51. Маг. фар. Михаила Деопол. Бялобржескаго, упр. пр. Ципран. 
Осип. Гералтовекй. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 п.) 
52. Пр. Викг. Осип. Гомолицкаго. (П. Р.-К) (1 пр., 1 уч., 1 уч-па) 
53. » Станисл. Станисл. Мани Вовекаго и Игнат. "Максим. Маев- 
скаго упр., С. С. Мац 1 овевй (П. Р.-К.) (1 п.) 
54. » Войц. Войц. Езерекаго. (П. Р.-К.) (3 пр., 2 п.) 
55. » Яна Янов. Завадзкаго. (П. Р.-К.) (2 пр., 3 уч. 1 уч-ца) 
56. » Казим. Конст. Вражевекато. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 1 уч.) 
57. » Феликс. Андр. Куцинекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п-ца, 1 п.) 
58. » Тосиф. Бенед. Лелейко. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 1 уч., 1 уч-ца) 


Гомеопат. аптеки. а) Пр. Альфонса Максимил. Францкаго. (Ц. Р.-К.) (1 пр.) 
6) Варш. Общ. послфд. гомеоп., упр. пр. Ант. Фел. Пулвнекй. 
(П. Р.-К.) (1 пр., 11.) : 


Дер. Воля. Пр. Ант. Ант. Мандука, упр. пр. Меч. Льв. Милевеый (П. Р.-К) 
Дер. Гроховъ, сел. »› МЛеоп. Сильвестров. Замойскаго. (П. Р.-К.) 
Дер. Марки, сел. - Анели Возницкой, упр. пр. Густ. Ром. Лукаеевичь. (П. Р.-К.) . 


Дер. Мокотовъ, апт. отд. Оби. сест. мил. Св. Елизаветы Рос. Общ. Кр. Креста, упр. пр. 
Ев Осип. Филебориъ. (П. Р.-К.) 


Дер. Новое Брудно, 


апт. отл. - Пр. Яна-Южана Ив Навроцкало, 3 Ант. Викент. Ввапин- 
евй. (П. Р.-К.) 
Г. Новый Дворъ. » Ив. Ив. Флятта. (ЦП. Р.-К) (1 пр., 1 уч.) 
Д. Оборы - Констан- 
ЦинЪ, апт. отд. » Владис. Сильвес. Старжинекаго, упр. пр. Сильв. Станисл. 


Каминекай. (П. Р.-К.) 


Пос. Окуневъ, сел. 


Д. Охота. 
Лер. Повонзки. 


Пое. Прушковъ. 
Пос. Пясечно. 
Дед. Сельце. 

Дер. Фаленица. 
Дер. Яблонна, сел. 
Блоне 


Пос. Вискитки. 
Пос. Гродискъ. 
Ус. Жпрардовъ. 


Г. Мщоновъ. 
Пос. Надаржинъ, сел. 
Влоцлавекъ. 


Брестъ-Куявскй. 
Пос. Коваль. 

Пос. Любень, сел. 
Пос. Любранецъ, сел. 
Пос. Пржедечъ, сел. 
Пос. Ходечъ. 
Гоетынинъ. 
Гомбинъ. 

Дер. Санники, сел. 
Гройцы. 

Пос. Блендовъ, сел. 
Г. Варка. 

Пос. Гора-Кальвадуя. 
Пос. Могельница. 
Пос. Тарчинъ. 
Кутно. 


Пос. Жихлинъ. 
Пос. Кросневице. 
Ловичъ. 


Пос. Блендовъ, сел. 
Лер. Льышковице, сел. 
Нешава. 

Сел. Александровъ. 


В: 52, 


Апт. пом. Ант. Марц. Воломыйекаго, упр. пр. Конс. Конс. Яетр- 
жебекй. (П. Р.-К.) 
Пр. Владис. Феж. Поржицкаго. (П. Р.-К.) 
Отил. Лидендорфъ и пр. Есав. Эдуард. Ввфцинекаго, упр. 
о пр. Владие. Иштолит. Лыеаковек!й. (П. Р.-К.) 
Пр. Гос. Каз. Бфлявекато. (П. Р.-К.) 
» Владисл. Сильвес. Старжинскаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Влад. Алекс. Сокольиицкаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
» Альбрехта Исаак. Дубровича. (Е. 1.) 
» Эдуард.-Корнел. Стан. Куяиковекаго. (Ц. Р.-К.) (1 и.) 
» Освал. Бартол. Геенера, упр. пр. Шим. Вульф. Ярнуло- 
вичь (Е. 1.) 
Маг. фар. Ром. Шимон. Мавловекаго. (П. Р.-К.) 
Пр. Генр. Стан. Колитовскаго. (П.Р.-К.) (1 уч.) 
1 Акц. Общ. Жирард. мануфакт. Гилле и Дитриха, упр. пр. Валер. 
Феофил. Ковальекй. (П. Р.-К.) (3 п.) 
2. Пр. Брон. Адол. Юрша. (П.Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
Нр. Карл. Карл. Энхельгардта. (П. Р.-К.) 
А. п. Викт. Леон. Бокевича. (ЦП. Р.-К.) 
1. Насл. Уляновскато, упр. пр. Стан. Адам. ДзЪкановекй. 
(П.Р.-К.) (1 уч-ца.) 
2. Пр. Ант. Франц. Бабинекаго. (П. Р.-К.) (1 п.) 
3. » Ив. Флорент. Сейера. (П. Р.-К.) (3 п.) 
4. » Войц. Феликс. КВиркора. (П. Р.-К.) 
Пр. Юман. Ив. Цепеуша. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Августа-Петра Юлан. Яржембекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Мар Богумил. Гано, упр. пр. Эмил Стан. Гано. (П. Р.-К.) 
Пр. Феликса Франц. Кодымовекаго. (П. Р.-К.) 
» Яна Ант. Войцицкато. (П.Р.-К.) 
Мари Богумил. Гано, упр. пр. Викт. 10с. Томчинекйй. (П. Р.-К.) 
Пр. Яна-Стеф. Эдмунд. Майера. (П. Р.-К.) 
» Ромуал. Ант. Бархвица. (П. Р.-К.) 
» Юман. Франи. Лучинекато. (П. Р.-К.) 
› Ант. Ник. Салковекато. (П. Р.-К.) 
» 00м. Крис. Аметера. (П. Р.-К.) 
» Каз. Игн. Шовальскаго. (П. Р.-К.) 
» Пав. Эдуард. Бернарда. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Насл. Загаевекаго, упр. и ар. пр. Викт. Евст. Ковальевй. (П.Р.-К.) 
Пр. Витол. Альфон. Будзинскаго, (П. Р.-К.) 
1. Пр. Викт. Феликс. Петр. Турчиновича. Упр. пр. Дюниз. 
Погоржельенй. (П. Р.-В.) 
2. » Карла Францов. Старновекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
Пров. Стан. Эдмун. Стаховича. (П. Р.-К.) (1 пр.) 
»  МЛюдов. Каз. Юмян. Ясенскато. (П. Р.-К.) 
1. Насл. Гиршовекаго, упр. пр. Вацл. Карл. Гириовек!й. (П. 
Р.-К.) (1 н.) 
2. Насл. ИШимановекаго, упр. пр. Каз. Мих. Шимановекй. 
(П..Р.-К.) (1 и., 1 уч.) 
Пр. Ив. Осип. Соноцько. (П. Р.-В.) 
» Ив. Вильгел. Еромина. (П. Р.-К.) 
» Стан. осиф. Вухарекаго. (П. Р.-В.) (1 уу.) 
» Петра Леон. Жуковекаго. (П. Р.-В.) (1 п.) 


ры: АЕ 


Пос. Осенцины. . Пр. Яна Генр. Кучинекагто. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

Пос. Шотрковъ, сел. › Иван. Людвиг. Осип. Малаховекаго. (П. Р.-К.) 

Пос. Радфевъ. » Тос. Гос. Мальчевекаго. (П. Р.-П.) 

Сел. ПИфхоцинокъ. » Отан, о Геибчинекаго, упр. ир. Каз. Зинов. Шиманевй. 
(П. Р.-К.) 

Ант. охдфлене С. С. Гембчинекаго. (П.Р.-К.) 

Ново-Минекъ. Пр. Стан. Каз. Воеводзкаго. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 

Г. Калушинъ. » Феоф. Фвоф. Кунчинскаго. (П. Р.-К.) 

Пос. Карчевъ, элег. отд. Насл. Подольекаго, упр. пр. Стан. Юман. Уленецый {П. Р.-К.) 

Пос. Колбель. Пр. Осип. Викт. Влощевскато. (П. Р.-К.) 

Пос. Лятовичъ, сел. ›» Франц.-Ант. Яеинекаго. (П. Р.-К.) 

Дер. Отвоцкъ. Насл. Подольекаго, упр.пр. Ст. Том. Добрачииевй. (П.Р.-К.) (Зуч.) 

Пос. Станиславовъ, сел. А. п... цы Марш Гертруд. Юман. Рудницкой. (П. Р.-К.) 

Илонекъ. Пр. Болес. Войцфх. Млынекаго, упр. пр. Альбер. Валент. Зелин- 
еый (П. Р.-К.) (1 уч.) 

Г. Закрочныъ. » Брон. Лук. Вовальекаго. (П. Р-К.) 

Пос. Нове-Място. » Карла Карл. Рейнера. (П. Р.-К..) 


Дер. Цомфхувекъ, сел. А. п. Влад. Франц. Морозъ. (П. Р.-К.) 
Пос. Сохоцинъ, сел. Пр. Стан. Юзев. Повядовскаго. (П. Р.-К.) 
Пос. Червинскъ. - А. п. Конст. Яков. Завадзкаго. (П. Р.-К.) 
Пултуект. 1. Пр. Стан. Алек. Сифгоцкато. (П. Р.-К.) (1 п.) 
2. Бол. Св. Викения, упр. и ар. пр. Вацл. Франц. Доберевй. 
(П. Р.-К.) (1 и., 1 уч.) 


Пос. Вышковъ. Насл. Вшеборовекаго, упр. и ар. пр. Дюнис. Пав. Ваетковекий. 
(П. Р.-К.) (1 уч.) : 

Г. Насельскъ. Пр. Адам. Север. Андр. ПШелеюзка. (П. Р.-Н.) (1 уч.) 

Пос. Сероцкъ. » Ив. Осип. Смыевекаго. Упр. пр. Эдуард.-Фед. Ив. Смыевекй. 
(П.Р.-К.) (1 пр.) 

Радиминъ. » (Стеф. Франц. Смаковекаго. (П. РК.) (1 пр.) 

Дер. Воломинъ, сел. › Яна Ром. Викент. ИГапровекаго. (П. ре (1 п.) 

Пос. Яловъ. » Ант. Томашев. Држевецкато. (П. Р.-К.) 

Скерневицы. » Чесл. Игн. Стржелецкаго и пр. Франц. Франц. Поплавекаго. 
упр. Поплавевкя. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

‚ Сохачевъ. » Мечислава Грабановича Чарнецкато, улр. пр. Левъ Петр. Пав- 
ловевмй. (ЦП. Р.-В.) (1 п.) 

Пос. Иловъ, сел. А. п. Ив. Леопольд. Антошкевичъ. (П. Р.-К.) 


Дер. Млодзешинъ, сел. Пр. Викент. Як. Янушкевича. (П. Р.-К.) 


9. Виленская губерейя, 


Вильно. _ 1. Куща Мови. Лейзер. Иирвиндта и пр. Льва Монс. Иир- 
виндта— упр. (Е. Т.) (1 пр., 12 уч.) 

. Пр. Степ. Маркьян. Сырвида. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 4 уч.) 
» Тит. Сов. Людв. Иван. Зейдлера, упр. пр. ос. Людвиг. 
Зейдлеръ. (Лит. Р.-К.) Ар. двор. Михалина Бокшанияъ. 
(1 пр., 2 п., 5 уч.) 

4. » Здислава Ал-др. Хроецицкаго, упр. и ар. пр. Владисл. 


© 5 


Ипполит. Соколовекй. (Лит. Р.-К.) и ‚11. 5 уч.) 
» Ал-дра Игнат. Выеоцкаго. (Лит. Р к 6 т., 5 уч.) 


. Двор. Анны Степ. Алекеандровичь и жены пр. Мари Степ. 
Ундревичь, упр. пр. Венед. Фердин. Ундревичъ. (П. Р.-К.) 
(1 пр., & уч.) 


>> © 


Вильно. 


Апт. отдфлеше. 


Гомеоп. аптеки: 


М. Маляты. 


М. Михалишки, сед. 
Ново-Вилейскъ, сел. 


М. Ширвинты. 
Вилейка. 

М. Городокъ сел. 
М. Долгиново. 


М. Дуниловичи, сел. 


М. Илья, сел. ` 

М. Куренепъ, сел. 
М. Молодечно. 

М. Мядель, сел. 
3.`г. Радошковичи. 


Дисна. 
М. Глубокое. 


3. г. Друя. 
М. Лужки, сел. 


и (В. Т.) (2 пр., 1 п., 


в 


7. Насл, Микутовича, упр. пр. Наген. Петр. Ал-др. Вауновичь 
(Л. Р.-К.); аренд. пр. Людв.. Николаев. Б%линекий. (П. Р.-К.) 
(2 п., 6 уч.) 

8. Вдовы "пр. Анны Викент. Жемойтель, упр. н ар. пр. Витол. Ферд. 
За1ончковскй. (П. Р.-К.) (1 пр., 5 уч.) 


9. Пр. Валентина Валент. Оттовича и жены его Мадли Ксавер., 
упр. пр. В. Оттовнчъ. (П. Р.-К.) (1 пр., 11 уч.) 

10. » Франца Карл. Секержинекаго. (П. Р.-К.) (2 п... 1 уч.) 

11.-» отеля Тохенов. Пажа. (Е. [.) (8 уч.) 

12. » Петра Ад. Юндзилла. (Лит. Р.-К.) (1 п., 8 уч.) 

13. » Казим. Пав. Стефановекаго. (П.Р.-К.) (2 п., 2 уч.) 

14...» Густ. (Глаляма) Ильяшев. Ширвиидта. (Е. Г.) (2 п.,13 уч.) 


Ростковекаго, 
1 уч.) 
Содержателей Виленскихъ ВОЛЬНЫХЬ аттекъ, упр. пр. Болесл. Иван. 
Шантыръ (П. Р.-К.) 
а) Пр., Викерт. Казим. Тарулевича. (Лит. Р.-К.) 
6) Виленск. Общества послфдоват. гомеоп., упр. пр. Флоран.-Яков. 
Карл. Голонежй. (П. Р.-К.) (1 пр.) 
Насл. Баумгартена, упр. пр. Гос. Ив. Врицкш. (П.Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Нахим. Янк. Лейбов. Таубера. (Е. Т.) 
Жены а. п. Валент. Ант. Наржимской, упр. а. п. Ант. Викен. 
Наржимекй. (Лит. Р.-К.) 
Пр. Морд. Герт. Скудина. (Е. Т.) (1 уч.) 
» Ив. Осип. Буйневича. (Лит. Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Рейзы Берков. Врынекой (Е. Г.) 
Пр. Вольф. Яков. Рехева (Е. Т.) (1`уч.) 
» Ив. Ив. Повицкато. (П. Р.-К.) 
» Ал-дра-Казим. Антон. Павловскаго (П. Р.-К.) 
А. п. Бор. Абр. Порудоминекаго. (Е. 1.) 
Пр. Карла Франц. Янушкевича. (Лит. Р.-К.) (1 уч.) 
» О9еофила-Ксавер. Ал-др. Срочинекаго. (ПЦ. Р.-К.) 
Жены пр. Эвы Антон. ВатеНокОЙ; упр. пр. Брон. Мих. Батен- 
еклй. (Лит. Р.-К.) 
Насл. Бушмана, упр. и ар. ир. Из. Викент. Юшковевй. (П. Р.-К.) 
(1 уч.) 
Вдовы Тит. Сов. Станис. Станисл. и упр. иар. пр. Ал-дръ 
Витольд. Констант. Автуетовекй. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
Насл. Адлера, упр. пр. Авг. Иван. Адлер. (. Е.Л.) (3 уч.) 
Пр. Артура Ихн. Чоборовекаго, упр. пр. Ал-дръ Онуфр. Петри: 
шевичъ. (Лит. Р.-К. (1 пр.) 


15. Антона Франц. упр. пр. Солом. Гиршев. 


. М. Новый Погостъ, сел. А. п. Леопол. Леоп. Бартошевича. (П. Р.-К.) 


М. Поставы. 


Антон. Сем. Ланина, упр. 
(П. РК.) а п., 1 уч.) 


и ар. пр. Каз. Север. Марневек!. 


М. Шарковщизна, сел. А. и.’ Меч.-Евг. Юлан. Ллотвейзена. (Н%и. Реф.) 


Лида. 


М. Василишки, сел. 
М. Жолудокъ, сел. 
№. Шучинъ. 


1. Пр. Франц. Иван. Бергмана. Упр. пр. Тадеут. Немезыв. Гану- 
совичь (ЦП. Р.-К.) (1 пр., 2 уч.) 
Гавр. Эльяшев. Клячко-Саета (Е. Т.). (4 уч.) 
А. п. Эльи Герш. Абелев. Мазе. (Е. 1.) 
» » Сигиз-Ал-дра Ал-др. Доманекаго. (1. Р.-К.) 
Енязя Владися. Ал-др. Друцкого-Любецкато, упр. пр. Стан. Павл. 
Н$ячиновичь. (Лит. Р:-П.) 


2. » 


2. 
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М. Эйшишки. Пр. Ал-дра Ал-дров. Вольекато. (ЦП. Р.-К) (1 п.) 

Ошияны. » Ващл. Четров. Хомичевекаго. (П. Р.-К.) (2 п.) 

М. Витниево, сел. Вл. а. п. Екат. Леонард. Генрнхеенъ, упр. а. п. Текель Самуил. 
Турвичъ. (Е. 1.) 

М. Воложииъ. Пр. Каз.-Конст. Варфол. Глуховекаго. (Лит. Р.-К.) (Сгор$ла). 

М. Голынаны. » Адол.Тос.-Петра Конст. Витоурта. (Лит. Р.-К.) (1 уч.) 

М. Ивье, сел. , » Маврик. Фабан. Левы. Вр. упр. пр. Лазар. Самуил. Приход- 
евй. (В. Г.) (1 пр.) 

М. Сморгони. » Витольд. Игнат. Выеоцкато. (Лит. Р.-К.) 

Свендяны. Пр. Густ. Карл. Шрейбера. (Лит. Р.-К.) (1 п.). 


М. Годутишки, сел. А. п. Вацл. Мечис. Флоран. Куликовскаго. Упр. пр. `Абр. Михел. 
Рубинштейнъ (Е. 1.) 

Станц. Свенцяны, сел. Мёш. Осипа и пиров. Симхи Мих. Цыякиныхъ, упр. пр. С. М. 
Цылкинъ. (Е. Т.) 


М. Свирь, сел. Жены ‘пр. Елиз. Шефтел. Лейбовичь, упр. пр. Хаимь Шлюм. 
Лейбовичтъ. (В. 1.) 

Троки. Пр. Ив. Игнат. Подбфльскаго. (Ц. Р.-В.) 

М. Бирштаны, апт. отд. » Сигизм. Стел. Грабовекаго. (ЦП. Р.-К.) 

М. Бутриманцы. » Сигизм. Стефан. Грабовекаго, упр. пр. Конст. Осип. Рафаил. 
Мощинекй. (Ц. Р.-К.) (1 пр., 1 уч,) 

М. Евье, сел. » Юря Тюсиф. Миланча (Управ. нЪтЪ). 

М. Езно, сел. А. п. Георг. Георг. Суткуеа (Суткёвича). (Лит. Р.-К.) 

М. Жижморы. Пр. Генр.-Валент. Доминик. Борткевича. (Лит. Р.-К.) (2 уч) 

М. Жосли, сел. » Владис. Яков. Томашевича. (Лит. Р.-К.) 


М. Кошедары, сел. А. п. Тосиф. Тосиф. Бальсевича, упр. а. п. 10с. Исаак. Марго- 
линъ (Е. 1.) а п.) 
Станц. Ландварово, сел. Насл. Сегаля, врем. упр. пр. Мовша, Мееров. Манковичъ. (Е. Т.) 


М. Меречь. Пр. Ошера Берк. Рабиновича. (Е. Г) (1 уч.) 
М. Олита, сел. А. п. Казим. Конст. Угянскаго (П. Р.-К.) , 


М. Ораны. Пр. Стан. Северин. Видера. (П. Р.-К.) 


10. Витебская губерния. 


Витебекь. 1. Пр. Адальб. Карл. Ясколда, упр. пр. 9еод. Никодим. Корвинъ- 
Коесаковеклй. (Лит. Р.-К.) (1 п., + уч.) 
2. Маг. ф. Адольфа Карл. Вейгеръ- фонъ-Рейдемейстера. (Н. ДЛ 
(2 п., 8 уч.) 
3. Пр. Исаак; Езекиа. 'Вайнкона: Упр. пр. Любом. Ксеноф. Вни- 
кендорфъ (П. Р.-К) (1 п., 6 уч.) 
4. » Роберта Людв. Ульриха. (Н. Л.) (1 пр., 11., 8 уч.) 
5. » Вульфа Ис. Майзеля. (Е. 1.) (1 п., 14 уч.) 
6. А. п. Ноиха Говш. Бернштейна, упр. пр. Меер. Абр. Дувид. 
Рить (Е. Г.) (8 уч.) 
М. Колышки, сел. Фельл. Конс. Фед. Шмилова, упр. а. п. Карл. Ив. Гренцдерферъ. 
Нл.) 
Зашт. г. Суражь, сел. Кунца Шоюм. Ваценеленбаума, упр. а. п. Юда Лейба Есел. Абра- 
мовичъ. (Е. Т.) 


М. Яновичи, сел. Купчихи Лени Симон. Глезерманъ, упр. а. п. Левик. Изр. Гдал. 
Авиромъ. (Е. Т.) 
Велизжь. Пр. Викен. Филип. Тилля. (Чехъ Р.-К.) (3 уч.) 


Ант. отд. » Тилля, упр. а. п. Вильг. Ив. Тимиъ. (Н. Л.) 


М. Ильино, сел.. 


М. Усвяты, осел. 


Городокъ. 
Двинекъ. 


Двинекъ. 


М. Вышки, сел. 
М. Глазманка. 
М. Датда. 


°М. Крейцбургъ. 

М. Креславка. 

М. Ливенгофъ. 

Дач. м. Погулянка, а. о. 
М. Прели. 

Дриеса. 

М. Волынцы,. сел. 

М. Освфи. 

М. Придруйекъ, сел. 
М. Росина. 


Лечель. 
М. БЪшенковичи. 


М. Камень, сел. 
М. Кубличи, сел. 
М. Улла. сел. 
М. Ушамчъ, сел. 
М. Чашники. 
Люцинъ. 


М. Боловскъ, сел. 
М. Корсовка. 
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Куп. Шм. Зы Заборов, упр. а. н. Файвиш. Мовш. Вриват- 
кинь (Е. 1.) 

Пров. Федора Эрнест. Варролина, упр. а. п. Ал-др. Иван. Швей- 
ковек! (Лит. Пр.), ар. жена двор. Пелагея Ив. Швейков- 
ская. 

»›  МРильгельма Фрид. Шейнерта. (Н. Л.) (2 уч.) 
1. Пр. Тоселя Янк. Поляка. (Е. Т.) (6 уч.) — 
2. » Аркащя Бор. Волова п его жены М. Воловой, упр. Ир. 
А. Б. Воловь (Е. 1.) (5 уч.) 
3. Двор. Эдуарда Эдуард. Богуславекаго и пр. Вацлава-Владисл. 
Чешейко-Сохацкаго - упр. (П. Р.-К.) (3 уч.) 
4. Пр. Бенцеля Юдел. Ёрамника. (Е. Т.) (4 уч.) 
5. Клары Ромеовны фонъ-Вехеръ, упр. и ар. м. фар. Янъ Ганс. 
Ютть. (Эст. Л.) (1 п., 2. уч.) 

6. Пр. Файвеля Ерухим. Файна (Е. Т.) (6 уч.) 

7. Купца Ильи Ицков. Магидсона, упр. пр. Маркусъ Борис. Таль- 

розе. (Е. 1.) (5 уч.) 

. Общ. потр. служ. ири жел. дор., упр. пр. Иван. Адамов. Ву- 

невичь (.1. Р.-К.) (5 уч.) 

9. Софи Исак. Лунцщъ, упр. пр. Пав. т Луниъ. (Е. Г.) (6 уч.) 

А. п. Леонгарда Генр. Зуммента. (Н. { 

Пр. Сигизм. Конст. Федоровича. (П. р. -К.) (2 уч.) 

ЛЪкаря Владис. Флорент. Оржешко. Упр. пр. Ив. Мих. Черей- 
евый. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 

Купа Ривонга, упр. пр. Тос. Верк. Ривошь. (Е. ТГ.) (4 уч.) 

Ал-др. Мар. Бонина, у. пр. Арв. Ал-др. Бонииъ. (Н. Л.) (1 п., + уч.) 

Пр. Артура Адальб. Фриде. (Н. ДЛ.) (1 уч.) 

Чешейко-Сохацкаго, упр. а. п. Станис. Владис. Веберъ. (Ц. Р.-К.) 

Пр. Вильг. Вольдем. Гельдта. (Н. Л.) ^ 

Наел. Рейнсона, упр. пр. Ющй Конст. Рейнеонъ. (Н. 1.) < уч.) 

А. п. Стан. Викен. Побоха. (П. Р.-К.) 

Наслд. Вернера. (Н. Л.) (1 уч.) 

Пр. Авгус. Ив. Адлера. (Врем. закрыта). 

» Вик. Мих. Штрауеберга, упр. пр. Лейба Меерь Ицыковичъ 
Ярхо. (Е. 1.) @ уч.) 

Пр. Овсея Моис. Тогихева. (Е. Т.) (1 п., 4 уч.) 

» Пр. Эварда и жаны пр. Сары Израелитанъ, упр. ир. Моне. 
Вульф. Израелитань (Е. 1.) (2 уч.) 

М\щан. Мовши Тосел. Шнейвайса п а. п. Менд. Аров. Бермань 
упр. онъ-же Верманъ (Е. Т.) 

Лвор. Викенмя Ал-дров. Руткевича. (Врем. закрыта). 

Лвор. Каз. Карл. Стенцеля, упр. а. н. Ром. Кар. Стенцель. (П. Р.-№.) 

Жены пр. Брон. Подберезекой, упр. пр. От. Франц. Сигизм. Под- 
березеклй. (П. Р.-К.) 

Пр. 106. Ив. Крицкаго, упр. пр. Гилел. Лейб. Аирляеевый. (Е. 1.) 
(4 уч.) Ар. пр. Берка Ициков. Либерманъ. 

Наслфдн. Беккера, упр. пр. Роб. Роберт. Беккеръ. (Н. Л.) (3 уч 

Пр. Павла Ал-дров. Лавриновича. (Н. Л.) 

» Артур. Фридрих. Вавера. (Н. Л.) (1 уч.) 


с 


М. Маренгаузенъ, сел. А. п. Игн. Ал-др. Рахунковича. (П. Р. К.) 


Ст. Розеновская, сел. 


Невель. 


Пр. Эргарда Юлмев. Мергольдта. (Н. Л.) 
» Владим. Филии. Шульца. (Н. /.) 


ее 


Полоцкъ, - 1. Пр. Яь. Давид. Бялостоцкаго. (Е. Т.) 1 п., 6уч.) 
2. Канд. пр. Озер. Финкельштейна и пр.—упр. Т0сиф. Меер. 
Лунца. (Е. 1.) (Гц. 4 уч.) с 
3. Пр. Тоселя Рувелев. Розенблюна, упр. пр. Клим. Рувел. тосе; т. 
Розеиблюмь. (Е. Г.) (1п., 5 уч.) 


М. Сиротино, сел. Жены пр. Францишки Алексфев. Ввятковекой. Упр. а. п. а 
Мовш. Ирусаковь (Ъ. Т.) 
Ржица. 1. Пр. Ив. Вас. Егермана. (Н. 4.) (6 уч.) 
2. » Гуго Ал-др. Грюнберга. (Н. Л.) (1 п., 3 уч.) 
М. Велюны, сел. » Стан-Марм Францевны Довтялло. Упр. а. п-ца Елизав. 
| Констант. Бувурманова (Р. Пр.) 
_ М. Варкляны. » Фердинанд. Л. Экмана. (Н. Л.) 


М. Рыбинишки, сел. Ант. и. Эльи мул. Хавесона. 

Дер. Сталейдзаны, сел. Ст. с. Анд. Анд. Блау, упр. ау. а. п. Георг. Вильг. Конради. (В. Л.) 
Себеж. Пр. Пейсаха Эльяшев. Вреелава (Е. Г) (3 уч.) 

Д. Слобода, сел, Пр. Эрвина Фридр. ПТулинуса. (К. Л.) 


1. Владимфрокая губерния. 


Владим1рь. 1. Пр. Мих. Конст. Мащкевича, упр. пр. Кар. Христ. Матиеенъ. 
(Н. Г.) 2 п.) 
2. », Гирии Лейб. Левковича, упр. пр. Айзик.Моис. Соекинь. 
(Е. 1.) 11. 1 уч.) 


Ат. Отд. Пр. Мих. Кон. Мацкевича, упр. а. п. Мих. Ив. Поенфловъ (Р. Пр.) 
С. Ундолть, сел. А. и. Эмак. Берк. Арлюка (Е. 1.) 
Александровъ. Пр. Филиипа Мовш. Гольдберга и Франи Мовш., урожд. Гольд- 


штейнь, упр. пр. Ф. М. Гольдбергъ. (Е. Т.) (1 п. 3 уч.) 
С. Карабаново, сел. » Филип. Мов. Гольдберга, упр. а. и. Гос. Рубин. Гилельеъ. 


(В. Г.) 
Вязиики. » Як. Хащк. Фридберга. (Е. Т.) (Е и., 2 уч.) 
`С50б. Мотера. сел. › 9омы Матв. вонео. (Лит. Р.-К.) 
Тороховенть. У$зд. зем.. упр. пр. Конс. Никиф. Поновъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
Ковровъ. У%вздн. зем., упр. пр. Ник. Конст. ки (Р. Пр.) (1 пом., 1 уч.) 
Меленки. Пр. Фридр. Эдуард. Фробена. (Н. . 
Муромъ. 1. Пр. Натана Захар. Фридберга. "в. 1) а уч.) 
2. Насл. Антоненко, упр. пр. Григ. Як. Зощенко. (Р. Пр.) (1 п.) 
Переславль. ‚. Мекаря Эдуарда Мих. Рутковекаго, упр. пр. Деон. Эдуар. Рутков- 
сви. (П. Р.-Ц.) @ уч.) | 
Покровъ. УъЪзд. зем, упр. пр. Андр. Андр. Флегонтовьъ. (Р. Пр.) (2 нк.) 
Зал. гор. Киржачъ. Пр. Мих. Петр. Зарутекаго, упр. пр. Ал-дрь Мих. Зарутекй. (Р. Пр.) 
С. Орфхово, сел. » Вас. Гавр. Кореннова. (Р. Пр.) (1 уч.) 
удогда. » Пейсаха Еве. Сухотина (Е. 1.) , 
(Суздаль. Насл. Блюмбергь, упр. и ар. пр. Генр. Генр. Вокульвый. 
(П. Р.-К.) 
Гавриловсюй посадъ. Пр. Ив. Ант. Давгина, упр. п. Ант. Ант. Давхинъ. (Лит. Р.-В.) (1 уч.) 
уя. 1. Пр. Юмана Абр. Волова. (Е. 1.) (1 н., 1 9.) 


2. » Емашта Солом. Диицееа (Е. [.) 
3. » Вуд. Лейз. Штейна (Бернатейна), упр. пр. Гирш. Арон. 
Саободкинъ. (Е. Г) (1 уч.) 
3. г. Иваново-Возне- 1. Насел. Баскаковыхь, и зренд. пр. Тое. Влас. Жакевичь. 
сенскт,. (П. Р.-К.) (1 пр., 8 уч. 


. Пр. Ник. Леонт. Вильде. (Р. Пр.) @ пр... 1и.). 


м 


И 


3. г. Иваново-Возне- 3. Пр. Ген. Ив. Михаолиса, аренд. и упр. пр. Оск. Отт. Хорек- 


сенскъ 


С. Кохма, сел. 
С. Тейково, сел. 


Юрьевъ. 
С. Сима, сел. ' 


Зологда. 


Вельскъ. 
ТГрязовецъ. 
Кадниковъ. 
Никольскъ. 


Тотьма. 

^ Устюгъ. . 
Устьсысольскь. 
Яренекъ. 


К итомтръ. 


АПТ. ОТД. 
Гомеопат. алт. 
С. Бараши, сел. 
М. Горошки. 


М. Котельня, сел. 
М. Краснополь, сел. 


М. Пулины. 


Кол. Старая Буда, сел. 


М. Ушомръ, сел. 


М. Черняховъ, сел. 


М. Чудновъ. 


М. Янушноль, сел. 


ый. (НФм. Лют.) (2 уч.) 
4. М®щ. Эмил. Андр. Зундгрена, упр. ир. Ал-др. Витал. Орлиц- 
вый. (Лит. Р.-К.) (1 ни.) 
Пр. Ив. Ив. Воренфельда. (Р. Пр.) 
Жены пр. Анны Сем. Францевичъ, упр. пр. 10с. Игн. Франце- 
вичъ. (БЪлор. Р.-К.) 
Пр. Ал-дра Сем. Бермана. (Е. 1.) (2 уч.). 
» Стеф. Леонт. Бяленекато. (П. Р.-К.). 


12. Вологодская губерния. 


1. Пр. Ст. Сов. Фридр. Вильг. Линдера. (Н. Л.) (1 п.) 

2.» Кол. Сов. Эдуард. Фабан. Войнича. (П. Р.-К.) (2 п., 2 уч.) 
3. » Ив. Ив. Времмерта. (Лифл. Л.) (1 п., 2 уч.) 

У%зд. зем., упр. пр. Вл. Ник. Говердовевлй. (Р. Пр.) (1 п.). 
Уъзд. зем., упр. пр. Ник. Алдр. Чернышов. (Р. Пр.). (1 п., 2 уч.). 
У%зд. земства, упр. пр. Конст. Вас. Б%ляевъ. (Р. Пр.) (1 п., 4 уч.). 
Уфзд. земства. упр. пр. Родиславъ-Каз. Христоф. Дроздовевй. 

(П. Р.-К.) (1 п-ца., 3 уч.). 

УъЪзд. земства., упр. пр. Мих. Степ. Пономаревъ. (Р. Пр.) (1 п., 3 уч.) 
Уъзд. земства, упр. пр. Коз. Ильичь Враевъ. (Р. Пр.) (1 п. 3 уч.) 
Узд. земства, упр. пр. Владие. Сигиз. Вроблевевй (Л. Р.-К.) (2 п.) 
УЪзд. земства, упр. пр. Васил. Аеон. Горинъ. (Р. Пр.) (1 п., 2 уч.) 


13. Волынская губерЯя. 


1. Маг. фарм. Ст. Сов. Венантя 9ед. Валенекаго. (П. Р.-К.) 
(1 пр., 1 п., 2 уч.) . 
2. Пр. Осипа Лук. и его жены Францишки Михайл. Шамбор- 
секихъ, упр. пр. Август. Роберт. Томаеъ. (П. Р.-К.) (1 пр, 
4`п., 2 уч.), ар. пр. Бродовичъ и а. п. Вваеницей. 
3. Пров. Ал-дра Викент. Очиковекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 3 уч.) 
4. » Лаз. Монс. Ширвиндта. (Е. Т.) (2 п., 5 уч.) 
5. ›» Август. Эмил. Роберт. Томаеа, упр. пр. Стание. Нлкодим. 
Бродовичъ. (П. Р.-К.) 
› Ант. Казим. Паяунеа. (П. Р.-К.) 
» Тов. Гос. Сакевича. (П. Р.-К.) 
А. п. Якова Пейсах. Мошков. Швеца. (Е. Т.). 
Мъ%щ. Цаля Зельм. Шафранскаго, упр. пр. Болес.-Францъ-Салезй 
Козловекй. (П. Р.-К.) @ уч.). 
А. и. Адальб.-Леоп. Ромуал. Островекато. (П. Р.-К.) 
» » Алекс. Мих. Воля, упр. иар. а. и. Шая Пинхас. Раесь. (Е. 1.) 
Жены апт. пом. Фримы Рейзли. Ушер. Розенбергь, упр. пр. Ицк. 
Авр. Ушеренко. (Е. ТГ.) (1 уч.) 
А. и. Вильг. Игнат. Антоновича, упр. а. и. Симон. Самсонь Ха- 
винъ. (Е. Т.) 
Насл. Лацинника, упр. а. п. Самуиль Бор. Лацииникъ. (Е. Г.) 
Пр. Исаака Самуил. Перельмутера. (Е. 1.) 
Насел. Шелевицкаго, упр. пр. Стефанъ Петр. Людвиг. Завиетов- 
евй (П. Р.-К.) (1 уч.) ар. а. п. Як. Пинх. Раеъ. 
Пр. Валент. Ахилл. Ордыненъ, упр. а. п. Тоган. Пинх. Эйвинъ. (Е. Г) 


Е Мене 


Владимрволынекъ. Жены двор. Матильды Петр. Стецкой и-а. п. Ал-дра Никодимов. 


М. Гороховъ. 


М. Киселинъ, сел. 


С. Купичевъ, сел. 
М. Локази, сел. 


М. Любомль. 
М. Поринкъ. 


М. Устилугъ. 
Пубно. 

М. Берестечка. 
М. Боремель, сел. 


М. Волковыя, сел. 


М. Козинъ, сел. 
М. Мизочь. 


М. Млыновъ, сел. 
М. Олыка, сел. 


Заелавль. 


М. Славута. 


Врем. апт. отд. 
М. Шепетовка. 


М. БЪлогородка. 


` 
С. Антонины, сел. 
М. Грицевъ, сел. 
М. Лабунь, ‘сел. 
Ковель. 


Г 


М. Камень-Коширскъ, 


сел. 


м. Мапювъ, сел. 


М. Мельница, сел. 


М. Ратно, сел. 


Шуровекаго, упр. пров. Иванъ Март. Тржаековевй. 
(П. Р.-К.) @ п., 2 уч.). - 
Насл. Зелинекаго, упр. пр. Феликс. Станис. Зелиневй. 


(П. Р.-К.). (2 уч.). 

Пр. т Ант. Ростоцкаго и пр. упр. Стеф. Мих. Ирупинскаго. 
(П. Р.-К.) 

» Исака Лескееа, упр. а. п. Леон. Сильв. Маухеъ (П. Р.-К.) 

Марш Иванов: Эльберть, упр. и ар. а. п. Станис. СОтанис. 
Рудольфъ. (П. Р.-К.). 

Пр. Игн. Титов. Чайковекахго. (П. Р-К.). 

Двор. Каэтан. Петр. Войтковекаго, упр. пр. 
Тарниигъ (П. Р.-К.). 

» Станис. Марцел. Ивфцинекаго и Льва Франц. Завадекаго, 
упр. пр. Никол. Иван. Подольевй. (П. Р.-К.) 

1. Насл. Гуклера, упр. и ар. пр. Тосиф. Казим. 
(П. Р.-К.) (1 п., 2 уч.) 

2. Нас. Эйемонта, уи. пр. Ан. Фран. Липиневй. (ЦП. В -К.). 

Насл. Эйемонта, упр. пр. Пет. Дмит. Эйсмонтъ. (Р. П.) (2 уч.) 

Пр. Ив. Фелиц. Варшевскаго (П. Р.-К.). 

» Меера Лейб. Горовица, упр. а. п. Илья Морлк. Силитрен- 
ный. (Е. 1.) 

А и. Пав. Тосиф. Жулинекато. (П. Р.-К.). 

Насл. Сенькевича, упр. и ар. ир. Фад. Ив. Витковев!й. (П. Р.-К.) 
(1 п. 1 уч.). 

А. п. Овсея Борис. Вайнштока, (Е. Г.) 

Пр. Валер. Людв. Милажшевекато, упр. пр. 106. Людв. ие: 
евлй. (П. Р.-К.) 

1. Пр. Карл. Франц. Вайзера (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.). 

2. Насл. пр. Ольшевскаго, упр. пр. Владисл. Ант. Ольшевевй. 
(Ц. Р.-К.). 

Насл. Махницкаго, упр. пр. Бол. Ант. Махницейй. (П. Р.-К.) 
(1 пом., 1 уч.) 

Насел. Махиицкаго. Упр. а. п. Петр. Гос. Вазачковеый (П Р.-К.) 

Насл. Галли, упр. пр. Франц. Ипполит. ЖИНСЕН: (П. Р.-К.) 
ар. наслбд. Нозловекаго. 

Пр. Адол.-Леонар. Ал-др. Махницкаго, упр. 
Гофманъ. (Н. Л.) (1 уч.). . 

Вр. Юмя Шуцкаго, упр. пр. Владис. Ник. О Р.-К.) 

А. п. Ришарда Тос. Ханковекаго. (П. Р.-К.). 

Пр. Станис. Генр. Стеф. Арновекаго. (П. Р.-К.).. 

1. Пр. Габр. Ант. Фридрихеона. Упр. пр. Леон. Станисл. Адам. 
Таибуртгь (Хамбургь) (ЦП. Р.-К.) (2 уч.). 

2. Пр. Алек. Конст. Пражмовекаго. (П. Р.-К.) (2 уч.) 


Сигизм. Ив. Флор. 


а 


Людв. Эдуар. 


А. и. Меч. Юман. Ковальскаго. Упр. и зо а. п. Конет. Игнах. 
Сусеклй. (П. Р.-К.) 

Вдовы Маора Камиллы @ед. Шевяковой, улр. 
Викен. Гумовенй. (ПЦ. Р.-К.) 

Пр. Адам. Людв. Марцел. Бялостоцкаго упр. а. п. Фад. Сильв. 
Жжджарекй. (П. Р.-К.) 

А. п. Мечисл. Юлан. Вовальекаго. (П. Р.-К.) 


и ар. пр. Конст. 


М. 


Турйскъ. 


Жременещь. 


М. 
М. Вышгородокъ, сел. 
М. 
М. 


М. 
М. 


М. 


Вишневенъ. 


Лановцы, сел. 
Почаевъ. 


Радзивиловъ.. 
Шумскъ. 


Ямполь. 


Луцкъ. 


М. 
М. 
М. 


М. 
М. 
Новоградволынскъ. 


М. 
М. 
М. 
М. 
М. 
М. 
М. 


М. 
М. 


М. 
М. 


М. 


Бережница, сел. 


Владимрець, сел. 


Колки. 
Рожище. 
Торчинъ. 
Барановка, сел. 
Берездовъ, сел. 
Городница, сел. 
Корецъ. 
Любарь. 
Мирополь. 


Острополь. 


Полонное. 
Рогачевъ, сел. 


Романовъ, сел. 
Соколовъ, сел. 


Эмильчинъ, сел. 


Овручъ. 


М. 
М. 
М. 


Искорость, сел. 
Лугины, сел. 


Народичи, сел. 


Вы, бо 


Пр. Ал-Вя Генр. Сломчинекаго, упр. и ар. пр. Станиел. Ант. 
Махниковенй. (П. Р.-К.). 
1. Насл. Ткачинекаго, упр. пр. Бол. Андреев. Ткачиневцй. 
(П. Р.-К.) (3 уч.). 
2. К. Р. Викен. Ант. Хаинекаго, упр. и ар. пр. Ушеръ Янкел. 
Тиндееъ. (Е. Т.) (1 уч.). 
Пр. Симфорана Каетан. Банчконскаго. (ЦП. Р.-К.) (1 уч.). 
» Инпол. Генр. Гловдщкато. (П. Р.-К.) 
Вдовы Раесевича, упр. а. п. Мордк. Лейб. Гальпереонъ. (Е. [.) 
Пр. Симфорана Кает. Бончковекаго, упр. и аренд. пр. Мих. 5. 
Рашковекй. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Насл. Махана, упр. пр. Людом. Генрих. Рудзинекй. (П. Р.-К.) 1 пр. 
Жены пр. Этель Розенкранцъ, упр. пр. Фишель Лейб. Розен- 
кранцъ. (Е. 1.) (2 уч.) 
Пр. Ив. Стан. Альбинов. Цовнанекаго. (ПЦ. Р.-К.) 
1. Пр. Цетра Осип. Злоцкаго, упр. пр. Валер. Сильвестр. Ллюдв. 
Милашевекй. (Ц. Р.-К.) (2 уч.) 
2. Влдовы пр. Михалины Игн. Гуклеръ, упр. и аренд. ир. Каз. 
Адол. Гуклеръ. (П. Р.-К.) 
Пр. (танисл. Генр. Вольскаго. (П.Р.-К.) 
А. п. Карл. Карл. Рогальекато. (П. Р.-[.) 
УМБшан. Ипки Шм. Волоха и Гося-Дувид. Динов. Шлерноберга. 
Упр. пр. Ферд. Ферд. Гофманъ. (Н. Ев.-Лют.) (2 уч.) 
Нас. Яворовекаго, упр. пр. Ос. Гер. Гольдшиигель. (Е. Г.) 
Пр. 9омы Ант. Ростоцкаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Насл. Махана, упр. и ар. пр. Людв. Грац. Маханъ. (П. Р.-К.) (1 н., 
4 уч.) 
Жены пр. Суры Хали Пейсахъ-Лейбовны Гринбергь. Упр. и ар. 
а. п. Накманъ Берк. Бромбергъь (Е. 1.) 
Пр. Романа Стан. Голубецкаго. (Ц. Р.-К.) 
А. п. Адольф. Эдуар. Шен1юовекаго. (П. Р.-К.) 
Пр. Внкен. Лук. Охмановича. (ПЦ. Р.-К.) 
» Осипа Христоф. Годлевекаго. (Ц. Р.-В.) (1 и.) 
Насл. Барановскаго, упр. пр. Эдуар. Ююе. Ипполит. Лабенцклй. 
(П.Р.-К.), ар. а. п. Ицко Нут. Левинтонъь. (1 уч.) 
Эмнии Дубецъ, упр. пр. Брониел. Варфол. Тушиневй. (ЦП. Р.В). 
Ар. вр. Шуцый. . 
Пр. Сиг. Ив. Линнера, уп. пр. Леон. Сиг. Линнеръ. (П. Р.-К.) (1 у.) 
» Вацал. Людв. Витковскаго. Упр. а. и. Янкел. Мошк. ве 
ман. (Е. 1.) 
А. п. Паул. Фридр. Гааеа. (П. Р.-К.) 
Пр. Сол. Лаз. Тиктинера. Упр. а. п. Исаак. Моисеев. Гольд- 
фарбъь. (Е. 1.) ® 
» Ив.-Каз. Стан. Врасовекаго, упр. и ар. а. п. Вильг. Игн. 
Антоновичь. (П. Р.-К.) 
А. п. Брунона Осип. Синькевича, упр. нр. Фелиц. Никол. Васпер- 
еклй. (П. Р.-К.) | 
› » Юмана-Каз. Осин. Згоржалевича. Упр.`а. п. Шмер. Изр. 
Бродекй. (Е. 1.) 
› › Грев. Срул. Шапиро, ушфр. и ар. а. и. Шав. Янкел. Эте- 
лиеь (Е. Г.) 
Насл. Таборовекаго, упр. а. и. Теофил. Семен. Иван. Вакуль- 
чине (П. Р.-Г.) 
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М. Олевекъ, сел. Мфи-ки Евген Филиловой, упр. пр. Станисл. Петр. Жели- 
ховекй. (П. Р.-К.) - 
Оетротъ. 1. Насл. Вярковекато, упр. пр. 106. Янк. Фридманъ. (Е. 1.) 


Аренд. а. п. Авр. Айзик: ЮТраеръ. (Е. 1.) 
2. Жены пр. Юци Жолтовекой, упр. н аренд. пр. Вяч. Владисл. 


Жолтовевюй. (П. Р.-К.) (1 уч.) к 
М. Аннополь. Пр. Герон. Генрих. Шотровекаго. (П. Р.-К) 
М. Гощи, сел. » Раф. Вален. Жолинекато. (П. Р.-К.) 
М. Здолбуново, сел. Насл. Моефевича, упр. и ар. пр. Макс. Адол. Карл. Врутъ. (Н. Л.) 
М. Ляховцы, сел. Пр. Адол. Ал-лр. Махницкаго, упр. а. п. Альфонс. Георг. Жош- 
‚донъ. (Н. Л.) 
Ровно. 1. Пр. Эд. Юман. Вуфаля, упр. и вренд. пр. Марцел. Михайл. 


Чарнецый. (|. Р.-К.) (1 пр., 2 п., 2 уч.) 
2. » дол. Карл. Сейделя. (П. "ют. э (1 пр., 2 уч.) 
3. » Фомы Фом. Якушевекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 2 уч.) 
4. » Абр. Изр. Зильберберга, упр. пр. Левъ. Гилел. Лурье. 
(Е. 1.) (4 уч.) 
М. Александрия, сел. А. п. Герии Берк. Головчинера. (Е. Т.) 


М. Березно. ‚ Насл. Выногнекаго, упр. пр. Стеф. Павл. Жеро. (П. Р.-К.) 

М. Леражно, сел. Наслфд. Мяновекаго. Упр. а. и. Владисл. Каэт. Домбровеки. 
(П. Р.-К.) г 

М. Домбровица. Насл. Цейзика, упр. пр. Эмиль Бальтаз. Антон. Тантыру. 
(П. Р-.К.) (1 п.) 

М. Клевань. Пр. Аъздръ Адам. Дембинскаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

М. Костополь, сел. А. п. Нисона Янк. Гольдштейна. (Е. 1.) 

М. Межиричи. Насл. (ейделя, упр. пр. Анастас И Осип. Шотровевай. (П.Р. -к.)@ уч.) 

М. Степамь. Пр. Алекс. Фад. Шварцмана. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

М. Тучинъ, сел. Гран. Л4еры, упр. а. п. Герш. Мовш. Гинзбургь (Е. 1.) 


Староконетантиновь. 1. Насл. Б%аявекаго, упр. пр. Вацл. Яков. Ив. Бернавенй 
(П. Р.-Б.) (3 уч.) 

2. А. ин. Сруля Врутоголова, упр: пр. 106. Ант. Шлюнковеый. 
(П. Р.-К.) (4 уч.) 


М. Волочиекъ. Пр. Абр. Исак. Гродзинекаго. (Е. 1.) (Гл. 2 уч. 

М. Красиловъ. »› Ант. Викг. Андрахевича. (П. Р.-К.) ( т уч.) 

М. Кульчинъ, сел. » Берки Гдал. Лернера, (Е. Т.) 

М. Пупель. » Генриха Паулинов. СФцинскаго. упр. пр. Ант. Взадие. Кржи- 
жевенй. (ЦП. Р.-К.) 

М. Теофииголь. Насел. Докт. Мед. ХГласеека, упр. пр. Адам. Вивт. Ант. Губе. 


| , (П. Р.-К.) (1 уч) 
5. Фридриховка, ант. . | 
отд. Волочискойаит. Гродзинекаго. Упр. а. и. Шлом. Е лов. Боймъ (Е. [.) 


14. Воронежская губершя. 


Пр. Ив. Павл. Ульриха. (Р. Пр.) (1 те 2 2 уч.) 

Капд. пр. Л. В. Сарвиидта и докт. мед. А. ЛД. 1 нца, упр. маг. 
ф. Тос. Густ. Габриловичъ. (Е. Т.) (1 пр. 3 п., 5 уч.) 
Пр. Людв. Ив. Мюфке. (Р. Л.) (8 пр., 7 ц., 11 уч.) 

» Самуил. Афр. Шеера, (Е. 1.) (2 пф., 4 п., 10 уч.) 

» Моис. Гирш. Вольляна, упр. пр. Владим. Михайл. Ро- 
зальонъ-Сошальек!й. (Р. Пр.) (2 пр. $ и., 7 уч.) 
6. А. ц. Менд. Ценхес. Гликлиха, упр. пр. Лейб. Морл. Цейт- 
линь. (Е. 1.) 2 п. 5 уч.) 


Воронеж. 


ян юн 


о 


Алпт. отд. 

Бирючь. 

Сл. АлексЪевка. 

С. Волоконовка, сел. 
Бобровъ. 


Сх. Бутурлиновка. 
С. Новая Чигла, сел. 
С. Новопокровское. 
С. Хр%новое, сел. 
Богучаръ. 

Сл. Калачъ. 


Сл. Кантемировка, сел. 
Валуйки. 


Сл. Уразово. 

- Задонекъ. 
Землянекъ. 

С. Ново-Успенское,сел. 
Коротоякъ. 

Сл. Давыдовка, сел. 
Сл. Р%№пьевка. сел. 
Нижнед%вицкъ. 
Новохоперскъ. 

С. Пески, сел. 


Острогожекъь. 

Сл. Ольховалка, сел. 
Сл. Ровеньки, сел. 
Сл. Россоттъ. 


Сл. Сагуны. 


Павловекъ. 
Сл. Воронцовка, сел. 


Вятка. 


Гомеопат. апт. 
Глазовь. 


С. Уканъ, сед. 
С. Уни, сел. 


р. 


2 


Пр. Л. И. Мюфке, упр. пр. Ив. Тос. Балиневй. (П. Р.-К.) 
» Ферд.-Христ. Ал-др. Венлта. (Н. Л.) 
Насл. Балицкаго, упр. а. п. Викент. Бенед. Войтекунасъ. (П. Р.-К.) 
А. п. Карла Фридр. Фогеля. (Н. Л.) 
Вловы пр. Марш Александ. Маевской, упр. и ар. пр. Адам. Антон. 
Тлиневй. (П.Р.-К.) {1 уч.) 
Пр. Госиф. Гершон. Затуловекаго (Е. 1.) (2 уч.) 
» Руд. Юльев. Баумана. (Н. Л.) 
» Войц. Станисл. Маляновича. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Ник. Канит. Орлова. (Р. Пр.) 
Маг. фар. Ал-дра Хрисман. Мазинга..(Н. Л.) (1 уч.) 
Жены пр. Елисав. Абрам. Михельеъ. Упр. в: Нат. Монс. Ми- 
хельеъ (Е. Т.) (1 уч.) 
А. п. Абр.-Лейзер. Янк. Зильбермана. (Е. 1.) 
Двор. Болесл. Ив. Павловича, упр. пр. Самуил. Гериг. Вольнянъ. 
(Е. 1.) (2 п., 1 уч.) 
Пр. Ал-дра Гавр. Кузьмина. (Р. Пр.) (1 уч.). 
› Ад. Стан. Воротынскаго. (П. Р.-К.) (1 п.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Артур. Ив. Гоманъ. (Н. Л.) (1 н.) 
Уззд. зем., упр. а. и. Никол. Нетр. Атаманов (Р. Пр.) 
Пр. Самуил. Содом. Зимана. (Е. 1.) (1 уч.) 
› Як. Меер. Гиршвальда. Упр. а. п. Лев. Абрам. Малкинъ. (Е.1.) 
» Васпржицкаго. (Врем. закрыта). 
Уъзд. зем., упр. пр. Ив. Ник. Поновъ. (Р. Пр.) (1 н., 1 уч.). 
Вдовы пр. `Головниной, упр. ир. Вас. Матв. Головнинъ. (Р. Пр.) 
А. п. Робер. Робер. Графа, упр. пир. Панкус. Яков. Смоден- 
евй. (Е. 1.) 
т и Влад. Степ. Зарембо. (Р. Пр.). (2 уч.) 
. Насл. Яковлева, упр. пр. Ал-дръ Ив. Становичь. (Р. Пр.) 
(1 п., 8 уч.) 
А. п. Як. Петр. Антоненко. (Р. Пр.) 
Пр. Як. Ив. Федотова. (Р. Пр.) 
Ал-дра Мендел. Мандельштама. (ЕЮ. Т.) (1 уч.) 
Вдовы а. п. Мар. Степ. Моравекой, упр. и ар. пр. Ромуал. Ахилл. 
Ордынецъ. (П. Р.-К.) 
Насл. Бурмановича, упр. пр. Геор. Вас. Припольцевъ. (Г. Пр.) (1 п.) 
А. п. Григ. Ив. Скрыиникова. (Р. Пр.) 


15. Вятская губерния. 


1. Пом. ирис. новфр. Вульфа Моисфев. Вацниельсона, упр. и 
аренд. пр. Сауль (Шулья) Кацнельсонъ. (Е. Т.) (1 и. 2 уч.) 

2. Пр. Тит. Сов. Гуго Карл. Бока. (Н. Л.) (2 цп., 3 уч.) 

3. Губ. зем., упр. пр. Адальб. Густ. Готанеонъ. (Н. Л.) (2 пр. 
1 п. 4 уч. 2 учщы) 

Пр. Ал-дра Карл. Маттеса. (Н. Л.) (1 и.) 


‚ УЪзд. зем., упр. ир. Серг. Петр. Вибардинъ. (Р. Пр.) С т, 


4 уч., 2 уч-цы) 
УЪзд. зем., упр. пр. Павел. Ив. Утробинъ. (Р. Пр.) 
УЪзд. зем.. упр. а. и. Влал. Вис. Роеляковь. (Р. Пр.) 


Елабуга. 
ВКотельничъ. 
Малмыякъ. 
Нолинекъ. 
Орловъ. 
Сарапуль. 
Воткинсый зав. 
Ижевск! заводъ. 
Слободской. 
С. Коса, сел. 
С. Ноломъ, сел. 
‚ Уржум. 
Яранекъ. 


Сл. Кукарка. 


- Гродно. 


М. Великая-Бересто- 


вица, сел. 
М. Друскеники. 


М. Индура. 
М. Еринки. 
М. Лунна. 
М. Озеры, сел. 


М. Скидель, сел. 
Брестъ-Литовскъ. 
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Ник. Вас. Ватеркамфа. Упр. пр. Петр. Васильев. Ватер- 

каифъ (Н. Л.) (1 п., 2 уч.) 

зем., упр. пр. Ив. Алек. 

2 уч,. 2 уч-цы) - 

УЪзд. зем., упр. ир. Кол. Рег. Мих. Ив. Блиновъ. (Р. Пр.) (и, 
2 учеЦЫ, 1 уч.). 

У$зд. зем., упр. в Кох. Секр. Мих. Прок. Утенковъ. (Р. Пр.) 
(1 п., 3 уч., 1 уч-ца) 

Уззд. зем. упр. пр. Авг. Богум. Гардтъ. (П. Л.) (4 п., 1 уч-ца 2 уч.) 

Пр. Эрн. Карл. Мерцина. (Н. Л.) (1 п., 1 уч-ца) 

» Ив. Ник. Феофилактова, упр. н ар. пр. Герш. Морд. Рох- 

линъ. (Е. Г.) (1 п., 2 уч.) 

Яворян. Ал-дра-Людв. Осип. Ренарда. Улр. и ар. пр. Альфред. 
Вильгельм. Зейфертъ. (Н. Л.) | 

Вдовы пр. Варв. Ал-др. Рябинекой, у!р. пр. Петр. Никол. а 
моновъ. (Р. Пр.) (2 уч.) 

Уззд. зем., упр. а. п. Михаил. Семен. Ивановъ. (Р. Пр.) 

У$зд. зем., упр. а. п. Пав. Ив. Москвинъ. (Р. Пр.) 

Уз. зем., упр. пр. Ал-ЪЙ Пав. Ноповъ (Р. И (2 п., 1 уч-ца, 3 уч.) 

УЪзд. зем., упр. пр. Пав. Конст. Рейнеонъ. Л.) (2 п., + уч., 
1 уч-ца) 

УВзд. зем., упр. пр. Евг. Павл. Ивановъ. (Р. Пр.) (1 п. 5 уч.) 


16 Гродненская губерн1я. 


1. Ев..Лютер. Благ. Общ., упр. пр. Л. М. Ботковешй. 
{1 пр. Тни., 13 уч.) 
. Пр. Моисея Лейб. Влинковштейна. (Е. Т.) (1 пр., 1 п., Туч.) 
» Фелиц. Валент. Оттовича. (П. Р.-К.) (2 пр., 1 п., 15 уч.) 
Пом. Присяж. Повфр. 0. 9. Стачунекахо, упр. пр. Давид. 
Хаик. Стачуневй (Е. Т.) @ п., 1 уч.) 
.5. Блахотвор. Общ-ва, упр. пр. Вацл. Франц. Мозонъ. (П. Р.-К.) 
(1 пр., 1п., 4 уч.) 


Пр. 


Уззл. Рачинннь. (Р. Пр.) (2 шп. 


(Е. 1) 


нор 


Пр. Карл. Вильг. Внобельедорфа. (П. Р.-К.) 
Гроднен. Ев.-Лютер. Общ., упр. и аренд. пр. Стан. Карл. Мили- 
церъ. (П. Р.-К.) 
Пр. Владислава Иван. Шантыра. (П. Р.-К.) 
» Франца Як. Ниселевскаго. (Лит. Р.-К.) (1 пр., 2 т ) 
»› Стан. Ксавер. Вурочицкаго. (Лит. Р.-К.) (1 уч.) 
М®Ъщанки Ельки Давид. Сморгонской. Упр. а. п. фейга Айзикова 
Вульфъ (Е. 1.) 
Пр. Ив. Ант. Хмфлевскато. (П. Р.-К.) 
1. Наслфл. Паневекаго, упр. и ар. ир. Вацл. Геврих. Фракъ. 
(П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
. Пр. Георг. Сотер. Саскато (П. Р. 5) (1 пр., 1 н., 3 уч.) 
. Маг. фарм. Раф.-Льва Ант. Сухецкаго, упр. пр. Казимръ Раф. 
Сухецкий. (П. Р.-К.) (2 пр., 2 уч.) 
. Пр. Льва Григ. ОШхейнберга. (Е. Т.) (1 пр., 2 п., 1 уч.) 
. Двор. Мари Галицкой, аренд. и упр. пр. Иванъ Степано- 
вичь Гржегоржевекй. (П. Р.-К.) (@ пр., 2 уч.) 
6. Пр. К. Ц. Ватана и р Хайкевича, упр. пр. К. Ц. Ва- 
танъ. (В. Г.) (1 пр.; Тв., 4 59.) 


©> г> 


я = 


М. Влодавка, сел. 


М. Высоко-Литовскъ. 


М. Домачево, сел. 


М. Каменецъ-Литовскъ.Мщ-ки 


Бълоетокъ. 


Гомеопат. апт. 

3. г. Гонюндзъ. 

М. Заблудово. 

3. г. Кнышинъ. 

Кол. 
будка, сел. 

М. Супрасль, сел. 

М. Тростяны, сел. 

М. Хорощь, сел. 

М. Яссновка, сел. 

БЪльевъ. 

М. Боцьки. 

3. г. Брянскъ. 


М. Дрогичинъ, сел. 


М. Клешщели, сел. 
М. Орля, сел. 
М. Семятизи. 
М. ЦФхановецъ. 


Волковыекь. 
№М. Зельва, сел. 
Им. Кватеры, сел. 


М. Лысково, сел. 
М. Пески, сел. 


М. Порозово, сел. 
М. Роесь, сел. 
М. Свислочь. 


Кобринъ. 
М. Антополь. 
М. Дрогичинъ, сел. 


Пос. Жабинка, сел. 


М. "Иваново. 


Михалово - Нез- 


Пр. Меч.. Мих. Добровольекаго, упр. а. п. Т0с. 10с. Вихлинек1й, 
(П. Р.-К.) 

МъЪщ. Идали Тимоф. Вачальекой, упр. и аренд. пр. Ив. Ив. Стон- 
куеъ. (П. Р.-К.) (8 уч.) 

Пр. Ицка Янкел. Дворецкаго. (Е. 1.) 

Елены Иван. Собфшинекой, упр. п аренд. пр. Владие. 

Робер. Ант. Скаржиневй. (П. Р.-К.) (1 уч.) | 

. Пр. Моис. Солом. Айзеиштадта. (Е. 1.) (1 пр., 9 уч.) 

» [Ромуал. Иван. Гроновекаго (П. Р.-К.) (1 пр., 1 н., 2 уч.) 
. Вдовы пр. Паул. Юдов. Вильбушевичъ, упр. пр. Тевель. 
Арон. Рейхштейнъ (Е. 1.) (1 м. ф., 1 пр., 1н., 5 уч.) 

4. Пр. Ив. Сем. Фаберкевича. Упр. пр. Эжмя Хаим. Соеонъ (Е. 1.) 

(2 пр., Е п., 4 уч.) 
5. Купца 2 гил. Хаима Кальм. Гольберга, упр. и арен. пр. 
Маркъ Влад. Фрауштетеръ. (Е. [.) (1 пр., 1 п., 9 уч.) 
6. Пр. Тосиф. Франц. Нефедовичъь (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
Пр. Болес. Фаустин. Яцынича. (Лит. Р.-К.) 
» Лющана Ал-др. Ленчевекаго. (П. Р.-К.) 
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_» Исавер. Дом. Транчука. (Ц. Р.-К.) 


> Марана Ант. Издебскаго. (П. Р.-К.) 


› Апол. Феликс. Стрицкаго. (П. Р.-К.) 
» Ян. Збигн. Войцицкаго. (П. Р.-К.) 
А. п. Хаим. Шмулев. Глузмана. (Е. 1.) 
Купца К. А. Моэса, упр. а. п. Ал-др. Мартин. Рачковеклй. (П. Р.-К.) 
А. п Феликса Викт. Бфлицкаго (П. Р.-К.) 
Пр. Гирш. Моис. Гринберга (Е. 1.) (1 п., 
» Адам. Ант. М яесевича. (П. Р.-К.) 
»› Ал. Иг. Вопчинекато. (Ц. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
› Станис. Ал-др. Ленчовекато. (ЦП. Р.-К.) 
»› Ст. Лук. Борковкаго. (П. Р.-К.) 
А. п. Карл. Ив. Пржановскаго (П. Л.) 
Пр. Генр. Феликс. Невяровекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
» Ломана, упр. и ар. пр. Станис. Андр. Монющко (П. Р.-К.). 
(1 пр. 1 уч.) 
» Андр. Рох. Тыминекаго. (Лит. Р.-К.) (2 пр., 
А. п. Маркуса Сам. Орлиса. (Е. 1.) 
Яворянки Эмили Болесл. Шациловекой. Упф. а. п 
тинов. Севрукь (П. Р.-К.) 
Пр. Лилы Ильича Гольдберга. (Врем. закрыта) 
» Бол. Ив. Шантыра, упр. и аренд. пр. Алоиз. Войцьхов. Ма- 
зуркевичъ. (П. Р.-Е.) 
» Каз. Юрьев. Ирживеца. (П. Р.-К.) 
А. п. Владис. Циран. Сукенникова. (П. Р.-К.) (Врем. закрыта). 
Насл. пр. Шидловекаго, упр. пр. Эдуар. Ант. Рудзфевекй. 
(П. Р.-К.) (1 уч.) : 
Пр. Венц. Андр. Шидловекато. (Лит. Р.-К.) (2 пр., 1 
» Юделя Израил. Лившица (Е. Т.) (1 пр., 1 уч.) 
» Ад-дра-Адам. Влимкевича. Упр. и аренд. ир. Адам. Станися. 
Батаговекй (П. Р.-К.) (1 пр.) 
» Конст. Конст. Тушинекаго. (ЦП. Р.-К.) (1 пр.) 
» Антон. Станисл. Сонтнна. (П. Р.-К.) (1 пр.) 


2 уч.) 


2 уч.) 


Адамь Мар- 


уч.) 
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Пружаны. Пр. Вл. Вл. Врживониша. (П. Р.-Н.) (1 уч.) 

М. Картузъ-Береза. » Ант. Леон. Собоцкаго. (П. Р.-НК.) (1 уч.) 

М. Наревка, сел. » Игнат. Матвфев. Петралевскаго (Н. Р.-К, 

М. Шерешево, сел. Насл. Кодзевичъь, упр. а. п. Рич. Влалис. а (П.Р.-К.) 
Слонимъ. 1. Пр. Осипа Адам. Стецкевича, упр. и аренд. пр. Гендель Иса- 


аковичь Гродзеневй. (Е. 1.) (7 уч.) 
2. » Валер. Каз. Стребейко. (Л. Р.-К.) (6 уч.) 
М. Бытень, сел. Жены врача Марш Львов. Лупковичь. Упр. а. п. Натан. Мои- 
сеев. Жмудекй (Е. Т.) 
М. Леречинъ, сел. М?Ъ$щ. Абр. Янк. Гринвальда, упр. а. п. Г. Г. оао, (Е. Т.) 


М. Дятлово. Пр. Каз. Иппол. Жбиковекаго. (П. Р.-К.) 
М. Коссово, сел. А. и. Юмя Станисл. Плевинекаго. (П. Р.-К.) 
М. Молчадь, сел. Пр. ос. Вульф. Бройта. (Е. Г.) 

°М. Ружаны. » Ииппол. Иван. Воеинскаго (.Т. Р.-.К) (1 пр., 2 уч.) 
Соколка. » Осипа-Аполлин. Мавр. Борковекато. (П. Р.-К.) (1 пр. 1 уч.) 
3. г. Васильковъ, сел. А. п. Бронис. Ипполит. Пражмовскаго. (П. Р.К.) 


3. г. Домброво, сел. Пр. Ив. Ив. Залфекаго. (П. Р.-К.) 

3. г. Кузница, сел. Дворянки Марии Станисл. Баньковекой, упр. а. п. Петр. Викент. 
Баньковевй. (Лит. Р.-К.) 

3. г. Суховоль, сел. Пр. Вацл. Адольф. Степан. Людоборсекато (П. Р.-К.). 

3. г. Яново, сел. › Ян. Сил. ЯЧееновекатго. Упр. а. п. Давид.-Лейб. Меер. Эп- 
штейнь (Е. 1.) 


еа 


17. Дагестанская область. 


Темиръ - Ханъ- 


Шура. Пр. Викт. Конст. Фрозе. (Н. Л.) @ ж.-пр., 1 уч-ца.) 
Цетровскъ. »› ос. Онуфр. Самуйлло. (Лит. Р.-К.) (2 уч.) 
Апт. отд. Его же алтеки, упр. пр. Вас. Андран. Стариковъ. (Р. Пр.) 
Дербентъ. Пр. Амбарц. Аветов. Роетомова (Матевосянца) (Арм. Арм.-Григ.) 
Уроч. Дешлагаръ. Аптека воен. взд. (83 их. Самурскахо пол.) съ вольн. прод. ле- 


карствъ, завфд. ст. вр. полка. 


18. Донского Войска Область. 


Новочеркасскъ. 1. Пр. ед. 9ед. Фертига, упр. пр. Онуфр. Ник. Гоетицыйй. 
(П.Р.-В.) (2 пр., 2 п., 2 уч.) 
°2. Насл. Роллера, упр. пр. Авг. Як. Врейцбергь. (Лат. Л.) 
(2 п., 1 уч.) 
3. Пр. Каз. Алол. Савича. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п.) 
4. Областного Приказа Общ. Призр., упр. маг. фар., С. С. Ал-дръ 
дед. Тобинъ. (Н. Л.) (3 пр.)- 


Апт. отд. Содержателей Новочеркасс. аптекъ, упр. а. п-ца Марля Никол. Бо- 
лотова. (Р. Пр.) 
Гомеон. апт. Пр. Густ. Ал-др. Гольдгаара. (П. Л.) 


Донецей округьы: 
Пос. Верхне-Тарасовъ, д 
сел. » Матв. Ив. Тоцкаго. (П. Р.-К.) 
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Ст. Вишенская, сел. Пр. Влад. Эмман. Берга. (Р.: Пр.) 
Сл. Ифремово - Степа- 


новская, сел. Врача Дмитр. Ив. Толпетгнна. (Врем. закр.) 
Хуг. Земцево-Боковъ, 
сел. Пр. Влад. Андр. Бранштейна, упр. а. п. Матв. Ив. Черничкинъ. 
(Р. Пр.) 
Хут. Иванковъ, сел. Отет. подъ-есаул. Низовкина, упр. а. п. Ант. Стан. Сикорек!й. 
(П. Р.-К.) 
Ст. Казанская, сел. Пр. Ник. Конст. Ольдекопа. (Р. Пр.) 
Ст. Каменская. › Ливеря Ив. Маноцкова. (Р. Пр.) (1 п.) 
Пос. Миллерово-Глубо- 
кИНСКШ, Сел. » Денис. Ив. М®шкомаева. (Р. Пр.) 


Ст. Милютинская, сел. А. п. Конст. Сав. Янковича. (П. Пр.) 
От. Усть-Бфлокалитвен- 
ская, сел. Пр. Ливеря Ив. Маноцкова. 
1-й Донекой округъ: 
Сл. Ильинка, сел. Жены пр. Гофманъ, упр.-ар. а. п. Ник. Ал-др. Брюховъ. (Р.-Пр.} 
Ст. Константиновская. Пр. Ив. Конст. Валентиновича, упр. пр. Леонъ Мих. Гжанков- 
екй. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
Сл. Мартыновка, сел. Надв. Сов. Алекс. Тонов. Иищикова, упр. и арен. а. п. Викт. Ив. 
Иваненко. (Р. ПЪ.). 
Ст. Романовская, сел. Пр. Степ. Ив. Шанявекаго. (П Р.-К.) 
Ст. Семикаракорская, 
сел. А. п. Дмитр. Фед. НЪ№мченко. (Р. Пр.) 
Ст. Цимлянская. Дворянки Евг. Иван. Миколаевекой, упр.-ар. пр. Ив. Як. Мико-_ 
лаевевклй. (П. Р.-К.) 


3-ой Донекой округъ: 


Хуг. Калачъ, сел. Пр. Эльям. Лейб. Налкина. (Е. 1.) 

Ст. Качалинская, селх ›» Иван. Юман. Новицкато. (П. Р.-К.) 

Хут. Любимовъ, сел. Мфщ. Топальцева, упр. пр. Август. Ферд. Гофманъ. (П. Р.-К.) 

Ст. Нижне-Чирская. Пр. Вильг. Карл. Бушмана. (Н. Л.) (1 п., 1 уч.) 

Пос. Николаевск, сел. » Фран. Ламберт. Рудовекаго. (П. Р. т) 

Хут. Обливсый, сел. А. п. Петра Осип. ИТирвиса. (Лит. Р.-К.) 

Ст. Чернышевская, сел. Пр. Влад. Андр. Бранштейна. (Р. Пр.) 

Ц. Азовъ. А. п. Нахм. Хаим. Гайковекато, упр. пр. Арон. Лейб. Гольдгуръ. 
(Е. Г.) а уч.) 

Ст. Александровка, сел. » » Петра Ив. Постникова. (Р. Пр.) 

М. Кагальникъ, сел. Вдовы пр. Гетлингь, упр. арен. а. п. Карль Юшщев. Ландъ. (Н. Л.) 

Нахичевань-на-Дону. 1. Пр. Ив. Конст. Валентиновича, упр. ар. пр. Гос. Шмул. Ро- 
говинъ. (Е. 1.) (1 уч.) 

2. НаслЗд. Цымбалова, упр. и ар. пр. Самуилъь Як. Мовшовичу. 

(Е. Г.) (1 пр., 1 уч.) 

Хут. Синявсый, сел. Вдовы свяш. Марш Иван. Ситниковой, упр. пр. Генр. Севаст. 
Подгородецай. 

Село Старо-Балайское, Пр. Дмитр. Семен. Ворнилова, уп. а. п. Марк. Арчил. Френкель, 

сел. (Р. Пр.) 
Село Чалтырь, сел. А. п. Евг. Тос. Евг.-Адамов. Гарваеекаго. (П. Р.-К.) 


Сальевй округъ: 


Ст. Великокняжеская, , 
сел. Пр. Вас. Дмитр. Бобарикина. (Р. П.) (1 1р.) 


г 


о 


Пос. бл. ст. Куберле | 
Ю.-В. ж. д.. сел.  МБш. Ант. Исид. Витушинскато, упр. а. п. Вас. Вас. Теесель- 
сый. (Мал. Пр.) 


Таганрогь. 1. Пр. Як: Залмана, Парноха. (Е. 1.) Ч пр. 11. 2 уч.) 
2. » Ал-дра Мих. Штехера. (Б%лор. Р.-К.) (1 пр, 1 п., 2 уч.) 
3. Купца Моис. Дав. Луцкахо, упр. пр. Ал-дръ Дав. лу цей. (Е. Г.) 


р (2 п., 1 уч.) 
4. Вдовы пир. Над. Штримеръ, тир. пр. Як. Мос. Шхримерь. 
(Е. Т.). (3 п.) 


. Пр. Роб. Бор. Идельеона. (Е. 1.) (Г ц., 1 

› Мих. Стен. Лейбензона, (Р. Пр.) а уч.). 

» Гилеля Абрам. Цейеаховича. (Е. 1.) (1 уч.) 

Городская, упр. пр. Арт. Андр. Клаванъ. (Л. Е.-Д.) (2 п.) 

(106. Амвросевка, сел. Купца Михаила Фомина, упр.-арен. а. п. Мечисл. Фадд. Дунинъ- 
Борковекй. (П. Р.-К.) 
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Сл. Голодаевка. Вдовы пр. Гурандо, упр. пр. Адольф. Карл. Кальви. (Ит.` Р.-К.) 
На Кальусскихькам.- у 
уг. рудник., сел. Аноним. Общ. Рыковскихь кам.-уг. копей, упр. пр. 106. Франц. 


° Пуклевичь. (Л. Р.-К.) 

Дача  «Касперовка», ое 
апт. отд. Купца Луцкаго, упр. пир. Шлюм. Абрам. Стародубъ. (В. 1.) 
Пос. Дмитревск, сел. Мфщ. Михайлова, упр. а. п. Яков. Никит. Ивановъ. (Р. Пр.) 
Ст.Ново-Николаевская. Наслфд. Попова, ар. и упр. пр. Ив. Ад. Титферъ. (Н. Л.) 

С.т. Ровеньки, сел. А. п. Казимиръ Франц. Норкайтиса (Лит. Р.-К.) 
Кол. Розенфельдь, сел. » › Ник. Людв. Гейнцъ. (Н. Л.) 
Ст. «Харцизская», сел. Пр. Хаима Зисканд. Молисицкаго-Яхнина. (Е. 1.) 


Усть - Медвфдицый 
окр.: 
Ст. Усть-МедвЪдих- 
кая. Вдовы пир. Евг. Ив. Бутовой, упр. пр. Рувим. Арон. Шу льманъ 
(Е. 1.) (1 п.) 
Ст. Березовская, сел. Пр. Никол. Игнат. Чоборовекаго, (П. Р.-К.) 
Сл. Михайловка, сел. А. п. Владис. Леонар. Лисовскахо. Упр. п ар. Дмитр. Силвст 
ПодобЪфдь. (Р. Пр.) 
Хуг. Фроловъ, сел. Пр. Менд. Максимил. 1овелюв. Зайденворга (Е. Т.) 


Хоперскй округ: 


Хут.Привокзальн., сел. » Альфред. Ал-др. Лана, упр. а. и. Маран. Станисл. Закржев- 
евлй. (П. Р.-К.) 


Ст. Урюпинская. › Ник. Мих. ЦПолунина. (Р. Пр.) (1 п.) 
Черкаескь!й округь: 
(т. Аксайскал, сел. . п. Генр. Людв. Гофмана. (Н. Пр.) 
Г. ть 
шевскй. Пр. Ром. Адол. Воловекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 


Ст. Егорлыцкая, сел. Фельдш. Вужелева, упр. а. п. Ник. Алекс. Ехермантъ. (Н. Пр.). 
Ст. Старо-Черкасская, 
сел. Пр. Дм. Стен. Корнилова. (Р. Пр.) 
Хут. Сушиъ, сел. » Стен. Ив. Ианявекато, упр. и аренд. пр. Болес. Дюнис. Год- 
зевичь. (Ц. Р.-Н.) (1 пр.) 


19. Екатеринославская губерня. 


Екатеринославъ. 1. Пр. Осипа Зах. Гурвича. (Е. Г.) (1 пр., 3 п., 7 \ч.) 
2. Насл. Сартисона, упр. пр. Густ. Матв. Флауманъ. (Н. ДД.) 
(3 пр., 4 п., 4 уч.) 
3. Пр. Конст. Игн. Стефановича. (П. Р.-К) (1 пр., 3 п., 4 уч.). 
4. Общ. Екатерин. врачей, упр. пр. Марцел: Устин. Давидовичъ, 
(1. Р.-К.), ар. пр. Нермушъ Павл. Давидовевй. (П. Р.-К.). 
- (1 пр., 2 п., 3 уч.). 
5. Пр. Як. Солом. Быетрицкахо. Упр. пр. Тос. Яков. Голембо. 
(Е. Т.) (1н., 8 уч., 1 уч-ца) 
6. » КВильг. Франц. Пекь фонъ-Амменшильда и жены врача 
Гени Юдов. Черной, упр. пр. Григ. Моис. Боярекий. (Е. Т.) 
(Зп., 7 уч., 4 уч-цы). 


7. » Мих. Ив. Вейнштейна. (Е. Пр.) (2 уч.) 
8. » Ал-др. Ал-лр. Февальда. (Р. Пр.) (2 уч.) 
9. ›». Ник. Беньям. Жеви (Е. Т.) (1 п., 3 уч., 1 уч-ца.) 
Апт. отдфленя: 
А) Александро-Невск. . : 
площ. Пр. 0. 3. Гурвича, упр. а. ин. Гершь Файвел. Розенбергу. (Е. Т.) 
Б) Петербургск. ул. › Я. С. Быетрицкаго, упр. пр. Шевель-Янкель Гамшеев. Гуре- 
визъ. (Е. [. 
Гомеоп. аптека. » Аврума Янкел. Лемберга. Упр. пр. Абр. 10с. Каневекй. 
(Е. 1.) (@ п.) 
С. Каменское. Жены пр. Малки Лаз. Виленчикъ, упр. ир. Бор. Юдел. Вилен- 


чикъ. (Е. 1.) 1 п., 1 уч.) 
Кол. Вичкасъ, сел. А. п. Ал-дра; Моис. Лемберга-Лембергскато. Вр. упр. пр. Аврум. 
Янк. Монс. Лембергъ. (Е. Т.) 
М. Никополь. 1. Пр. Самуила Григ. Гориштейна. (Е. ТГ.) (1 н., 1 уч.) 
2. » Тоны Осип. Бердичевекато. (Е, Т.) (2 уч-цы, 2 уч.) 
С. Новые Кайдаки, сел. Пр. Бора Мордух. Ромма, упр. а. п. Моис. Айзик. Лейнъ. (Е. 1.) 


©. Петровка. Жены Ан. Гос. Элькиной, упр. пр. Мотель Изр. Элькинъ (Е. Г.) 
(Е. Т.) (1 уч., 1 уч-ца) 

С. Томаковка. Вдовы пр. Полины `Кацъ, упр. пр. Дав. Леонт. Гурфинкель. (К. 1.) 

Кол. Хортица. . Ицека Абел. Шнее. (Е. Т.) (1 уч-ца.) 

Александровекъ. 1. Пр. Авг. Егор. Рихтера, упр. пр. Левъ Ив. Петцгольдъ. 


(Н. Л.) (2 уч.) 
2. Д. С. С. Алекс. Ник. Мееняева, упр. и ар. пр. Лев. Гецелев. 
Уцвховский. (Е. 1.) (2 п., 4 уч.) 
3. Пр. Хаим. Лейзер. Левенчука. (Е. Т.) (1 п., 2 уч.) 
С. Бол. Михайловка, 


сел. А. п. Ник. Анар. Волееникова. (Р. Пр.) 
С. Гуляйполь. Пр. Герцкел. Хацк. Ацеркина. (Е. 1.) (2 уч.) 
С. Жеребецъ, сел. »› Мих. Яков. Чауеекаго. (Е. Пр.) 
Кол. Листовка (Эйген- 
геймъ), сел. » Льва Ант. Марголина, упр. пр. Кисель-Лазарь Мошков. Мар- 


гулиеъ. (Е. Т.) 
С. Мало-Михайловка, 
сел. » Мош. Авр. Стародуба. (Е. Т.) 
С. Ново-Николаевка, 
сел. Дот. мед. Макс. Бор. Коцына, упр. пр. Як. Бор. Коцынъ. (Е. Г.) 


Е 


С. Покровское, сел. Пр. Абр. Тосел. Каневекаго, упр. а. п. Ал-др. Сон. Синайский. 
(Е. Г. 

С. Нологи, сел. А. п. Ив. Викент. Мицкевича. (Лит. Р.-К.) 

С. Терсанка, сел. Пр. Фридр. Фридр. Францова. (Н. Л.) 

С. Шенвизе, апт. отд. Александровской аптеки Рихтера, упр. а. п. Карл. Август. Вои- 
ради. (Н. Л.) 


Бахмутъ. 1. Пр. Як. Лейб. Сталь. (Е. 1.) (3 уч.) 
2. » Абр. Ежел. Паланта. (Е. 1.) (2 п., 2 уч.) 
Алпт. отд, Аптеки Я. Л. Сталя. 


Пос. Авдфевка, сел. Пр. Герца Мейеров. Суцкевера. (Е. 1.) 
С. Авдотьино, сел. А. и. Ивана. 1юс. Мурто. (Е. 1.) 
Пос. Александро - По- 


лоне. Пр. Бор. Абр. Вейсберга. (Е. Т.) (2 уч.) 
Пос. при ст. Алмаз- | , 
ная, сел. А. и. Арон. Давид. Гуревича, упр. Генах. Ерухим. Влецкинъ. (Е. Г.) 


Пос. Горловка, сел. Пр. Георг. Петр. Акимова. (Р. Пр.) 
Ст. Гришино, сел. Пр. Гецеля Вульфа %Житом1рекаго. (Е. Г.) 
Ст. Дебальцево, сел. А. п. Самуил. Борис. Кутера, упр. пр. Монс. Як. Гуревичъ. (Е. 1.) 
Пс. Дружковка. Пр. Лаз. Солом. Авгуета. (Е. Т.) (1 п.) 
Ст, Константиновка, сел. Врача Рув. Хаим. Шварца, упр. а. п. Солом. Тос. Черняв- 
св й. (Е. 1.) 
С. Лисичанскъ. Пр. Меера Гирш. Ёлячкина. (Е. Т.) (1 п., 1 уч., 2 уч-цы.) 
Пос. Нью-Торкъ, сел. Вдовы купца Сарры Давил. Огузъ, упр. а. п. Хаим. Абрам. Зе- 
чель. (Е. 1.) 
Ст. Попасная, сел. Пр. Абр. Матв. Слуцщкаго, упр. а. п. Ал-др. Кельм. Брайлов- 
еюй. (Е. 1.) . 
С. Селидовка, сел. А. п. Бор. Як. Бердичевскаго. (Е. Т.) 
Щербиновсые хуто- 
ра, сел. »» Моис. Еве. ИИтеримана. (Е. Т.) 
Пос. Юзовка. 1. Новорос. Об-ва камен.-угольн. и желфз. производ., упр. и аренд. ` 
пр. Ив. Ив. Лаче. (Лат. Л.) (1 пр., 1 п. 12 уч.) 
2. Пр. Хаима Фроим. Макарова, упр. пр. Шлем. Абр. Тальновев!й. 
(Е. Т.) (Е п., 1 уч-ца, 2 уч.) 
С. Ясиновалое, сел. Пр. Хаим. Зельман. Левитова, упр. и аренд. а. п. Израил. Ельев. 
Раснеръ. (Е. Т.) . 
Верхнедн®ировекъ. Пр. Гдал. Изр. Златопольекато. (Е. 1.) (2 уч.) 
Пос. Божедаровка. А. п. Моис. Вульф. Гера, упр. пр. Пейсах. Давид. Розенштейнъ. 
(Е. Т.) (1 п-ца, 1 уч.) 
С. Веселые Терны, сел. Пр. Исаака Абр. Ольшанецкаго, упр. пр. Моис. Ис. Визиль- 
| штейнъ. (Е. Г.) 


С. Желтое, сел. А. п. Ошер. Тосел. Гурвича. (Е. Г.) 

Пос. Корбино, сел. . Пр. Ив. Ив. Фухеа, упр. пр. Казииръ Мелитон. Лятковевйй. 
(П. Р.-К.) 

С. Лозовалка, сел. А. п. Пав. 106. Фролова. (Р. Пр.) 

С. Саксагань, сел. » » Эбера (Авраама) Зельман. Музыревекаго. (Е. 1.) 

С. Софевка, сел, Мфш. Алдры Мнх. Орловой, упр. а. п. Георг. Конст. Заушке- 


вич. (Р. Пр.) 


1. Наслёдн. Закеа, упр. пр. Генр. Моис. Махъ. (Е. 1.) (2 п., 4 уч). 
2. Нр. Тос. Влад. Ляткира. (Е. 1.) (1 п., 1 уч-па, 2 уч.) 

3. » Лавил. Борис. Царноха (Е. 1.) (5 уч.) 

4. » Изр. Солом. Шаииро. (Е. 1.) (п. 2 уч.) 


Мартуполь. 


га Эб-= 


Апт. отдфлен1я: а) Пр. Д. Б. Парноха,. упр. а. п. Вешам. Самуил. Брайлов- 
ей (Е. 1.) 
6) » ТГ. В. аткира, упр. пр. Антон. Андр. Тринкииъ. 


(Р. Пр.) 
С. Александро-Невское. Пр. Сигизм. Вильг. Лучицкаго. (П. Р.-К.) (1 уч..) 
С. Бещево, сел. А. и. Андрея Рачунаеа. Упр. а. п. Абрам. м Блохъ (Е. Т.) 
С. Большой Янисоль, 
сел. Пр. Оскара Генр. Мирама. (. 1.) 
С. Павловка, сел. » Менделя Герш. Гортикова. (Е. Т.) 
С. Платоновка. сел. » Исаака Абр. Гринберга. (Е. 1.) 
С. Романовка, сел. » Карла Викт. Фомич. Блюменталя (Лаг. Л.) (1 п.) 
Ст. Сартана, сел. » Хаима Исаак. Шнииера. (Е. 1.) 
С. Старый Кермен- 
чикъ, сел. А. п. Аншеля Абр. Наруеова. (Е. Т.) 
Новомосковекъ. Вдовы пр. Марми Ант. Коетро, упр. и ар. пр. Зах. Мих. Айнбергъ. 
(Е. Г.) (2 уч.) 
- Нос. Амуръ. Пр. Говиия Солом. Лещинекаго. (Е. 1.) а учца. 5 уч.) 
М. Игрень, сел. » Пинх. осел. Швайцера, упр.алп. Герш. Мендел. Фейфецьь (Е. 1.) 
Ст. Нижнеднфпровскъ, 
сел. . » Ушера Моис. Розенберга. (Е. 1.) 


С. Перещепино, сел.. »› Мих. Петр. Головкова. `(Р. Пр.) 
С. Петриковка, сел. » Ал-дра Дмитр. Федоровекаго. (Р. Пр.) 


Павлоградь. 1. Пр. Фалк. Лейб. Сточика. (Е. Т.) (4 уч.) 
2. » Матв. Як. Рубиновича. (Е. Т.) (1 п., 4 уч.) 

С. Васильховка, сел. МЪфщанки Марш Осип. Залмановой, упр. а. п. Нохим. Давид. 
Абрам. Лянглебенъ (Е. Г.) 

Пос. Лозовая. Пр. Солом. Ицков. Гордона. (Е. Т.) (1 учца, 2 уч.) 

С. Ново-Павловка, сел. А. п. Ал-дра Моис. Орлова. (Е. 1.) 

М. Петропавловка. Пр. Маркус. Теодор. Хмельницкато. ‹П. Р.-К.) 

Ст. Синельниково, сел. Мёщ. Нафтула Шмулев. Ляткира, упр. и аренд. а. п. Самуил. 
Монс. Чернявекй. (Е. 1.) 

С. Славгородъ, сел. Пр. Льва Дав. Прицкера. (Е. 1.) 

Славяносербекъ. Вдовы купца, Сарры Як. Огузъ, врем. упр. а. и. Шмерк. Арон. Ма- 
зель (Е. Т.) 

С. Васильевка. сел. А. п. Шулима Копиел. Кониеля. Упр. а. и. Янк. Давил. Рфз- 


никъ (Е. 1.) 
М. Ивановка. Пр. Шан Соломон. Шухера. (Е. Г.) 
С. Лозовая-Павловка. » Зельмана Мовш. Таранан1я. (Е. Т.} (1 уч.) 
Г. Луганскъ. 1. Пр. Дав. Абр. Макарова. (Е. Т.) (1 п., 5 уч.) 
2. » Израил. Шейб. Беренславекато. (Е. 1.) (1 п.. 2 уч., Е уч-ца.) 
Ацт. отд. Пр. Д. А. Макарова, упр. пр. Самунл. Рувин. Веркаеь (Е. 1.) 
С. Успенское. » Корнешя Григ. Маркевича. (П. Р.-К.) 


20. Елисаветпольская губерн1я. 


Елнсаветиноль. 1. Насл. Конгисеера, унр. пр. Дашель Арьев. Нинтеръ. (Е. Г.) 
(1 п. 2 уч.) | 
2. Елис. Город. Обш. Упр., упр. Васил. Семен. Баласановъ. 
((Арм.-Григ.) (1 н., 6 уч.) 
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Уроч. Аджикентъ, сел. Цр. Вас. Семен. Баласанова, упр. а. п. Арон. 1осиф. Рабино- 
вичъ. (Е. Г.) 

Кол. Еленендорфъ, сел. »› Ал-дра Ив. Мамиконова. (Арм.-Григ.) Упр. пр. `Ал-др. Гот- 
фрид. Геопольд. Оттон. Розендорфъ. (9ст. ли 

Арешеклй уфздь: 

Сел. Атдаштъ, сел. А. и. Лейбы Яков. Броуна, упр. и аренд. а. п. Тосиф. Иванов. 
Рышанекъ. (Н. Л.) Аренд. Степ. Богдан. Мнацаканову. 

Джебраяльевк!й уфздь: 

Сел. Карабулагъ, сел. А. п. Григ. Яков. Шамоева. (Арм. Афм.-Григ.) 

Джеванигирек1й уфздь: : 

Пос. Евлахъ, сел. Пр. Солом. Бенд. Арона. (Е. 1.) 

| Зантезурек!й уфздъ: | 

С. Герюсы, сел. А. п. Конст. Серг. Григорьева. Упр. а. п. Петр. Казимр. Рын- 


кевичъ. (П. Р.-К.) 
Вазахъ, сел. Пр. Ив. Степ. Чиниджева, (Груз. Р.-К.) 


Уроч. Дедижанъ, сел. А; п. Ал-дра Степ. Гороянца. (Афм.-Гр.) 

С.Караван-сарай сел. » ›» Степан. Антон. Намевъ (Груз. РК.) 

Нуха. Пр. Минаса Мартирос. Маркарова. (Арм.-Гр.) (1 п.) 

Шуша. 1. Пр. Никиты Ив. Амбрумова Упр. пр. Монис. Тосафал. Ва- 
цовсвый (П. Р.-К.) Аренд. Шушинск. жит. Ах-дръ Баручевъ. 

2. Городская, упр. пр. Вас. Георг. Манюковъ (Р. Пр.) (2 уч.), ар. 

жена ан. уч. Семпрам. Моис. Сачаних. 

Сел. Агдамъ, сел. А. п. Аманд. Вольдемар. Лименфельдта. (Н. Л.) 

Ур. Ханкенды, сел. Вловы титул. совфт. Маргариты Евстафев. Григорьевой, упр. и 
аренд. а. и. Конст. Доминик. Тарновский. 


21. Енисейская губерния. 


Красноярскьъ. 1. Жены Ст. Сов. Цецил. Ив. Смирновой, упр. пр. Сем. Ефим. 
Саввинъ (Р. Пр.) (4 пом.. 1 уч.. 2 уч-цы.) 
2. Общ. врачей Енис. губ., упр. пр. Фридр. Фридр. Баденмюл- 
леръ. (Н. Л.) (4 п., 5 уч.). 


Ачинекъ. Жены пр. Праск. Меллеръ, упр. пр. Эмили Фед. Меллеръ. 
(Н. Л.) (1 уч.) 

Енисейскъ. Влдовы врача Людмил. Никол. Самуйло и прапорщ. зап. арм. Вас. Вас. 
Воетротина, упр. пр. Вяч. Сем. Доронинъ. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) 

Канскь, сел. Двор. Юмщи Криспин. Цытовичъ, упр. а. п. Карл. Владисл. Ваеи- 


левевклй (Л. Р.-К.) (1 п.) 
Высел. Иланская, сел. Ив. Осип. Романовекаго, упр. а. п. Болесл. Ос. Романовеый. 


(П. Р.-К.) 
С. Рыбинское, сел. — Юл. Криси. Цытовичъ, упр. а. п. Феликс. Ив. Ярошинекй. (П.Р.-К.) 
Минусинекъ. Жены пр. Мартьяновой, упр. пр. Ник. Михаил. Мартьяновь. 


(Р. Пр.) (2 уч.) 
С. Абаканское, сел. Пр. Артур. Петр. Вильде. (Н. Л.) 
С. Каратузское, сел. А. п. Ростие. Ив. Зефирова. (Р. Пр.) 


22. Забайкальская область. 
Чита. Вловы купца Камеми Клемент. Герцогъ, упр. пр. Никол. Конот. 


Эфронъ. (Р. Пр.) (3 п. 1 уч.) 
Апт. отл. »  Герцогь. 


у, Обе 


Баргузинъ, сел. МЪщ. Золотарева, упр. а. п. Эммануил. Аврум. Вушинеръ. (Е. 1.) _ 
С. Горячинское, больн. При Туркинской гражд. больн., завфд. врачъ больн. 
Верхнеудинскъ. Город. общ., упр. пр. Литман. Мендел. Шлайнть. (Е. 1.) (1 п.) 
Нерчинекъ. Город. общ., упр. пр. Федор Ив. Шмилтуъ. (Н. Л.) (1 п.) 

Г. Мысовскъ, сел. А. и. Андр. Ив. Лица. (Н. 4.) 
Нерчинск! Й заводъ. сел. » » МЛавид. Хаим. Тесел. Михай ловекато. (Е. Г.) 

Сел. Стрфтенское. Купца Шустова, упр. пр. Казим. Матв. Подляцейй. (П.Р.-К.) (1 и.) 
Тропцкоеавекъ. Город. общ., упр. пр. Тоганъ Хриетоф. Рудзить. (Н. Л.) (1 п.) 
-Слоб. Кяхта. Кяхтинскаго общ., упр. пр. Тоган. Тоган. Вальнингь, (Н. Р.-К.) (1 п.) 


93. Закасшйская область. 


Асхабадъ. 1. Пр. Лонгина Ипол. Янушкевича. (Лнт. Р.-К.) (1 п., 3 уч.) 
2. › Аваца Саруханьянца, упр. пр. Викт. Абр. Мавлоцкй. 
(В. 1.) ан. 2 уч.) 
Кизиль-Арватъ, сел. А. ц. Оскара Адол. Гельгара. (Н. Л.) 


Красноводскъ. Пр. Семен. Госиф. Эпштейна. (Е. Г.) (1 н., 1 уч.) 
Крфи. Кушка, сел. » Израил. Липман. Лафшица, упр. а. п. Маран. Франц. Лю- 
тоетаневй. (П. Р.-К.) 
Мервъ. . » Юл. Берк. Фукса и Изр. „Гипман. Лифшица, упр. пр. Изр. 
` Липман. Лафшиць. (Е. Г.) (2 п., 2 уч.) 
Сел. Фирюза, сел. » Лонгин. Ипполит. Янушкевича. (Лит. Р.-К.) 
Чарджуй, сел. » МЛюдом. Ант. Ифхонекаго. (П. Р.-К.) 


24. Иркутская губервя. 


Иркутекъ. 1. Город. Михфевская, упр. и ар. пр. Абр. Ильич. Жинжеровъ 
{Е. Г.) (1 пр., 2 п.) 

. Жены потом. поч. гр. Август. Осии. Жарниковой, упр. пр. 
Каз. Ант. Зелиневли. (П. Р.-К.) (2 пр., 2 п.) 

. Пр. Монс. Григ. Пиваревсекаго. (Е. Т.) (1 пр., 2 уч.) 

»› Цезаря Игн. Валуеовекаго. (Л. Р.-К.) (1 р. 2н., 2 уч.) 

» Ив. Ив. Вильшинскато. (Н. Л.) (1 п., 2 уч.) 

ПредмЪст. «Глазково». 6. » Абр. Юдков. Бондаревекаго, упр. пр. Вольф. Юдков. 

: Бондаревеый. (Е. 1.) (2 уч.) 


5 


и > © 


Сел. Усолье, сел. А. п. Ник. Иван. Алекефева, упр.-ар. пр. Эдмунд. Ал-др. Дит- 
цель. (Н. Л.) 

Балаганекъ, сел. Пр. Леопол. Пет. Ланинекаго. (Н. Л.) 

С. Зима, сел. ‚ А. п. Герш. Ельев. Гуревича. (Е. Т.) 


Сел. Черемховское, сел. Пр. Осина Ад. Гавеовича. (Б. Р.-Н.) 


Нижнеудинекъ, сел. А. п. Флорентина Тит. Цеглярекаго, упр. и ар. а. п. Шлема 
Лейб. Дариневй. (Е. 1.) 

С. Тулунъ, сел. „ » Ник. Ив. Алексфева. (Р. ПЪ.) 

Ст. Тайшеть, сел. » » Шлемы-Лейбы Даринекаго. Упр.-ар. пр. Карл. Карл. Гауде- 
линЪъ. (Н. 4.) 


Казань. 


Ацшт. отд. (кат. ул.) 


Апт. отд. (открыв. во 
время навигащи на 


р. КазанкЪ). 
Гомеопат. апт. 
Дер. Кабачющи, сел. 
Жозьмодемьянеку. 
Лаишевь. 
Мамадыш. 
Сыяжекъ. 
Сел. Теньки, сел, 
Спасскъ. 
Тегюши. 
Царевококшайскъ. 
Цивильск. 
Чебоксары. 


„.УЪзд. зем., 


Е 


25. Казанская губерния. 


1. М. $. С. С. Ферд. Христ. Грахе, упр. м. ф. Эмил. мы Эр- 
и (Н. Л.) (4 пр., 10 п., 4 уч.) 

2. Пр. Наума Абр. Кревера. (Е. т (2 п., 4 уч.) 

3. » Влад. Ром. Бенинга. (Н. ДЛ.) (1 пр. 2 н., + уч.) 

4. >» Меера Товновича Левидова. Упр. пр. 10с. Аарон. Рязан- 


свй. (Е. 1.) (8 п., 4 уч.) 
Насл. Брениига, упр. и ар. пр. Робертъ-Рих. Як. Тальбергь. 
(Н. Л.) (1 пр.,3 п., 3 уч.) 
6. Императ. Газанскаго Университета, упр. и ар. пр. Эдуардъ 
Эвальдовичь Яунземъ. (Н. Л.) (3 и., 5 уч.) 


[РА 


7. Пр. Самул. Львов. ®ливаискаго. (Е. Т.) (1 уч.) 
8. » Лкова Абр. Вревера. (Е. 1.) {2 п., 3 уч.) 
.9. » Южя Ив. Шварца. (Н. Л.) (1 пр., 8 п., 2 уч.) 
.10. » Лин. Ил. Гольдберга. (Е. 1.) (2 п., 3 уч.) 
11. Гор., упр. и ар. пр. Морд. Наум. Струзеръ. (Е. Г.) (1 пр., 
1 п., 3 уч.) 
12. Вдовы маг. ф. Леинигъ. упр. пир. Вильг. Федор. Гентигь (Н. Д.), 
ар. торг. дом. А. Ф. Вешинерь и Кг. (1 п., 2 уч.) 
13. Пр. Юя Федоров. Гренинтъ. (Н. Л.) (3 пр., 8 п., 2 уч.) 
м Колл. Сов. Пр. Ромуал. Иги. Ваючевскато (П.Р.-К.) (1 п., 3 уч.} 
р. 


Я. А. Вревера. Упр. а. п. Як. Ищгов. Геллерманъ. (Е. 0) 


» С. 1. Вливанскаго. Упр. пр. Шол. Венам. Идельеонъ. (Е. 1.) 
» Конст. Ив. Иванова, упр. п». Михапл. Ив. Скибицьйй. (П.Р.-Е) 
А. п. Хаима Залм. Хейфециа. (Е. Т.) (Врем. закрыта). 
УЪзд. зем., упр. пр. Ал-др. Ал-дров. Обфтовъ. (Р. Пр.) (1 п., 3 уч.) 
Пр. Конр..Гонорат. Старошкевича. (П. Р.-К.) (1 п., 2 уч.) 
У$зд. зем., упр. пр. Ал-др. Ник. ЧМииегииъ. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) 
упр. пр. Мих. Иван. Гольцманъ. (Р. Пр.) (1п., 1 уч.) 
Потом. почетн. град. Ал-дра Федор. Вежиера, упр. пр. Богдан. 
Богдан. Рудекъ. 

УЪзд. зем., упр. пр. Андр. Георг. Маловъ. (Р. Пр.) (2 ц., 2 уч.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Леон. Вас. Вавильевъ. (Р. то (11. 1 уч.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Ал-др. Никон. Леушинъ. (Р. Пр.) (1 п., 8 уч.} 
УЁзд. зем., упр. пр. Ал-дръ Солом. Сехель (Н. Л.) (2 п.) 

У%зд. зем., упр. пр. Петр. Капит. Громовъ. (Р. Пр.) © п., туч.) 


Марлинск! посадъ, сел. Пр. Адам. Ипполит. Сикорскаго. (П. Р.-К.) 


Чистополь. 


Жалишь. 


Съ гомеоп. отд.) 


1. Пр. Карла Впльгел. 


1. Пр. Каз. Франц. Вовалевекаго. (П. Р.-К.) (1 л., 
2. УЪзд. зем., упр. пр. Людом. Витол. 
(2 н., 2 уч.) 


1 уч.) 
Пржибора. (П. Р.-К.) 


26. Калишская губерния. 


Рыбицкаго. Упр. пр. Роман.-ИШюдвигь Ва- 
лентьев. Лрыгасъ. (П. Р.-К.) Аренд. онъ же и а. п. Вамл. 
Из. Ниюниек. (П. Р.В.) а уч.) 


Жалишъ. 


Г. Блашки. 
Пос. Козьминекъ. 


Пос: Опатовекъ, сел. 
Пос. Ставишинъ. 
Велюнь. 


Пос. Болеславецъ, сел. 
Пос. Верушовъ. 
Пос. Дзялошинтъ. 
Сел. Крашевице, сел. 
Пос. Лютутовъ, сел. 


Пос. Прашка. 


Пос. Осяяковъ, сел. 
Сел. Рудники, сел. 
Коло. 


Апт. отд. 
Пос. Брдовъ, сел. 
Г. Домбе. 


Пос. Избица. 
Пос. Клодава. 
Пос. Сомпольно. 
Конинъ. 


Пос. Владиславовъ, сел. 


Пое. Голина, сел. 
Пос. Рыхвалъ, сел. 


Ленчица. 


Пос. Грабовъ, сел. 
Пос. Озорковъ. 
Пос. Шонтекъ. 
Пое. Полдембице. 
Слупцы. 

Пос. Загуровъ. 
Пос. Влечевъ. 
Пос. Цыздры. 

Пос. Скульскъ, сел. 
Сфрадзъ. 


у 


2. Пр-овъ 10сиф. Тосиф. Нуссона и Адам. Адам. Горецкаго, упр. 
Пуссонъ. (П. Р.-К.) (1 п.) 
3. Пр. Густ. Антон. Анца, упр. и аренд. пр. Феликс Ант. Рылко. 
(П. Р.-К.) (1 л., 1 уч.) 
4. » Ал-дра Яросл. `Брындзы. Упр. пр. Петр. и Левизту 
(П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
Пр. Конр. дом. Будзишевекато. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Викт. Осип. Мазуркевича, упр. и аренд, пр. Люд. Осии. Ма- 
зуркевичъ. (П. Р.-К.) 
» Ант. Ант. Ирженевекато. (П. Р.-К.) 
» Яна Андр. Лежуховекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
1. Пр. 9ед. Войц. Дужинекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
2..» Владис. Мих. Годецкаго. (ЦП. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
Пр. Эдуарда Янов. Вукульскаго. (П. Р.-К.) 
Пр. Мечисл. Мечисл. Лончковекато. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Ромуальда Феликс. Журковекато. (П. Р.-К.) (1 пр.) 
» Петр.-Мечисл. Павлов. Чудовекаго. (П. Р.-К.) 
НаслЗд. ИФелицкато, упр. п`ар. а. п. Кристин. Игнат. Ц\елиц- 
вй. (П. Р.-К.) 
Насл. Свфецяковекаго, упр. и ар. пр. Валер. Осип. Сопоцько. 
(П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пр. Адольфа Ксавер. Блаже1овскаго. (П. Р.-К.) 
» Сигизм. Антон. Мержеевскаго. (П. Р.-К.) 
Наствдн-овь Потровскаго. Упр. пр. Казим. Госиф. Вашубекй. 
(Ц. Р.-К.) (2 уч.) 
Насл. ПЧотровекаго, упр. а. и. Люд. Осии. Враевсвий. (П. Р.-К.) 
А. п. Игн. Эдмунд. Ярачевекаго. (П. Р.-К.) 
Насл. Тхолибовекаго, упр. пр. Леоп. Осип. Бедржицийй. (П. Р.-К.) 
(1 уч.) 
Пр. Эразма Леонар. Козакевича. (П. Р.-К.) 
» Мих.-Ахдама Осии. Витановекаго. (П. Р.-К.) 
» Зенона-Пав. Ив. Бабицкато. (П. Р.-К.) 
1. М. ф. Фелиц. Львов. Лескевича. (П. Р.-К.) (3 уч.) . 
2. Пр. Шимона-Тадели. Федор. Коштульекаго. (П.Р.-К.) (3 уч.) 
Пр. Эдуарда, Вильг. Торкъ. Упр. пр. Осип. Алам. Совицейй. (П. Р.-Б.) 
» Ал-дра-Адам. Петр. Шиндлера. (П. Р.-К.) 
Вловы двор. Леокадш Михайл. Собоцкой, упр. а. и. Адол. Викент. 
Махишевекли. (П. Р.-В.) 
1. Пр. Чесл. Иван. Хацинсекаго. (П. Р.-1.) (1 п.) 
2. Насл. Новака, упр. ар. пр. Мечисл. Ант. Козловевй. (П. Р.-К.) 
(1 п., 1 уч.) 
Пр. Густ. Юлан. Мацкевича. (П. Р.-К.) 
Насл. Вейля, упр. пр. Владисл. Карл. Бобовевлй. (П.Р. т п.) 
Насл. Нальковекаго, упр. пр. Люд. Ишиол. Робаковеклй. (П. Р.-К.) 
Пр. Ант. Феликс. Рынинскаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Байли Авраам. Маркусъ, упр. пр. Снгиз. Яков. Маркусъ. (Е.1.) (1 уч.) 
Пр. Северина Львов. Потровекаго. (П. Р.-К.) 
Насл. Дукета, упр. пр. Лющан. Людов. Бржововек. (Ц. Р.-К.) 
Пр. Стан. Конст. Отвиновекаго. (П. Р.-К.) 
» Витольда Аполлинар. Рачинекаго. (ЦП. Р.-Н.) 
1. Пр. Стеф. Амврос. Идзиковекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
2. Насл. Обромнальскаго, упр. ар. ир. Лаврен. а Осип. Жих. 
левичъ. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


` 


А о.“ 


Г. Варта. Пр. Владнс. Осип. Скаржинскаго. (П. Р.-К.) 
Г. Здунская воля. 1. Наслфя-овъ Шанявекаго. Упр. пр. Сигизм. Иван. Маленгев- 


севый (П. Р.-В.) (1 н., 1 уч.) 
2. » б@адлея Макенмил. Опфлинекаго. (П. Р.-К.) (3 уч.) 


Пос. Злочевъ. Пр. Казим. Конст. Морица. (П. Р.-К.) 

Пос. Шадекъ. » Ант. Т0с. Конст. Уляновекато. (П. Р.-К.) 

Турекъ. Болеславы Рженчиковекой, упр. пр. Ром. Евг. Рженчиковевй. 
(П. Р.-К) те 

Пос. Добра, апт. отд. Б. Рженчиковекой, упр. и ар. пр. Витол. Михаил. Эретъ. (П. Р.-К.). 

Пос. Унфевъ. Пр. Тос. Леопол. Заржецкаго. (П. Р.-К.) 


27. Калужская губерния. 


Калуга. 1. Пр. Южя Ив. Трейтенфельца. (Н. Л.) (1 уч., 1 уч-ца.) 
2. » Марка Герасимов. Дубицкаго. (Р. Пр.) (1ш., 1 уч.) 
3. Вдовы пр. Надеж. Адольф. Бромбергь, упр. пр. Конст. Абрам. 
Рясенцовъ (Е. 1.) аренд. пр. Исаак. Мар. Фуксъ. (Е. 1.) 
(1 п., 1 уда, 1 уч..) 
4. Пр. Оскар. Эдуард. Гиршфельда (Е. Т.) (1 ц., 2 уч., 1 уч-ца.) 


С. Дугна, сел. А. п. Викенмя Юрьев. Альмановекато. (Лит. Р.-К.) 

Боровекъ. Пр. Владим. Матв. Гейкинга. (Р. Пр.) 

С. Тарутино, сел. А. п. Васил. Ник. Бегичева. (Р. Пр. 

%Жизхра. УЪзд. зем., упр. пр. Ал-др. Никол. Путохинъ. (Р. Пр.) (2 п., 1 уч.) 

С. Людиново, сел. Пр. Зальм. Хонон. Коробочкина. Упр. пр. Исаак. Берк. Гри- 
неръ (Е. Т.) 

С. Плохино, сел. А. п. Ал-дра Васил. Фонова. (Р. Пр. 

Козельекъ. УъЪздн. зем., упр. пр. Сем. Ив. Гольдбергъ. (Р. Пр.) (1 и.. 1 уч.) 

3. г. Сухиничи. Пр. Адол. Самуил. Миллера. (Н. Л.) 

Лихвинь, › Евг.-9омы Осин. Миеениекахо. (П. Р.-К.) (1 п.) 


Малояроелавець.  Наслфд. Иесаевича. Улр. пр. Ив. Осипов. Малиновеюмй (Лит. 
Р.-К.) (1 уч.) 
С. Недфдьное, сел. А. п. Иван. Фавстин. Татаровекаго. (П. Р.-К.) 


Медынь. УЁзл. Зем., упр. пр. Мих. Степ. Лавровъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
С. Мятлево, Сызр.- 
Вяз. ж. д., сел. Жены а. п. Софьи Алексфев. Чупровой, упр. а. п. Илья Ильия. 


Чупровъ (Р. Пр.) 
С. Полотняный заводъ. Пр. Ал-дра Викент. Гарасимовича. (Лит. Р.-К.) 
Мешовску. УЪзл. зем., упр. пр. Осить Осип. Вемъ. (Н. Р.-К.) (2 п.) 
С. Мошонки, сел. УЪзд. зем., упр. а. п. Ал-др. Филип. Рудаковъ. (Р. Пр.) 
3. г. Серпейскь, сел. УЪзд. зем., упр. а. и. Владим. Льв. Иременецей. (Р. Пр.). 
©. Шлинпово, сел. УЪзд. зем., упр. а. п. Пав. Алек. Соколовъ. (Р. Цр.). 
С. Щелканово, сел. А. и. Франца Осип. Микуто. (Жм. Р.-К.) 


Мовальскъ. УЪзл. зем., ур. пр. Амандус. Эдуар. Линдегрюиъ. (1. Л.) (1 и.) 
С. Ново - Александров- 
ское. УЪзд. зем., упр. ир, Эдуард. Эдмунд. Бишевеюнй (1. Р.-К) 
С. Спасъ - Деменскъ, 
сел. А. и. Георг. Георг. Чинберка. (Р. Пр.) (СгорЗла). 
Ст. Барятинская, сел.» ›» Адама Ант. Шоетака. (Лит. Р.-К.) 
Перемышль. Пр. Мих. Ксавер. Шмыцера. (П. Р.-К.) (1 п.) 


„Таруеа. Уфзл. зем. упр. пр. Мих. Венедик. Рецко. (Ц. Р.-К.) (1 ц.) 


25. 39. = 


28. Карсская. область. 


Карсъ. Пр. Герарда Конрал. Боова. (Н. Р.-К.) (1 н., 2 уч.) 

М. Ардаганъ, сел. » Погоса Акоп. Абоянца, упр. а. п. Мих. Ив. Романъ. (П. Р.-&.} 
М. Кагызманъ, сел. Пр-овь Арона и Моис. Борис. Потковыхъ, упр. и арен. а. п. 
. Абрам. Вельк. Чураюнек1й. (Е. Т.) 
М. Саракамьыштгь, сел. Пр. Абр. Исзак. Левина. (Е. 1.) 


29. Керчь-Еникальское градоначальство. 


Керчь. 1. Вольн. штурмана Сем. Григ. Бродера, упр. и ар. пр. Мориц 
Юльев. Якобеонъ. (Е. 1.) (7 уч.) 
2. Вловы Ст. С. Шарлоты Карл. Самуильеонъ, упр. и ар. пр. 
Срул. Хаим. Ицковичь. (Е. 1.) (2 п., 6 уч., 1 у-ца) 
3. Доч. маг. фарм. Марш Ник. Жедриной, упр. пр. Эрн. дед. 
Зилеманъ. (Н. Л.) (1 пр., 11.) 
4. Пр. Бор. Григ. Бродера. (Е. Т.) 
: 5. » Алекс. Роман. Харечко. (Р. Пр.) (3 уч.). 
Еникале, сел. Жены пр. Анны Абр. Фельдманъ, упр. а. п. Яков. Ханмов. Бу- 
зниеръ. (Е. 1.) (2 п.. 2 уч.) 


30. КлЛевская губертя. 


Ктевь. 

Галин. площ. 1. Пр. Конст. Франц. Вржышгковекаго, упр. пр. Владим. Емчиц- 
вый. (Р. Пр.) (2 ир., 1 п., 2 уч.) 

Московск. ул. 2. Пр. Витол. Болесл. Габиха. (П. Р.-К.) (2 и., 5 уч.) 


Уг. Екат.и Инстит. ул. 3. » Абр. Львов. Фрииберга. Упр. пр. Афанасй Вольфеонъ 
(Е. Е.) (1 п., 6 уч. 


Крещатикъ. 4. Маг. ф. Альб. Вильг. Зейделя. (Н. ДЛ.) (8 п.) 
» 5. Пр. Адол. Адол. Марцинчика, упр. пр. АдМань Филип- 
повичъ. (Ц. Р.-К.) (5 пр., 21., 1уч.) 
» 6. » Андр. Викент. Филипповича, упр. пр. Здислав. Маран. 


Сельевй. Аренд. онъ же и пр. Стеф. Людвиг. Езюровевй. 
(оби П. Р.-К.) (2 пр., 3 п., 4 уч.) 
Уг. Б. Влад. и Фун- 
дукл. ул. 7. Провиз-овь Осина-Ром. Стан. №васковекаго и Амврос. Маран. 
Стемповекаго, упр. пр. Коллакчи (15.Т.) (2 пр., Зп., 1 уч.) 
. Пр. Давида Лейзер. Монавеевича. (Е. Т.) (2 п., 7 уч.) 
» Ив. Адольф. Марцинчика, упр. пр. Марнимй Лозинеыйй. 
(П. Р.С.) (2 пр., 2 п., 2 уч.) 


Бульварн. ул. 
Б. Подвальн. ул. 
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Уг. Б. Влад. п Жи- 
том. ул. 10. » Пав. Георг. Мтумифа, упр. п ар. пр. Эдмундь Хржа- 
новекй (П. Р.-[.) 2 пр., 2 п. 1 уч.) 
В. Владим рек. ул. 11. » Генр. Хриег. Брандта, упр. пр. Фрум. Гетщь (П. Р.-В.) 
аренл. пр. М. 0. Домбровекта ин Г. Г. Лучиненй. @ пр. 
т н.. 1 5.) 


Юевъ. 
Крещатикъ. 


Б. Васильковск. ул. 


14. 


15. 


Уг. Ниж.-Влал. и’ Ма- 


риин.-БлатовФщ. ул. 16. 


Александровск. ул. 


Уг. Констант. и Ниж. 
Вал. ул. 


Межигорск. ул. 


Львовская ул. 21 
Шулявка. 22 
Николаевская ул. 23 
Куриневка. 24. 
Жилянск. ул. 25 


Гомеопат. аптеки: 


Апт. отдфлене: 
Уроч. Пуша-Водица 
(лат. мфет.) 


(. Лемевка. 
Урочние Святошинъ, 


сел. Пр. 
С. Боярка. » 
„М. Германовка, сел. —› 
М. Гостомель, сел. 
М. Дымера. 
М. Игнатовка, сел. » 
М. Кагарлыкь. сел. » 
М. Макарово. » 
М. Обухово. 
М. Ржиитево. Пр. 


С. Соломинка, ит. отд. 


М. Тринолье, сел. 


Бердичевъ. зи 
Э $ 


12. 


13. 


17. 
Уг. Спас. и Волошск. ул. 18. 


19. 


20. 


. Пр. Абр. Лейб. Чудновекаго, (Е. Т.) (1 п. 9 
а) 
6) 


Пров. Абрам. Галкина. (Е. Г.) (1 п., 2 


Е1ево-Лилянской аптеки пр. Абр. Чудновекаго. Упр. а. и. 


. т, 33 о 7 А 


А. п. Викент. Калликст. Ловцевича. Упр. и аренд. пр. Морд. 
1юсиф. Файнштейнъ (Е. Т.) (1 пр., 2 и., 6 уч.) 

Пр. Дав. Венам. Поляка, упр. пр. Калликст. Амброжевичъ. 
(П. Р.-К.) (3 п., 9 уч.) 
» Монс. Гр. Нупкина, упр. пр. Абрам. Бергерь (Е. Т.}; 
ар. пр. Илья. Золотовеклй. (Е. Г.) (1 пр., 2 п., 6 уч.) 

А. п. Наума Вапельмана и сына купца Мордух. Юдзона, упр. 
пр. Яков. Лихтерманъ. (Е. Т.) (3 п., 4 уч.) 


Пр. Стан. Ант. Вуницкаго, упр. пр. Мечислав. Данилецейй. 
(П. Р.-К.) (2 п., 3 уч.) 

» Графа Фелик. Каз. Сонгайло. (П.Р.-К.) (1 пр., 3 п., З уч.) 
»› Ант. Савв. Яцентовекато. (Р. Пр.) (1 пр., 1 н., 8 уч.) 


А. п. Октавя Люонис. Бильекаго, упр. пр. Алам. Томажев- 
еый (П. Р.-К.) @ пр., 1 ц., 2 уч.) 

Вдовы пр. Софьи Львов. Вайеблить, упр. и ар. пр. Натан. 
Мишенбергь. (Е. 1.) (11 уч.) 

Пр. Станис. Якуб. Герон. Генр. Вольскахо, упр. пр. Эдуард. 
Андр. Оетаховичъ. (Ц. Р.-К.) (2 `уч.) 

» Владис. Феофил. Юдейко, упр. пр. Шейкманъ. (Е. [.) 
ар. пр. Мих. Адам. Драгомиреций. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 


.» Конст. Георг. Баумана, упр. пр. Чеславь Наврочинек!й. 


(П. Р.-К.) @ пр., 6 уч.) 

Жены пр. Мины Борис. Шолякъ, упр. пр. Давид. Полякъ.. 
(Е. Г.) + уч.) 

уч.) 

» Владис. Паулин. Ленковекато. (П. Р.-К.) 

» Дмитр. Дмитр. Гордона. (Р. Пр.) 


Е1ево-Куреневской ашт. жены пр. Мины Полякъ. Упр. а. л. Мойш. 


Меерзонъ. (Е. 1.) 
уч.) 


Валер. Добрачинскаго. (П. Р.-Ц.) 

Владим. Иван. Полонскаго, упр. пр. Ушеръ Шая Градштейнъ. 
(Е. Г.) Аренд. а. п. Зейлиеь Баршипольекй. (1 уч.) 

[0юс. Шиаковекато. (П. Р.-К.) 


Двор. Викт. Ант. Граееъ. упр. пр. Карл. Варф. Грасеъ. (П. Р.-К.) 
Пр. Израил. Ганзбурга. (Е. Г.) (1 уч.) 


Более. Осип. Рачинекаго. (ПЦ. Р.-К.) 
Конет. Ал-др. Зовимовича. (Р. Пр.) 
Теронима Ив. Виеневекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


Жены пров. Паулииы Баохъ. Упр. пр. Авр. Блохь. (Е. 1.) 


Влалие. Ант. Грабовекаго, упр. пр. Бартол. 106. Томашев- 
сый. (П. Р.-К.) (1 п.) } 
Мойше 
Меерзонъ. (Е. Г.) 


Жены ир. Фейш. Лившицъ. Уш. а. п. Б. Гинзбургъ. (Е. 1.) 


Пр. Ал-лра Оспи. Доманекахо. (П. Р.-К.) (1 п. 4 уз) 
» Хаима Беръ-Скобова Бараца. (Е. 1.) (2 уч.) Н 


де а 


Бердичеве. 3. А. и-цы Евгени Циприеъ. Упр. пр. Марк. Гольденбергь. 
| р (В. Т.) (5 уч.) 
4. Двор. Ал-пра Карл. Рощевскато, упр. и ар. пр. Говиий-Лейба 
Ш] л1юм. Ревичъ. (Е. Т.) (1 п., 3 уч.) 
5. Больн. Бердич. евр. общ., упр. н аренд. пр. Мордк. Фиговевй. 
: (Е. Г.) (Тп., + уч.) 
6. Пр. Абр. Беров. Рубинштейна. (Е. т) (1 уч.) 
7. » Абр.-Хаима Лейб. Чудновекаго, упр. н аренд. пр. Дав. 
Тарнопнольевй, (Е. Т.) (3 уд.) 
8. » Шая Яков. Фельдмана, (Е. 1.) С у) 
Г). 


Гомеопат. апт.. .». Якова Борис. Шинеровича. (Е. 

М. Бфлиловка, сел. _» Осина Павл. Тромбицкато. Упр. а. и. Моне. Хифль- 

_ ницщюш. (Е. Т.) р 

М. Вахновка. | Пр. Шлемы Фишелев. Померанца, (Н. Г.) (1 уч.) 

М. Дзюньково, сел. А. п. Лонгина Тоаким. Зелинекаго. (П. Р.-К.) 

М. Казатинъ: Пр. Игнат. Фомич. Скробецкаго. (П. Р.-К.) (2 уч.) 

М. Махновка. Насл. Левицкаго, упр. ир. Никол. Воробчевеюнй. (Р. Пр.) 

М. Новая Прилука, сел. Двор. Феликса Вас. Зелинекаго, упр. а. п. Ал-др. Варанцевичъ. 
(П. Р.-К.) 

М. Погребищи. Наслфд. Ловчинекаго, упр. и ар. пр. Вас. Констант. Цеелинекй. 
ПРП Ти у) 

М. Самгородокъ. Пр. Корнеля Бильчинекато. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


М. Спичинцы, сел. Двор. Викент. Конст. Охмановича, упр. а. п. Адам. Вильчин- 
. вый. (ЦП. Р.-К.) Аренд. пр. Казим. Шелевицяй. 

Заенльковъ. Пр. Телесфора Ант. Вовальескаго. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 

М. Бфлая Церковь. 1. Пр. Тосифа Петр. и жены его Теофилы Генр. Войцвховекихь, 
упр. пр. Иван. Франц. Гиршель (П. Р.-К.), аренд. онъ же 
на. п. 1осиф. Радвановеклй. (3 п., 8 уч.) 

2. Жены пр. Теоф. Генрих. Войцфховской, упр. нр. Ив. "Тубы 
нинЪ; аренд. жена пр. М. Д. Гиршель. (1 уч.) 

3. Граф. Мари Евстаф. Браницкой, упр. пр. Владисл. Мазуревичь 
(П. Р.-К.) (1 уч-ца). ар. двор. Конр. Северин. Живультъ. › 

С. Гребенки, сел. А. и. Эдуар. Ант. Довяковскаго. (Ц. Р.-К.) 

М. Мотовиловка, сел. Пр. Владис. Львов. Ференцовича. (П. Р.-К.) 

М. Насталика, сел. А. п. Клавя Витал. Големб1овекаго, упр. а. п. Никол. Войц?- 
ховекй. (П. Р.-Ц.) 


М. Рокитно. Двор. Вихент. Конст. Охмановича, упр. пр. Болесл. Маевек. 
(П. Р.-В.) (1 п., 1 \ч.) 

М, Фастовъ. Пр-овь. Сигизм. и Чеслаз. Зайлонцовь, упр. Чеславь Заюнць. 
(П. Р.-К.), (1 уч.) 

Звенигородка. Пр. Эдуарда Ад. Савицкаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

М. Виноградз. » Исаака Мовш. р уир. пир. Вицентй Гершановек!й. 
(П. РК.) 

М, Екахеринополь, сел. » Хаима Зальцмана и его жены, ‚упр. Х. Зальцманъ. (Е. 1.) (1 и.) 

М. Лысянка. » Гвидона Адамов. Зелинекаго. (П. Р.-К.) (2 п.) 


М. Мокрая-Калигорка. » Нарпиза Григ. Гаслинекаго, упр. пр. Ивон. Вержбицей. 
(П. Р.-К.) Арен. Нисонь Волтунъ. (1 уч.) 

М. Ольшана, сел. Лвор. Бронис. Ксавер. Ивашкевича, упр. и ар. т Карлъ Ал- -1р. 
Наперковевнй. (ПЦ. Р.-В.) 

М. Рыжановка, сед. А. п. Конст. Федор. Лещинскаго. (Р. Пр.) 

М. Шпола. Пр. Хан. Морд. Гальперина и купца Янкеля Матидеона, упр. 
ТГальцеринь. (Е. 1.) (Ги... 1 уч.) 


Каневъ. 
М. Богуславъ. 


Врем. апт. отд. *) 
М. Корсунь. 


С. Медвино, сел. 
С. Россава, ‘сел. 
М. Стеблево, сел. 


С. Степанцы, сел. 


М. Таганча, сел. 
Липовецъ. 

М. ДЛашево. 

М. Ильинцы. 

М. Монастырищи. 
М. Оратовъ, сел. 


М. Плисковь, сел. 


М. Цыбулево, сел. 


М. Юсгинградъ. 
Радомысль. 


М. Брусилово. 


М. Горностайполь, сел. 


М. Иванково, сел. 


М. Коростышево. 
М. Малино. 


М. Хабное. 

М. Чернобыль. 
С. Чоповичи, сел. 
Сквпра. 


М. Борщатовка. | 
М. Володарка. 
М. Вчерайше. 


М. Цаволочь. 
С. Попельна, сел. 
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Пр: Инполит. Бонякевича. (Ц. Р.-К.) (1 уч.) 
Двор. Елеон. Валент. Будзько, упр. пр. Петр. Маковен!й. (П. Р.-ЕВ.) 
ар. а. п. Викент. Феофил. Будзько. (1 уч.) . 
« « Е. В. Будзько. 
Кн. Ник. Петр. Лопухина- -Демидова, упр. и ар. ‘пр. Е 
Оси. Май. (П. Р.-К.) 
Пр. Алекс. Алекс. Валинникова. (Р. Пр.) 
»› Стан. Ант. Схемповскаго. (П. Р.-К.) 
Жены пр. Чаул.-Францишки Осин. Май, упр. и ар. пр. Фадей Ив. 
Витковский. (П. Р.-К.) 
„Пр. @ед. Оеофил. Фогеля, упр. а. п. Бод. Опольекй. (П.-Р. К. 
» Мамана 9ом. Хржонетовскаго, упр. а. п. Каз. Тибер. Верж. 
бицвй. (П. Р.-К.) 
» Оскара Никол. Винтелера (Н. Л.) (2 уч.) — 
Насл. Янкевича, упр. и’зренд. пр. ой Розеифельлдъ. (Е. 1.) {2. уч ) 
Пр. Владисл. Леон. Ставекато. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
Лек. Алоиая Людв. Шильховскаго, упр. и ар. пр. 
. Антоновичъ. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Юмана Игн. Антоновича, упр. а. п. Оеофиль Игн. 
новичь. (П. Р.-К.) 
Кун. сына Зуся Тодевича, Моетового, уни. пр. Каз им. Слахковекй. 
(П. Р.-К.) 
Жены а. п. Юми Карл. Антоновичъ, упр. а. п. Викент. Игя. 
Антоновичь. (Ц. Р.-В.) 
Дочери купца Сары Нахм. Ляндо-Шкляринекой, упр. пр. Арон. 
Шкляриневй. (Е. Т.) (1 уч.) 
Насел. Каленбаха, упр. и аренд. пир. Владисл. Ал-др. Матковеь!й. 
(П. Р.-К.) (2 уч.) 
Жены ир. Анны Марк. Бинцейгь, уир. пр. Хува Шимон. Бин- 
цейгь. (Е. 1.) (2 уч.) 
» пр. Натал. Иицол. Живульть, упр. пр. Ромуал. Октав. Жи- 
вультъ. (П. Р.-К.) ‚ 
» Пр. Юзефы Осин. Завадекой, упр. а. п. Валлав. Кржижа- 
новсый. (П. Р.-К.), ар. а. и. Евстаф. Творовеюй. 
Врача Исаака Гин цбурга упр. пр. Мойс. Швариманъ. (Е. Г.) (1 уч.) 
А. п. Паул. Фридр. ТГааеа, упр. пр. Ипполит. Големб1овевй. 
(П. Р.-К.), ар. мёш. Моисей Фастовекй. (1 уч-ца) 
Насл. Сволькень, упр. пр. Мих. Кллоновекй. (Ц. Р.-К.) (4 п.. 
Пр. Осина Иг@ Ярошезвекаго. (П. Р.-К.) (1 п.) 
А. п. Карла Яков. Вонеовича. (П. Р.-К.) , 
Насл. Долковекаго, упр. пр. Гир. Давидзонъ. (Е. Т.} . а. п. 
Хаимъ Вайнштокъ п дочь купца Гитля. В ць 
(1 п., 2 уч.) 
» пр. Хойновекаго, упр. и ар. пр. Алекс. Петр. Звагольевай- 
Мельниковъ. (Р. Пр.) (1 уч-ца) 
Пр. Ром. Модее. Новицкаго, упр. пар. пр. Нарцизъ Сигиз. Бу- 
коемекли. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Хаима Гери. Левина. (Е. 1.) (1 уч.) 
» Северин. Карл. Грембещкаго. = Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Леона Валер. ВА (П. Р.-К.) 


Адол. Игн. 


Анто- 


*) Открывается весною и осенью во время разлива р. Робъ. 


М. Ружинъ. 
М. Ставищи, сел. 


М. Ходорковъ. 
Тараща. 


М. Жашковъ. 
М. Животовъ. 


М. Кошеватая, сел. 


М. Охмаловъ, сел. 
М. Пятигоры, сех. 


М. Ставищи. 


М. Тепево. 
Умань. 


М. Буки. 
М. Дубовая. 


М. Иваньки, сел. 


М. Ладыжинка, сел. 


М. Покотилова. 
М. Тальное. 


М. Торговица, врем. 


апт. отд. *). 


М. Христиновка, сел. 


Черкасевы. 


М. Вязовка, сел. 


М. Городиши. 
М. Мошны, сел. 
М Ротмистровка. 
М. См$да. 


Чигиринъ. 


вое ре 


Вловы пр. Адел. Викент. Врасуекой, упр. пр. Юй ЕЮжевевй. 
| (П. Р.-К.) (1 уч.) : 
А. п. Иван. Бальчевекаго, упр. а. и. Телифоръ Октав. Тыжше- 
вичь. (П. Р.-Е.) с 
Пр. Тосифа Фадл. Доброчинекато. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Насл. Влечковекаго (Шавинекихь), уп. пр. Вомань Шавинекй. 
(П. Р.-К.) (2 уч.) : 
Пр. 1ос. Муклевича, упр. и ар. пр. Илья Левъ. (Е. 1.) (1 уч.) 
» Цезаря Ив. Голека. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Северина Стан. Лопушанскаго. (П. Р.-К.) 
Вр. Порф. Дан. Демуцкаго, упр. а. п. Станис. Вотвичь. (П. Р.-Е) 
Пр. Каз. Викт. Чечуковича, упр. а. п. Карль Адол. Доброволь- 
веки. (П. Р.-К.) 
» Карла Шус. Микульекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
» Тита Титов. Гилевича. (П. Р.-К.) (1 п.) 
1. Пр. Альбина Казим. Калиновскаго. упр. пр. ЕЮнох. Ланда. 
(В. 1.) (1 п., 3 уч.) 
2. Потом. поч. ‘гражд. бр. Тульчинскихь, упр. пр. Дав. 106. 
Крайзманъ. (Е. Т.) (1 п., 4 уч.) 
. Пр. Герман. Герцов. Герценштейна. (Е. Т.) (1 н., 2 уч.) 
4. Мщ. Игнамя Сковронекаго, упр и аренд. пр. Казим. Край- 
чевекй. (Е. Т.) (1 п., 8 уч.) 
Жены пр. Ханы Вольк. БЪгунъ, упр. пр. Гири. Лип. БЪгунт. (Е. 1.) 
ЗЖены пр. Стан. Владисл. Дровановекой, упр. пр. Ферд. Ферд.- 
Дровановекй. (П. Р.-К.) 
М$ш. Пинх. ПИтивель и Сендера Гольцмана, упр. пр. Андрей 
Безвенглинекй. (Р. Пр.) 
Пр. Моис. Янк. Эйдиеа, упр. а. н. Иванъ Паулюсь. (П. Р.-К.)} 
» Леонар. Игн. Березовекато. (П. Р.-К.) 
Насл. Укрынекаго, упр. и ар. пр. Тоганъ-Адол. Фридр. Ангерманъ. 
(Н. Л.) 13 п., 2 уч.) 


© 


Вловы К. Асс. Ал-лры Ник. Смирновой. 
Пр. Владисл. Павл. Эйемонта, упр. а. и. Альфр. Ал-др. Оетер- 
манъ. (П. Р.-К.) 
1. Купца Переца Вайнштейна, упр. пр. Миръ Гуровичьь. (Е. 1.) 
(8 п. 2 уч.) 
. Пр. Лаз. Исаах. Ликкера, упр. ир. Израиль Богуелавекш. 
(Е. Г.) (и., 3 уч.) ь 
Пр. Лукьяна-Северина Осии. Ваминекаго, упр. а. п. Берко Ро- 
зенберкь. (Е. Т.) 
» Мойше Аар. Фертмана. (Е. Т.) (Е и., 1 уч.) > 
Ан. н. Кар. Кар. Рогальекато. (П. Р.-Н.) 
Пр. Абр. - Вольфа Срул. Ротенберга.-(Е. Т.) (1 уч.) 
1. Жены пр. Евгонш Ромуальд. Марцинчикъ, упр. пр. Станиса. 
Фризовскй. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
2. Пр. Моисея Кивов. Модольекаго. Упр. врем. а. и. 
Лейзер. Рувинен!й. (Е. Т.) (3 уч.) 
. Дав. Ал-др. Голендберга. (Е. Т.) (1 п.) 


в 


Фроим. 


Е 


*) Ново-Архангельской аптеки, Елисаветградскаго уёзда, Херсонской губ., открывается во время 
разлит!я р. Синюхи, весною и осенью. 


М. Александровка, 
апт. отд. 


М. Златополь. 

АПТ. ОТД. 

М. Каменка. 

М. Медвфдовка, сел. 


Жовно. 
(Съ гомеопат. отд.) 


Зы 


Каменской алтеки М. В. Модольскаго, упр. пр. Давид. Ляхо-. 
вець!й. (Е. 1.) Аренд. пр. Смородинев!. 

Вдовы пр. Мари Дан. Гейнцъ, упр. и ар: пр. Мордко Тевель 
Телятниковъ. (1. Е.) 1 пр.) 

Ея же, М. Д. Гейщь, ар. ир. Телятниковъ, упр. а. п. Давидъь 
Эвадиеъ. (Е. Т.) 

Пр. Моис. Кивов. Подольскаго, упр. и афенд. пр. Хаим. Смо- 
родннев!й. (Е Т.) (2 . 

» Зельмана Вольф. Бейлина. (Е. 1.) 


31. Ковенская губервя. 


1. Пр. Моне. Рубин. Розенблюма. (В. 1.) (1 н., 12 уч.) 

2. » Павла Игн. Ивенскаго. (Е. 1.) а пр. 1 п., 2 уч.) 

3. » Раф. Гирш. Бильекаго. (Е. Т.) (2 п. 7 уч.) 

4. » Лаз. Богум. Аронштама. (Е. 1.) (1 пр., 1 п., 4 уч.) 

5. М5стнаго Дамскаго Комитета Росс. Об-ва Красн. "Креста, упр. 
пр. 10сиф. Михаил. Якимовичъ. (Л. Р.-К.) (2 п.) 


А) Вильями.слоб. Пр. Розенблюма, упр. пр. Абрам. Давид. Чаиницьйй. (Е. Т.) 


Е 

д } Б) На Зеленой 
2 Горф. 

М. ВО. сел. 
М. Вильхи. 

М. Кейланы. 

М. Кроки, сел. 

М. Средники, сел. 


А. 


Сел. Шанцы, ан. отд. 


М. Эйрагола. 
М. Янова. 
Вилкомрь. 


М. Коварсьъ, сел. 
М. Купиигки. 


М. Ованты, сел. 
М. Оникшты. 
М. Погиры, сел. 


М. Рогово, сел. 


М. Субочь, сел. 
М. Тралиькуны, сел. 
М. Уцяны. 

М. Ушиоли, сел. 


М. Шаты. 

Ново-А лексан- 
дровскъ. 

М. Бельмонты, сел. 


» Бильскаго, упр. пр. Анд. Анлр. Грушто. (П. Р.-К.) 


» Лейба-Тоселя Лейзер. Шацвиро. (Е. 1). 
» Ив. Владисл. Хриетовекаго. (П. Р.-К.) (1 р. 1 уч.) 
» Хаима Ерухимов. Фрумкина. (Е. Г.) (2 уч-цы, 1 уч.) 
» ос. Каз. Сьудовича. (Лит. Р.-К.) 
» Тос. Юрьев. Матулайтиса, упр. а. п. Юр Констант. Миха- 
ловеклй. (Л. Р.-К.) 
Ковенской аптеки Л. Б. Аронштама, упр. пр. Мая Тос. ДА: 
сететтенъ. (П. Р.-К.) 
Пр. Юльяна Иипол. Урбановича. (Л. Р.-К.) 
Вд. пр. Залкиндеонъ, упр. пр. Абр. Зельман. Розенфельлъ. (Е. 1.) 
1. Пр. Август. Павл. Шулевича. (П. Л.) (5 уч.) 
2. Евр. 00., упр. пр. Маркъ Юл. Герштейнъ. (Е. Т.) (3 уч.) 
Апт. пом. Викент. Петр. Шевчуна. (Дит. Р.-К.) 
Апт. уч-цы Алины Эдуардовны Шенигштедтеръ, упр. пр. Иван. 
Юрьевич. Микшиеъ. (Лит. Р.-К.) (1 уч-ца) : 
А. п. Мовши-Ююхеля-Шимел. Вульф. Мильника. (Е. 1.) 
Пр. Каз. Ант. Гониена. (|. Р.-К.) (2 уч.) 
А. п. Ив. Сильв. Видугира, упр. а. п. Карл. Эдуард. Комаевеюй. 
(Лит. Р.-В.) 
Пр. Ив. Леоп. Родовича, унр. н аренд. а. п. Ксавер. Викент. 
Бочковенй. (П. Р.-К.) . 
» Геормя Ник. Сеекова. (Н. Лют.) 
» Тадеуша (@9аддея) Юман. Садовекаго. (Лит. Р.-К.) (сгорфла) 
» Аполлин. Мих. Станкевича. (Лит. Р.-К.) (2 уч., 1 уч-ца) 
МЪш. Розы Лен Янкелев. Зильберъ, упр. а. п. Дав. Тосел. Гей- 
манъ-Шмуель. (Е. Г.) 
Пр. Конст. Газ. Эйдритевича. (П. Р.-В.) (2 уч.) 
Насл. Виике, упр. пр. Артур. Никол. Винтелеръ (Н. Л.) (1 уч.) 
Графа Фелик. Игн. Де-Броэль-Нлятера, упр. пр. Антон. Госиф. 
Андрушкевичьъ (Лит. Р.-К.) 


> 


М. 


М. 
М. 
М. 


М. 
М. 
М. 
М. 
М. 


Браславъ, сел. 
г. Видзы. 


Лусяты, сел. 
Окнисты, сел. 
Понедфли. 


Попели, сел. 
Ракишки. 
Скопишки, сел. 
Солоки, сел. 
Сувейнишки, сел. 


Поневфжь. 


М. 
М. 


М. 
М. 
М. 
М. 
М. 


М. 
М. 
М. 
М. 
М. 
М. 
М. 
М. 


Биржи. 
Вобольники. 


Жеймели. 
Константиново; сел. 
Кракиново. 
Линково, сел. 
Мурованый Пон$- 


мунь, сел. 


Ново-М%сто, сел. 
Покрои. 


Помпяны, сел. 


Посволи. 


Радзивилишки, сел. 


Ремигола, сел. 
Розалинъ, сел. 


Салаты, сел. 


Росаены. 


М. 
М. 
М. 
М. 
М. 
М. 
. Ретово. 


М. 
М. 
М. 


М. 


Александровское. 
Кельмы. 
Колтыняны, сел. 


Константиново, сел. 


Крожи, сел.. 
Немокшты, сел. 


Скавдвили. 
Таурогенъ. 
Цитовяны, сел. 


ПТвегтини. 


Ве 


Пр. Домин. Март. Вурчевекаго. (П. Р.-К.) | 
Двор. Юзефа Д1онис. Зейферта, упр. пр. ос. Владисл. Мвашке- . 
вичъ (Л. Р.-К.) (1 уч.) 


‚А. п. Болес. Сильвестр. Воловича. (Лит. Р.-К.) 


Пр. Ал-др. Франц. Сташевича. (Лит. Р.-К.) 

Док. мед. Карла Игн: Заборекаго, упр. пр. Эадд. Антон. Олеке- 
вичъ. (Л. Р.-К.) (1 уч-ца) 

А, п. 106. Аполин. Врука (Лит: Е.-Р.) 

Пр. Бор. Ефим. Манаеевича. (Е. ТГ.) (2 уч.) 

А. п. Франц. Дом. Модейкуеса. (Лит. Р.-К.) 

» » Юшя Чурлюнекаго, упр. пр. Гос. Стен. Окуличъ. (Лит. Р.-К.) 

Пр. Бернгарда Абр. Майзеля. (Е. [.)' 

1. Пр. Валер. Мечисл. Вельца. (П. Р.-К.) (2 уч.) 

2. » Льва Наум. Баюменталя. (Е. 1.) (3 уч., 1 уч-ца) 

Пр. Вильг. Карл. Егермана. (Н. Л.) Упр. пр. Франц. Иван. 
Жраузе. (Лах. Л.) 

»  Аполинар. Марциикевича, упр. пр. Казим. Иван. Матулиеъ. 
(Лит. Р.-К.) 

» Ал-дра Карл. Четереона. (Лат. Л.) 

Вдовы пр. Елены Ал-дров. Гедройцьъ, упр. а. и. Меналги ИЕ, 

А. п. Каз. Каз. Пучето. (Л. Р.-К.) 

» » Элуар. Осип. Чечковекаго. (Л. Р.-К.) 


Пр. Эдуар. Михаил. Фрейдберга, упр. а. п. Пав. Иван. Алек- 
сЪевь. (Р. Пр.) 
» Газ. Устин. Мошинекаго. (П. Р.-К.) 
Барона Леона Генр. фонъ-деръ-Роипа, упр. пр. Максим. Альбер. 
фонъ-Монкевичъ. (Н. Л.) (1 уч.) 
Пр. Ив. Ив. Рымкунаса (Рымкевича), упр. а. п. Петр. Юрьев. 
Жунць. (Л. Р.-К.) 
› Ив. Ив. Рымкунаса-Рымкевича. (Лит. Р.-К.) (1 уч., 1 уч-ца) 
А. п. Альбер. 9ед. Якобовекаго. (Н. Л.) 
› › Ив. Адам. Гайдамовича. (Л. Р.-К.) 
» » Ал-Дра 10е. Янушкевича. Упр. а. п. Рафаил. Мартин. Иван. 
Кривицкий. (Лит. Р.-К.) 
Пр. Христана Мартин. Вриетуна. (Врем. закрыта ). 
1. Насел. Эделя, упр. пр. Дан. Андр. Эдель. (Жм. Р.-К) (11. 
1 уч., 1 уца.) 
2. Пр. Дав. Мордх. Розенблюма. (Е. Т.) (2 уч., 1 уч-ца.) 
Пр. Лаз. Гирш. Рейца. (Е. Т.) (1 уч.) 
Рахили Лейзеръ и упр. пр. Альб. Бен1ам. Розенталя. (Е. 1.) (2 уч.) 
А. п. Конст. Ант. Вайжмужъ. (Лит. Р.-К.) 
Пр. Самуила Льв. Эварда. (Е. Т.) 
А. п. Тос. Людв. Урбановича. (Жмуд. Реф.) 


‚» » Швейковекаго, упр. пр. Цезар. Тос. Паиковсвй. (П.Р.-К.) 


Пр. Оскара Нахимов. Суркова, упр. пр. Доминик. Францев. Мо- 
нюсъ. (Л. Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Осипа Мих. Рачунаеа, (Лит. Р.-К.) (1 уч.) 

Наслфд. Клинге, упр. пр. 9ед. Георг. Риббе. (Н. Л.) (1 п., 1 уч.) 
Явор. Иеид. Эдуард. фонъ-Ромера, упр. а. п. Мих. Мавривев. 
Петржкевичь. (Н. Р.-К.) | 

Пр. Болесл. Франц. Тульлина. (Жмуд. Р.-Н.) (Ши, 1 Уч.) 


М. 
М. 
М. 


Шидлово, сел. 
Пели, сел. 
Юрбургъ. 


Тельши. 


М. 


М. 
М. 
М. 
М. 
М. 
М. 


Ум + 


М. 
М. 
М. 
М. 
М. 


|. 
Г. 


Ворни. 


Горжды. . 

Дорбяны, сел. 
Жилыки, сел. 
Иллоки, сел. 
Кретингенъ. ‘ 
Лавково, сел. 


Масяды, сел. 
Пикели. 


Нлунгяны. 
Саланты. 
Сяды. 
Тыркшли, сел. 
ШЬуды. 


Шавли. 


М. 
М. 


М. 


М. 


М. 
. руки, сел. 
М. 
М. 
М. 
М. 
. Ляцково, сел. 


М. 


М. 
М. 


М. 
М; 


*\. 
М. 


М. 


М. 


Бейсагола, сел. 
Вфвини. 
Груздзи, сел. 


Жаторы. 


Вликоли, сел. 


Куршаны. 
Лайжево, сел. 
Лигумы, сел. 
Лукняки. 


Муравьево, сел. 


Окмяны, сел. 
Попеляны. 


Пошвитыни, сел. 


Радзивилишки. 
Триики. 
Ужвенты, сел. 
Шавкяны, сел. 


Шаваяны, сел. 


3. г. Шадовъ. 
М. Яниииии. 


Бы аВ О ды 


Теофиля Нарбута, упр. а. п..Станис. Ал. дров. Винклеръ, (П. Р.-К.) 

Пр. Сем. Сем. Гавдешиеа. (Лит. Р.-К.) (1 п.) 

» Маркуса Мейлих. Бреговскаго. (Е. Т.) (3 уч.) 

» Оскара Леои. Гельднера. (Л. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 

Насл. Шимкевича, упр. пр. Аполлин. Ал-др. Марцинкевичъ. 
(Лит. Р.-В.) (1 уч 

Пр. Ильи Юзжев. а (#. 1.) а ут.) 

Серафимы @ом. Прекеръ, упр. а. п. Конст. Ив. Прекеръ. (Жм. Р.-К.) 

Пр. Янк. Хащк. Израельесона. (Е. 1.) 

А. п. [осиф. Онуфр. Аитонелиеа (Л. Р.-К.) 

Мелитты Сплить, упр. пр. Авг. Вильг. Силить. (Н. 4.) 

А. п. Доминика, 1осиф. Мержвинекахго, упр. а. п. Каетан. Казим. 
Стропуеь (Л. Р.-К.) 

Пр. Альфреда Адол. Вальца. (Н. Л.) 

Кр. Мараны Антон. Шватъ, упр. пр. Эдуау. Иван. Даннловичь. 
(Жм. Р.-К.) (1 у) 


Пр. Эдуарда Ант. Андржеевскаго. (Жмуд. Р.-К.) @ ц., 1 уч.) 

» Тогана Егор. Урбана. (Лаг. Л.) (1 уч.) 

» Овсея Янкел. Вагана. (Е. Г.) (1 п.) 

А. п. Герона Франц. Рушкиеа. (Жм. Р.-К.) т 
Иды Ив. Валтерфельдь, упр. пр. Ив. Эдуард. Каттерфельдъ. 


(Н. д.) Ц уч., 1 уч-ца) 
1. А. н. Ташана Стан. Лавцевича. (Л. Р.-К.) (1 пр., 2 уч.) 
2. Пр. Цемаха Цемах. Вольне. (В. 1.) (3 уч.) 
3. » Мордхеля Абр. Гурвича. (Е. Т.) (6 уч.) 
» Владис. Ал-др. Гришкевича. (Лит. Р.-К.) 
» РВикент. Онуфр. Александровича. (Лит. Р.-К.) (1 уч.) 
Вдовы пр. Берты Цемахов. Каценеленбогенъ, упр. а. п. Мовти. 
Изранл. Якубъ. (Е. 1.) 
1. Пр. Мих. Мих. Козловекаго. (П. Р.- к.) (1 п., 1 уч.) 
2. Камеръ-Юнкера Двора Е. И. В. Геормя Дмитр. Нарышкина, 
упр. пр. Альберт. Юльев. Мозебахъ. (Н. Л.) (1 п.) 
Пр. Петра Хрисман. Фреймана. (Лат. Л.) 
А. п. Христоф. Христоф. Милюна. (Лат. Л.) 
Пр. Ив. Юрьев. Нозьмяна. (Лит. Р.-К.) (2 уч.) 
‚ Ив. Тосиф. Слабока. (Л. Р.-К.) 
А. и. Владис. Георг. Инчуро. (Л. Р.-К.) 
Пр. Лейбы Мордх. Ормана. (Е. Т.) 
» Карла Юс. Марцинкевича. (Л. Р.-К.) 
» Макса Вульфов. Гольдблата, упр. а. и. 
Дыховичиый. (Е. 1.) 
Аит. п. Янкеля Зельм. Амитана. (Е. Г.) 
Пр. Конст. Ив. Лилейко. (Лит. Р.-К.) (1 уч.) . 
АйЙзика Абр. Трусфуса, упр. а. п. Нох. Янк. Соломинъ. (Е. 1.) 
Пр. Авгус. Юман. Шаховекато. (Лит. П.) 
»› Цезаря Сем. Тотковекаго. (Е. 1.) (1 пр., 1 уч.) 
Евгешя Сем. Мацевича, упр. а. п. Ив. Каэт. Осип. Жогаеь. 
(%Жогь). (Лит. Р.-К.) 
Вдовы ир. Бронис. Блинетрубъ, упр. а. п. Ад. Владис. Тржаеко. 
(Лит. Р.-К.) ы 
А. п. Анг. Карл. Янчевекаго. (Жм. Р.-К.) 
Пр. Иги. Каз. Скудовича. СЛиг. Р.-К.) (1 уч.) 
» Авг. Эдуард. Шхтейна. (Н. Л.) (1 уч., 1 уч-ца) 


Лейзеръь Вольков, 


Жо 


етрома. 


Буй. 

С. Молвитино, сел. 
Зарнавинъ. 
Ветлуга. 


Гал 


ичЧЪ. 


Кинешма. 


Кологривь. 


_ Пос. 


Парфентьевъ. 


Мэкарьевъ. 
Нерехта. 
Д. Фроловка, сел. 


Солигаличт,. 
Чухлома. 
Юрьевець. 


Зашт. гор. Лухъ, сел. 
Пос. 


Пучежь. 


Екатеринодартъ. 


Апт. 


_Ст. Васюринская, сел. 
М. Горячий Илючъ, сел. 


Ст. 
Ст. 
„ Ст. 
Ст. 
— 0т. 


отдфленя: 


Ильская, сел. 
Ладожская, сед. 


СФверская, сел. 


Усть-Лабинская. 


Холмская, сел. 


И 


32. Костромская губерн1я. 


1. Пр. Казим. Осип. Сильвестровича. (Л. Р.-К.) (1 ир., 4 уч.) 
2. » Евг. Рафаил. Верта. (Е. Г.) (1 н., 2 уч.) 
3. Губ. зем., упр. ир. Леопольдъ Яков. „Таунъ. (Н. Л.) Зи.) 
УЪзд. зем.. упр. пр. Мих. Осии. Лилейко. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
У3зд. зем., упр. а. и. Клеменс. [0с. Бржостовекй. (П. Р.-К.) 
УЪзд. зем., упр. ир. Ал-др. Никит. Ляминъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
УЗзд. зем.. упр.-нр. Валер. Никол. Бодровъ. (Р. Пр.) (2 п.) 
Насл. Бернера, упр. н ар. ир. Никол. Яков. Фриететь. (Р. Пр.) (Зуч.) 
Пр. Юл. Эрн. Вупффера, упр. н ар. пр. Вильг. Вильг. Шульнъ. 
(Н. 14.) (1 п., 3 уч.) 
УЪзд. зем., упр. ир. Юй Карл. Гаагь. (Н. Л.) (1 и.) 
Пр. Альфр. Карлов Шумана. (Н. Л.) 
» Бодесл. Андр. Шемборекаго. (П. Р.-К.) 
УЗзд. зем., упр. пр. Ив. Алекс. Плессвй. (Р.. Пр.) (2 п.) 
Пр. Абрам. Мееров. Франкфурта, упр. пр. Вульф. Меер. Франк- 
фуртъ. (Е. [.) 
У$зд. зем., упр. пр. Вяч. Феликс. Трибальеклй. (П. Р.-К.) 
Насл. Фидлера, упр. нар. пр. Тоган. Христоф. Рамолинъ. (Дат. Л.) 
Пр. Александр. Ив. Миловидова. (Р. Пр.) (2 уч.) 
» Н. Секр. Матв. Петр. Петрова. (Р. Пр.) 
» Григоря Михайл. ть нар. пр. Карл. Карл. Мюнтерь. (Н. 4.) 
(2 уч.) 


33. Кубанская область. 


1. Пр. Киселя-Леон. Лейбов. Вранцфельда, упр. ир. Сем. Рувим. 
Грауэрманъ. (Е. Т.) (11.2 уч.) 

2. » Влад. Ал-др. Гинтциингера. (П. Р.-К.) (1 пр., 1и., 2 \ч.) 

3. Жены Кол. Сов. Анны Ильин. Давидович, упр. пр. Борухъ 
Ицхов. Зимонъ (Е. Т.) (1 пр., 8 и., 1 уч.) 

4. Пр. Вульф. Моис. Симкова, упр. пр. Макс. Мих. Мина. 
(Р. Пр.) (2 уч.) 

а) > В. А. Гинтцингера, упр. ир. Моис. Зелик. Лехтманъ. 
(№. Т.) 

6) » Кранцфельда, упр. а. и. Ник. Леонид. Стояновекй. (Е. Пр.) 

в) » А. И. Давидович, упр. пр. Натан. Берк. Блидшлтейнъь (Е. Г.) 

» Петра Осип. Мацюкевича. (П. Р.-К.) 

Жены а. п. Евдок. Пав. ТимофЪевой, упр. а. п. Леонид. Ефих. 

ТимофЪевъ. (Р.-Пр.) 


‚ МВщ. Матв. Федор. Широкоряденкьо, упр. а. и. Роман. Васил. 


Тромадко. (Р. Пр.) 
Вдовы пр. Софи Петр. Годзевичъ, упр. пр. Меер. Исаах. Мееро- 


вичъ. (Е. [.) , 
Фельдии. т Адамов. Яцука, упр. а. п. Леонид. Шьзов. Функе, 
(Р. Пр. 


Пр. Конст. а Знамеровекаго, упр. и ар. пр. Ник. Пав. Яков- 
левъ. (Р. Пр.) 

Жены а. п. Аграф. Петр. Адлеръ, уир. ар. а. п. Викт.-Леон. Бал 
Добржиневй. (ЦП. Р.-1.) 


о, В о г 


От. Баталнашинская. Е Ив. Зайцевой, упр. пар. пр. Ал-дръ Ал-др. Мотебня. 
Р. Пр.) 

С. Великокняжеское. Пр. Венедикт. Яков. Зайдемана. (Зайдмана). Упр. пр. Як. Мих. 
Перли. (Н. 4.) 

С. Козьминское, сел. › Ник. Людв. Сцеелавскаго, упр. а. и. Серг. Мих. Симоновъ. 

| ар. жена пр. Мар. Исаев. Зайдеманъ. 

Ст. Невинномысская. ›» Брунона Львов. Венцковскаго. (П. Р.-К.) (1 пр.) 

Ст. Отрадная, сел. А. п. Игн. Осии. Бржозовекаго. (Лит. Р.-К.) 

Ст. Спокойная, сел. —› › Тос. ос. Бальеевича, упр. а. п. 10с. Варф. Аткотайтиеъ. 
(П. Р.-К.) 

Ейекъ. 1. Вдовы пр. Ольги Мих. Гольбергь, упр. и ар. пр. Ющусь Людв. 
Гольбергь. (Е. Ев.-Р.) 

2. Насл. Семье, упр. пр. Ник. Яков. Рохлинъ. (Е. Пр.) 
3. Пр. Марка Ив. Рубановекаго. (Р. Пр.) 
Ант. отд. М. И. Рубановекаго, упр. пр. Лев. Иван. Рубановекй. (Р. Пр.) 
Ст. Екатериновская, | т 
сел. А. п. Ник. Плат. Черевкова. (Р. Пр.) 
Ст. Кущевская, сел. Фельд. Стан. Нестор. Лопухова, упр. а. ип. Октаван. Каспар. 
| Анченеки. (1. Р.-К.) 
Ст.  Новодеревянков- 
ская, сел. Пр. Льва Ив. Рубановекаго, упр. а. и. Георг. Елизар. Волга- 

новъ. (Р. Пр.) 

(т. Павловская, сел. Пр. Георг. Мих. ГеорзЧевекаго. (Р. Пр.) 

Ст. Староминская, сел. Фельд. Петра Ив. Цыеарскаго, упр. и афенд. а. п. Мих. Владим. 
Солицевъ. (Р. ПЪ.). 

Ст. Старощербиновская, 


сел. Лфк. и. Ник. Вас. Матылевича, упр. а. п. Карл. Адольф. Герке. 
(4) 
(т. `Умаиская. Пр. Промыслава Изидор. Витушинскаго. (П. Р.-К.) 
(т. Вазвказекая. » Кол. Сехр. Леопольд. Казим. Юхновича. (П. Р.-К. 


Ст. Архангельская, сел. А. п. Ющана Осии. Беркмана, упр. а. и. Мих. Пав. Матвфевъ. (Р.Пр.) 

‚ Ст. Брюховецкая, сел. Насл. Заборы, упр. а. п. Леоп.-Леон. Владисл. Бури. 

Ст. Ильинская, сел. А. п. Владисл. Михаил. Отмаръ-Штейна. (П. Р.-К.) 

Ст. Каневская, сел.  Фельдш. Андр. Матв. Васильева, упр. а. п. Михаил. Иванов. Ро- 
манъ. (Ц. Р.-К.) 

Ст. Пореновская, сел. Вдовы ир. Софш Пет. Годзевичу, упр. а. п. Ал-лр. Осип. Виль- 

й ‚ невчицъ. (П. Р.-К.) 

Ст. Медвфдовскал, сел. А. п. КВладис. Мих. Отмаръ-Штейна, упр. а. п. Клавд. Витал. 

Толембловекй. (П. Р.-П.) : 


< 


Ст. Ново - Малороссй- 
ская, сел. » » Владие.-Наз. Матв. Собонь. {П. Р.-К.) 
Ст.Новопогровская,сел. » » Адол. Петр. Труековекаго, упр. и ар. а. п. Анг. Вас. Бо- 
риеовъ-Пироковъ. (Р. Единов.) 
От. Платнировская, сел. Пр. Майаса Эрн. Аусинга, упр. а. п. Эдуар. Георг. Янеонъ (Н. Л.) 
Ст. Роговская, сел. А. п. Дмитр. Георг. Дмитрева. (Р. Пр.) 
Сел. Романовское, сел. » »› Юшана Осии. Бергмана, упр. а. п. Мих. Адам. Гроздекй. 
(п. Р.-Б.) 
Ферма Терапшевича, 
въ юртф ст. Тифлис- и 
ской, сел. А. п-цы Елены Ник. Вовкъ-Росеохи, упр. пр. Влад. Нетр. Вовкъ- 
Россоха. (Р. Пр.) ` з 
Ст. Терновская, сел. А. п. Бернард. Антон. Юрона. (П. Р.-К.) 


о у 


Ст. Тихорфцкая, сел. А. п. Ив. Григ. Ваеильевскаго. (Р. Пр.) 

Хуг. А сел. Жены врача Ал-дры Михайл. Чериковерь, упр. пр. Исид. Евсеев. 
ТГершуни. (Е. 1.) 

Ст. ов, сел. Пр. Якова Яков. Беккера. (Н. Л.) 


Лабиневй отдфль: з 
Сел. Армавиръ. 1. Пр. ЗЫ Домин. Вонечнаго, у. пр. Ян. Ал-др. Фрон- 
ре (П. Р.-К.) (1 пр., 2 ц., 2 уч.) 
2. Впикт. Карл. Вильде, упр. пр. Ал. др. Петр. Тарховъ. (Р. Пр.) 
Ст. Вознесенская, сел. Пр. р Дороф. Золотаревекато. (Р. Пр.) (1 п.) 
Посел. Изобильный при 


жел. дор. ст. Изо- | р . 
бильной, сел. _ » Ник. Владим. Тобина. (Н. 1.) 
Ст. Лабинская. » ‘Ив. Домин. Конечнахго, упр. пр. Ян. Никодим. Мееръ (П. Р.-К.) 
(1 п., 1 59.) 


Ст. Михайловохая, сел. Вдовы фельд, Евгении Якубовичь, упр. а. п. Мартын. Казим. 
Дабкусь (П. Р.-К.) 
Ст. Ново-Александров- 


ская, сел. ‘ А. п. Эразма Филип. Альберт. Вачинекаго (П. Р.-К.) 
Селен. Ново-Михай- 
ловское, сел. ) АДворян. т Евген. _Кошембара, упр. а. п. Ив. Ив. Долгаревъ. 
(Р. Пр.) 
Ст. Новотроицкая, сел. А. и. Пав. Васил. Горбенко (Р. Пр.) 
Ст. Упорная, сел. Пр. Филлина-Якова Дан. Валявекаго. (П. Р.-К.) 
Ст. Урунская, сел. А. п. Юмя Игнат. Радзвицкаго (П. Р.-К.) 
Майкопь. 1. Пр. Викт. Карл. Горета. (Н. Л.) 


2. » Соломон. Ильич. Альтшулера, упр. пр. Абр. Лейба Арон. 
Линецки!й. (Е. Т.) 
Ст. Бфлорфченская,сел..А. п. Фран. Малв. Косажа, упр. а. и. Павел. Герм. Рефельдьъ. (Н. Л.) 
Ст. Гагинская, сел. Пр. Солом. Ильича Альтшулера, упр. а. п. Павел. Варсоноф. Зы- 
: ковъ. (Р. Пр.) 
Ст. Дондуковская, сел. » Сем. Петр. Звягинцева, уп}. и ар. а. п. Ив. Людв. Врже- 
чковенй (П. Р.-К.) 
Ст. Петроиавловская, 
сел. А. п. Михаил. Никол. Горохова. (Р. Пр.) 
Ст. Темиргоевская, сел. Пр. Пав. Васил. Очинева, упр. пр. Серг. Владим. Даинъ. (Р. Пр.) 
Ст. Тенгинская, сел. Жены апт. пом. Анны Иван. Вишневекой, упр. а. л. Ант. Гонст. 
, Вишневски. (П. Р.-К.) 
Сел. Филинповское, сел. А. п. Франца Матв. Коссажъ, упр. и ар. а. п. Ваадиел. Фом. 
Русецкий (П. Р.-К.) 
Ст. Ярославская, сел. » » Вас. Конст. Стояновскаго. (Е. Пр.) 
Темрюкъ. 1. Пр. Феликса Влад. Цибульскаго. (П. Р.-К.) (1 п.) 
2. Жены пр. Антон. Авг. Цибульекой, упр. пр. Станиел. Флоран. 
ВКазимпреки (П. Р.-К.) - 


Ст. Абинская, сел. Фельд. Клем. Ант. Тарабанова, упр. а. и. Ник. Петр. Андреевъ. 
(Р. Пр.) 
Г. Анапа. Пр-овъ Ив. Конст. Валентиновича и Ферд. Фавстин. Вонаржев- 


скаго --упр. (П. Р.-В.) (1 уч.) 
Ст. Бриньковская сел. Ир. Берко Михел. Барона. (Е. Т.) 
Ст. Ивановсгая, сел. А. п. Ал-дра Ив. Орлова. (Р. Пр.) 
Ст. Кримская. Пр. Ник. Ив. Тинива. (Р. Пъ.) 
Ст. Уингрельская, сел. Маг. ф. Ал-дра „Гюдв. Генца. (Н. 4.) 


з 43 в 





Ст. Новонижестебмев- 
ская, сел. Фельд. Никон. Ирннарх. Стороженко. {© Пр.) Упр. а. п. Никол. 
Осипов. Грузинек!. (П. Р.-К.) 
Ст. Приморско-Ахтар- 
скал, сел. ` Фельл. Гова Серг. Яковенко, упр. пр. Владим. Эдуард. Вержбиций. 
ь (П. Р.-П.) 
Ст. Славянская, сел. „Жены пр. Анны Мих. Бухартовекой, упр. пр. Генр. Августин. 
Бухартовевй. (П. Р.-К.) 
Ст. Таманская. Мотеса Эмев. Довика. (Е. Т.) (1 уч.) 


34. Курляндекая губершя. 


Мнитава. 1. М. ф. Ив. Хрисг. ТГертеля. м пр. Карл. Эрнстов. Вохъ. 
(Н. Л.) (1 пр. 3 уч.), 

. Пр. Гуго. Ал-др. Штейна и упр. пр. Артур. Вильгел. Влейн- 
берга (Н. Л.) (1 пр. ти. 3 уч.) 

3. » Петра Ив. Дучкена. (ЦН. Л.) (2 уч.) 

4.» Конст. Фридрих. Укше. (Н.Л.) (1 пр., 3 уч.) 

1 

2. 


к5 


Бауекь. .» Вильг. Георг. Зейбеурта, (Н. Л.) (1 учца, 1 уч.) 

» Фед. Ник. Тирмана. (Н. Л.) @ уч.) 

М. Бальдонъ. Пр. Карл. Август. Берга. (Н. ЛД.) (1 уч.) 

Им. Гросъ-Экау, сел. Графа Леонид. Федор. фонъ-де-Палена, упр. и аренд. пр. Хри- 
станъ Дав. Тенфертъ. (Лат. ЛД.) 

Усад. «Некиль», сел. Руэнтальск. Волостн. Обш-ва, упр. а. и. Хрисман. Ив: Ровифкъ. 


(Л. Л.) 
Им. Малый Мезотенъ, 
сел. Ант. п-цы Елизав. Ив. Грубе, упр. ир. Эдуард. Ив. Грубе. (Н. Л.) 
Им. Нейгуть, сел. Пр. Христана Мартин. Блеке-Выхграба. (Лат. Л.) 
М. Шенобеугъ. › Альфон. Ферд. Гернета. (Н. Л.) 
Виндава. 1. Пр. Вильгел. Ферд. Каелара. (Н. Л.) (1 п., 1 уч.) 


2. » Геерг. Август. Мэрну (Н. Л.) 
Им. Дондангенъ, сел. Пр. Пав. Эдуар. Ифейля. (Н. Л.) 
Пильтенъ. »› Карл. Карл. Маурера. (Л. Л.) 
Им. Попенъ, сел. А. ц. Карл. Осип. фонъ-Пауэра. (Н. Р.-К.) 
Им. Угаленъ, сел. » » Иги. Людв. Вил!уеа. (Ц. Р.-К.) 
Им. Эдваленъ, сел. Бар. Ал-дра Адольф. Бера, уп}. а. и. Иван. Иван. Пуринъ (Л. Лют.) 
Газенпотъ. Пр. Освал. Карл. Лихтенштейна, упр. пр. Ив. Ив. Зальцман, 
(Н. Л.) (1 има.) 
Им. Алыивангенъ, сел. › Пав. Карл. Зандера (Н. 1.) 


Им. Баленъ, сел. › Отто Генр. Газенгегера. (Н. 41.) 
Им. Каидантенъ, сел. › ое Карл. Лихтенштейна, упр. пр. Евг. Вильг. Манрау. 
Н. Л). 

Им. Паульсгафенъ, сел. Д-ра, } Мед. Пэрну, ушр. 1 аренд. а. и. Жанно Карлов. Брахманъ 
(1. Л.) 

Им. Рудбарень, сел. А. и. Арвид. Генр. Мирача. (Л. Л.) 

Им. Цирау, се. < › › Мирама, упр. пр. Карл. Эрнст. Мейеръ (Н. 1.) _ 

Гольлингенъ. 1. Пр. Алдра Фридр. фонъ-Грабе. Упр. пр. Альбер. Данил. 


Клингенбергь (Н. ЛД.) (1 уч.) 
2. Насл. Нозака, упр. пр. Карл. Фридр. Грюнблатъ. (Н. Л.) 
(1 п.) 
Им. Гроесъ-Эзернъ, а 
сел. Насл. Бухгольнца, ушр. пр. Вильг. Адол. Воге. (Н. ЛД.) 


Им. Курситенъ, сел. 
Им. Пампельнъ, сел. 
Им. Ренненъ, сел. 
М. Фрауэнбургъ. 

М. Шрунденъ, сел. 
`Тробинъ. 

М. Дурбенъ. 
Либава. 


Им. Нидербартау, сел. 


Им. Обербартах. сел. 
М. Полангенъ. 


Им. Прекульнъ, сел. 


Им. Рутцау, сел. 
М. Добленъ. 


Им. Анненбургъ, сел. 


Им. Ауцгофъ, сел. 
Им. Берсгофъ, сел. 
Им. Вильценъ, сел. 
Им. Гренцгофъ, сел. 
Им. Грюнгофъ, сел. 
Им. Жуксть, сел. 


Им. Кронъ-Вюрцау, 
сел. 


Им. Шорштедтъ, сел. 


М. Иллукетъ. ` 
С. Воровокъ, сел. 
М. Грива-Земгаленъ. 


Им. Снеланъ, сел. 
М. Суббатъ. ° 

М. Тальсенъ. 

Им. Вандзенъ, сел. 
Им. Зальгребенъ, сел. 
Им. Кабиленъ, сел. 
М. Кандава. 


“Де ааа 


Пр. Цетра Егор. Порохова. (Р. Пр.) 
› Вильг. Адольф. Воге, упр. пр. Карл. Герм. Альелебену. (Н. Л. ) 
» Мих. 90ом. Таннейка. (Лат.-Лют.) 
» Вильг. Эдуар. Капеллера. (Н. Л.) (1 уч.) 
» Гергар. Март. Брикмана. (Л. Л.) 
» Морица Ив. Шоперта. (Е. 1.) (2 уч.) 
» Ив. Ив. Вирзена. (Н. Л.) (1 п.) 
1. Врача Васил. Сидор. ерлиеа, упр. пр. Гуго Христоф. Янеенъь. 
(Н. Л.) а п., 1 уч.) 
`2. Бруно Мартынов. Де-Бура, упр. и арен. пр. Карль Фридрих. 
Зоргенфрей (Н.Л). (1 пр., 2 п., 3 уч.) 
. Пр. Адольфа Георг. Венига. (Н. Л.) (1 пр., 2 н., 2 уч.) 
» АльЬфр. Рейнгольд. Гемпеля. (Н. Л.) (1 п., 8 уч.) 
» Ал-дра Фед. Рериха. (Н. Л.) (1 п., 2 уч.) 
Маг. ф. Павла Фед. Шиера. (Н. Л.) Ян. +4 уч.) 
Насл6д. Лалера. Упр. пр. Ив. Ив. Вильгельмсень (Н. Л.) 
(1 п., 2 уч.) 
. Маг. ф. Германа Ал-др. фонъ-Грабе. Упр. пр. Хаим. Моис. 
Живъ (Е 1.) (1 н., 1 \ч.) 
9. Пр. Пав. Франка, упр. и ар. пр. Тосиф. Гирш. Бермань. 
(Е. Т.) (3 уч.) 
Пр. Герард. Иван. Берзина. (Лат. Л.) 
Апт. пом. Микеля Янов. Мурикъ-Гранта (Лат. 1.) 
Маг. фар. Вильг. Вильг. Грюнинга, упр. пр. Фридр. Эрнест. Бенке. 
(Н.Л) ат.) 
Пр. Вильг. Максимил. Возака. Упр. а. и. Хацкель Симон. Зангъ. 
(Е. Т.) 
» Ал-дра Генр. Визе. (Н. Л.) 
» Валент. Ив. Гренцталя, упр. пр. Вильгел. Густав. Нитицъ. 
(Н.Л.) (11п.) | 
- Ив. Мих. Тильтина. (Лат. Л.) 
Над Христовекаго, упр. м. ф. Карл. Ив. Некшенъ. (Н. ей 
Пр. Гуго Андр. Юуртенеа. (Н. Л.) 
Вильц. вол. общ., упр. а. и. Сигизм. Т0сиф. Лапшиеь (Л. Р.-К.) 
А. п. Авг. Людв. Брандта. (Н. Л.) 
Пр. Ив. Генр. Шлегеля, упр. пр. Герм. Герм. Альелебенъ. (Н. Л.) 
Врача Пав. Ив. Гросеберга, упр. а. и. Рихард. Геормев. Тиде. 
(Н. Л.) : 


ср 


Пр. Фр. Юрьев. Сунтейка. (Лат. Л.) 

› Ив. Фед. Шеффеля. (Н. Л.) 

.» Юмя Фридр. Влингенберга. (Н. Л.) (1 уч-ца) 

» Эдуарда Фридр. Гаака, упр. пр. Оскар. Иван. Зеннини. (Н. Л.) 
Наслфд. Вицъ-Римера, упр. пр. Эдуард. Фридр. Гаакъ. (Н. Л.) 

(2 уч.) $ 

А. п. Фридр. Роберт. Мейеръ. (Н. Л.) (Врем. закрыта). 
Пр. Карл. Генр. Гаакъ. (Н. 1.) 

» Оттона Фридр. Герке. (Н. Л.) (1 пъ., 1ц., 1 уч.) 

Марфы 9едор. Фольбергъ, упр. пр. Леоп. Карл. Фольберг ь. (Н.И) 
Вр. Гюсиф. Вемамши. Вундербара. р закрыта). 

Пр. Фридр. Фридр. Винтелера. (Н. 4/1.) 

» Ал-дра Христ. Розенталя. (Н. Л.) 


Им. Кренгель. сел. 
М. Сасмакенъ. 
Им. Узупенъ, сел. 
М; Цабельнъ. 
Туккумъ. 

Им. АлЬьТЪ-Ауць. 
Им. Бененъ, сел. 


Им. Ирмлау, сел. 
Им. Нейенбургъ, сел. 


Им. Ремитень, сел. 


Им. Шлосъ-Блиденъ, 

сел. 
Фридрихштадть. 
Им. Бирзгальнъ, сел. 
. Им. Вальгофъ, сел. 


Их. Зальвенъ, сел. 
Им. Нерфтъ, сел. 


Им. Сетценъ, сел. 
- Им. Экенграфъ, ‘сел. 


Г. Якобштадтъ. 


Вурскт. 


При ор. 100. Ямская. 


М. Коренная Пустынь, 


сел. 


Бфлкоролъ. 


С. Томаровка, сел. 
Грайворонъ. 
Сл. Борисовка. 


ОА СЕ 


Пр. Юмя Ник. Скилля. (Н: Л.) : 
» Конрада-Юмя Георг. Штольцера. (Н. ДЛ.) (1 и.; 1 уч.) 
А. п. Ал-дра Герм. Греневица. (Н. Л.) . 
Пр. Оскара Ив. Донкера. (Н. Реф.) 
1. Пр. Ив. Мих. Савеля. (Л. Л.) (2 уч.) 
2. Насл. Гурмета, упр. пр. Вал. Евг. Врейтенбергь. (Н. Л.) (1 уч.) 
Маг. фар. Ив. Христоф. Тертеля, упр. пр. Вильг. Ал. Бертингъ. 
(Н. Л.) (1 уч.) 
Маг. фар. Ив. Христофор. Гертеля, упр. пр. Иван. Мартын. 
Ллавинекй. (Лах. Д.) 
Насл. Вильшинскаго, упр. а. п. Карл. Эрнстов. Лагздинтъ. (Л. Л.) 
Л%$каря Теофил. Эдуард. Иютглера, упр. а. п. Ив. Густ. Зальтов- 
евлй. (Н. Л.) 
Пр. Вильг. Эдуард. Капеллера, уир. пр. Христоф. Генр. Бирк- 
манъ. (Л. Л.) 


» Вильг. Эдуард. Канеллера, упр. а. и. Оскар. Ивая. Фриден- 
итейнтъ. (Н. Л.) 
› Гуго Рудол. Фейерабенда. (Н. Л.) (1 уч.) 
» Подв. Иван. Варлштрема. (Н. Л.) 
А. и. Оскара Фридр. Гроееета, упр. пр. Хрнст. Мих. Занкевичь. 
(Л. Л.) 
» » Вильг. Карл. Гельмеинга. (Н. Л.) 
Пр. Оспара Фридр. Остергофа, упр. пр. Максимил. Максимил. Во- 
зав. (Н. 4.) 
А. п. Кар. Фридр. Фельдмана. (Л. Л.) 
Пр. Карла Фридр. Оетергофа, упр. пр. Оскаръ Фридр. Осхер- 
гофъ. (Н. Л.) 
» Карла Фрилр. Остергофа. (Н. Л.) (1 пр., 1 уч.) 


35. Курская губерн1я. 


1. Пр. Гос. Ал-др. Проконовича. (Лит. Р.-Н.) (1 и., 2и., 1 уч, 
8 уч-цы) 

2. » Владисл. Фадд. Демидецкаго-Демидовича, упр. пр. Брюн. 

Ал-др. Корбуть. (Н. 4.) (3 п., 2 уч.) 

» Мих. Мартин. Яеннекаго, упр. пр. Брониел. Казим. Ску- 

ненски. (П. Р.-К.) (1 п., 5 уч.) 

4. »  МВладиел. Ал-др. Свирчевскаго, упр. пир. Ант. Петр. Мон- 
кевичь. (П. Р.-К.) (2 п., 1 и-ца, 1 уч-па) 

Вдовы пр. Юши Карл. Гейзлерь упр. пр. Ант. Степ. Влейнъ. 
(П. Р.-К.) (1 ир., 1 и.) ; 


© 


А. и. Лейбы Вульф. Седлиса. (Е. Т.) Аренд. а. п. Лейба Сим. 
Абрам. Вониковъ. (Е. 1.) 

. Пр. Тое. Наум. Когана, упр. пр. Григ. Семен. Ииковъ. 
(Р. Пр.) (1 пца, 2 уч., 1 уч-ца) 

2. » Ивтен. Борис. Натансона. (Е. 1.) (1 и. 1 ут., 1 учца) 

3. » Ипнол. Феликс. Петре. (Франц. русск. подд. Р.-К.) (+ п-ца) 

Пр. Зелик. Моис. Влинкермахера. (Е. Т.) 

» Мов. Моне. Безданекаго. (Е. ТГ.) (1 уч.) 

УЪзлд. зем., упр. ир. Август.-Вильг. Фридр. Ценке. (Н. Л.) (1 уч.) 


= 


Сл. Ракитная, сел. 
Дмывтр1евъ. 

Сл. Михайловка. 
Короча. 


А, = 


А. и. Авр. Сомем. Чернецкаго. (Е. 1.) 
Пр. Борука Шмул. Зпмона. (Е. Т.) (2 уч., 
» Ал-дра Ив. Орлевича. (П. Р.-К.) 
Вдовы а. п. Анны Андр. Зее, упр. пр. Никол. Ив. Каблиць. (Р. Лю?) 


1 уч-ца) 


Хуг. Александровсей, 


сел. 
Тьговъ. 
Новый Осколъ. 


ловка. 


Сл. Ольшанка, сед. 


Сл. Чернянка, сел. 
Обоянь. 


Путивль. 


С. Бурынь, сел. 
Рыльскь. 


Сл. Глушково. 
Ст. Коренево, сел. 
С. Теткино, сел. 


Старый Осколь. 
Суджа. 
3. г. Мирополье. 


Тимъ. 
Фатежъ. 
ШИигры. 

С. ЕКшень, сел. 


С. Расховецъ, сел. 


В утанеъ. 


Сел. Амаглеба, сел. 


М. Багдады, сея. 


М. Вани, сел. 


- Уфзд. зем.., 
Сл. Велико - Михай- 


» Пр.Алдры Васильевой, упр. а. и. Абр. Рувел. Виткинуь. ([.1.) 
Пр. Исаак. Абел. Винлзберга. (Е. Т.) (2 уч.) 
упр. пр. Файвишь Абр. .Гаухеръ. (Е. 1.) (2 п.) 


УъЪзд. зем., упр. пр. Нарцизъ Стан. Чаплицюй. (П. Р.-|.) 
УЪзд. зем., упр. а. п. Ник. Григ. Потаповъ. (Р. Пр.) 
А. п. Ревекки Исаев. Ашманъ, упр. пр. Гос. Исаев. Ашманъь. (1. 1.) 
1. Пр. Марка. Моис. Анатова. (Е. [.) 
2. УЗзд. зем., упр. пр. Мечисл. Георг. Баньковекйй. (П. Р.-К.) (3 п.) 
А. п. Георг. Людв. Вронгардта, упр. пр. Юс. Стан. Машкевичу. 
(П. Р.-К.) 
Пр.. Фед. Исаак. Дрейера. (Е. Т.) 
1. Пр. Нотел. Давид. Закеа. (Е. 1.) (1 учца, 2 уч.) 
2. » Эрнеста Фед. Гессе. (Н. Л.) (1 и., 1 уч-ца, 1 уч.) 
Ник. Сем. Тербщенко, упр. пр. Генр. Владнел. Гловацкий. (П. Р.-К.) 
п. Серг. Никол. Ломаковекй. (Р. Пр.) 
Двор. Михаиль Иван. Терещенко, упр. а. п. 
Вильчковек. (П. Р.-К.) 
Пр. Ник. Павл. Ульриха. (Р. Пр.) (1 и.) 
Насл. Мальмберга, упр. пр. Викент. Ив. Тылло. (Лит. Р.-Ь.) (1 уч.) 
Купца Пав. Григ. Умрихина, упр. пр. Ал-др. 10е. Вржезицкй. 
(П. Р.-К.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Фед. Ив. Ищенко. (Р. Пр.) (1 и.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Ив. Петр. Пунко. (Лат. Л.) (2 п., 
Пр. Серг. Ив. Навлова. (Р. Пр.) (1 ц., 1 уч.) 


Феликс. Витал. 


1 уч.) 


» (Серг. Ив. Мавлова, упр. и ар. пр. Гири. Гейрши. Розен- 
блить. (Е. 1.) 
У$зд. зем., упр. а. п. Болесл. Мих. Рымашевект. (П. Р.-К.) 


36. Кутаисская губеря. 


1. Нут. гра. Петра Ив. Кокочева, упр. и аренд. пр. 
Ант. Аразовь. (Груз. Р.-В.). @ ир., т и., 7 уч.) 

2. Пр. Викт. Авт. Витушинекаго, упр. и афенл. 
Лукеъ. (Н. Пр.) (8 и., 3 уч.) 

3. » Фран. Ант. Религюни. (Лит. Р.-К.) (1 пр., 1 и., 4 уч.) 

4. Кутапсе. Общ. Упр., упр. пр. Георг. Павл. Никитинт. (Р. Пр.) 
(2 пр.. 5 уч.) 

Пр. Дав. Ал-др. Джутели, упр. и ар. а. и. Ив. Давид. Ходжаш- 
вилн. (Груз. Ар.-Гр.) 

А. и. Евсея Сопром. Гванцеладзе. `Упр. пир. 
Тванцеладзе. (Имер. Пр.) 

Фельдш. Тос. Спирил. Абрамидзе, упр. а. 
ризце. (Груз. Пр.) 


Мих. 


Мих. Федор. 


Иларюн. Сопромов. 


п. Никит. Лук. Джино- 


С. Диди-Джихайши сел. А. п. Виссар. Ник. Чомахилзе. (Имер. Пр.) 


С. Пуланни, сел. 


» » Юстина Мих. Канделаки, упр. и аренд. а. п. Владим. р 
Каждая. (Грузин. Пр.) 


Сел. Париханаханевы, 
сел. 

Сел. Саджевахи, сел. 

М. Самтреди. 

Сел. Свири, сел. 


Сел. Тобанери, сел. 
М. Хони. 


С. Цхалтубо, сел. 
Сел. Вирцхи, сел. 
Сел. Мухура, сел. 
Сел. Самгебро, сел. 
М. Зугдиды. 

Сел. Дарчели, сел. 
Сел. Зана, сел. 

(ел. Пирцхн. сел. 
(ел. Мухура, сел. 
Сел. Самгебра, сел. 
М. Хоби, сел. 

М. Цаленджиха, сел. 
Лечхунеюй уфздъ. 
Сел. Дерчи. сел. 

М. Лайлазие, сел. 

М. Цагери, сел. 


М. Ново-Сенаки. 
Сел. Абата. 


Бамотасхиди. сел. 
С. Бандзи, сел. 

М. Наогалеви, сел. 
Сел. Салхино, сел. 
М. Старо-Сенаки, сел. 
Озургеты. 

Сел. Бахви, сел. 

М Гогорети. сел. 
Джурукветы, сел. 


М. Ланчухты, сел. 


а Дь ь 


А. п. Ив. Ильич. Аиридонидве. (Груз. Пр.) 

Зенова Т0с. Ф1алковекаго, упр. а. п-ца Антонина Константин. 
Ф1алковекая. (Р. Пр.) 

Насел. пр. Свацинекаго, упр. и ар. пр. Валер. Васил. Двюбенко. 
(Р. Пр.) (1 п. 2 уч.) 

А. п. Сильвестр. Нестор. Ахвледани (управ. апт.) и дворян. 
Теорг. Гугушвили. (Груз. Прав.) 

» » Янсон. Ивлюн. Лежава. (Имерет. Прав.) 

Насл. Лордкинанилзе, упр. и аренд. пр. Дав. Вас. Глушаковь. 
(Р. Пр.) ( п., 3 уч.) 

Пр. Ив. Мих. Шиейдера, ар. иупр. а. п. 106. Иванов. Бежановъ. 
(Груз. Пр.) 

`А. п. Тосиф. Степ. Наубатова, упр. и ар. а. п. Антон. Христоф. 
Беккеръ. (Н. Р.-К 

» » Понст. Дав. Сидова. (Груз. Р.-К.) 

» » Владим. Осип. Вольекаго. (Р. Пр.) 

Насел. Шатилова, упр. и аренд. пр. Ив. т, ея, (Груз. Пр.) 
(11. 2 уч.) 

Баграта, Ив. Лолидзе, упр. а. п. Мамант. Павл. Вандёлаки. Груз. Пр.) 

Отст. фельд. Ивана БЪФяова, упр. а. п. Лейба Есел. Лурье. (Е. Т.) 

А. и. Тосиф. Степ. Маубатова, упр. и ар. а. п. Ант. Христоф. 
Беккеръ (Н. Р.-В.) 

» » Понст. Дав. Сидова. (Груз. Р.-К.) 

» » Ваал. Осип. Вольекато. (Р. Пъ.) 

НаслЪл. Миранова, упр. пр. Гавр. Дав. Оганезовъ. (Имер. А.-Гр.) 

А. п. Дмитрия Дав. Чедля. (Мингрел. Праз.) 


› » Ивтих. Ив. Ахвлещани. (Груз. Прав.) 

М$ш. Марш Ник. Наубатовой, упр. и ар. а. и. Лаврен. Караман. 
Гогеллами. (Имер.. Пр.) 

Насл. Лжутели, упр. п ар. а. п. кн. Варлам. Ал-др. Ахвледани. 
(Груз. Пр.) 

Пр. Макар. Григ. Вавьковекаго. (Р. Пр.) (2 уч.) . 

А. п. Мамонт. Павл. Канделаки, упр. пр. Григ. Ив. Ищшхнели. 
(Груз. Пр.). (2 уч.) | 

»› » Влад. Петр. Каджая, упр. а. п. Ввеев. Сопром. Гванце- 
ладзе. (Груз. Пр.) 

Мьи. Когана, упр. а. п. Осииъ Самуйл. Серветникь. (Е. Т.) 

Насл Ввирая, упр. а. и. дед. Гочаев. Ёвирая. (Мингр. Пр.) 

А. п. Григор. Ираклев, Жординйя. (Груз. Пр.) 

Пр. Григ. Иван. Ишхнели, упр. &. п. Георг. Иван. Кавтарадазе. 
(Груз. Пр.) 
Дворянт Васил., Ермол. и Ауки Сопроновыхъ Хундадзе, упр. пр. 
Вас. Софрон. Хундадзе. (Гур. Пр.) (1 п., 1 уч.) 
Дворян. Г. К. Болквадзе, упр. а. п. Мина Георг. Болквадзе. 
(Гурюц. Прав.) 

А. п. Мих. Ал-др. Туманова, упр. а. п. Владисл. Лущан. Циекор- 
ев. (П. Р.-К.) 

» » Арчил. Григолря, упр. а. л. Юстин. Михайл. Ванделеки. 
(Груз. Прав.) 

Отст. фельд. К. Рег. Ант. Мих. Кочинева, упр. и ар. а. п. Нест. 
Георг. Жхеидзе. (Имер. Пр.) 


` 


М. Нагомари, сел.  Дв. Радж. Караман. Латешидве, упр. и аренд. а. п. Аркад. Моие. 


Авомани. 

Нигоитская, сёл. А. п. Нестор. Георг. Мхеидзе, упр. а. п. Викт. Владим. Коболадзе. 

С. Оцхана, сел Лвор. Раждан. Караман. Датенгидзе, упр. пр. Тоаким. Луарсаб. 
Тегелашвили. (Груз. Пр.) 

Г. Поти (порт.). Насл. пр. Анцины, упр. пр. Шимон. Петр. Мол1юолиеъ. (Лит. Р.-К.) 
Ар. пр. Ив. Вадл. Гердзеевеклй. (Самогит. Р.-Ц.) (2 уч.) 

Сел. Сушса, сел. Елизав. Мих. Григоля и Вас. Мих. Влащашвили, упр. пр. 


Ник. Алекс. Григол1я. (Имер. Пр.) 
М. Чохатаури, сел. Пр. Ад. Осин. Флалковекаго, упр. и арен. пр. Цирил. Сииридон. 
- Чинчалалзе. (Имерег. Прав.) 
Рачинекй уфздъ. 


Сел. Амбролаури, сел. А.`и. Архипа Зураб. Мачарадзе. (Имер. Пр.) 


С. Бугеули, сел. Лавр. Карам. Гогельяни, упр. ир. Давид. Ал-др. Джутели. 
(Груз. Пр.) | 

М. Они, сел. НаслВд. Вундина, уп). а. п. Вольго ейбши. Эйдельманъь (Е. [.) 

Шаралансьй у$здъ. 

С. Бфлагори, сел. А. п. Наримана Конет. Гунцадзе. (Имер. Пр.) 


М. Квириллы, сел. Пр. 9еофан. Бежановича Нанейшвили, упр. пир. Тосиф. Геормев. 
«З\Атенти. (Груз. Пр.) 


М. Сачхери, сел. » Конст. Ник. Цулукидзе, упр. а. п. Ник. Михаил. Церетели. 
(Груз. Пр.) 

Сед. Убиса, сел. А. п. Владим. Ильит. Сулаквелидзе. (Груз. Пр.) 

С. Чатуры, сел. ° › » Джибраила Дав. Яшвили. упр. а.. п. Анепод. Солом. Цере- 


тели. (Имер. Пр.) 


М. Чхари, сел. › »› Мефод. Вас. Катамадзе, упр. и ар. а. и. Сампоонъ Пазл. 
Мачавар!ани. (Имерет. Пр.) 
37. ЕЪлецкая губеря. 
В Бльцы. 1. Пр. Ант.-Бронисл. Викт. Саекато. (П. Р.-К.) (1 ир., п., 1 уч-ца.)} 
2. » Ив. Людвиг. Вржановскаго. (П. Р.-К.) (1 пр.. 2 уч.) 
Пос. Бодзентинъ. » Вал. Терон. Губерта. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Далешице, сел. » Каз. Людв. Незабитовекаго. (П. Р.-К..) 
Дер. Лопушно, сел. »› Стеф. домич. Артвинекаго, упр. п аренд. и. и. Дамазй 
Юлан. Бромевй. (П. Р.-К.) 
Пое. Слупя-Нова. » Владисл. Петр. Ввфцинекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Дер. Сухедневъ. » Осина Бронисл. Зелинекато. (П. Р.-К.) 
Г. Хенцины. » Стан. Ив. Руткевича. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
Пое. Андреевт. » Нвгеня-Вамл. Ад. Ввятковекато. (П. Р.-К.). (1. уч.) 
Пое. Водзиславъ. » савер. Валент. Влопотовекато. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Малогошь. сел. А. п. Яна Валентин. Болевекато. (П. Р.-К.) , 
Дер. Окса. сел. Пр. Владисл. Осицов. Вучковскаго, упр. а. и. Викент. „бодвиков. 


Соцько. (П. Р.-К.) 
Тер. Сендзишевъ. сел. » Феликс. Франц. Янчуровича, упр и ар. пр. Ал-др. Ал-др. Ше- 
тинек!й. (П. Р.-К.) | 


Пое. Влощова. » Владис.-Сигиз.-Наз. Осии. Кучковекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Лелевъ, сел. » Фед. Фед. Прауса. (П. Р.-К.) 
Пос. Щекопины. Пр. Мечис. Ив. Вельца. (Ц. Р.-К.) (2 уч.) 


МЪховъ. » Генр. Полв. Занорекаго. (П. р.-К.) (1 пр. 11.1 уч.) 


а: ДО = 

Пос. Бржеско - Нове, 

сел. Пр. Осина Франц. Островскаго. (ПЦ. Р.-К.) 
Нос. Кеенжъ-Велыьий, р 

сел. » Флоран. Леон. Лоткевича. (П.Р.-К.) 
Дер. Михаловицы, Зер- 
вана, сел. » 10с. Андр. Юрковевй. Унр. а. п. Никол. Лаврент. Лынтне- 

вичь (ЦП. Р.-К.1 
Пос. Прошовицы. ” Альберта Осип. Ягельекаго, упр. пр. Тосиф. Франц. Гален- 
зовевлй. (П. Р.-С.) (1 уч.). 

Пос. Сломники. » Владиел. Ив. Машадро. (П. Р.-Б.) (2 уч.) 
ОЭлькушу. `Наслёдн. Ноплавскаго. Уф. пр. Ант. Казим, Толлочко (П. Р.-К.) 
Пос. Вольбромъ. Пр. Вацлава Феликс. Ввфценя. (П. Р.-К.) 
Пос. Жарновець. » Феликса Франц. Янчуровича, (П. Р.-К.) (1 уч.) 


Дер. Кронжекь, сел. НаслВд. Поплавекаго, упр. пр. Анг. Эрнест. ИШмидть. (ЦП. Р.-В.) 
Пос. Огродзенець, сел. Пр. Габруеля-Стан. Ал-др. Посмыкевича, упр. а. п. Ив. Ос. За- 
левеци. (ЦП. Р.-К.) 
Дер. Ойцовъ, вр. апт. 
отл. при водолф- 
чебн. завел. «Гот- 


ляна». » Карла Цазим. Маевекаго. (П. Р.-К. 
Пос. Пилица. » Габреля-Стан. Ал-др. Поемыкевича. (П. Р.-К.) 2 уч.) 
Пос. Скала. ` » Карла Казим. Маевекаго. (П. Р.-К.) 


Пос. Славковъ, сел. НаслФдн. Жолцинекаго, упр. пр. Ант. Мих. Вравчинек!й. (П. Р.-В.) 
Сел. Сулотово, сел. Пр. Богуслава Карлов. Маевекаго. (П. Р.-К.) 


Пинчовт. » АНТ. Петр. Сверчевекаго. (П. Р.-К.) (2 п., 1 уч.) 
Пос. Вислица. » Стан. Викент. Ифадта. (ЦП. Р.-Н.) 
Г. Дзядошицы. Насл. Борлицкаго, упр. пр. Гос. Аидр. Юрковек1й. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Дер. Казимержа-Вель- 
ка, сел. Пр. Владисал. Блажеев. Кендрацкаго. (П. Р.-К.) 
Цос. Кошице. » Антон. Франц. Блешииекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Скальбмержь. = › Владие. Валент. Вареницкаго. (П. Р.-Л.) (1 уч.) 
Сел. Хробержь, сел. А. п. юсифа Ив. Згржебницкаго. (П. Р.-К.) 
Нос. Стоиница. Лворян. Феликса Маевекаго, упр. пр. 9ома Феликс. Маевекай. 
. -(П. Р.-К.) (2 уч.) 
Пос. Бускъ. Пр. Дамазя-Филомена 9ом. Патека. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


Ант. отд. на яЪтн. вр. Его же. Матека. 

Пос. Новый Корчинъ. Пр. Доминика Осии. Барча. (Ц. Р.-К.) (1 уч.) 

Пос. Пацановъ, сел. › Осина Иги. Добржанекаго, упр. пр. Станис. Павл. ИЩЪхом- 
ектй. (П. Р.-К.) 

Дер. Солецъ, врем. ант. й 

отл., при завед. мин. 


водЪ. Феликса Маевскаго (влад. апт. въ лос. Стопнни$). 
Г. Хиъльникъ. Маг. фар. Карла Карл. Одробинекаго, упр. пр. Миханль 9е0ф. 
Мазуркевичъ. (П. Р.-К.) (1 и., 1 уч.) 
Пос. Шидловъ. Пр. Лумана-Ричарда /Гюдв. Стефанскаго. (П. Р.-К.) 


38. Лифляндокая губереая. 


Рига. 1. Пр. Пав. Ал-др. Зебоде. Упр. и Аксель Ё Крейц- 
штейнъ (Н. Л.) (1 пр., 4 н., 4 уч., 1 уч-ца.) 
2. » Ал-дра Христ. 'Риттенберга (Н. 1. (1 маг., п. 5 м 
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Рига. 3. Пр. Ник. Густ. Визерицкаго. (Н. Л.) (2 пр., 4 п., 8 уч. 
4. » Эдгара Карл. Мюллера. (Н. ДЛ.) (2 уч., 1 учща.) 
5. » Мартин. Ив. Вейтмана. (Н. Л.) (1 пр., 6 уч.) 
6. » Артура Ив. и зубн. врача Федор. Ив. Циновекихъ. Упр. 
пр. АЩиновевй (Н. Л.) (1 н., 2 уч.) 
7. » Роберта Ал-др. Вальтера. (Н. Л.) (1 пр., 2 н., 2 уч.) 
8. Наслёл. Оллино. Упр. пр. Юлус, Георг. Грунджанъ (Н. 4.} 


(2 п., 3 уч.) = 
9. Пр. Эдуарда Герм. Садовекато, упр. пар. пр. Эмил. Фед. Трей- 
денъ..(Н. Л.) (2 н., 5 5ч.) 
10. » Викт. Юмев. Клау. (Н. Л.) (2 п., 4 уч.) 
11. » Георг. Мих. Лелькока. (Лат. Л.) (1 пр., Е п., 2 уч.) 
12: › Леонг. Леонг. Жиршфельда. (Н. /.) (2 тр., 2 п., 6 уч. 
13. » Карла Христ. Рунделя и Эдуард. Геормев. Враукета, 
упр. пр. Карль Рундель. (Лат. Л.) (1 п., 8 уч.) 
14. Маг. фар. Ив. Христоф. Гертеля. Упр. пр. Конст. Пав. Ру- 
даковъ (Р. Пр.) (1 п., 4 уч.) 
15. Пр. Ал-дра Адол. Щиннйуеа. (Н. Л:) (1 пр., ти. 4 уч.) 
16. » Израиля Моис. Лунца. (Е. 1.) (1 пр., 1 уч., 1 уч-ца.) 
17. » Евген. Людвиг. Дормана. (Н. Л.) (1 пр., 1 уч-ца, 3 уч.) 
18. Маг. фар. Фридр. Вильг. Лихингера. (Н. Л.) (1 пр., 11., 2 уч.) 
19. » » Арт. Роберт. Луббе. (Н. Л.) (2 п., 3 уч.) 
20. » » Вольд. Рансов. Граумана. (9Эст. Л.) (1 пр., 2 уч.) 
21. » » Ал-др. Бернгард. Лица. (Н. Л.) (1 пр., 1 п., 2 уч.) 
22. › » Эдуарда Александр. Лемана, упр. пр. Гуго Густав. 
Нитцьъ. (Н. Л.) (1 пр., 1 уч.) 
23. Пров. Вильг. Эрнст. Бендорфа. (Н. Л.) (1 пр.) 
24. » Карла Густавов. Баума. (Н. Л.) (41 уч.. 1 уч-ца.) 
25. Маг фар. Павл. Петр. Брандта. (Лат. Лют.) (1 пр.. 1 п., 2 уч.) 
. 26. » » Карл. Оскар. Бека. ( Н. ДЛ.) 
Апт. отдлене. Рижскихъ аптекарей, упр. пр. Альфонс. Рейнгольд. Кохъ. (Н. Л.) 
Гомеопат. аптеки: А) Пр. Артура 9ед. Юнгера. (Н. .Г.) (1 пр.) 
Б) ›» Вольдемара Ал-др. Штейна. (Н. Л.) 
Им. Амамюнде, сел. Пр. Алекс. Карл. Глезера, упр. а. п. Вульф. Мейер. Гири- 
вальдь (Е. [.) 
М. Ассернъ, айт. отд. | 
(на лЬтнее время). ›» Гуго Карл. Шмидена. (Н. 41.) 
М. Бильдерлингсгофъ, | 
апт. отд. (на лЪт- . 
НШ сезону). »› Эрнста Густ. Зеберга и пр. Готгарда Андр.Янсона. (Лат. Л.) 
М. Больдераа. Наслфлд. пр. Михайловекаго, упр. пр. Сендер. Герш. Бланкъ(Е. Г.) 
Аренд. а. п. Оскар. Фридр. Гросеетъ. (Н. Л.) а уч.) 
Им. Гильденгофъ, сел. Пр. Ив. Карл. Алейева (Н. Л.) 
М. Дуббельнъ. » Эрнста Густ. Зеберга и пр. Готгарда Андр. Янсона. (Лат. Д.} 
Упр. Янеонъ. (1 п., 5 уч.) - 
`Им. Зегевольдь, сел. Д-ра Карла Юльев. Фогеля, упр. п ар. а. п. Гуго Карл. Фогель. 
(Н. Л.) 
М. Карлебадъ, апт. отд. 
(на лЬтн. время). Пр. Зеберга и Янсона. 
Им. Кекау, сел. .» Вильг. Карл. Реннера. (Н. ДЛ.) 
М. Кеммернъ, апт. отд. » Гуго Карл. Шмидена, упр. пр. Джемсъ Гугов. ИГииденъ (Н.Л. 
Им. Кокенгузенъ, сел. » Магнуса Леонгарл. Дидерихеена (Н. .1[.) 


НБ 


С. Куртенгофъ, сел. т Альберта Ал-др. Вумберга. (Н. Л.) 
Им. Лембургь, сел. 9. фонъ-Бланкенгатена-Клингенберга, упр. а. п. Карл. Роберт. 
Томашевекй (Н. Р.) 
Им. Иксклюль, сел. Учительницы Екат. Ив. Штемхенъ, упр. пр. Губерт. Карл. Мел- 
леръ. (Н. Л.) 
Им. Лоддигеръ, сел. Лек. Ив. Герм. Гиргенеона, упр. пр. Фридр. Фридр. Мейеръ. (Н. Л.) 
Ледманская вол., Ус. 
Яунъ-Шинке, сел. Лек. Генр. Ян. Ритера, упр. а. п. Ив. Петр. Озолантъ. (Л. Л.) 
Леневарденская во- 
лость, сел. А. п. Ал-дра Ник. Бражникова. (Р. Пр.) 
Им. Лигатъ, сел. Акц. комп. Рижек. писчебумаж. фабрикъ, упр. пр. Артуръ Ив. Бар- 
: тельет. (Н. Л.) 
М. Маюренгофъ, апт. 
отд. (нал$тнее время). Пр-овъ Зеберга и Янеона. 
Им. Нитау, сел. » Вильг. Ив. Бера. (Лат. Л.) 
Им. Огеръ, сел. Эмимя Шмидта, упр. пр. Вильг. Бериг. Аудрингъ. (В. Л.) 
Подм. Паулгофъ, сел. Анны Эд. Шварнъ, упр. а. п. Станис. Людв. Моллисъ (Лит. Р.-К.) 
Им. Нетерскапелле, сел. Пр. Ал-дра Авг. фонъ-ПНистолькорса, упр. а. п. Тоган. Эмил. 
Мольтрехть. (Н. Л.) 
Им, Ремерсгофъ. » Оедора Вильгельм. фонъ-Этгерта (Н. Л.) (1 уч.) 
Им. Роденпойсъ, сел. Барона Джемса фонъ-Вольфа, упр. и ар. пр. Адол. Ив. Браиден- 
бургъ. (Н. Л.) 
Прих. Сиссегаль. Пр. Гуго Ив. Шимкевнча. (Н. Л.) 
М. Старо-Мюльграбенъ, 
апт. отд. » т `Мих. Лелькока, упр. ир. Готфр. Петр. Жиглевичъ. 
(Лаг. Л.) 
Им. Стразденгофъ, сел. » Владие. Ив. Фока. упр. ир. Вильгельм. Карл. Трейвертъ. 
(Н. Л.) а пр.) } 


Пос. Шлокт. » Гуго Карл. Ииидена. (Н. Л.) (1 пр., 1 уч.) 
Уст. Штокмансгофъ, 
сел. » Отто Оттонов. Дрейке (онъ-же Ирегеръ). (Н. Л.) 
Им. Энгельгарлсгофъ, . 
сел. Пр. Эдуарда Карл. Брокгузена. (Н. Л.) 
Валкъ. 1. А. п. Карл. Альфр. Рюккера, упр. пр. Ян. Янов. Эйемонтъ. 


(П. Р.-К.) (3 уч.) 
2. Пр. Ив. Ив. Мертеона, упр. ир. Петр. Петр. Бауманъ. 
(Л. Л.) (1 уз.) 
Им. Аагофъ. Пр. Петр. Петр. Берзина (Л. Л.) 
Им. Адзель, сел. » Ив. Эдуард. Враузе. (Лат. Л.) 
Им. Велламъ, сел. С. С., Докт. Мед. Фридр. Валент. Баумгардта. Упр. ир. Карль-Карл. 
Генрих. Вальтеръ. (Н. Л.) 
Им. Гопенгофъ, сел. Марш Кучбахъ, упр. пр. Артур. Вильгел. Вучбахъ. (Н. Л.) 
Им. Грундзаль, сел. Эмиля фонъ-Вульфа, упр. пр. Адальб. Карлов. Больманъ. (В. Л.) 
Им. Зельтингофъ, сел. Жены пр. Эммы Яков. Берзиной, упр. а. п. Готфрид. Ал-др. 
Вимбе. (Н. Л.) 
Им. Кемиенъ, сел. Д-ра Оск. Ант. Вобылинскаго, упр. а. п. Нарл. Карл. Вакеъ. (Н. Л.) 
Им. Кальнемойзе, сел. Барона Гаст. фонъ-Вольфа, упр. а. п. Карл. Эд. Грасеманъ. (Н. Л.) 
Им. Маренбургъ. Вдовы пр. Терези Оеодоровцы Фрейбергь, упр. пр. Юдель Мовш. 
Махтиеь (Махтуеь). (Е. Г.) 
Им. Ново-ИТваненбургъ, 
сел. Дек. Тоанна Малв. Мюленбаха, ут. а. п. Ив. Эрист. Ламе (Лаг. Л.) 
Им. Цальцмарь, сел. А. п. Макса Алекс. Адольфи. (Н. Л 


* 


Подмызка Силтай, Ново- 

Шваненбургъ, сел. Павла фонъ-Гранзе-Розенекъ, аренд. и упр. пр. Кар. Карлов. 
Викене. (Лат. Л.) 

Им. Ромескальнъ, сел. Барона Арнольда Фитингофъ-Шеля, упр. пр. Эдуард. Хрисман. 
Бюргеръ. (Н. Л.) 


С. СОмильтенъ. Пр. Евг. Эрн. Бергмана. (Н. Л.) ( уч.) 
Им. Замоцъ-Альтъ- : . 
Шваненбургъ. Вдовы пр. Вегенера, упр. пр. Максимийанъ Христоф. Берицъ. 
(Н. Л.) а п.) 


Им. зам.-Тирзенъ, сел. Барона Фед. фонъ-Цеймерна, упр. а. п. Павель Иван. Киль. (Н. Л.) 

Им. Трикаленъ, сел. Д-ра. мед. Альфр. Дидрих. Шиейдера, упр. ап. пом. Карл. Гогани. 
Тесебергъ. (Швед. Л.) 

Им. Стакельнъ, сел. Мфш. Якова Михайл. Вентера, упр. пир. Викент. Викент. Пош- 
куеъ (Пашкевичъ) (Жмуд. Р.-Г,) 

Венденъ. Пр. Георг. Эрн. Трамледаха, упр. пр. Вильг. Георг. Трамие- 
дахъ. (Н. Л.) (п. 1 уч.) 

Ус. Балтужь, сел. А. п. Герм. Христман. Дзирне. (Н. Л.) 

Ус. Браки, Огерс. во- 


Лост. Пр. Гоганна Фридр. Розеншлейна. (Лат. Л.) 
Им. Зербенъ, сел. Лек. Гуго @ед. Зееберга, упр. а. п. Ян. Ян. Лейнакъ. (Лат. Л.) 
Им. Лаздонъ, сел. Пр. Карла Цетр. Байдинга. (Лат. Л.) 
Им. Лаудонъ. » Карла Фед. Гельмана. (Н. Л.) (1 уч.) 
Им. Линденъ, сел. » Ал-дра Альберта Бралне. (Н: Л.) 
Им. Лубанъ. »› Фридр. Адол. Неймана. (Н. ДЛ.) 
Им. Ново - Пебальть, 
сел. НаслЪд. ги Карла, Петров. о, а. и. Ян. Андр. Меднись. 
(Лат. Л.) 
Им. Одзенъ, сел. А. п. Арнол. Янов. Виксныня (Лат. Л.) 
Им. Рамкау, сел. › › Генр. Андр. Лерха. (Лат. Л.) 


‚ Им. Рамоцкое, сел. Пр. Гуго Мартин. Ёлуге, упр. пр. Петръ Эдв. Ватхинь. (Н. 4.) 
Ус. Саулитъ, сел. Лфк. Артур. Мартин. Зиберта, упр. пр. Оттон. Эдуар. Диннеръ. 
| (Н. Л.) 
Им. Саукенъ, сел. Максим. Эдуард. фонъ-Врейша, уф. и ар. а. п. Эдуар. Роберт. 
Тувеь (Н. Л.) 


Им. Сесвегенъ. Маг. фар. 9еод. Адол. Цфейля. (Н. 1.) 
Им. Старо-Дростен- 
гофъ, сел. Двор. Виктора фонъ-Зиверса, упр. а. п. Яковь Ив. Ифейфь. 


(Лат. Лют.) 
Им. Старо-Кальценау, 
сел. Двор. Викт. Рудол. фонъ-Брюммера, упр. а. п. Карл. Эду, 
Давидовевя. (Н. Л.) 
Им. Старо-Пебальгьъ, | 
сел. Докт. Ив. Карл. Кундзина, упр. пр. Вильг. Ганс. Эглить. (Лат. Д.) 
Им. Фестенъ, сел. Пр. Ганса Яковл. Виизерейеа. (Лаг. Л.) 
Им. Фридрихсгофъ, сел. А. п. Лео Евген. Четереона: (Н. Л.) 
Им. Марценгофь, сел. Пр. Ив. Ив. Рекетина. (Лат. Л.) 
Им. Зам.-ПТуенъ, сел. Двор. Арт. Егор. фонъ-Гельмереена, упр. и ар. а. п. Вольдем. Павл. 
Земель. (Лат. Л.) 


Им. Экгофъ, сел. Дек. Карла Андр. Блау, упр. врем. а. и. Мартин. Эрман. Гуе- 
барнекь. (Лат. Л.) 
ЗВерро. Пр. Альвиля Петр. Штединга. (Н. ДЛ.) @ 1р., 1 п.) 


Паст. Гарьель, сел. Апт. пом. Рихард. Карл. Лакса. (Эст. Лют.) 
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Паст. Канапе, сел. Эриха Эдуард. Щи иЕ барона, "Конрада Унгернъ- Штерн 
бергь и Гоганнеса Фалька, упр. а. п. Ганс. Самуил. (00. 


(Эст. Л.) 
Им. Кароленъ, сел. Пр. Ал-дръ Леон. `Бреже. (Лат. Л.) 
Им. Нейгаузенъ, сел. » Эрн. Адол. Рейенера (Н. Л.) 
Паст. Пельве, сел. — Док. мед. Оскар. Андр. Лещуеса, упр. ®. и. Руд. Андр. Бергманъ. (Эет. 1.) 
Им. Раппинъ. Пр. Адол. Хрисман. Рейенера, упр. пр. Оскаръ Людвиг. Вильде) 
(Н. Л.) (1 уч.) 
Имфн. Рауге, сел. » Оскара, Гвид. фонъ Самеонъ-Гимиельетерна, упр. а. п. Иван. 


Ант. Грюибергъ. (Н. Л.) 
Им. Старо-Анценъ, сел. Лек. Карла Авг. №роона, упр. а. п. Вольд. Фридр. Париеь (Н.Л.) 


Вольмаръ. 1. Пр. Ал-дра Фридр. Гесеъ. (Н.Л.) (1н., 1 уч., 2 и.) 
2. » Тоганна Леопольд. фоиъ-Эрдмана. (Н. Л.) (1 п., 2 уч.) 
Ны. Аллендорфъ. Баронессы Мар. Ив. Штакельбергь, т пр. Федор. Федор. Год- 


манъ. (Н. Л.) Аренд. врач. Джемс. Ал-др. Петерсон. 
Им. Гайнажь, сел. Пр. Карла Гансов. Пелекзирна. (Лат. т.) 
Им. Рроссъ-Роопъ, сел. ›» Арвида Карл. Лейенберга. (Н. Л.) 


С. Заяисмюнде. » Эммануила Ив. Генриха, уир. пр. Карл. Густ. Оу. (1. Д.) 
Фольв. Звиргзде, сел. » Карл. Ив. Карпова, упр. а. п. Юмус. Хайм. Левенбергъ. (Е. Т.) 
Ус. Лаце. сел. Врача Фридр. Рулле, упр. а. и. Карл. Фридрих. Рулле. (ат. 1.) 
‚ Г. Лемзаль. Эммы Карл. Зументь, упр. пр. Генр. Генр. Зумменть. (Н. 41.) 
(1 п., 1 уч.).. 
Пос. Маше, сел. А. и. Евген. Оттон. Гейзе (Н. Л.) 
Ст. Мойзекюль, сел. Пр. Израил. Гиршев. Лебедова. (Е. 1.). 
Им. Ранценъ, сел. Врача Петр. Генр. Озолина, упр. и аренд. а. п. Карл. Ив. Шник- 
вальльь. (1. Л.) 
Пос. Руенъ. Пр. Карла Игор. Титьенса. (Н. Л.) а пр. 1 нц.) 
Гомеоп. апт. " » Карл. Адам. Руммента. (Лат. Л.) 
Им. Салиебургъ. Насел. пр. Брема, упр. пр. Эдуардь Теод. Мейеръ. (Н. 41.) 
Им. Шуенъ - Паленъ,. 
сел. Пр. Пав. Яков. Вревса. (Лат Л.) 
Перновь. 1. Насел. пр. А. 0. Гримха, упр. и ар. пр. Вильг. Авг. Гриммь. 


(Н. Л.) (1 п. 8 уч.) 
2. Ир. Рудол. Рудол. Беллнга. (Н.. Л.) 
8. » Рихард. Альберт. мидта. (Н. 1.) (3 уч.) 
Им. Галлистъ. Наслфдн. Цвибельберга, упр. и ар. ир. Викт. Ая-др. Щвибель- 
бергъ. (Н. Л.) 
Им. Гутманебахь, сел. Пр. Фридр. Ив. Мартинелли. (Лат. Лют.) 
Им. Каркусъ-Нуз, сел. А. п. Ричарда Рачар. фонъ-Радлова. (Н. 1.) 
Им. Квелленштейнъ. Пр. Ал-дра Матв. Жаурова. (Р. Пр.) (1 п.) 
Им. Старо - Феннернъ, 
сел. » Эммануила Вильг. Браше. (Н. Л.) 
Прих. Торгель, сел. А. и. Августа Карл. Генрихеона. (Швед. 1.) 
При Цер. Св.Якова, сел. Пр. Рихарда Фед. Валькера. (Н. Л.) 
Феллинуь. Насл. Шеллера, упр. и аренд. м. ф. Фридр. Яковлев. Вестнерь. 
(Н. ДЛ.) 1 и., 8 уч.) 
Им. Велико - Санкть 
Тоганнисъ. Жокт. мед. Георг. Авг. Жельтерборна, упр. пр. Евген. Ал-дров. 
Крамеръ. (Н. 1.) 
Зеркальн. Зав. «Ката- 
рина», Мало-Гоган- 
нисый прих., сел. А. п. Оскара Вильг. Ведлиеона. (Эет. Лют.) 
Блуменфельдь. (Н. Л.) 
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Им. Оберъ-Паленъ. Пр. Леон. Георг. Нарица. (Н. Л.) 
Им. Оверлакъ. » Эмиля Андр. Вюменталя. (Н. Л.) 
Прих. Пайстель, сел. › Альфр. Ив. Томеона. (Н. Л.) 
Ниллистферсй при- 


ходъ, сел. Юли Блуменфельдь, упр. и аренд. а п. Карл. Михаил. Блю- 
менфельль. (Н. Л.) 
Им. Пуятъ, сел. Докт. мед. Евг. Генр. Гернгардта. упр. а. и. Карл. 1оган. Кир- 


ненъ. (Н. 4.) 
Им. Зам. Тарваетъ, сел. НаслФд. Шеллера, упр. а. п. Август. Влад. Вортеъ. 


Аренебургъ. Маг. фар. Ал-дра Карл. Аялика. (9Эет. Л.) (1 пр., 2 УЧ.) 
Им. Киллькондъ, сел. › » А. В. Аллика, упр. и аренл. пр. Фед. Петр. Вальтеръ, 
(Н. Л.) 


Пасторат. Пейде, сел. Пр. Роберта Фридр. Флиеева, упр. и аренд. а. п. Мартинь Мартин. 
Вюнеръ. (9ст. Л.) 
. Пр. Рихар. Карл. Мертзина. (Н. Л.) (1 пр., 2 уч.) 
» Альвиля Роберт. Гаршфельда. (Н. 1.) (1 и., 3 уч.) 
. Маг. фар. Карла Христан. Юртенеона и наслВд. ПТабака, 
‚ упр. м. ф. К. Х. Юргенеонъ. (Н. Д.) (1 ш., 8 уч.) 
. Наслфд. А. К. Врамера, упр. и ар. пр. Зигфр. Георг. фонъ- 
Жпзерицкий. (Н. Л.) (1 пр.. 1 п., 2 уч.) 
5. Пр. Вольдем. Геормев. Цейтлера. (Н. 4.) (1 ц.) 
6. › Карл. Рудольф. Фейерабенда, (Н. 1.) (1 уч.) 
Прих. Св. Вареоломея, 
сел. А. п. Бурхарда Кар. Гольдберга, улр пар. а. п. Георг. Юлев. Вел- 
леръ. (9Эст. Л.) 
Им. Зам.-Загницъ, сел. Пр. Вольдем. Вольдем. Вортеа. (Н. Л.) 
Пр. Кавалехть, сел. › Эрнст. Конст. Зеберга. (Н. Л.) 
Дер. «Красныя Горы», 


Юрьевъ. 
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вед. » Акселя Петровича Аустера. (Н. 4.) 
Им. Куриста,  прих. 
Вендау. Леонтины „Подвиг. Банделье, упр. м. 9. Ив. Фридр. Мазингь. 
(Швед. Лют.) 


Ст. Лайсгольмъ, ап. от. Пр. Людв. Петр. Йукера, упр. пр. Евген. Мартинов. Виль- 
бергь. (Н. Л.) 
Им. зам.-Лайсъ, сел. › Карла Карл. Гаизена, упр. а. п. Вилл. Георг. фонъ-Аменде. 


(Н. Л.) 
С. Логозу, апт. отд. Насел. пр. Вихмана, упр. пр. Евг. Ал-др. Тоганеонъ. (Н. Л.) 
Дер. Коза, сел. Д-ра мед. Гуго Карл. Внохенетерна, аренд. лекарь Альфред. 


Роберт. Волланеъ, упр. а. и. Яков. Густав. Чить. (Эет. 4.) 
`Бл. церкв. Маренъ- 
Магдалиненъ, сел. Пр. Павл. Павл. Баумфельда, упр. пр. Вильям. Ал-др. Тава- 
н1уеь (Швед. Л) 
Им. Ново-Камби, сел. › Фридр. Фридр. Зикеля. (Н. .1.) 
Им. Ново-Оденпе (мЪст. 


«Нустаго»). » Викт. Ром. Чанцкаго. (Н. ЛД.) 
Им. зам. Рингенъ. сел. ›» ог. оган. Жарта. (Эт. ЛД.) 
Им. Талькгофъ, » Людв. Петр. Яукера. (Эст. Лют.) 


Прих. Торма, сел. Лек. Гербер. Ал-др. Клеменса, упр. и ар. а. и. Пав. Тенис. Юрген- 
сонъ. (Эст. Л.) 

Пос. Черный. Насл. пр. Вихмана, упр. и ар. пр. Арт. Герм. Зеевальдъ. (Н. Л.) 

Ст. Эльва, сел. Лекаря Фридр. Христ. Юртенеона, упр. а. п. Ал-др. Давил. Ро08е. 
(Эет. 


39. Ломжинская губертшя. 


Ломжа. 1. Пр. Владие. Тос. Линевича. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 п., 1 уч.) 
2. » Стан. Осип. Воморницкаго. (П. Р.-К.), онъ же упр. н 
совлад. пр. Владисл. Фердин. Вачинскаго. (П. Р.-К.) (1 и., 


3 уч. 
Пос. Визна, сел. Пр. Бол. Ив. Немерко. (П. Р.-К.) 
Пос. Замбровъ. » Юльяна Викент. Скаржинекаго. (П. Р.-К.) (2 уч.) 


Пос. Новогродъ, сел. Наслфди. Маевекаго, упр. а. п. Стеф. Ал-др. Чарновекий. (П. Р.-К.) 
Пос. Снядово, сел. Пр. Люд. Влад. Хойновекато. (П. Р.-К.). 


Кольно. » Павла Павл. Олеховекаго, упр. ир. Марьян. Нав. Олехов- 
вый. (Ц.Р.-К.) @ уч.) 

Пос. Едвабно. » Вацлав. Мадана Станисл. Стецкаго. (П. Р.-К.) 

Цос. Стависки. - » Фелик. Казим. Ростафинскато. (П. Р. -К.) (1 уч-ца) 


Пос. Мазовецкъ. » Хаима Шмом. Афтеля. (Е. Т.) 
Дер.Лапы-Барвики, сел. А. п. Ющана Людв. Погоржельскаго. (П. Р.-К.) 


Пое. Соколы. Пр. Генр. Франц. Вулеши. (П. Р.-К.) 
Т. Тыкоцинт. » Генр. Петр. Рошковекаго. 'П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Пфхановецъ, апг. 
отд. Двор. Станисл. Свенцкаго, упр. и ар. пр. Отанисл. Андроев. Мо- 
} нюшко. (П. Р.-К.) (1 п.) 
Маковъ. Пр. Яна Леонард. Шульца. (П. Р.-К. (1 уч.) 


Нос. Красносельць, сел. А. п. Генр.-Рудольф. Вильг. Шиндта, упр. а. и. Эмиман. Роман. 
° Завадевй. (П. Р.-К.) 
Пос. Рожаны, сел.  Насл. Сикорекаго, упр. и ар. пр. Стан. Ив. Городыевй. (П. Р.-К.) 


Эстровь. Пр. Юльяна Стан. Новцы, упр. пр. Юлан. Юлан. Новца. (П.Р.-К.) 
(1 н.) 

Ант. отд. 4 › Ю. С. Новцы, упр. пр. Людв. Франц. Мечковсв!й. (П. Р.-К.) 

т (1 п.) 

Пос. Брокъ. » Карла Людов. Сикорекаго, упр. пр. 10с.-Карл. Карлов. Го- 


: ` лемб1овевй. (П. Р.-К.) 
Дер. Длугоседло, сел. А. п. Осипа Осип. Нартовекаго. (П. Р.-В.) 
Пос. Зарембы-Костель- ` 


не, сел. Пр. Ив. Осип. Залевекаго. (П. Р.-К.) 
Дер. Малкинъ, сел. » Ал-дра Осип. Доманекаго, упр. пр. Стан. Витольд. Саковичъ. 
(П. Р.-К.) 
Пос. Нуръ, сел. » Стан. Ив. Пяеецкаго. (П. Р.-К.) ` 
Пос. Чижевъ. » Ив. Алоиз. Париеа. (П.Р.-К.) 
Эетроденка. » Франца Ричард. Бабекаго. (П. Р.-К.) (1 уч) 
Пос. Говорово. » Игн. Станисл. Трлярекаго. (П. Р.-К.) 
Пос. Мышинецъ. » Владис. Феликс. Теплицкаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пучиит.. » Цезарь Цезарев. Влимашевскаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Граево. » Петра Валеран. Рутковекаго. (Ц. Р.-К.) 
Пос. Радзилово, сел. » Казим. Франц. Рамецкато. (ЦП. Р.-К.) 
Пос. Райгроду. » Яна Балтазар. Меньковекато. (Ц. Р.-К.) (1 уч.) 


40. Люблинская губерн1я. 


Люблинъ. 1. Пр. Густ. Людв. Габерлау и пр. Анг. Ив. Стецкаго, упр 
‚ А. И. Стецюй. (П. Р.-К.) @ п., 1 уч.) 
2. ›» Генр. Людов. Поличкевича и пр. Петра Касп. Семадени 
упр. Г. ЛД. Поличкевичьъ. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 


а бб = 


Тоюблинъ. 3. » Франца Ив. Иржибыловекаго и Ричард. Мартин. Бар- 
щевекаго, упр. Ф. И. Иржибыловевй. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


4. » Людв. Викент. Шанайцы. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
5. » Самуил, Лейзер. Герцберга. (Е. Т.) (1 1..1 уч.) 
6. ›» Франца Войцёх. Тыминекаго ипр. Ив. Конст. Плищин- 
вкаго, упр. Ф. В. Тыминсый. (П.Р.-К.) (1 пр., 1 уч., 1 уч-ца) 
Предм. «Пяски», апт. 
отд. на прав. норм. 
апт. Пр. Ром. Яков. Вечеркевича, упр. и ар. пр. Леонардъ Ант. 
Боллокъ. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
Пос. Белжице. › Лющана Осип. Червинекаго. (П. Р.-К.) а и.) 
Пос. Быхава. » Генр. Валент. Мигурекаго. (П. Р.-К.) (1 и.) 
Нос. Пяски. » Ив. Ал-др. Рыля. (П. Р.-К.) . 
Пос. Ходель, сел. »› Отан. Конст. Дмоховекаго. (П. Р.-П.) 
`Бблгорай. › ИКлимения Юман. Яеинекаго. (П. Р.-К.) (1 п.) 
Пос. Брешовъ. сел. А. п. Дюниая Маман. Малицкато. (Ц. Р.-К.) 
Пос. Тарноградъ. Пр. Владисл. Алекс-др. Бартниковекаго. (ЦП. Р.-К.) 
Пос. Юзефовъ, сел. » Вацл. Сигизм. Геллиха, упр. пр. Тосиф. Тосиф. Жмудзкй. 
(П. Р.-К.) 
Грубешовъ. Насл. Дюшато, упр. нар. ир. Апол. Викент. Дюшато. (П. Р.-К.) 
2 уч.) 
АПТ. Отд. Ихь же Дющато, упр. пр. Стан. Аполинар Вазимирекия. (П. Р.-К.} 


Арен. пр. А. В. Дюшато. 
Пое. Городло, сел. А. п-цы Августы Конст. Загурекой. (П. Р.-К.) 
Пос. Грабовенъ, сёл. НасаЪдн. Корначевекаго, упр. пр. Лев. Власьев. Станевекй. 


(П. Р.-В.) 
Пос. Дубенка. Пр. Стан. Тос. Чайковекаго. (П. Р. Ц.) 
Лос. Крыловъ. » Ром. Авг. Миллера. Ар. п упр. пр. Каз. Ант. Прилинеюй. 
(П. Р.-К.) ° 
ВЗамостье. Маг. фар. Здисл. Карл. Влоесовекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 п.) 


Нов. пос. Замостье.  Насл. Рошковекаго, упр. пр. _Викент. Стан. Гебда. (П. Р.-К.} 
. (1 ном., 2 уч.) 
Дер. ЗвЪринецъ, апт. 
отд. Пр. Густ. Адол. Царта, упр. пр. Генр. Ант. %мудзкй (П. Р.-Е.) 
Пос. Краенобродъ, сел. » Игн. Юман. Недзфльскаго. (П. Р.-К.) 
Пос. Фрамполь, сел. › Стан. Адамов. Богдановича. (П. Р.-К.) 
Г. Щебрешинъ. »› Густ. Адол. Царта. (П. Л.) (1 уч.) 
ЕКрасноставъ. ` » 0@еоф. Павл. Назаревича и пир Антон. Яковл. Фельчерка, 
упр. пр. ©. П. Мазаревичъ. (П. Р.-Б.) (@ уч.) 
Пос. Горжковъ, сел. › Ал-дра Ал-дров. Ираевекаго. (П. Р.-Ц.) 


Цос. Жолкевка. » Ант.-Осипа Феликс. Галчинекаго, упр. и арен. пр. Вацл. Стан. 
Соецкай. (П. Р.-К.) 

Пос. Избица. »„»` Климения Осии. Ланиневаго. (П. Р.-К.) 

Пос. Туробинъ. » Феликса Франц. Гродзекаго. (П. Р.-К.) 

Любартовь. » Ант. Андр. Рыля. (П. Р.-К.) (1 н.) 

Пос. Каменка сел. » [осиф. „Гюдових. Завадзекаго. (П. Р.-К.) 

Г. Ленчна. Насл. Кинля, упр. пр. Михаил. Казим. Малулевичь. (П. Р.-К) 

Пос. Миховъ. Пр. Альфонса Ал-др. Краузе. (П. Еванг.) 

Пос. Чемерники, сел. » Ив. 9ел. Гутковекаго. (П. Р.-П.) 

Пое. Ново-Алексан- . 

- др. Насл. Трейтлера, упр. пр. Ричард. Вильг. Трейтлеръ. (П. Евавг.) 


(1 пр... 1.) 


Пос. Барановъ, сел. Пр. Ив. Шимон. Перестовекаго. (П. Р.-К.) . 

Пос. Ирена. Насел. Гаазе, упр. пр. Стеф. Юлан. Ходаковсвй. (П. -Р.-К.) 
(1 пр., уч.) 

Пос. Казимрь, сел. Пр. Владис. Игн. Райковекаго. (П. Р.-К.) у 

Пос- Коисковоля, сел. ›» Франца Тосиф. о упр. а: п. Ив. Карл. Марков- 


ею. (ЦП. Р.-К.) 

Пос. Куровъ. » Климент. Адамов. Роля. (П. Р.К.) (1 уч.) 

Дер. Наленчовъ. » Ант. Аполл. Ойжинекаго, упр. и аренд. . пр. Тосиф. Иван. 
Конечны. (П. Р.-К.) 

Пос. Ополе. Маг. фар. Адама Адамов. Стефанекаго. (П. Р.-К.) (1 уч. 

Пос. Юзефовъ. Пр. 10е. Матв. Ягодзинскаго. (П. Р.-К.) 

Томамтовъ. Насл. Чайковекато, упр. пр. Игнат. Каспров. Ржадковек!й. 


(П. Р.-К.) (@ уч.) | 
Пос. Комаровъ, сел. Пр. Людов. Мих. Томашевскато. (П. Р.-К.) 


Пос. Лащовъ. » Конст. Конст. Шнука. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Д. Потуржинъ, сел. » Казим. Антон. Нрылинекаго. Упр. и арен. пр. Роман. Август. 
Миллеръ. (П. Р.-К.) 
Пос. Тышовце. Насл. Коековекахо, упр. и ар. пр. Вацл. Сигизм. Геллиху. (П. Р.-К.) 
Холмь. 1. Пр. Бронисл. Вацл. Богушевекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 8 уч.) 
2. » Феликс. Сигизм. Филилповича. (П. Р.-К.) (2 п.) . 
Пос. Войелавице. Пр. Вацл. Героним. Богушевекаго. (П. Р.-К.) 
Пос. Реювецъ. » Игн. Игн. Сфиевича. (П. Пф.) (1 уч.) 
Пос. Савинъ, сел. » Маряна Валер. Ивановекаго. <П. Р.-К.) 
Пос. Свфрже, сел. » Север. Антон. Гурекато. (П. Р.-К.) 
Пос. Сфдлище, сел. » Ант. Викент. Герарда. (П. Р.-К.) 
Чновъ. » Станисл. Ципран. Стружинекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Аннополь (Ра- 
ховъ). сел. » 10с. Франц. Беньковекаго. (ИП. Р.-К.) 
Пос. Закликовъ, сел. А. п. Льва Ант. Новицкаго. (П. Р.-Б.) 
Г. Красникъ. Пр. Бронисл. Ив. Домбровскаго. (П. Р.-К.) (1 пр.) 
Пос. Модлиборжице, 
сел. А. п. Вац. Станисл. Вубицкаго. (П. Р.-К.) 


Пос. Уржендовъ, сел. Пр. Андр. 1ос. Михалевскаго. (П. Р.-К.) 


41. Минская губерная. 


УМннинскт. 1. Маг. фар. Исаака Моис. Натанеона, упр. пр. Исаакъь Тосел. 
Трозовекй. (Е. 1.) (1 и., 7 уч.) 

. Пр. Вульф. Гирщев. Каждана. (Е. 1.) (1 пр., 4 уч цы, 10 уч.) 
. Лворян. Стан. Сем. Гутовекаго, упр. пр. Андр. Андр. Микуль- 
еклй. (0. Р.-К.) (1 пр., 1 п-ца.. 8 п., 3 уч., 1 уч-ца.) 

3. Маг. фарм. Арона Ошер. Коварекаго (Е. т (1 1р., Зи., 
2 и-цы, 141 уч., 2 уч.). . 
5. Пр. Шевеля Исаак. Михаловекаго, хир. пр. Солом. Осии. 
Сабеовичь (Е. Т.) 1 п., 7 уч.) . 
6. Маг. фар. Рафаила-Льва Антон. Сухецкаго, упр. и ар. пр. 
Ваил. Марцел. Староневичъ. (П. Р.-К.) (6 уч., 7 уч-ць.) 
7. Пр. Ив. Леопольд. Родовича (П. Р. К.) (1н., 10 уч. д4уч-цы.) 
г. › Влад. Петр. Турчанинова, упр. пр. Генр. Тосиф. Шотро- 
вичь (ПЦ. Р.-К. (1 п. 2 пцы, 2 уч.) 
Гомеон. ашт. Насл$д. врача Чавловича, упр. пр. Петр. Юрьев. Бибмуеъ (П. Р.-К.) 
М. Ивенець. сел. Пр. Мопс. Менлел. Лапидееа. (Е. Г.) 
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М. Койдановъ. 

М. Раковъ. 

. М. Рубежевичи, сел. 
М. Столбцы. 


Бобруйекъ. 


М. Азаричи, сел. 


М. Глускь. 
М. Паричи, сел. 


М. Свислочь, сел. 
М. Щедринъ, сел. 
Борисовъ. 


Пос. Ново-Борисовъ. 


Зашт. г. Докшицы. 
М. Зембинъ, сел. 
М. Логойскъ, сел. 


М. Смолевичи, сел. 


М. Холопеничи, › сел. 
‚ Игуменъ. 
М. Березино. 


М. Пуховичи. 

М. Смиловичи, сел. 
М. Узда. 

Мозырь. 

М. Давидъ-Городокъ. 
С. Житковичи, сел. 


М. Копаткевичи, сел. 


М. Ленинъ, сел. 
М. Петриково. 


’М. Скрыгалово, сел. 
М. Туровъ. . 
Новогрудокъ. 


М. Барановичи. 
М. Городея, сел. 


М. Городище. 
М. Кореличи. 
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Пр. Юделя Самуйл. Саета. (Е. Г.) (2 уч., 1 уч-ца.) 
» Шолома Госел. Абрамова. (Е. ТГ.) (2 уч.) 


`А. п. Тоселя Палк. Воварекато. (Е. 1.) 


Жены купца Елены Вольфов. Розенбергь, упр. пр. Лейб. Абрам. 
ИМунвезъ. (Е. Г.) (6 уч..) 
1. Пр. Станисл. Ал-др. Атлера (ЦП. Р.-К.) (4 уч., 3 уч.) 
2. »› Мира Нахим. Бараша. (Е. 1.) (3 н., 1 н-ца, 9 уч., 4 уч-цы.) 
3. Евр. общ., упр. пр. Кушель Гиршев. Рогинемй(Е. Г.) (13 уч.) 
4. Пр. Ильн Казим. Свенцицкаго. (П. Р.-К.) (4 уч., 1 уч-ца). 
5. » Изр. Янкел. Бернштейна. (Е. 1.) (1 п., 5 уч., 2 учцы.) 
Пр. Шмуля Давид. Тоффе, упр. пр. Сигизм. Валент. Горчицай. 
(П. Р.-К. 
». Влад. Юман. Мошинекаго. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
Д-ра мед., надв. сов. Исаака Самойл. Фейертага, упр. а. п. Шман 
Давид. Лурье. (Е. 1.) 
Насл$д. Маца. Упр. а. п. Муся Евеъевна, Майзусь. (Е. Г.) 
Щедрин. землед. евр. общ., упр. а. п. Армя Кивов. Хейфиць. (Е. 1.) 
Жены пр. Р. Ш. Цодиковой, упр. пр. Лейба Тосел. Цодиковъ. 
(Е. Т.) (4 уч., 2 уч-цы). 
Лейбы Тосел. Подикова, упр. пр. Янкель Сендер. Бриль. (Е. [.) 
(1 нп., 1 уч., 1 учца.) 
Пр. Стан. Игн. Рихтера. (П. Р.-К.) 
А. п. Мих. Ив. Буткевича. (П. Р.-К.) 
Жены пр. Ант. Францов. Витушинекой, упр. а. п. Шлюма Арон. 
Маянць (Е. Г.) 
МЪщан. Ицки Янкел. Махлина, упр. а. п. Ал-др. Осип. ТГур- 
вичь (Е. Г.) 
А. п. Абр. Шахнов. Лихтенблюма. (Е. Г.) 
Пр. Абр. Шимон. Гецова. (Е. Т.) (3 уч.) 
Вдовы пр. Марьи Григ. Миркулевичь, упр. пр. Семен. Юрьев. 
Жнвотковекй (Лит. Р.-Ц.) 
Пр. Солом. Гдал. Розенцвейга. (2. Т.) (1 уч-ца, 1 уч.) 
» Боруха Афроим. Вриновекаго (Е. 1.) 
» Густ. Леонт. Вербловекаго. (П. Р.-К.) (1 уч-ца) 
Насл. Вриницкаго, упр. пр. и Ив. Ббневек. (П. Р.-К.) 
Пр. Самуил. Борис. Врынекахго. (Е. Т.) 
» Льва Аарон. Фридмана, упр. пр. Исаак. Ханм. Леекесч(Ё. 1.) 
А. и. Вильг. Вильг. Генрихеена, упр. пр. Гиршь Берков. Брандтъ. 
(Е. Г.) 
› > Арона Давид. Гельмана. (Е. Г) 
Уи. Лени Солом. Израэлить, упр. пр. Арон. Вольф. Ицко Файн- 
штейнъ. (Е. 1.) (1 уч.) 
А. и. Шаи Нохим. Голубова. (Е. Г.) 
Пр. Льва Аарон. Турова. (Е. Г.) (1 уч.) 
1. Пр. Шмереля Давид. Шаниро. (Е. Т.) (1 ц., 2 уч-цы, 4 уч.) 
2. » Ив. Осип. Вашкевича. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
Графа Ал-дра Ал-дров. Разводовекаго, упр. пр. Лазарь Мовшев. 
Закъ. (Е. [.) (1 ц., 3 уч., 1 уч-ца.) 
А. п. Исаака Солом. Авиновицкаго. (Е. 1.) 
Пр. Тсаак. Арон. Ракова. (Е. Г.) (3 уч.) 
» Исаака Янк. Рубинштейна, уп. пр. Исаакъ Мовш. Иекольд- 
екли. (Е. ТГ.) (1 уч-ца). 


М. Любча, сел. 
М. Миръ. 


М. Новая-Мыишть, апт. 


отд. 
М. Полонечка, сел. 
М. Разводово: 


М. Сновъ, сел. 


М. Стволовичи, сел. 


М. Турецъ, сел. 
Цинекъ. 


С. Лунинець. сел, 
М. Любешовъ. 


М. Столинъ, сел. 
М. Телеханы, сел. 
РЁчица. 

М. Брагинъ. 
Каленковичи, сел. 


М. Лоевъ. 
М. Наровль. 


М. Хойники. сел. 
М. Холмечи. 


М. Юревичи, сел. 
Слуцкъ. 


М. Грозовъ, сез. 
М. Алецкъ. 
М. Копыль. 


М. Ляховичи. 
3. г. Несвижъ. 


М. Старобинъ, сел. 
М. Тимковичн, сел. 


Могилевъ. 


ыы бе: 


А. п. Иделя | Певед. Гурвича. (Е. Г.) 
По. Здис. Ал-др. Хроецицкаго, упр. пр. _ Людвиг. Адольф. Гонсов- 
свй. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


Наслфл. Теца, упр. пр.. Лейба Хадкех. Гамшеев. Иролъ. (Е. Г) 
А. и. Антона Август. Низовекаго. П. Р.-К.) 
Наслфд. Теца, упр. пр. Лев. Шмуел. Мииковекй (Е. Г.) (2 уч. 
1 уда). 
Пр. Адама Ант. Глинскаго. (Врем. закрыта). 
Ми. Шмуэля Морд. Айзиковацкато. (Врем. закрыта). 
Учителя нач. учил. Тоселя Ицк. Вольфеона. (Врем. закрыта) 
1. Пр. Абрама Ср. Тониса. (Е. Т.) (6 уч.) 
2. К. С. Тос. Брон.. Бортииковекаго, упр. пр. Исаакъ Юдел. 
‚ Гальнеринъ. (Е. Т.) (3 уч. 2 уч-цы,) 
3. Вдовы пр. Мальвины Ферд. Васянекой, упр. пр. Ал-др. Адам. 
Влимкевичъ (П. Р.-К.) (1 п.) 
МЪ%ш. Шлюмы Мееров. Гофштейна, упр. а. п. Пав. Ант. Габре- 
наеъ. (Лит. Р.-К.) | 
Мфш. Морд. Хаим. Гринберга, упр. пр. Нахм. Лейб. Гринбертъ. 
(Е. 1.) (1 уч., 1 учца.) 
Пр. Пинх. Кивов. Билькеса. (Е. Г.) 
» Якова Григ. Малиева. Упр. а. п.Янк. Нисон. Жацманъ (Е. 1.) 
Насл6л. Чумакъ, упр. пр. Ив. Андреев. Зандманъь. (Л. Л.) (1 п., 1 т 
Пр. Мартуса Нафтал. Яффа. (Е. Т.) (1 уч.) 
» Беншана Исаак. Равиковича, упр. а. 
Штенбергь (Е. Г.) 
» ИЕфима Григор. Хейфица (Е. 1.) (2 уч. 1 уч-ца.) 
Жены пр. Енты Ицк. а упр. пр. Хононъ-Гиршь Тосел. Сар- 
танъ. (Е. Т) (Зуч., 1 уч-ца). 
Пр. Менд. Ошер. Кацена. (Х. 1.) 
» Янкеля Мордух. Шата. (Е. Т.) (2 уч.) 
А. п. Янкеля Афроим. Ситермана. (Е. 1.) 
1. Пр. ос. Ив. Пенчковекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 4 уч., 2 уч-цы.) 
2. НаслЗд. Чиичина, упр. пр. Менас. Мендел. Муликатъ. (Е. 1.) 
(1 и-ца, 3 уч., 1 уч-ца). 
А. п. Август. Абрам. Шоелов. Рубинраута. (Е. Т.) 
Д. мед. Исаака Ал-др. Файнберга, упр. пр. Абр. Янкел. Руфъ. 
(Е. 1.) 8 \ч.) 
Пр. Эдмунда Франц. Дениеевича, упр. пр. Роман.-Госиф. Францев. 
Олевиневй. (П. Р.-К.) (3 уч.) 
Насл. Миллера, упр. пр. Стеф. Ян. Стан. Абербахъ. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Вдовы Кол. С. Францишки Иван. Царенко, упр. пр. Самуил. Сол. 
Авиновицюй (Е. 1.) (1 н., 2 уч.) 
А. п. Казим. Адам. Зинкевича. (П. Р.-К.) 
Пр. Менделя Хацкел. Черномордика. (Е. 1.) 


п. Пинхус. ео, 


42. Могилевская губер Яя. 


1. Пр. Ант. Ант. Ромашкевича (Ъ. Р.-К.) (18 уч.) 
2. Е ев упр пр. Кушел. Ицков. Зухеръ. (Е. т 
(9) 


3. Пр. о Марк. Гогихеса. (Е. 1.) (2 п., 12 уч.) 
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Могилевт. 4. Док. мед. Ст. Сов. Степ. Ал-др. Лапинекаго, упр. и ар. пр. 
‚ Сав. Шенд. Левинъ (Е. Т.) (7 уч.) 
5. Александровской Общины сестер. милосер. Крас. Креста. Упр. 
пр. Н. И. Саратовеый (Р. Пр.) (1 пф., 7 уч.) 
Апт. отд. (Московск. 


предм.) С. А. Липинекаго, упр. а. п. Гутман (Е. Г.), аренд. пр. Левин. 
М. Бфлыничи, сел. — М$щ. Мовш. Ельяти. Сегаля, упр. а. п. [0с. Мовш. Сегаль. (Е. 1.) 
М. Шкловъ. 1. Пр. Моис. Зельман. Ротштейна. Упр. пр. Зельман. Бер. Хац- 


кел. Фридляндъ (Е. 1.) (3 уч.) 
2. » Тобаса Дав. Нафталина. (Е. 1.) (4 уч.) 


Быховъ. Пр. Осипа Ив. Ловчиновекаго. (Б. Р.-К.) 

М. Журавичи, сел. Жены а. п. Цирли Мовш. Мнухиной, упр. а. п. Мовша Ицк. Мну- 
хинъ. (Е. 1.) - 

М. Пропойскъ, сел.  Аит. пом. Дмитр. Юмев. Мориць (Б. Р.-К 

Гомель. 1. Пр. Франца Осип. Воньковекаго. (Бр. Р.-К.) (1 нр., 2 уч.) 


2. » Меера Исаак. Пукера. (Е. Т.) (1 п., 4 уч.) 

8. › Моис.. Аким. Эфрата, упр. пр. Захарй Монс. Эфрать. 
(Е. 1.) (1 п., 4 уч.) 

4. » Авр. Исаак. Кагана и жены его Иды Дав., упр. пр. А. И. 
Каганъ. (Е. Т.) (5 уч.) 

5. Городская, упр. и ар. пр. Кушель-Шоломъ Гирш. Берковъ 
Каганъ. (Е. Т.) (5 уч.) 

Апт. отд, (Предм. «Бф- 


лица»). Пр. М. А: Эфрала. 

„М. Вътка. Насл. Ентеса, упр. пр. Цемахъь Мовш. Мудъ (Е. Т.), ар. Сам. Бор. 
| Рубинъ. (1 п.) 

Горки. Пр. Каз. Ант. Пазлзерекаго. (Бр. Р.-К.) (1 н.) 

„М. Дубровна. Жены пр. Ал-дры Ал-др. Рейнгольдь, упр. пр. Ферд. Карл. `Рейн- 


гольдь. (Б. 4.) 

Зашт. г. Копысь, сел. Апт. пом. Алексфя Ал-фев. Саврицкаго (БЪл. Р.-В.) 

М. Лады. Пр. Ицки Мендел. Гоффеншефера. (Е. Т.) 

Климовичи. » Юдки Хонон. „Турье. (Е. ТГ.) (2 уч.) 

М. Костюковичи, сел. Жены пр. Ал-дры Ал-др. Шотровекой, упр. пр. Семен. Ромуальд. 
Потровени. (Б. Р.-К.) 


М. Хотимекъ, сел. Насл. Мейлихана. Упр. и арт. а. и. Лейб. Аврум. Уманевй. (Е. Г.) 
^ М. Шумячи. Пр. Абр.-Гирши Изр.-Госел. Глезера. (Е. 1.) (3 уч.) 
Мстпелавль. — » Стефан. Феофил. Сухоцкаго. (Бр. Пр.) (1 уч.) 


М. Монастырщина. Жены пр. Хаи Меер. Бояринблюмъ, упр. пр. Гирш. Айзик. Боя- 
ринблюмъ. (Е. 1.) (9 уч.) 


М. Татарск, сел. А. п. Берки Арон. Адливанкина. (НК. Т.) 

М. Хиславичи. Вдовы пр. Анны Фед. Видавской, упр. и ар. пр. Лейб. Хаим. Тоее- 
левеклй. (РГ. Т.) (4 уч.) 

Орша. 1. Пр. Мейлиха Лейзер. Наперна. (Р. Т.) (9 уч.) 

2. Городек., упр. и ар. пр. Ив. Юрьев. Браждижониеъ. (Бр. Р.-К.) 

(1 п., 8 уч.) 

Апр. отд. Городск. Ареих пр. Браждж1оннеь, упр. а. п. Гайдукевичь 

>” (Б. Р.-К.) 

М. юзно, сел. А. п. Абр. Исаак. Майзеля. (Е. 1.) 

М. Любавичи. "Двор. Антон. Карл. Роетковскаго, упр. пр. Викт. Ив. Дрейманъ. 
(Б. Л.) (< уч.) т . 

М. Рудня, сел. А. п. Тоселя Тосел. Левинсона. (Е. Г.) 


М. Смольяны, сел. › » Ицкн Янкел. Бранзбурга. (Е. ТГ.) 


М. Тохочинъ. 
Рогачевъ. 

М. Жлобинъ. 

М. Корма, сел. 
М. Тихиничи, сел. 
М. Чечерск. 


М. Отрьшинъ, сел. 
Сфнно. 


М. Бобръ, сел. 
М. Черея. 
Чаусы. 

М. Дрибинъ, сёл. 


Чериковъ. 


М. Краснополье, сел. 


М. Кричевъ. 


Москва. 


Старо-Полянская. 
Старо-Никольская. 


Большая Тверская. 


Тверская (Тверск. бул.) 


Тверская (Ст. Трумф. 


вор.) 
Старо-Тверская. 


Петровская. 
Моховая. 


Екатерининская. . 
Старо-Мясницкая. 


Лубянская. 


Срётенскал. 


м 


Пр. Вацл. Домин. Транчука. (Бр. Р.-К.) (1 уч.) 

» Конст. Мих. Михайлова. (Бр. Пр.) (Е ц., 1 54.) 

в Кагана, упр. ин ар. пр. Дав. Львов. Курляндъ. (Е. 1.3 
1. уч.) } 

А. п. Альбина Марщел. Габшевича. (П. Р.-К.) 

Жены куппа Хаи Мовш. Вольфзонъ. (Врем. закрыта). 

Графа Иппол. Ив. Чернышева-Кругликова, упр. и ар. пр. Григ. 
Наум. Фельзерт. (Е. Т.) (2 уч.) 

Пр. Эдм. Ант. Бантле. (Б. Р.-КЛ 

» Самуила Берк. Ёринекаго, упр. и ар. пр. Малв. Ал-др. Осип. 
Кушлейко. (П. Р.-К.) (2 уч.) 

Купца Лейбы Гершен. Каценовича, упр. а. п. Нохезия Лейдов. 
Сагаловичьъ. (Е. 1.) 

Пр. Ильи Абр. Бейгельбекера и жены его Анны, упр. пр. Бей- 
гельбекеръ. (Е. 1.) (2 уч.) 

Вдовы пр. Розами Яков. Бииевичъ, упр. пр. Евген! Алекс. Вен- 
геркевичъ. (П. Р.-К.) (5 уч.) 

А. п. Берки Арон. Акливанкина, упр. а. п. Рася Кацнельсонъ. 
(Е. Т.) 

Насл. Лисовскаго, упр. пр. Ричард. Север. Кафвовевкя (П. Р.-В.), 
ар. пр. Монус. Ошер. Гуревичь. (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 

МЪщ. Нокима Абр. Гуревича, упр. и ар. пр. Гут. Морд. Гольд- 
бергъ. (Е. Т.) 

Пр. Болесл. Стан. Домбровскаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


43. Московская губерн1я. 


1. Торг. дома на вЪфрЪ, подъь фирм. М. Л. Жирмуневй, упр. пр. 
Монс. Лейб. Жирмунеми. (Е. Т.) (3 пом., 1 п-ца, 4 уч.) 

2. Маг. фар. Влад. Карл. Феррейна, упр. маг. фар. Ал-дръ Влад. 
Феррейнъ. (Н. Л.) (4 м. $ф., 43 пр., 73 п., 10 уч.) 

3. Насл. Винницкаго и пр. Мар1ана Андр. Цывилько, упр. М. А. 
Цывилько. (Лит. Р.-К.) (3 пр., 5 п., 1 п-ца, 8 уч.) 

4. Док. Мед. Серг. Сем. Холмогорова и доч. С. С. Зинаиды Ив. 
Смоленекой, упр. пр. Доминикъ Адам. Грабовекй. (П. Р.-К.) 
(1 пр.’ 2 п., 8 уч.) 


. А. п. Мих. Ал-др. Маликауцана, упр. пр. Аркад. Петр. Пауль. 
(Р. Пр.) (1 1р., 6 п., Е уч.) 
6. Насл. Рутковекой, упр. пр. Францъ Ив. Рутковекля. (П. Р.-К.) 
(2 пр., 5 н., 1 уч.) . 
. Маг. фар. Густ. Осии. Габриловича. (Е. Т.) (1 пр., 6 п.) 
8. Пр. Франца Адам. Кельчевекаго, упр. пр. Тос. Павл. Бальчу- 
наеъ. (Лит. Р.-К.) (2 пр., 6 п., 2 уч.) 
9. » Шеоп. Григ. Брайняна. (Е. Г.) (1 пр., 2 п.) 
10. » Аарона Самуил. Фрейдберга, упр. пр. Феликс. Викент. 
Околовичь. (П. Р.-К.) (1 пр., 6 п.) | 
11. » Пазв. Тимоф. Охоцимекаго. (П. Р.-Ё.) (1 мы. ф., 
11., а уч.) 
12. Врача Меера Абрам. Лунца, упр. пр. Влад. Ник. Якимовъ. 
(Р. Пр.) а пр. тп. 19.) 


5х 


— 


2 1., 


Москва. 
Старо-Покровская. 
Ново-Покровская. 


Старо-Басманная. = 15 
На Трубной площади. 16 
Яузская. 17 
Таганская. 18 
Пятницкая. 19 
Ново-Полянская. 20 
. Голицинская. 21 
Пречистенская. 22 
Зубовская. 23 
Старо-Арбалтская. 24 
На Кузнецкомь мосту. 25 
Кудринская. - 26. 
Никитская. 21. 
Смоленская. ‚28. 
Долгоруковская. 29. 
Сухаревская. 30. 
Москвор$цкая. 31. 
Лефортовская. 32. 
При лечеб. Общ. Рус- 
скихъ врачей. 33. 
Зацфиская. . 3+. 


У Красныхъ вороть. 35. 


Сокольническая. 36. 
Садовая (у церкви Св. 
Ермолая) 37. 
Калужская. 38. 
Андрошевская. 39. 
Ново-Московская. 40. 
На НЪмецкой улиц$. 41. 
Моросейская. 42. 
Хамовническая. 43. 
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. Пр. Тое. Малв. Бутвида. (Лит. Р.-К.) (1 пр., 4 п., а уч.) 


» Герм. Павл. Гольдберга. (Е. Т.) (4 п., 4 уч.) 
» Павла Юльев. Штрауеа. (Н. Л.) (3 пр., 4 п., 1 уч.) 


. Д. мед. Як. Монс. Бриманта, упр. пр. Самупль Марк. Шай- 


кевичъ. (Р. Пр.) (1 пр., $ п., 2 уч.) 


. Пр. Рудол. Ив. Веллера. (Н. Л.) (4 пр., 1 п., 4 уч.) 
. Врача Боруха Шолом. Блоха, упр. пр. Тоаким. Яков. 


Шен- 
фельдъ. (Р. Пр.) (5 п.) : 


. Пров-въ Григ. Анан. Варфункеля п пр. упр. Григ. Ал-дров. 


.Гейлига. (Р. Пр.) (3 пр., 7 п., 1 уч., 1 уч-ца.) 


. Пр. Герас. Григор. Бермана и жены пр. Эльмы Вульф. Блохъ, 


упр. пр. Г. Г. Берманъ. (Е. Т.) (1 пр., 8 п., 3 уч.) 


. Голицинской больницы, упр. пр. Надв. Сов. Павель Петров. 


Ивановъ. (Р. Пр.) (1 пр., Ги.) 


2. Пр. Исаака Давид. Фина, упр. пр. Пав. Петр. Цетровьъ. (Р. Пр.) 


(2 пр., 4 п., 1 уч.) ь 


3. Врача Ив. Андр. Валика, упр. пр. Мих. Ив. Барановъ. 


(Р. Пр.) (5 п., 1 ина, 1 уч.) 


. Вдовы пр. Лидш Ив. Мюллеръ, упр. пр. Викт. Мих. Заблоц- 


вый. (П. Р.-К.) (1 пфр., 4 п., 3 уч.) 


. Пр. Рудол. Ксазер. Радзиминскаго. (П. Р.-В.) (1 пр., 8 п., 


2 пом-цы.) 

» Эмил. Герман. Нейбурга. (Н. Л.) (2 пр., 1 п., 2 уч.) 

» Викт. Рудольф. Браше. (Н. Л.) (1 пр., 6 и.. 1 уч.) 
» Нисена Марк. Гогихеса, упр. пр. Левъ Андр. Бочковек!й. 
(Р. Пр.) (2 пр., 5 п., 2 уч.) . . 
» Евг. Эрнест. Розенберга. (Н. 1.) (1 пр., 8 п., 3 уч.) 

» Ант. Конст. Довнаровича. (Лит. Р.-К.) (1 пр,2п., 2 уч.) 
» Абр. Ефим. Бурштейна, упр. пр. Морл. Симон. Имерлингъ. 
(В. 1.) (2 пр., 4 пом., 1 уч.) 
Пр. Марка Ильич. Идельеона. (Е. Г.) (2 пр. 3 п., 2 уч.) 


Общ. русскихъ врачей, упр. пр. Тос. Каз. Стравинеюмй. (Лит. 
Пр.) (2 пр., 5 п., 1 уч-ца.) 

Жены пр. Софт Павл. Волнянекой, упр. пр. Як. Ник. Вол- 
нянемй. (Р. Пр.) (1 пр.,`4 н., 2 уч.) 

Пр. Якова Ник. Волиянекаго, упр. пр. Ант. Ант. Рынкевичт. 
(Лит. Р.-К.) (2 пр., 4 п.) 

» Зелика Самойл. Фрейдберга. (Е. 1.) (2 п.) 


» Ал-дра Афан. Рубановскахо. (Р. Пр.) (4 пр., 5 п., 2 уч.) 
» Максимил. Густ. Розенберга, упр. пр. Владим. Максим. 
Розенбергъ. (Н. Л.) (2 пр., 3 п., 2 уч.) 
Вдовы К. Асс. Ел. Егор. Кименталь, упр. пр. Оскаръ Влад. 
Ёименталь. (Н. Л.) (2 пр., 7 п., 1 уч.) 
Пр. ед. Алекс. Плотникова, упр. пр. Влад. Осип. Ивановъ. 
(Р. Пр.) (3 пр., 4 и.) 
» Юшя 9ед. Мартинеена. (Н. Л.) (2 пр., 5 п.) 
» Роберта, Бернард. Лившица. (Е. Г.), ар. фабр. торг. товар. 
„Р. Иёлеръ и Коми.“ (1 маг. фар.. 1 пр., 2 п., 1 уч., 1 уч-ца.) 
» Мих. Мих. Петрова, упр. и ар. Евг. Конст. Баюмбергь. 
(Р. Пр.) (8 п... 1 уч.) 


— 63 — 


Москва. ‚ 

Домниковская. 44. М. ф. Ив. Ал-дров. Сычева. (Р. Пр.) (7 п.) 

Введенская. 45. » » Роберта Робер. Ленардеона, упр. и ар. пр. Оскаръ 
Карл. Гельцерь (Н. Л.) (3 пом., 2 уч.) 

Остоженская. 46. Вловы маг. фар. Ал-дры Льв. Тущинекой, ар. пр. Аудрингь, 
упр. пр. Эдуар. Леопол. Ауднигъ. (Л. Л.) (3 п., 2 уч.) 

Воронцовскал. 47. Пр. Як. Ив. Пака. (Р. Пр.) (1 пр., 1 п.) 

Прфененская. 48. » Бор. Аждр. Лева. (Р. Пр.) (1 1р., 3 п.) 

Серпуховская. 49. Пр-овъ Туб. Арон. Тальниеа и Копс. Соломонова, упр. Таль- 


пиеъ. (Е. 1.) (1 п.) 

Ново-Грумфальная. 50. » Эмишя Ал-др. Нейзера, упр. пр. Федор. Ал-др. Мерцъ. 
(Н. Л.) (7 п., 4 уч.) 

Ант. отдфлевя: - 

1) Въ Петровскомъ 

парк$. Пр. Аар. Шмуйл. Фрейдберга, упр. маг. фарм. Стеф. Ал-др. Рем- 

пель. (Н. Л.) 

2) Близъ с. Богород- 


скаго. » Зилика Самуйл. Фрейдберга. (Е. Т.) 
8) С. Перово. » Рудол. Браше. (Р. Пр.) 
+) За Бутырской заст. » Евг. Эрнест. Розенберга, упр. пр. Исаакъ Лаз. Воловъ. (Е. 1.) _ 
( п.) 


| А) Центральная Н. Сов. Серг. Андр. Форбрихера, упр. пр. 
Гомеопат. аптеки: Стан. Мих. Рымгайло. (П. Р.-К.) (1 п.) 
| Б) Пр. Фридр. Льв. Вагнера. (Н. Л.) (1 п.) 


(Кром того изъ аптеки Московской дфтской больницы Воеп. Дома, отпускаются л$- 
карства: безплатно лицамъ, представившимь свидфтельство о бФдности, и по удешевлен- 
ной цфн®, не ниже 50°/, по аптекарской таксз-— лицамъ обращающимся въ амбулатор- 
ныя отдфленя больницы для пользованйя больныхъ дфтей и тольшо по рецептамъ больнич. 
врачей). 


С. Воробьево, сел. Пр. Эмимя Григ КЖанцеля. (Е. Т.) (1 пр.) 

С. Вефхсвятское, сел. Ал-дров. убЪж. для ран., увфч,. прест. и неизл. бол. Воиновъ, взд. 
Об-ства Трудол., упр. а. п. Ал-др. Адальб. Шлинеръ. (Н. ЛД.) 
(1 п.) р 

С. Кунцево. Акц. Общ. ‹ Конст. Эрманеь и №» упр. пр. Авг. Карл. Ринкъ. 
(Н. д.) (1 пр. ти.) 

С. Кусково, сел. Вловы Н. Асс. Антон. Серг. Малицкой, упр. пр. Каз. Ил. Раков- 
ск й. (П. Р.-К.) 

С. Люберцы, сел. Жены м. ф. Софъи-Матильды Детловекой, упр. м. ф. Юл Фед. 
Детловекй. (Н. Л.) 

С. Останкино, сел. Пр. Гецеля Гершов. Бомаша. (Е. ТГ.) (1 пр.) 

С. Перерва, сел. Терезин Абр. Леви, упр. пр. Бешам. Моис. Закъ. (Е. и 

Дачн. мфст. «Перлов- 

ка», сел. Венден. мыи. Эммел. Конрадъ, упр. а. п. Рудольфъ Дав. Конрадъ. 


(Н. Л) аи.) 


С. Пегровско-Разумов- 


ское, сел. Насл. О упр. и ар. пр. Исаакъ Дав. Варликьъ. (Е. Г.) 
(и. 1 уч.) 
С. Пущкино. Пр. Герм. Ильича Варгафтика. (Е. 1.) (2 пр.) 


М. «Салтыковская 
платформа» сел. А. п. Ник. Павл. Китаева. (Р. Пр.) 


ел бе 


С. Тарасовка, апт. отд. Пр. Герм. Ильича Варгафтига. (Е. Г.) 


С. Химки, сел. 
С. Царицыно. 


С. Черкизово, сел. 
Богородекъ. 

С. Зуево. 
Павловск посадъ. 


М. Дрезна. 
М. Щелково. 


Бронницы. 


С. Малаховка, сел. 


С. Раменское, сел. 


Верея. 


С. Ново-Фоминское. 


Волоколамекъ. 
С. Середа, сел. 


Лиитровъ. . 
С. Рогачево, сел. 


Сермевсый посадъ. 


Звенигородъ. 


Пров. Нотан. Львов. Влячкина. (Е. Г.) 

Куица Ал-дра Ив. Вогана, упр. пр. Оскар. Акимов. Эдельштейнт,. 
(Е. 1. 

Пр. Климента Осип. ЧНашковекаго. (П. Р.-К.) (1 п.) 

» Ив. Осип. Б%ньковекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

» Юлан. Георг. Витомекаго. (Н. Л.) (1. уч.) 

Насл. Лоннера, упр. и ар. пр. Фабанъ 1ос. Заменгофъ. 
(Е. Т.) (1 п.) 

Пр. Мент. Ел. Вогана. (Е. 1.) 

» Як. Петр. Эльбеона, упр: &. п. Адольф. Федор. Вильде. (Н. Л.) 

Вдовы пр. Софьи Ильин. Маньковской, упр. пр. Саул. Артур. Бон- 
даровекй. (Е. Т.) (1 п-ца.) 

Пр. Григ. Ал-дров. Гейлига, упр. пр. Исмя Эммануил. Гуковекй. 
(Е. Г.) (1 п.) 

А. п. Исаак. Янкел. Столкинда, упр. пр. Семен. Сав. Дматренко. 
(Мал. Пр.) 

Уфзл. зем.. упр. пр. Ник. дед. Милевевй. (П. Р.-К.) 

Пр. Ал-дра Исаев. Бронилиса, упр. пр. Лазар Давид. Гоберть. (Е. 1.) 


Софьи. Евгени и Абрама Политовыхъ, упр. пр. Абрам. Львов. 
Политовъ. (Е. 1.) 

Жены пр. Люб. Вас. Анненковой, упр. пр. Алекс. Степ. Ан- 
ненковъ. (Р. Пр.) 

Пр. Марц. Маркус. Нейдинга. (Е. 1.) 

Жены а. п. Ющи Владим. Зейдлеръ, упр. а. п. Брон.-Эвар. Людв. 
Зейдлеръ. (Лит. Р.-К.) 

1. Пр. Ник. Алекс. Плотникова. (Р. Пр.) (1 п.) 

2. » Вильг. Гвид. Гильберта. (Н. Л.) (2 уч.) 

» Викт. Тс. И®тникова. (Р. Пр.) 


Зашт. г. Воскресенскъ. Жены пр. Соф. Филип. Мюллеръ, упр. пр. Генр. Генр. Мюллерь. 


С. Одинцово. 


Павловская слобода, сел. » 


Елинъ. 
С. Завидово, сел: 


Коломна. 


С. Озеры, сел. 
Можайскъ. 
Подольекъ. 
Руза. 
Серпуховт. 


С. Лопасня, сел. 


(Н. Л.) 

Пр. Осипа Марк. Шаниро. (@. Т.) (1 п.) 

Каз. Игн. Иесаевича. (П Р.-К.) 

» Якова Маре. Тогихева. (Е. Т.} (1 п.) 

А. п. Игн. Героним. Ледзинекаго, упр. а. п. Ант. Героним. Лед- 
зннеый. (Лит. Р.-К.) | 

1. Пр. 9ед. Мартин. Штрупа и жены двор. Виргини Септим. 
Свида, упр. пр. Септимусъ Болесл. Свида. (П. Реф.) (2 п.) 

2. Вдовы пр. Над. Петр. Александровой, упр. и ар. пр. Ив. Эрих. 
Эйнеръ. (Н. Л.) (1 п.) 

А. п. Болес. Осип. Менжинекаго. (П. Р.-К.) 

Пр. Влад. 10с. Шихлдера. (Р. Пр.) 

» Дав. Вульф. Вульфа. (Е. Т.) (Е и.. 1 уч-ма.) 

» Ант. Петр. Волесинекаго. (Лит. Р.-В.) 

. Пр. Пав. Стен. Борыеевича. (Лит. Р.-К.) (1 пр., Е п., 1 ут.) 

2. Насл. Бейера, упр. пр. Левь Франц. Мисонгевичъ. (П. Р.-К.) 
(1 п. 1 уч.) 

. Узз. зем., упр. пр. 9ед. Вас. Лавровъ. (Р. Пр.) (1 п., 1 уу.) 

. п. Ник. Петр. Зв$рева. (Р. Пр.) | 


— 


р> © 


Нажний - Нов- 
городъ. 


Съ отдфл. на ярмарк$. 


Имфеть огдфлеше. 
Ардатовъ. 
С. Кулебаки. 


Арзамасъ. 


Балахна. 

С. Городець, сел. 

С. Катунки, сел. 

С. Сормово. 

С. Черное, вр. апт. отд. 
Ваеиль-Сурекъ. 


С. Спасское, сел. 
С. Юрнно, сел. 
ТГорбатовъ. 

С. Богородское. 
С. Павлово. 


Жнягининъ. 


С.Б Мурашкино, сел. 


Тукояновъ. 
Залит. гор. Починки. 


Изкарьевекги уфзль: 


С. Лысково. 
Семеновъ. 
С. Боръ. сел. 


Сергач. 


Новгородъ. 


Со 3 


ды АЕ. 


44. Нижегородская губеря1я. 


1. Пр. Льва, Владим. Вильбушевича, (Е. Г.) (2 пр., $ и. 5 уч.) 

» Рудол. Юл. Вречмана. (Н. Л.) (1 пр., 2 п., 3 уч.) 

3. » Аяд-дра Карл. Гейнце. (Н. Пр.) (2 пр., 2 п., 2 уч-цы, 2 уч.) 
1. » Рихарда Эрн. Тепфера. (Н. Л.) (1 пр., 11., 3 уч.) 
5 
6 


юм 


»› Мих. Яков. Шейнфельда. (Е. Пр.) (1 пр., 3 уч.) 
. Жены пр. Лиди Петр. Прагерть, упр. пр. Стан. Конст. Пра- 
герть. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
. Пр..Павла, дед. Ремлера. (Н. Л.) (пр., 3 н.) 
. Насл. Вольберга, упр. и ар. пр. Пав. Матв. Матвфевъ. (р. -Пр.) 
(1 п. 3 уч.) 
9. Пр. Тобзаса Цалел. Тоффе. (Е. Т.) (1 п., 6 уч.) 
У%зд. ‘зем., упр. пр. Евг. Мих. Вербицьйй. (Р. Пр.) (1 п.) 
Кулебакскаго горнаго завода, упр. пр. Мих. Сем. Мальцевъ. 
(Р. Пр.) @ п.) 
1. Пр. Ал-дра Атфев. Москвина. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) 
2. Городская обществ., упр. пр. Аркад. Филипп. Ивановъ. (Р. Пр.) 
@ п.) 
Пр. Давид. Берелев. Левина. (Е. ТГ.) (1 уч.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Иван. Емельян. Иетровъ. (Р. Ш.) (1 п.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Васил. Ив. Чесноковъ. (Р. Ир.) 
Пр. Ник. "Ив. Горового. (Р. Пр.) (1 уч.) 
» Тобас. Цалелев. Тоффе. (Е. Т.) 
Самарек. купца Абрам. Тосиф. Вайнберга, упр. и аренд. пр. Азик. 
Лейб. Мороховекй. (Е. Т.) (1 уч.) 
А. п. Пинхаса Вольф. Вамралга. (Е. Т.) 
» › Фадд. Эдуард. Вурнатовекато. (П. Реф.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Ив. Маврик. Ширенгертъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
Пр. Галилея Менделев. Идельеона. (Е. Т.) (1 пр., 1 уч-ца.) 
Вдовы пр. Елизав. Станисл. Сезеневской, упр. пр. Ник. Агаф. Гри- 
горьевъ. (Р. Пр.) (1 уч.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Петръ Дмитр. Пельекй. (Р. Пъ.) (2 п.) 
Пр. Вячесл. Игнат. Вачмарекаго (П. Р. К.) 
У$зд. зем., упр. пр. Мих. Ал-др. Алякринекй. (Р. Пр.) (2 п.) 
Яворянина Фридр. Федор. Гетлиига, упр. пр. Федор. Васил. Гет- 
лингь. (Н. 1.) 


УЪзд. зем., упр. пр. Конст. Иван. Ивановъ. (Р. Пр.) (1 п.) 

УЪзд. зем., упр. пр. Петръ Франц. Старевичъ. (Лит. Р.-К.) (1 п.) 

Пр. Ал-др. Христоф. Розенберга, упр. а. ц. Осип. Афроим. 
Шеерь. (Е. 1.) 

Узд. зем., упр. пр. Захарий Андреев. Костенко. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) 


45. Новгородская губерния. 


1. Пр. Исаака Леонт. Валенекаго, упр. пр. ШШмуль Борухов. 
Тетельбаумъ. (Е. Т.) (3 уч.) 
2. » Алхдра Тос. Гинтовта упр., маг. фар. Давид. Андр. Вик- 
канъ. (Лат. 1.) (2 уч., 1 уч-ца) ° 
5 


Стани. Волховъ, сел. 


С. Грузино. сед. 
Стан. Любань. 
С. Медвфлдь. 
Станц. Чудово. 
Боровичи. 


П. Опеченск!, сел. 


БЪлозерекъ. 


Валдай. 

Станц. Бологое. 
Демянекъ. 
Еиярилловъ. 
Ёреетцы. 

° Ц. Малая-Вишера. 
Ст. Окуловка. 
Старая Русса. 


Тихвинъ. 


Усхюжна. 
Череповецу. 


О десса. 
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Зубного врача Савел. Осип. Крамера, упр. 
Шмул. Рубинштейнъ. (Е. 1.) 
Пр. Ал-дра Вас. Вестфаая. (Н. Л.) 
» Менделя Госел. Воварекаго. (Е. Т.) (2 уч.) 
» Мордуха-Лейбы Хаим. Савотницкаго. (Е. 1.) (1 уч.) 
» Викт. Фед. Вальтера. (Н. Л.) (1 уч.) 


и аренд. пр. Абель 


-1. Пр. Шан Самунл. Фейертага. (Е. Т.) (1п., 1 уч-ца) 
2. » Дав. Хащкел. Багрова. (Е. Т.) (1 уч.. 1 учца) 
А. п. Гесселя Семен. Малкина. Е. 1.) 
Двор. Марш Ив. Вахаревичъь, упр. пр. Госиф. Ромуал Захаре- 
вичъ. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пр. Якова Гонаи. Меркова, (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 


.»  Алд-дра Яковл. Церпицкаго. (П. Р.-К.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Адол. Казим. Хомицюй. (П. Р.-К.) (1 п.) 
Насл. Суркова, упр. пр. Эдуардъ Юл. Сурковъ. (Н. Л.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Карль Рейнгол. Таубель. (Н. Л.) (1 п.) 
Пр. `Лазау. Бенцел. Менухеса. (Е. 1.) 

» Нохима Самуил. Манасевича. (Е. 1.) (1 уч.) 

1. Пр. Жанно Тс. Фейертага. (Е. 1.) (Ги. 1 уч.) 

2. » Ив. Ант. Галицкаго. (П. Р.-К.) (3 уч.) 

Пр. Мовши Зельман. Нина. (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 

УЪзд. зем., упр. пр. Ив. Ив. Гарловъ. (Н. Л.) (Е пр., 1 п.) 
У$зд. зем., упр. пр. Петръ Никит. Петровъ. (Р. Пр.) (2п.. 4 уч.) 


46. Одесское градоначальство. 


1. Пр. Самуила Ефим. Нахумовича. (Е. 1.) (1 пф., $ п., 2 уч.) 

2. Насл. Дураццо, упр. ин ар. пр. Сиг. Ос. Кулеша. (П. Р.-Ё.) 
(1 п., 2 уч.) 

. Пр. Ал-дра Наум. Баумштейна, (Е. Т.) (2 п., 3 уч.) 

. Инженеръ-Механ. Васил. Андр. Чацкина, упр. пр. Тезекша. 
Соломон. Корицейй. (Е. Т.) (2 п., 6 уч.) Аренд. Рухля Янке- 
лев. Ворицкая. 


н- © 


5. Пр. Адольфа Яков. Нокорнаго. (Морав. Р.-К.) (3 пом.) 

6. » Изр. Григ. Фельдмана, упр. пр. Бер. Рефул. Берсеуцюй. 
(Н.П (2 ц., 4 уч.) 

7. » Ильи Моис. Мееровича, упр. пр. Самуил. Израил. Рейжев- 
вый (Е. Т.) (5 уч.) 

8. »› Меера Мойш. Враенльщика, упр. пр. Монс. Дейб. По- 
лоневй (Е. 1.) (1 пр., 1 п., 8 уч.) 

9. › Ник. Викт. Галковскато, упр. пр. Генрих. Петров. Шар. 


(Фр. Р.-К.) (1 п., 2 уч.) 

10. Врача Тинзберга, упр. пр. 
(2 и., 3 уч.) 

11. Пр. Эммануил. Яковх. о упр. пр. Мовш. Борухов. 
Маркуесь. (Е. Г.) (1 маг. фаъ.,. 2 п., 2 уч.) 

12. » Герца Ву тьф. Левина. упр. и аренд. пр. Вольф. 
Левитъ. (Е. Г.) (Г и., 5 уч.) 

13. » Солом. Арон. Файнштена. (Е. Г.) (1 пр., Зи., 5 уч.) 

14. Соломона Слуцкаго, упр. и ар. пр. Мееръ Давид. Итерит. 
(Е. 1.) (1 пр., 1 п., 6 уч.) 


Марк. Данил. Варшавский. (Е. 1.) 


Мойш. 


Одесса. 


Апт. отдфленя: 


Гомеопат. аптеки: 


Сел. Гниляково, сел. 
Хаджибейск. лиманъ, 
сел. 


15. Пр. Маркуса Айзик. Нолнакчи. (Е. Г.) (2 п., 4 уч.) 

16. » Ант. Эразм. Гаевекаго и пр. Ал-дра Ник. Понповекаго, 
упр., маг. фар. Никол. Неон. Ираеносельекй (Р. Пр.) 
(5 пр., 11.5 уч.) 

17. » Владисл. Либер. ры упр. пр. Брон. Ив. Га- 
дейени. (П. Р.-К.) (3 пр., 8 п., 2 уч.) 

18. » Наума Эмман. Зайдемана, упр. и аренд. пр. Вольф. Михайл. 
Литвинъ. (Е. 1.) (2 ц., 5 уч.) 

19. » Викт. Осии. Турскаго, упр. и ар. пр. Витол. Ив. Залфевй. 
(1. Р-К.) (2 ут). 

20. » Бернар. Юдк. Швагера, упр. пр. Хаим. Марков. Бери- 
‚ вовичъ. (Е. 1.) 

21. » Станисл. Эразм. Гурекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 3 уч.) 

22. » Вас. Ромуал. Замлынекаго. (Р. Пр.) (5 уч.) 

23. Жены пр. Р. Френкель, упр. пр. Сендер. Самсон. Френкель. 
(Е. 1.) 21 п. 5 уч.) 

24. Пр. Игн. Ад. Стризовера. (Е. Т.) (1 п., 6 уч.) 

25. » Солом. Бор. Черлмутера. (Е. 1.) (1 пр., 5 уч.) 

26. Еврейской больницы, упр. пр. Влад. Льв. Райхъ. (Е. 1.) 
(1 пр., 6 п.) : 

27. Пр. Мирон. Семен. Жогана, упр. пр. Арон. Янкел. Каменич- 
ный. (Е. Т.) (2 пом., 3 уч.) 

28. Врача Исаак. Борис. Лаеса, упр. и аренд. Ихель Фишел. Кивов. 

Вайнштейнь. (1. Е.) (5 уч.) 

29. Жены пр. Т. М. Враеносельекой, упр. пр. Абрамъ Бор. Кра- 
сноеельекий. (Е. Т.) (3 уч.) 

30. Ольги Голубчиной, упр. пр. Илья Осип. Голубчинъ. (Е. 1.) 
(1 и.) 

31. А. п-цы Марш Ал-дров. Гехть, упр. пр. Семенъ Наум. Гехтъ. 
(Е. Г. (3 п., 4 уч.) 

32. Пр. Генеха Давид. Элькина. (Е. Т.) (1 п., 4 уч.) 

33. » Мих. Франц. Лабудзинекаго. (П. Р.-К.) (5 уч.) 

34. » Эдуар. Францев. Вебера. (П. Р.-К.) (1 пр., 6 уч.) 

385. » Оскар. Владим. Вименталя. (Н. Л.) (3 и., 1 уч.) 

386. »› Льва Мошк. № лиетера. (В. Т.) (3 уч.). 

87. » Тосиф. Иде-Львов. Мошковича (Е. Т.) (1 п., 2 уч.) 

38. › Казим. Платон. Валабановекаго. (П; Р.-К.) 


А) Аптеки Галковекаго, упр. пр. Срул. Герш. Фатерь. (Е. 1.) 

Б) » Голубчиной, упр. а. п. Кив. Пинкуе. Штейнбергъ. 
(Е. 1 з 

В) ›  Слуцкаго, упр. а. п. Як. Як. Бруеиловенй. (Е. Г.) 

Г) » Элькина, упр. а. п. Леон. Изр. Бериштейнъ. (Е. 1.) 

д) » Лабузинекаго, упр. пр. Ант. Дюнис. Левиць. (П.Р.-К) 

Е › Лаее, упр. пр. Меер. Айзик. Перельцвейгь. (Е. № 

а) Пр. Ющя Ал-др. Леви. (Н. Л.) (1 пр., 1 п.) 

6) Ганемановскаго Общества, упр. пр. Владис. Иван. ВКороткевнчъ. 

(Лит. Р.-К.) 
Апт. пом. Григ. Иван. Калицкаго (П. Р.-К.) (1 п.) 


Пр. Тойги Зах. Ревича, упр. а. п. Илья Абрам. Лещинекйь 
(Е. 1.) 
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47. Олонецкая губеря. 


Петрозаводекъ. Пр. Георг. Георг. Форштедта. (Н. Л.) (1 п.) 


Вытегра. Уззд. зем., упр. пр. Ал-дръ Вас. Багрянекй. (Р. Пр.) (1 п., 2 уч.} 

Лодейное поле, сел. У%зд. зем., упр. пр. Эмий Фердин. Фальбергь. (Лат. Л.) 

С. Вознесенье. Жены пр. Амеми Ал-дров. Шиманекой, упр. пр. Степ. Тероним. 
Шимансвй. (П. Р.-К.) 


Повфнець, сел. У3зд. зем., упр. пр. Мих. Вас. Арефьевъ. (Р. Пр.) (1 п.) 


48. Оренбургская губерЯя. 


Оренбургъ. 1. Жены пр. Екатерины Иван. КВапеллеръ, упр. пр. Мих Мих. 

пе (Р. Пр.) аф. пр. Карл. Карл. Капеллеръ. (Н. Л.) 
(2 п. 1 ут. 

2. Пр. Мордуха-Бера Моисеев. Гершевича. (Е. 1.) (1 пр., 3 п., 
9 уч.) 

3. » Герш. Исаков. Фурмана, упр. ир. Носон. Лейб. Глатеръ. 
(Е. 1.) (3 п.) 

4. » Густав. Тосиф. Вуйберга. (Эет. ЛД.) 


Ст. Оренбургская, 

апт. отд. Аптекъ Жапеллера, Гершевича ни Фурмана, упр. пр. Ицекъ 
ТШульмань. (Е. [.) 

Колоня ДЪФевка, сел. Пр. Исидора Ал-дров. ИТ нее, упр. а. п. Эмахъ Израил. Израиль- 


вонь. (Е. Т.) 
Г. Илецкая Залцита, сел. » Исая Юдел. Герштейна. (Е. 1.) 
С. Исаево, сел. »› Мойши Изр. Райефельда, упр. и аренд. пр. Ал-др. Абрам. 


Ниренбергь. (Р. Пр.) 
С. Михайловское, сел. › Ник. Мих. Агапова. (Р. Пр). 
С. Петровское, сел. А. п. Моис. Исаак. Кимберга. (Е. 1.) 
С. Покровское, сел. › » Ал-др. Карл Жапеллера. (Н. Л.) 
Верхнеуральскь Пр. Адол. Ив. Бургера. Упр. и аренд. пр. Васил. Матвъев. Нри- 
быткинъ. (Р. Пр.) (1 уч.) 
Заводъ Бфлор$цк., сел. » КБронисл. Амврос. Нашкевича. (П. Р.-К.) 
Орскъ. » Ал-дра Яковл. Тицнера. (Н. Ев.-Реф.) упр. а. и. Ноте Есел. 
Литвинъ (Е. Г.) (1 уч.) 
Пос. Верхне-Озерный, 
сел. Вдовы пр. Теофилш Иван. Герке, упр. а. п. Ант. Тосиф. Авиже- 
| ниеъ. (Л. Р.-К.) 
Зав. Преображенсый, 


сел. Оренбург. купца Исаак. Меер. Шаниро, упр. а. п. Тосел. Гхея- 
Гурвизчъ. (Е. 1.) ` 
Троицкъ. : 1. Пр. Герман. Ал-дров. Арлюка. (1 п., 1 уч.) 


2. » Никол. Петров. Мирмельштейна, упр. пр. Абр. Шлеймов- 
Плонек. (Е. Г.) 
Посс. Кочкарсый, сел. Пр. Моис. Борух. Натансона. (Е. 1.) 
Мяссвй заводъ, сел. Насл. Шиффнера, упр. пр. Ник. Петр. Мирмельштейну. (Р. Пр.) 
Аренл. вдова пр. Анна Юмев. Фидлеръ. 
Челябинекъ. 1. Пр. Ицека-Янкеля Солом. Плонекато. (Е. Т.) (2 ц., 2 уч.) 
2. Городская, упр. пр. Стефан. Васильев. Столяровеки. г. Пр.) 
(1 п., 2 уч.) 


Сел. Воскресенское, 
сел. 
С. Куртамыигь, сел. 


5. Чумлякъ, сел. 


Эрел ъ. 


ЗБолховъ. 
Брянекъ. 


Отан. Брянскъ, отд. 
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А. п. Кибчэля Мордк. Моргулиеа. (Е. Т.) 

НаслФд. Сниеаренко, упр. и ар. а. п. Анатол. Дмитуев. Лиеов- 
евй. (Р. Пр.) 

А. п. Абрама Мордхелев. Абрамовича. (Е. Т.) 


49. Орловская губершЯя. 


1. Пр. Доминика Тос. Руцкаго. (ЦП. Р.-К.) (1 п., 4 уч.) 

2. Кол. Ас. Серг. Дмит. Макарова, упр. пр. Илья Самойл. Голу- 
бовъ. (Е. Г.) (11... 11. 4 уч.) 

3. Пр. — Алекс. Морозова. (Р. Пр.) (1 п., 2 уч.) 

4. » Ал-дра Оттомар. №ехерта, упр. пр. Генр. Эдуар. Гиль- 
дебранть. (Н. Л.) (2 п., 1 уч.) 

5. » Исид. Изр. Израэльеона. (Е. Т.) 1 ц., 2 уч.) 

1. Вдовы Н. С. Эмими Петр. Вехерть, упр. пр. Ал-дръ Оттомар. 
Кехерть. (Н. Л.) (2 пом.) 

2. Пр. Рафаила Горшон. Вольцерта. (Е. т.) (1 уч.) 

1. Людвиги Эдуард. Бишюофа, упр. пр. Влад. Витольд. Соколов- 
сщй. (Л. Р.-К.) (2 уч.) 

2. Пр. Валент. Мих. Мацкевича. (П. Р.-К.) (1 пр., 3 уч.) 

Аптеки Мацкевича, упр. пр. Лев. 10осиф. Времеръ (Е. 1.) 


Стан. «Брянск За- Акц. Общ. Брянск. рельсо-прок. и ва зав., упр. пр. Петр. Ник. 


водъ», 
Стан. БЪжица, сел. 


<. Дятьково, сел. 


Стан. Дубровка, сел. 
С. Жуковка, сел. 
Диитровскъ. 
Елецъ. 


Алпт. отдфленя: 
Карачевъ. 


Кромы. 
Ливны. 


С. Волово, сел. 
Малозрхантельскь. 
С. Дросково, апт. отд. 
<. Колиня, апт. отд. 
С. Покровская-Липо- 
внца, апт. отд. 


Николаевъ. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) 

Пр. Валент. Мих. Мацкевича, упр. Бронисл, Зенон. Шпилевевй. 
(П. Р. К.) 

Акц. Общ. Мальцовск. завод., упр. Валент. Сигизм. Ал-дров. Му- 
равевлй. (П. Р.-К.) 

Пр. Викт Тос. Ленкевича. (Лит. Р.-К.) 

А. п. Адама Тос. Подворекаго. (Лит. Р.-К.) 

Пр. Григ. Содом. Соломонова. (Е. Г.) (2 уч.) 

1. Пр. Иван. Васил. Макарова (Р. Пр.) (1 пр., 1 п., 1 уч.) 

2. А. п. Авраам. Рафаил. Альберта, упр. пр. Яков Исаев. Вроль. 
(Е. 1.) (3 уч.) 

3. Пр. Ильи Бенам. Вольфа. (Е. 1.) (2 уч.) 

4. » Конст. Ив. Арцишевекаго. (П. Р.-К.) (2 пр., 2 уч.) 

5. » Шолома-Лейз. Гирш. Тейтельбаума. (Е. Т.) (2 уч.) 

1) Антекни Вольфа, упр. а. п. Хаимъ Мейер. Раковек!й. (Е. 1.) 

2) » Альберта, упр. а. п. Давид. Сорокеръ. (Е. 1.) 

Пр. Авр. Мендел. Биленко и жены его Собелы Яков., упр. пр. 
Авр. Виленко. (Е. Т.) (1 п., 1 уч.) 

УЪзд. зем., упр. пр. Марк. Исаак. ’ Познеръ. (Е. Пр.) (1 уч.) 

1. Пр. Арона, Моне. Майзеля. (Е. Г.) (1 лом., 1 уч.) 

2. » Эдуарда Франц. Ирафта. (Н. Л.) @ пом.) 

А. п. Вас. Фед. Бекмана. (Курлянд. Л.) 

УЪзд. зем., упр. пр. Ал-Ъй 9ед. Афанасьевъ. (Р. Пр.) (2 п.) 

Уъ%зд. зем., упр. а. п. Петр. Никол. Тупиовъ. (Р. Пр.) 

Уъзд. зем., упр. а. п. Серг. Ал-др. Соколовъ. (Р. Пр.) 


УъЪзд. зем., упр. а. п. Генр. Карл. Рёчиневй. (Лит. Т.) 


Мценекъ. 
СЪвекъ. 
‚ Трубчевекъ. 


С. Жирятино, сел. 
С. Ревны, сел. 


Пенза. 


Апт. отдфлеше. 
Городище. 


= Ча 


1. Пр. Адама Викент. Липекато. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
.2. » Осипа Георг. Кордака. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Жены пр. Людм. Пав. ШТабловекой, упр. пр. Вильг. Карл. Шаб- 
ловевй. (Н. Л.) 
Пр. Моис. Лев. Солом. Мельцера. (Е. 1.) (1 уч.) 
» Фридр. Георг. Витомекаго. (Н. Л.) 
» Фрилр. Лоренц. Гельгара. (Н. .1.) 


50. Пензенская губерния. 


3 уч.) 
Мартинеент. 


1. Пр. Ник. Сем. ИвЪфтова. (Р. Пр.) (1 пр., 1 н., 

2. Насл. Бартмера, упр. м. ф. Эдуард. Эдуард. 
(Н. Л.) (м. $., 2 пр., 8 п., 6 уч., 2 уч-цы) 

3. Пр. Гири. Янк. Гранатъ и его жены женщ.-врач. Ет. Арон. 
Транатъ, упр. пр. Г. Я. Гранатъ. (Е. Т.) (1 пр., 2 п., А уч., 
1 уч-па). 

4. Маг. фар. Эльмара Хрисман. Гольдберга, упр. м. ф. Ив. Ив. 
Окербломъ. (Н. Л.) (1 м. ф., 3 уч.) 

Аптеки Гранатъ, упр. пр. Г. Я. Гранат. (Е. 1.) 

УЪзд. зем., упр. пр. Гос. Карл. Нерекшлиеъ. (П. Р.-К.) (1 п-ца.} 


С. Ниже шкафтъ, сел. Пр. Эдуард. Вильгельмов. Фохть. 


Инсауръ. 
Село Исса, сел. 


Стан. Рузаевка, сел. 


Керенекъ. 
Краенослободекъ. 
Зашт. г. Троицк. 
Мокшанъ. 


С. Лунино, сел. 
Наровчатъ. 
Ниж.-Ломовъ. 

С. Каменка, сел. 
Саранску. 

С. Б. Вьяссъ, сел. 


Чеибаръ. 


Ст. Баыимаково, сел. 


С. Поимъ, сел. 


Пермь. 


Апт. отд. (мфетн. 
«Слутка») 


У$зд. зем., упр. пр. Робер. Тоанн. Озе (Н. Л.) (1 п-ца) 

А. п. Влад. Ал-дров. Селиванова. (Р. Пр.) 

Пр. Влад. Дан. Бюлера, (Н. Л.) 

УЪзд. зем., упр. пр. Валент. Герм. Нетровъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Станисл. Алоиз. Заневевй. (Ц. Р.-К.) ( (1 уч.) 


Пр. Ив. Антон. Иронвальда. (Врем. закрыта) 


Двор. Каз. Матв. Станевича, ар. жена пр. Амамя Влад. Ильина, 
упр. пр. Дан. Яков. Ильинъ. (Р. Пр.) 

А. п. Ал-дра Степ. Старова. (Р. Пр.) 

УЗзд. зем., упр. пр. Петр. Август. Гедговдъь. (П. Р.-В.) (2 уч.) 
Пр. Шмуля Натов. Гинзбурга. (Е. Т.) (1 уч.) 

А. п. Брунона Тос. Орловекато. (П. Р.-К.) 

Пр. Янк, Юдел. Райвидъ (Е. Г.) (1 1.) 

Вдовы куп. Елизав. Фед. Будылиной, упр. а. п. Ник. 

Роговекой. (Р. Пр.) 
Кеммера, упр. и 

(Е. Г.) уч.) 
Рудил. Арнол. 
Аллинъ. (Н. Л.) 

› » Осипа Ефим. Магидова. (Р. Пр.) 


Афан. 


Насл. ар. пр. Янк. Мовш. Гольдштейнъ. 


А. и. Пумпора. Вр. уш. а. и. Вольф. Ферд- 


51. Пермская губерния. 
1. Пр. Викт. 90м. Бартминскаго. (П. Р.-К) (2 п., 3 уч.) 


3. Губерн. зем., упр. пр. Тос. Мордх. Чельзандть. (Е.Т.) (2 пр. 
5 п., 8 уч.) 
4 уч.) 


3. Пр. Ив. Степ. Кононова. (Р. Пр.) (@ п., 
Аптеки Бартминскаго, упр. а. и. [0с. Игнат Залфеекля (Лит. Р.Е). 


ре 


Верхотурье, Уфзд. зем., упр. пр. Влад Вас. Первушину. (Р. Пр.) < п.) 
Нижне - Тагильсый ° 
заволъ. 1. Насл. Лемидова, упр. пр. Зундель Эльяшев. Кушелевекнй. 


(Е. Г.) (а н., 1уч.) 

2. УЪзд. зем., упр. пр. Андр. Никиф. Лохтинъ. (Р. Пр.) 
(1. 1 уч.) 

1. Пр. Вильг. Мих. Авеста. (Н. Л.) (11., 2 уч.) 

2. » Владим. Вас. Линдера. (Р. Пр.) (1 пр., 2 п., 4 уч.) 

3. » Конона Моис. Соломонова (Е. Т.) (2 п., 8 уч.) 

4. » Серг. Леонард. Ванненберга. (Р. Пр.) Аренд. пр. Серг. 
Леонар. Мирмельштейнъ. (1 п., 1 уч.) 

5. » Рейнг. Эмман. Вейереберга (Н. Реф.) (1 уч.) 

6. » Ал-дра Тосиф. Ренарда. (Н. Л.) (1 п., 1 уч.) 


Екатеринбургь. 


Верхне - ИсетскШ  за- 


водъ. Графини Над. Алекс. Стенбокъ-Ферхоръ, упр. пр. Карль Абр. 
Тельмихь. (Н.Д.) (1 пр., 1 уч.) 
Кыштымсы! зав. Пр. Тосел. Файбиш. Харлина. (Е. Г.). 
Невьянск! заводъ. А. п. Вас. Рейнг. Фрая. Лантша. (Сакс. под. Пр.) 
Ирбитъ. ‚ УЪзд. зем., упр. пр. Як. Як. Бизвергь. (Р. Пр.) (2 п., 3 уч.) 
Намьшловъ. Уъзд. зем., упр. пр. Людв. Адам. Кухциневий. (П. Р.-К.) (2 п., 2 уч.) 
Каменсый зав. Узд. зем., упр. пр. Влад. Никол. Гиртенеъ. (Р. Пр.) 


Талицюй зав., сел.  У%зд. зем., упр. а. п. Аркад. Петр. Тонииъ. (Р. Пр.) (2 уч.) 
Апт. отд. врем. (при 
Курьинскихь минер. 


волахъ). Пр. Соломонова, упр. а. п. Акив. Самуил. Азерьеръ (Е. Т.) 
Краеноуфимскъ. УБзл. зем., упр. пр. Конст. Вас Карновъ. (Р. Пр.) (2 п., 1 уч.) 
Кунгуръ. Город. общ. управ. упр. пр. Аркад. Аркад. Лебедевъ. (Р. Пр.). (1 уз.) 
Оса. УъЪзд. зем., упр. пр. Ал-др. Алекс. Вяловъ. (Р. Пр.) (1 п., 2 уч.) 
Оханск. У%зд. зем., упр. пр. Каз. Авг. Мниховичъ. (Лит. Р.-К.) 
Очерсый заводь, сел. У%зд. зем., упр. пр. Ал-др. Ив. Рамодинъ. (Р. Пр.) 
Соликамекъ. Уъзд. зем., упр. пр. Андр. Арт. Влаеовъ. (Р. Пр.) (1 п.) 

С. Усолье. Пр. Карла Карл. Штирнера. (Н. 4.) 
Чердынь. Уъзд. зем., упр. пр. Вас. Никол. Огневъ. (Р. Пр.) (2 п., 1 уч.) 
Шадрнинекъ. Пр. Павла Ал-др. Иванова. 0: Пр.) (3 уч.) 


С. ПКресты, апт. отд., 
(откр. на время Куре- 
‚ стовско - Ивановской 
ярмарки). Аптеки Иванова. 


52. Петроковская губерн1я. 


Петроковъ. 1. Пр. 0е0ф. Ант. Шумахера, упр. пр. 1ос. 1ос. Мотоновекй. 
(П. Р.-К.) (@ пр, Е п.) | 
2. » 106. Ив. Хведковекаго п пр. Ант. Франц. Ц елевекаго, 
упр. Хведковекй. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 1 уч.) 
3. » Тенр. Тос. Рудиицкаго. (П. Р.-К.) (2 и. 1 уч.) 


Пос. Бфахатовъ. » Чеслава Феликсов. Москалевекаго. (П. Р.-К. 
Пос. Вольборжъ, сел. А. п. Людов. Ант. Пучковекаго. (П. Р.-К.) 
Пос. Каменскъ. Пр. Ивана Кресцент. Ольшевекаго. (П. Р.-К.) 


Пос. Сулеевъ. » Генр. Констант. Лабенцкаго. (П. Р.-К. 


Бендинъ. 


Дер. Граница. 
Дер. Домброва горная. 


Пос. Жарки. 
Дер. Заверце. 


» » АПТ. ОТД. 
Пос. Козегловы. 
Дер. Мышковъ. 
Дер. Сосновицы. 


Пос. Сфвержъ. 
Пос. Челядзь. 


Брезины. 


Пос. Гловно, сел. 
Пос. Ежовъ, сел. 
Сел. Колюшки, сел. 
Пос. Стрыковъ. 

Г. Томалловь. 


Пос. Уяздъь, сел. 
‚ Лаевъ. 

Пос. Видава. 
Кол. Зелевъ, сел. 


Пос. Лютомерскъ, сел. 


Г. Пабляницы. 


Пос. Щерцовъ, сел. 
Лодзь. 


О а 


°1. Пр. Стан. Феликс.. ИЪховекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
2. ›» Отан. Ант. Бера. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Петра Вильгельм. Шиманекаго. (П.Р.-К.) 
1. Насл. олцинекаго, упр. пр. Ян. Губерт. Альфонс. Грохов- 
ей. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
а Марчевекаго, упр. пр. Казим. Фомич. ве 
( 
Пр. Густ. Андр. Шидловекато. (П. Р.-К.) (1 уч. 
Насл. Наеербинекаго, упр. пр. Фр. Ант. Е (П. Р.-К.) 
(Г и., 1 учца.) 
Ихъ же, упр. пр. Станис. Станис. Пасербинсьий. (П. Р.-К. ) 
Юрашинекой, упр. пр. Брон. Феликс. Юрашинекий. (П. Р.-К.) 
Пр. Стефан. Густ. Шихловекато. (П. Р.-К.) (1 н.) 
1. Пр. Стан. Фортунат. Вольекало. (П. Р.-К.) (2 и., 1 уч.) 
2. » МВладисл. Доминик. Ваеилевскато. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
3. » Тосифа Виктор. Блешинекаго, упр. пр. Чесл. Томзаи. Гебель. 
(Ц. Р.-К.) (1 пр., 2 уч.) 
Пр. Ксавер1я Гиляр. Илалкинекаго. (П. Р.-К.) 
» 106. Ив. Янушевича, и аренл. упр. пр. Тос. Игнат. Добу- 
жаневй. (П. Р.-К.) 
Насл. Орловекаго, упр. пр. Георг. Гран. Орловекй. (П. Р.-К.) 
(1 пом.) 
Пр. Антон. Юман. Вецфклица. (П. Р.-К.) 
Наслфд. Позовекаго, упр. пр. Меч. Стан. де’Сметть. (Л. Р.-К.) 
Пр. Стан. Карл. Старжинекаго (П.’Р.-К.) 
» Каз. Феликс. Бфгунекато. (П. Р.-К.) 
1. Пр. Генр. Никол. Внабе. Ц. Р.-К.) (Г п., 1 уч.) 
2. » Войцфха Франц. Вилямовекато. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пр. Витол. Игнат. Данелецкаго. (П. Р.-К.) 
› Ив. Антон. Верочи. (Ц. Р.-К.) (1 пр.. 1 п.) 
» Отан. Ал-др. Яетржембекаго. (П. Р.-К.) 
А. п. Стеф. Ал-дров. Трояновекаго. (П. Р.-К.) 
Пр. Ивана Исидор. Влобуковекаго. (П. Р.-К.) 
1. Пр. Ивана Осип. Бобаковекаго. (Ц. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
2. » Ивана Стамиславов. Паесербинекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Алоичя Леоп. Дъяментовекаго. (П. Р.-К.) 
1. А. п. Вазим. Мацсимил. Лейнвебера, упр. и аренд. пр. Викт. 
Осил. Грошковек!й. (П.Р.-К.) (1 пр., 2 п., 1 уч., 1 уч-ца). 
2. Пр. Эдуарда Эдуард. Людвига. Упр. пр. Юснф. Тосиф. Слом- 
чинек!й. (ЦП. Р.-К.) ° 
3. » Мих. Станисл. Бартошевекаго и Петра Войц. Вруликов- 
екаго, упр. Бартошевенй. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 ц., 1 уча, 
1 уч.) 
» Мих. Мендел. Линеца и пр. Осип. Львов. ты 
упр. пр. Линецъ. (Е. 1.) (1 пр., 2 п., 2 уч. 2 уч. -ЦЫ). 
» Фридр. Влад. Миллера. (1. 1.) а пфр., 2 п.) 
» Андр. Казим. Враффта. (П. Р.-В.) (2 пр., 2 уч.) 
» Самуила Яков. Горфейна. (Е. Г.) (3 и., 8 уч.) 
Натана Яков. Валка. (Е. 1.) (2 п., 1 уч.) 
» Ром. Ром. Моссаковскаго. (П. Р.-Ё.) (1 пр., тп.) 
» Брон. Ив. Глуховекато. (П. Р.-К.) (2 пр., 2 уч.) 
» Антон. Фрамц. Харемзы. (П. Р.-К.) (1 пр., Е и., 1 уч.) 


о 


+ 


офор о 


о 


ета 


„Лодзь. 12. Пр. Валл. Домаз. Вержбицкаго, унр. и аренд. пр. Викт. 
Павл. Вагнеръ. (П. Л.) (1 уч.) 


Гомеопатическая. Пр. Влад. Ив. Гродзкаго. (П. Р.-К.) 
Пос. Александровъ, 
сел. » Альфонс. Адольф. Шваба. (П. Л.) 

Ус. Балуты. » Бодесл. Игнат. Вииховецкаго. (П. Р.-К.) (1 пр.) 

Г. Згержъ. 1. Пр. Валадим. Ал-др. Глинкевича. (П. Р.-К,) (11.) 
2. » Франца @алд. Натека. (П. Р.-К.) (1 п.) 

Пос. Константиновъ. » Болес. Людвик. Шотровекато. (Ц. Р.-К.) 

Пос. Тужинъ. » Карла Ант. Тоикевича. (П. Р.-К.) 

Ново-Радомекъ. » Яна Гаврил. Эмбле (П. Р.-К.) (1 пр., 2 уч.) 

Пос. Бржезница. » Алеше. Констант. Выжиковекаго. (П. Р.-К.) 

Пос. Гидле. » Юг. Ант. Тархальекаго. (П. Р.-К.) 

Пос. Конецполь. » Франца Антон. Злоцкаго. (ЦП. Р.-К.) 

Пос. Паенчно, сел. » Станисл. Казим р. Вазоня. (П. Р.-К.) 

Рава. 1. » Адол. Осии. Залевекаго. (П. Р.-Е.) (1 п.) 
2...» Ант. Иван. Вадеча. (ЦП. Е.-Реф.) (1 уч.) 

Пос. Бяла. Насл. Поплавекаго, упр. п ар. пр. Стан. Сильверст. Мусялекъ. 

(П. Р.-К.) 


Пос. Иновлодзь, сел. Пр. Яросл. Бернард. Долэнговекаго, упр. пр. Мечисл. Петр. 
Фольга. (П. Р.-К.) 
Пос. Нове-Място. » Яна Эдуард. Зеньковекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Ченетоховъ. 1. Насл. Ромпальекаго, упр. и аренд. пр. Сигизм. Антон. Левин- 
склй. (П. Р.-К.) (2 п., 1 уч.) 
2. Пр. Феликс. Станислав. Приффера. (П. Р.-К.) (2 п., 1 уч.) 
3. » Влад. Франц. Длугоша. (П. Р.-К.) (2 п.) 
+. » Станисл. Эдуард. Вонгровекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Д. Бляховня, аит. отд. Пр. Осипа Ник. Панцерама, упр. пр. Владисл. Ал-др. Овуковск1й. 


(П. Р.-К.) 
Д. Каменица Польская, 
сел. » Бровисл. Войцфхов. Бялобродека. (П. Р.-К.) 
Пос. Клобуцкъ. » Ант. Ант. Орчинекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Кржепице. » РемиМя Игн. Ходковекаго. (П. Р.-К.) 
Пос. Метовъ. » Владие. Осип. Бендуекаго. (П. Р.-В.) 


П. Иржировъ, сел. › Ивана Матв. Матулевича. (П. Р.-К.) 


53. Плоцкая губервя. 


Пр. Ант. Иги. Гоедицкаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
» Ал-дра Иван. Донайекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
› ИАарл.-Войцфх. Иван. Иободовекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 
ти. 1 уч.) 
Пос. Бодзановь, сел. Пр. Стан. Флоран. Цибульекаго. (П. Р.-К.) 
Пос. БЪльекь, сел.  Вдовы пр. Малинекой, упр. пр. 9еофил. Григор. Дмоховсвй. 


Плоциъ. 


© в> 


(П. Р.-К.) 
Г. Въышнегродъ. Пр. Адол. Осип. Земекато (11. Р.-К.) 
Пос. Дробинъ. » Ал-дра Адольф. Баумгартена. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Тинно. ‘ »› Оалдея-Юмана Осит. Пнтка. (П. Р.-К.) (1 п. 


Г. Добржинъ, на р. 
Вислф. » Викт. Франц. Ранецкаго. (П. Р.-К.) 


Дер. Любечъ, сел. 


Пое. Скемие, сел. 
Млава. 


Пос. Радзановъ, сел. 
Дер. Суржегово, сел. 
Пос. Шренскъ. 
Праснышьъ. 

Пос. Хоржела, сел. 


Рыпинъ. 


Пос. Добржинъ, на р. 


Дрвенц$. 
Сернець, 
Пос. БЪжунъ. 
Пос. Журоминъ. 
Пос. Ратонжь. 
Цхановт. 


Жаменецтъ-П о- 
дольекь. 


Ант. отд. (на «Новомъ 
План»). 
М. Городокъ. 


М. Гусятинъ. 

М. ДЖванецъ. 

М. Лянцкорунь. 
М. Смотричъ. 

М. Орынинъ, сел. 


М. Купинъ, сел. 
М. Фрамполь, сел. 


Балта. 


М. Богополь. 


В 


Пр. Генриха Ковальекаго, упр. а. п. Ромуал. Франц. СнЪжев- 
сеый. (ЦП. Р.-К.) 

»› Ив. Ив. БЪганекаго. (П. Рефор.) 

1. Пр. Тос. Ант. Маршевскаго. (П. Р.-К.) (1 п.) 

2. » Антона Тосиф. Мощинекаго. (П. Р.-К.) (1 пр.) 

Пр. Станисл. Лев. Михайл. Смительекй. (П. Р.-К.) 

» Мих. Юман. Яепнекато (П. Р.-К.) 

» Франца Адам. Янов. Сулевекаго, (П. Р.-К.) 

» АлЛЬфонс. Ант. Мечинекаго, упр. пр. Антон. Станисл. Шее- 
невекй. (П. Р.-К.) (1 п.) 

Станиславы Феофил. Горчицкой, упр. и аренд. пр. Викент. Франц. 
Пркозовекля. (П. Р.-К.) 

Пр. Южан. Маран. Рокицкаго. (П.Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 


» Ант. Ив. Циеовекаго. (П. Р.-К.) 

» Ивана Конст. Радомыекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 и.) 

» Евген. Франц. Ваврыкевича. (П. Р.-К.) 

» Павл. Осипов. Вамнискаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

» Ант. Ант. Грабовецкаго. (П. Р.-К.) 

Наслфл. вдовы пров. П. Вольекой, управ. совладфлець Ванд. 
Антон. Ранецюйй. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


54. Подольская губерн1я. 


1. Пр. Пинхаса Осип. Хомекаго, упр. пр. Янк. Хаскел. Врайеь 
(В. 1.) (3 пр., 5 п., 10 уч.) 

2. Насл$д. Длужневекатго, упр. пр. Леон. Яков. Штернигольдь 
(Е. 1.) 1 л., 7 уч.) 

3. Пр. Владис. Людв. Садковекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 2 уч.) 

Наслфд. Длужневскаго и пр. Садковекаго, упр. пр. Люц. Эдуар. 
Омецый (П. Р.-К.) 

Наслёд. пр. Заетержець, упр. пр. Ал-др. Ал-дров. Востецейй. 


(П. Р.-К.) 
Наслфл. Пекарекаго упр. и ар. пр. Бальтазарь Мих. Цфлинекй. 
(П. Р.-К.) 


Наслфд. Гусарекато, упр. пр. Теоф. Феликс. ВКулицкй. (П. Р.-К.) 

Пр. 1осиф. Ал-др. Воревацкаго. (Ц. Р.-К.) (3 уч.) 

» Мечис. Викен. Вылежинекаго. (П. Р.-К.) 

Влдовы пр. Оеклы Степ. Рекшуеь. Упр. а. п. Леонт. Филици. Ло-’ 
пушанев!й (Р. Пр.) 

Пр. Тос. Салур. Скотницкаго. (П. Р.-К.) 

» Ал-дра Ал-дров. Воестецкаго, упр. а. п. Мечисл. Яковл. ЗВы- 
слонюй. (П. Р.-К.) 


1. Кандид. коммерч. наук. Наума Ефим. Фрумкина, упр. пр. Лев. 
Солом. Муекатблить. (Е. 1.) 1 п. 2 уч.) 

2. » МЛейбин. Лузер. Товбина. (Е. Т.) (1 п., 5 уч.) 

3. » Абрама Лейб. Беренштейна. (Е. Т.) (4 уч.) 

4. » Щены ир. Рашковекой, упр. пр. Меер. Фишманьъ. (Е. 1.) 


(1 л., 4 уч.) 
Насл. пр. `Октайана Галковскаго, унр. и ар. пр. Мошво Меже- 
рицкий. (Е. Г.) (1 п., 3 уч) 


М. Голованевскз. 
М. Голосковъ, сел. 
М. Кодыма. 

М. Кривое-Озеро. 
М. Крутыя. 

М. Окна. 


М. Песчаная. 


М. Рыбница, апт. отд. 


М. Савравь. 


М. Юзефноль, сел. 
Брацлавъ. 


М. Вороновица. 

. М. Немировъ. 

М. Печора, сел. 

М. Тростянець, сел. 
М. Тульчин. 

М. Шпиковз. 


Винница. 


ПредмЪет. «Замостье», 


апт. отд. 
М. Бранловь. 


М. Ворошиловка, сел. 


Ст. Гнивань, сел. 
М. Жмеринка. 


Калиновка, сел. 


М. Пиковъ, сел. 
М. Тывровь, сел. 


М. Яновъ. 
Тайеинъ. 


ЕЕ” ФБ, Е 


Вдовы пр. Нееке, упр. пр. Петр. Антон. Балтушиетъ. (Лит. Р.-К.) 
(1 уч.) 

А. п. Ив. Лукич. Моеулова. (Р. Пр.) 

Пр. Ром. Франц. Оекульекаго. (Ц. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 

3ЗЗены проф. Софьи Викент. Новицхой. Упр. пр. Мих. Феликс, 
Новицкий. (П. Р.-К.) (3 19.) 

Насл. пр. Игн. Иппол. Смоленекаго, упр. и аренд. пр. Маран. 
Адольф. вурбицый (П. Р.-К.) (2 уч.) 

Енязя Анал. Н»вген. Гагарина, упр. пр. Леон. ВЕ. Худзин- 
ей. (Р. Пр.) а уч.) 

Пр. Пейсаха Рафаил. Равши. (Е. г) (2 уч.) . 

» Сендер. Авр. Кауфмана. Упр. а. п. Хая Янкелев. Бурле (Е. ТГ.) 

» Адол. Яков. Бернштейна, упр. и ар. пр. Срул. Цеесаревй. 

(Е. 1.) (2 уч.) 

Вдовы а. п. Бронштейнъ, врем. упр. пр. Хаим. Когаиъ. (Е. 1.) 

Жены. пр Казимиры Игнат. Якимовнчъ. упр. и аренд. пр. Яков. 
Варфолом. Вонопко. (Р. Пр.) (1 уч.) 

Двор Марми Юльян. Рудзекой, упр. пр. Маран. ВлзЪнковскйй. 
(П. Р.-К.) (2 уч.) 

Графа Григ. Серг. Строгонова, унр. пр. Робер. Мих. Пржн- 
тульекй (П. Р.-К.) (2 п.) 

Жены свящ. Надежды Кульматицкой, упр. а. п. дома Мих. То- 
польницый (П. Р.-К.) 

Пр. Ал-дра Феликс. Годлевекаго. (П. Р.-К.) 


1. Кулца Мордк.-Шая Лейб. Фукеа, упр. пр. Зельм. Исаак. Бу- 


жанеки. (Е. Г.) (2 уч.) 

2. Пр. Эдуаюда-Рудол. Рудол. Торинуса. (Н. Л.) (1п., 2 уч.) 

А. п. Владис. Пезар. Голека, упр. пр. Антон. Викент. Лозин- 
еый. (П. Р.-К.) (1 п., 1уч.) 

1. Двор. Никол. Никол. Чеховекаго, упр. пр. Станис. Феликс. 
Колачковемй. (П. Р.-К.) (1 и., 2 уч.) 

. Двор. Марш Адол. Грабовекой, упр. пр. Ант. Т0с. Модржев- 
сей. (П. Р.-К.) (5 уч.) 

3. Пр. Людв. Мих. Соколовекаго. Упр. пр. Оттон. Афан. Вахл10ъ- 
евый. (П. Р.-Ё.) (1 уч.) 


52 


Винницкихъ аитекъ, упр. пр. Иван. Иван. Нацкевичь. (Лит Р.-К.) 
Пр. Феликса Антошя Адам. Зелинекаго, упр. и ар. пр. Янкель- 
Хаимъ Овш. Востовецкй. (Е. Т.) (2 уч.) 
» Адама Иван. Малешевекаго. Упр. а. п. Дюшан. Лаврен. 
Познанемй. (П. Р.-К.) 
» Адам. Владисл. Ив. Малешевекаго. (П. Р.-К.) 
Насл. пр. Адама Ввятковекаго, упр. пр. Юс.-Мих.-Лаврент. 
Ал-дров. Наименй. (П. Р.-К.) (2 уч.) 


_ Пр. Викент. Эдуар. ВрекЪнеь, упр. а п-ца Христина Андр. В$- 


реквшъ. (П. Р.-К.) 
» Брон.-Апол. Тит. Чайковекаго. (П. Р.-В.) 
НаслЪд. Степанова. Упр.и аренд. пр. Бронисл. Яковл. Бережецейй. 
(П.Р.-К.) 
Пр. Алекс. Игн. Шидловекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Вдовы пр. Валери Игн. Сфцинекой, упр. пр. Овсей Григ. Войре. 
(Е. 1.) @ уч.) 


М. Грановъ. Пр. Людв. Людв. Гняздовекаго. (П. Р.-К.) 

М. Кибличъ, сел. А. п. Сильвана Зенон. Михалевекаго. (П. Р.-К.) 

С. Красноселка, сел. Мфщанки Г. О. Гурницкой. (П. Р.-К.) Упр. а. п. Казим. Иван. 
Новицеь!й. (П. Р.-К.) 


М. Ладыжинъ. Жены пр. Марш Ант. Тышкевичъ, упр. пр. Никол. Пантелейм. 
Янишевеюй. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
М. Соболевка. Пр. Кирилла Ив. Томашевекаго. (П. Р.-К.) 


С. Струньковъ, сел. Двор. Констан. Осип. Виляновекаго. (П. Р.-К.). Упр. пр. Иванъ 
Антон. Вышннекйй. (П. Р.-К.) 


М. Тепликъ. Пр. Мартин. Конст. Буковекаго. (Ц. Р.-К.) 

М. Терновка. ` А. п. Геормя Станисл. Сломинекаго, упр. пр. Ив. Ив. Корба- 
херъ. (Венгр. Р.-К.) . 

М. Хащевата. Докт. мед. Якова Ал-др Подгаецкаго, упр. пр. Дув. Абр. Дубен- 
еви. (Е. Т.) (8 уч.) 

Летичевъ. Пр. Адама Ник. Козловекаго. (ЦП. Р.-К.) (2 уч.) 

С. Волковинцы, сел. Жены пр. Грабовекой, упр. пр. Конрад. Осип. Грабовекй. (П. 

.-В. 

М. Деражня. Пр. Ицек. Берк. Хм$льницкаго. (Е. Г.) (2 уч.) 

М. Зиньковъ. Жены а. п. Эйды Тос. Цинбертъ, упр. пр. Либер. Аврум. Зекцеръ. 
(Е. Т.) (а п.) 

М. Меджибожь. Жены д-ра Терези Вохъ, упр. пр. Людв. Франц. Нржижанов- 
ев. (ЦП. Р.-К.) (2 уч.) 

Литинъ. Пр. Феликса Конст. Вислоуха. (П. Р.-К.) (2 уч.) 

М. Ново-Константи- 

нов, сел. А. п. [0сиф. Иван. Михальекаго. (П. Р.-К.) 


Зашт. г. Сальница, сел. » » Алфя Михаил. Воля. (Р. Пр.) 
М. Старая Синява. Двор. Антон. Франц. Сонгинекаго, упр. пр. Тосиф. Каэтан. Слом- 
секй. (П. Р.-К.) (2 уч.) 


М. Улановъ. Пр. Шоеля Иделев. Гринберга, упр. пр. Саут. Ефрем. Фридлян- 
еклй (Е. Т.) (1 п.) 
3. г. ХмФльникЪ. » Алексфя Игнат. Шидловекаго, упр. пр. Болес. Эразм. То- 


малневеки. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Могилевъ-Подоль- 
еклй. 1. Пр. Эмман. Григ. Фердмана. (Е. Г.) (1 п., 5 уч.) 

2. Купца Ив. Ант. Вноровскаго, упр. пр. Авт. Ал-др. Ноншев- 
сый, (П.Р.-К.) (1 цп., 8 уч.) 

3. Пр. Юмя Алекс. и жены его Ядвиги Станисл. Домбровекихьъ, 
упр. Ю. А. Домбровеми. (ЦП. Р.-К.) (1 п., 4 уч.) 

4. » Яков. Тащев. Игера (Е. Т.) (4 уч.) 


Зашт. г. Баръ. Наслфд. Соколовекаго, упр. пр. Ефроим. Моис.’ Рошковевй. 
(Е. 1.) @ ут.) 

АПТ. ОТД. Ихь же, упр. а. п. Ш. Б. Гершенцвить. (Е. Т.) 

М. Копайгородъ. Пр. Ник. Осии. Ольшевскато. (П. Р.-К.) 

С. Кукавка, сел. Двор. Петра Иван. Шавлушкова, упр. а. п. Фед. Фридр. Рейнсонъ. 
(Н. 1.) 

М. Лучинець, сел. Наслд. Двораковекаго. Упр. и ар. пр. Эразм. Франц. Врайею!. 
(П. Р.-К.) 

С. Озаринцы, сел. Аделаиды Федокевичъ, упр. а. п. Вхадим. Ив. Федокевичъ. (Р. Пр.) 

М. Снитковъ, сел. Марми Конст. Богдановичуъ, упр. пр. Вазим. Калликст. ВорыцЕй. 
(П. Р.-К.) 

М. Шаргородъ. Насл. Элькнера, упр. пр. Станисл. Ал-др. Элькнеръ. (П. Р.-К.) 


(1 уч.) 


Пл, 25 


М. Ялтушковъ. Пр. а 9омича Хржонстовекаго, ур. пр. Михель Смор- 
гонеклй. (Е. 1.) (1 уч.) 

М. Ярышевъ, сел. » Болесл. ДЛюн. Горзевича, упр. и ар. пр. Шмуль-Лейба Лазар. 
ТГурфинкель. (Е. 1.) 

Ольгополь. Двор. Наташи Игн. Хойновской. Врем. упр. а. п. Хойновекй. 
(П. Р.В.) С уч.) 

М. Бершадь. ‚ Врача Моис. Борух. Фабриканта, упр. пр. Товй Израиля. Ва- 

ления. (Е. Г.) (1 в. 1 уч. 

М. Жабо-Кричъ. Жены пр. Сарры Пейсах. Дробинекой, упр. пр Израил. 10. 
Дробинекй. (Е. 1.) 

М. Каменка. Пр. Ив. Ив. Вивьневскаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

М. Мястковка. » Павлина Ник. Житилевича. (П.Р.-К.) (1 н., 1 уч.) 

ЛД. Новоселокъ, сел. ». Владис. Ал-дров. Рафаловекато. (П. Р.-К.) 

М. Ободовка. Землевл. Феликса Людв. Собанекаго, упр. пр. Влад. Яков. Воль- 
ман® (Нфм. Р.-К.) (2 уч.) 

М. Песчанка. Пр. Марка Яковл. Гранатъ. (Е. Ё.) (1 уч.) 

М. Рашщовъ, сел. » Тойны Евел. Хайм. Товбина. (Е. 1.) 

М. Чечельникъ, » Стен. Ив. Виеьневекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

Проекуровъ. 1. Пр. Людв. Ив. Деревофда. Упр. пр. Марцел. Карл. Грыглев- 


сы й. (П. Р.-К.) (3 уч.) 
2. Кретьян. Карла Клазв. ВАйкиса, упр. врем. а. п. Роман. р 
Осмольекай. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
8. Пр. Шмул. Абрам. Окемана. (Е. Т.) (1 п., 2 уч.) 
М. Николаевъ, сел. А. п. Льва Гавр. Блявекаго. (П. Р.-К.) 


М. Сатановъ. Наслфл. Деревофда, упр. пр. Адам. Владис. Бельке. (П. Р.-К.) 
М. Фелыьитинъ. Пр. Мечис. Альфон. Будзинекахго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

М. Черный островъ. › Станис. Викент. Гурекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 

М. Ярмолинцы. » Фелишана Ант. Блажеевскаго. (П. Р.-К.) (2 уч.) 

Новая Ушица. Двор. Казим. Рудол. Вышом рекой, упр. пр. 106. Франц. Вышо- 


зпрекй. (П. Р.-К.) (1 п., 3 уч.) 
С. Воньковцы, сел. Пр. Никона Адол. Зубовекато. (Р. Пр.) 


М. Луваевцы. ‚  Наслфд. Длужневекаго, упр. пр. Исид. Владислав. Нагурный. 
(П.Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 

Апт. отд. Ихь же, упр. пр. а. п. М. Харохь. (В. Г.) 

М. Калюса, сел. Куп. сына Герша Мендел. Штейнберга, упр. а. п. Владим. Осии. 


Наглй. (Р. Пр.) 
М. Миньковцы, сел. А. п. 10с. Гонор. Людомр. Крыницкаго. (П. Р.-К.) 
М. Мурованые Кури- Жены Тит. Сов. Сабины Ант. Крайской, упр. и аренд. пр. Шлема 
ловцы. Шабе. Шлейферь. (Е. Г.) @ уч.) 
(С. Солобковцы, сел. Вдовы пр. Марш Болес. Мамборской. (Врем. закрыта) 
Зашт. г. Старая Уши- 


ца, сел. Дворянки р Бачннекой, упр. а. п. Владисх. Карманенй. 

(п. | | ь 

Яиноль. Наслфл. м Упр. пр. Ал-дрь Иван. Фигурекий. (Р. Пр.) 
(1 уч.) 

С. Боровка, сел. А. н. Пржемысл. Людв. Лещевекаго. (П. Р.-К.) 

С. Вапнярка, сел. Пр. Казимфра Людв. Тешецкаго, упр. а. п. Герм. Карл. Радзев- 
ей. (П. Р.-К.) 

М. Лзыговка. » Соваст. Тимоф. Чеполинекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

М. Джурнно, сел. Наслфлн. Феретера, упр. а. п. Евг. Иван. НИ ведовъ. (Р. Пр.) 

М. Красное. Насл. Куликовскаго, упр. пр. Мар. Г. В. Анрив. Шенхыций 


(П. Р.-К.)(1 п., 2 уч.) 


Е 


М. Мурафа. Насад. Войниловичъ, упр. и аренд. пр. Альбин. Ив. Шатов- 
екй. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
М. Рахны Лсовыя, ти 


сел. „ Пр. Эмман. Леонт. Левенсона. (Е. 1.) 
М. Томашшоль. Генр. Петр. Шарто. упр. пр. Тоах. Меер. Шеръ. (Е. Т.) (2 уч.) 
М. Черневицы. › Юлан. Людвиг. Витковекаго. (П. Р.-К.) 
С. Яруга, сел. Апт. п. Тоснф. Франц. Соколовекаго. (П. Р.-К.) 


55. Полтавская губернйя. 


Полтава. 1. Жены врача Марам. Зельман. Барекой, упр. пр. Як. Зельман. 

Янкелевичъ. (Е. 1.) (1 и. 2 уч.). 

2. Пот. поч. гражд. Анд. Вас. Ворожейкина, аренд. п упр. пр. 
Левъ Болесл. Осиповичъ Стахурекй. (П. Р.-К.) (2 уч., 1 уч-ца). 

3. Пр. Дав. Осип. Мемировскао. Упр. пр. Христофор. Иван. 
Мартинеонъ (Р. Пр.) (2 п. 3 уч., 1 уч-ца.) 

4. » (Семена Григор. Фина (Е. Т.) и куппа Зельм. Яков. Лев- 
ковича, упр. Фнинъ. (1 пр., 4 п., 6 уч.) 


М. Рёшетиловка. Жены пр. Матревы Кондр. Введенекой, упр. иар. пр. Левъ Гери. 
) Зухеръ. (Е. Т.) 
Гадячъ. Жены инж.-техн. Люб. Ник. Валашниковой, упр. и ар. пров. 


Аполлин. Викент. Дасфвичъ. (П. Р.-К.) (3 уч.) 
М. Веприкъ, сел. Пр. Амя Евс. Полоцкаго. (Е. 1.) 


М. Рашевка, сел. МЪфш. Аврама-Ицка Шлем. Валужекаго, упр. Абрам. Моис. №о- 
заковъ (Е. 1.) | 
Золотоноша. Насл. Вержбицкаго, упр. пр. Роберт.-Чесл. Игн. Вержбицый. 


(П. Р.-К.) (2 уч.) 
М. Жовнины, сел. Жены а. п. Софи Мееров. Мандельштамъ, упр. а. п. Як. Солом. 
Мандельштамъ. (Е. 1.) 


ЗЪньковъ. Пр. Серг. Ив. Врыжановекаго. Упр. пр. Герш. Лейб. влейману. 
(Е. Г.) (1 п., 4 уч.), ар. жена пр. Рах. Ицк. Влейманъ. 

М. Опошни, сел. А. п. Алекс. Лав. Ровинскато. (Е. Т.) 

Кобеляки. Пр. Исаак. Львов. Далиевекаго. (Е. 1.) (1 уч.) 


Д. Козельщина, сел. Рождест.-Богородич. жен. общежит. монаст., упр. пр. Иван. Иван. 
Прудаевъ. (Р. Пр.) 

М.НовыеСенжары, сел. Пр. Павл.-Ант. Степан. Борыеевича. (Лит. Р.-К.) 

М. Соколка, сех. УЗзд. зем. упр. пр. Евстаф. Феликс. Творовенй. (П. Р.-К.), 

С. Хорошки, сел. УЗзд. зем., упр. пр. 10с. Адол. Юшкевичь. (П. Р.-В.) 

М. Царичанка, сел. Пр. Файвиша Дав. Воронова. (Е. 1.) 

'Конетантиноградъ. Вдовы а. п. Аполлин. Ник. Влингенбергь и дфтей ея Никол. и 
Серг. Ал-дров. Влингенбергь, упр. пр. Ив. Никанор. Горба- 
конь. (Р. Пр.), ар. м$стн. уфзд. зем. (1 п., 5 уч.) 

М. Нефороща, сел. А. п. Телефор. Октав. Тышевича Упр. пр. а. п. Иван. Карлов. 
Смульекй (П. Р.-К.) 

Кременчугъ. 1. Жены пр. Этты Исаак. Грилихееъ, упр. пр. Вен1ам. Рафаил. 
ТГрилихесъ. (Е. 1.) (1 пр., 1 уч.) 

2. Жены пр. Хаи-Рухл. Давид. Флитъ, упр. и ар. пр. Мееръ 
Сендер. Зильберникь. (Е. Т.) (1 пр., 1 и., 3 уч.) 

3. Вдовы пр. Рахили-Ли Ильинич. Закъ п ея сына Гоахима Абел. 
Зака, Упр. и аренд. пр. Макс. Давид. Закъ. (Е. Г.) (21. 
8 уч., 8 уч-цы.) 

4. Пр. Изр. Вульф. Перлиса. (Е. Г.) (2 уч., 1 уч-ца). 


Кременчугь. 


Зашт. г. Градижскъ. 
М. Келеберда, сел. 
Пос. Крюковъ (города 


Кременчуга) 


М. Потоки, сел. 
Лохвица. 


Лубны. 
Инпргородь. 


М. Сорочинцы. 
Переяславъ. 
М. Борисполь. 
Пнрятинъ. 
М. Яготино. 


Прилуки. 


М. Иваница, сел. 
М. Рудовка, сел. 
М. Сребное, сел. 
Ромиы. 


М. Сифлое. 


Хоролъ. 


М. Бфлоцерковка. 


Владивоетокь. 


Апт. отд. 


в М 


5. Пр. Солом.. Исаака Гирш. Левина, (Е. 1.) (1 п., 4 уч.2 уч-цы.) 

6. ›» Владие.-Каэтана Эдуар. Радванскато. (П. Р.-К.) (1 п., 
1 уца, 1 уч.) 

7. Маг. фар. Леонид. Ив. Чекановича. Упр. пр. Вас. Мих. 
Тладковьъ (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) — 

Пр. Ал-дра Гос. Авербаха. (Е. Т.) (2 уч.) 

А. п. Лейбы (Леона) Пейсах. Зуна. (Е. Т.) 


Пр. Авр. Изр. Злотопольекаго и жены его Зинаиды Хаим. 
Злотопольекой, упр. А. И. Златопольеки. (Е. 1.) (2 уч.) 

» Макса Давид. Зака (Е. Т.) Упр. а. п. Берко Лельчинъ. (Е. 1.) 

Насл. Ванна, упр. пр. Болесл. Петр. Налол. Ваинъ. (П. Р.-К.) 
(1 п-ца 1-уца) 

Пр. Самуила Тосиф. Мульнера. (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 

Жены пр. Гиты Чернеръ, упр. пр. Берко Исаак. Чернеръ. (Е. Г.) 
(11,1 уч.) 

Ст. Сов. Стан. Ферд. Улинекаго, упр. и ар. пр. Фабанъ Абр. 
Перевозекй. (Е. Т 

1. А. п. Липы Гери. Оехровекаго, упр. пр. Влад. Павл, 
ковенй. (П. Р.-К.) (3 уч.) 

2. Пр. Абр. Берк. Гительсона. (Е. Т.) (3 уч.) 

» Ал-дра Матв. Мочульекаго. (П. Р.-К.) 
» Адол. и Влад. Франц. Рудницкихь, упр. пр. В. Ф. Руд- 
ницкйй. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 

Жены а. п. Камищи Люн. Ходурекой, упр. а. п. Викен. Леон. 
Ходуреюмй. (П. Р.-К.) 

1. Пр. Перца-Идки Гершк. Вейеберга, упр. пр. Тос. Арон. Воро- 
ховъ. (Е. [.) (1 уч.) Ар. жена пр. Мина Исаак. Корохова. 

2. » Мовш. Шмул. Груидфеета и жены его Дебор. Бен1ам. 
Грунфеетъ. Упр. М. Ш. Брунфеетъ. (Е. Т.) (2 уч.) 

УЪзд. зем., упр. а. п. Викт. Ипиол. Яесиревй. (Р. Пр.) . 

Уззд. зем., упр. пр. Сабин. Конст. Дворженюй. (П. Р.-К.) 

» » » пр. Ал-дръ Ник. Р%№звяковъ. (Р. Пр.) 

1. Пр. Цемаха Гирш. Винкулькина (2. Т.) (1 пр., 3 уч., 1 уч.) 

2. » Ник. Мих. Лашкевича. (Лит. Р.-К.) (2 п., 1 уч.) 

3. » Авр. Солом. Венгерова (Е. Т.) (1 пр., 2 4ч., Е учца.) 

Жены пр. Шандли-Перлы Вольф. Штрауебергь, упр. пр. Генр. 
(Генд.) Хаим. Штрауебертъ. (Е. Г.) (1 уч.) 

Владим. Франц., Ал-дра Франц. и Леонид. Франц. Затурекихъ. 
упр. пр. Фед. Ал-др. Гладунъ. (Р. Пр.) Ар. пр. Стан. Климент. 
Каннъ. (П. Р.-К.) (1 уч-ца) 

Жены пр. Розажи Марков. Бронштейнь, упр. пр. Самис. Исаак. 
Бронштейнъ. (Е. ТГ.) 


ТГуса- 


56. Приморская область. 


1. А. п. Моис. Вешам. Рубинштейна, упр. пр. Викт. Леонтьев. 
Ольшевекй. (ЦП. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 

2. Насл. пр. И. И. Левандовекаго, упр. пр. Вальтер. Юмев. Ле- 
менти. (Н. Л.) 

А. н. Рубинштейна. Упр. владфлець. (Е. Г.) 
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Никольскъ-Уссу- 
рийевй. Пр. Августа Андр. Эйнера. (Н. Лютер.) (2 п.) 
` Хабаровекъ. 1. Д. Ст. Сов. Никол. Степ. Веденскаго, упр. и ар. пр. Викт. Федор. 


Зандау. (Н. Л.) (1 пр., 2 п. 1 уч.) 
2. Благотвор. Об-ва, упр. пр. Станисл. Станисл. Вардашевичь. 
(П. Р. К.) 
Николаевекъ, сел. Антоновича, Демьяненко и Халина, упр. пр. Григ. Фед. Демья- 
ненко. (Р. Пр.) (1 п.) 


57. Псковская губерн!я. 


Пековъ. 1. НаслБд. Беке, упр. пр. Дан. Фед. Пинтманъ. (Эст. Л.) (2 п. 
1 уч.) 
2. Наслфд. Зортенфрей, упр. пр. Отго Густ. Зоргенфрей. (1. Л.) 
(1 пр., 8 п. 1 уч.) 
3. Пр. Ив. Ив. Гитца. (Н. о (1 пр., 1 п., 1 уч.) 
Село Лавры, сел. Пр. Фридр. Иван. Яееъ. (Н. /.) 


Пригор. Печоры. » Вильг. Фридр. Спельмана. (Лат. .Г.) 
Великя Луки. 1. Мелли Беккерь, упр. пр. Фил. Як. Израэльеонъ (Е. 1.) 
2. УЪзд. Земства. Упр. пр. Фед. Осип. Бушевичь. (1 п., 5 уч.) 
Новоржевъ. УЪзд. зем., упр. пр. Госель {ейб. Гольдбергь. (Е. Т.) (2 п.) 
Опочка. Дворянина Викен. Петр. Лемешевекаго, упр. а. п. 9ед. Фердин. 
Вихманъ. (Н. Л.) 
Островъ. Инж.-Техн. Янк. Лейб. Мовшенеона, упр. пр. Мовш. Берк. Чер- 
номордикъ. (Е. Т.) (2 уч.) 
Порховъ. Насльд. Линде, упр. и аренл. маг. фар. Лейба Янкел. Волнянъ. 
(Е. Г.) (1 п., 1 уч.) 
Ст. Дно. А. п. Меера Абр. "ИГапота. Онъ же врем. упр. ) (Ин. 1 уч.) 
Пос. Сольцы. Пр. Берки Неух. Либермана (упр.) и жены —. а. ы Баси Зал. 
р Либерманъ (Е. Г.) (1 уч.) 
Торонецъ. 1. Пр. Мендел. Моис. Ииваревекаго. (Е. Т.) (5 уч) 
: 2. УЪзд. земства. Упр. пр. Варлеонъ. (Н. Л.) (1 п.) 
Холиъ. Вдовы купца Ирины Васил. Игнатьевой, уир. пр. Людв. Петр. 
Берне. (Н. Л.) 


Им. Краснопольцы, сел. Пр. Рихарда Ник. фонъ-Расса. (Н. 1.) ой: пр. Альфр. Ант. 
Мальцъ. (Н. Л.) 


58. Радомская губерния. 


Радомь. 1. Пр. Корнеля Ал-др. Унгера. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 1 уч-ца, 1 уч.) 
2. » Феликса Эмиман. Лагодзинсекаго. (П. Р.-К.) (3 п.) 
3. » Юмана Франц. Каспржиковскаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 п. 
1 уч.) 
Апт. отд. .  Радомекихъ аптекъ, упр. пр. Ян. Владис. П1отровекй. (П. Р.-К.) 
Пос. Бялобржеги. Пр. Рудол. Рудол. `Бауча. (П. Еванг.-Аугсб.). 
Пос. Едлинскъ, сел. Насл. Лещинекаго, упр. и аренд. а. п. Стан. Карл. Влюге. (П.Р. -К.) 


Пос. Пржитыкъ. Пр. Стеф. Людв. Руськевича. (НП. Р.-Е.) 
Пос. Скарышевъ, сел. А. п. Оомы Казим. Бриля. (П. Р.-К.) 
Нос. Илжа. Насл. Мрозовекаго, упр. и ар. пр. Альфонсъь Франц. Охинекй, 


(П. Р-К.) а уч.) 
Пос. Вержбникъ, сел. А. п. Грашана Франи. Сфраговекаго. (П. Р.-К.) 
Пое. Вонхоцкъ. Пр. Фабана Лющан. Стружинекаго. (П. Р.-К) 


Пос. 
Пос. 


Казановъ, сел. 
Липско. 


Пос. Сенно. 

Пос. Соледъ, 

Пос. Тарловъ, сел. 
Козеницы. 


Гловачевъ. 
Гнфвошевъ. 
ос. Зволень. 
Пос. Магнушевъ. 
Жонекъ. 

Дер. Ближинъ, сел. 
С. Каменна, сел. 


Пос. 
Пос. 


Сел. Одровонжъ, сел. 


Г. Пужедборжь. 


Пос. Радошижще. 

Г. Шидловенъ. 
Оцатовтъ. 

Пос. Иваниска, сел. 
Пос. Куновъ, сел. 
Пос. Лаговъ, сел. 
Пос. Ожаровъ. 

Г. Островецъ. 

Пос. Раковъ. 

Пос. Имфлевъ, сел. 
Опочно. 

Пос. Држевица, сел. 
Цос. Жарновъ. 


Цое. Пржисуха. 
Сандомиръ. 

Пос. Завихость. 
Пос. Климонтовъ. 
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Пр. Ивана Владисл. Багинекато. (П. Р.-К.) 

»› Ал-дра Феофил. Ленчовекаго. Упр. и ар. пр. Евг. Войц%х. 

Осташевевьй (П. Р.-К.) 
» Ром. Луман. Никлевскаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Евг. Льв. Вренжелевскаго. в Р.-К.) 
» 9ед. Рудол. Явофрекаго. (ПЦ. Р.-К.) 
Пр. "ое. Иван. Ивфтиевича. Упр. ‘пр. Степ. Тосиф. Янечекъ. 
(П. Р.-К.) (1 уч.). 
Феликса Викен. Фабовекаго. (П. Р.-К.) 
Викент. Викент. Вилямовекаго. (П. Р.-К.) 
› Иннол. Карл. Загродзкато. (П. Р.-Н.) (1 уч.) 
Ант. Ант. Св онтецкаго (П. Р.-К.) 
Ивана Осип. Радвана. (ЦП. Р.-К.) (1 уч.) 
› Андр. Осин. Дея. (П.Р.-К.) 
› Осипа Ал-др. Боярекаго. (П. Р.-К.) 
» Здисл. Карл. Примялковекаго. (ЦП. Р.-К.) 
Насл. Длугошевекаго, упр. пр. Стан. Ант. Длугошевекийй. (П.Р.-К.) 
(1 п.) | 

› Мих. Мих. Радковскато. (П. Р. -К.) 

» Осипа Мих. Голантевекахо. (Ц. Р.-К.) (1 уч.) 

» Льва Войцфх. Стружинскаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 уч.) 

С) 
) 


У 


я 


уу 


х 


р 
» Казим. Осип. Цихлоцкаго. (П. Р.-К 
» Лукьян. Осип. Ваминекаго. (Ц. Р.-К. 
» Стан. Ал-др. Грущинекато. (П. Р.-К.) 

»› Осипа Осип. Домбровекаго. (П. Р.-К.) 

» Ивана Валент. Жаковекахо. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 уч.) 
» Стание. Осипов. Фишера. (П. Р.-К.) 

» Стеф. Викент. Круликовекаго. (П. Р.-К.) 

» Генр. Викент. Военнекаго. (П. Р.-К.) (1 пр.) 

А. п. Мих. Осин. Модест. Радзиниекаго. (П. Р.-К.) 

Насел. Олтаржевекаго, упр. пр. Игн. Войц. Гощиневй. (П. Р.-К.) 

(1 уч.) 

Пр. Людв. Юшан. Шеурмера. (П. Р.- к) Аптека сторфла. 

» Осипа Игнат. Поилавекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
»› Ал-дра Максимил. Раковскаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Франца Урбан. Рженецкаго. (П. Р.-К.) йе уч.) 


Пос. Копрживница, сел. А. п. Льва Осип. Вечорека. (П. Р.-К.) 


Пос. Поланешъ, сел. 
Г, Сталиевъ. 


Насл$д. Яворекаго. Упр. а. п. Адам. Иван. беса (П. Р.-К.) 
Насл. Ёрафта, упр. пр. Болес. Евг. Враузе. (П. Р.-К.) (1 уч) - 


59. Ростовское-на-Дону Градоначальство. 


Ростовъ-на-Дону. 


(Съ гемеопат. отд.) 


(Съ гомеопат. отд.) 


1. Пр. Валентиновича, упр. пр. Петръь Генрих. Ильницейй. 
(П. Р.-К.) (1 п.) 

2. » Меер. Мойш. Араковекаго. (Е. 1.) (1 п. 2 уч.) 

3. Город., упр. и ар. пр.Як. Осип. Штримеръ. (Е. 1.) © пр., 1н., 1 уч.) 

4. Пр. Дав. Еимел. Гольберга. (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 

5. » Абр. Давид. Шамковича. (Е. 1.) (1 п. 1 уч.) 

6. »› Як. Борис. Бухштаба, упр. ин ар. Бор. Лейб. Лубовеми. 
(В. ТГ) @ у) 

6. 


Ростовъ-на-Дону. 


Апт. 


Рязань. 


С. Кузьминское, сел. 


С. Спасъ-Клепики, сел. 


Данковъ. 
Егорьезвекъ. 


Зарайскъ. 
С. БЪлоомутъ, сел. 
С. ДЪдиново, сел. 
Касимовъ. 


С. Тума, сел. 
Михайловъ. 


Нронекь. 

С. Перевл$съ, сел. 

Раненбургь. 

Пос. «Александро- 
Неве». 

Ряжекъ. 


отдфл. въ мфет. 
«Богатый Источникъ». 


В 


1. Наслфд. Гера, упр. пр. Давид. Пейсах. Бураеъ (Е. Г. (1 уч.), ар. 
его жена. 

8. Пр. Эльхон. Изр. Немировсекаго. (Е. Т.) (1 п., 1 уч.) 

9. Д-ра Попова, упр. и ар. пр. Шмуль Хаим. Немзера. (Е. Т.) (1 п.). 

10. Пр. Арона Меах. Данцигера. (Е. Г.) (1ц., 1 уч.) 

11. » Моис. Идел. Файнгольда. (Е. Т.) (1 пр.) 

12. » Григ. Абр. Протаса, упр. пр. Лейб. О. Левъ. (Е. 1.) 
(1 пр., 2 п., 1 уч.) 

13. Жены пр. Златопольской, 
польеклй. (Е. Г.) 

14. Пр. Семена Борисов. Жаковекаго, упр. ир. Конст. Альберт. 
Печицый: (П. Прав.) (2 п., 1 уч.) 


упр. пр. Моис. Лейбов. Злато- 


15. Пр. Солом. Абр. Житомйрекаго. (Е. 1.) (1 пр., 1 п., 1 уч.) 

16. Маг. фар. Лейбы Ноахов. Лапина, упр. и ар. пр. Йсая Еф. 
Шухеръ. (Н. 1.) 

17. Жены пр. Ядвиг. Ив. Мильтанъ, упр. пр. 
Богуелавекй. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п.) 


Виктор. Леонард. 


Пр. Я. Б. Бухитаба, упр. пр. Ал-дръ Гдал. Тафтъ (Е. 1.). Аренд. 


пр. Борух. Бейб. Дубовеюмй. 
60. Рязанская губерния. 


Людвиг. Генрих. Мормана. (Н. Л.) (1 пр., 1 уч.) 


2. » Матв. Мих. Субоцкаго. (Е. [.) (2 п., 2 уч.) 
3. » Осин. Ефрем. Антика. (Е. Т.) (1 п., 3 уч.) 
4. » Губернскаго земства, упр. пр. Конст. Фед. Цинтъ. (Р. Пр.) 


(5 п., 4 ут.) 
Вдовы а. п. Ирины ГлЪб. 
Роллеръ. (Н. Л.) 
Дворян. Алекс. Никиф. Аргамакова, 
Шеколдинъ. (Р. Пр.) 
Пр. Вельямин. Залькиндеона (Е. Т.), упр. и аренд. пр. Гецель Бо- 
рухов. Натанеонъ. (Е. 1.) (1 ц., 1 уч.) 
Анатол. Васил. Афанасьева, упр. пр. Василй Афанас. Афанасьевь. 
(Р. Пр.) (2 уч.) 
Пр. Ильи Осип. Маньковекаго. (Е. 1.) (1 ц., 
> Цезаря Венделин. Лютика. (Лит. Р.-К.) 
Наслфл. Таптыковыхъ, упр. а. п. Сарра Абрам. Перлинъ. (Е. 1.) 
1. Пр. Егора Климент. Влиментова. (Р. Пр.) (1 п., 2 уч.) 
2. Жены пр. Анны Никол. ВИлиментовой, упр. пр. Алдр. Ив. 
Макаровъ. (Р. Пр.) у 
УЪзд. земства. Сгорфла. 
А. п. Алекс. Алекс. Небольсина, упр. н аренд. пр. Ал-дръ Ал-др. 
Лантревицл. (Н. Л.) 
Пр. Гирш. Шахн. Шугама. (Е. Т.) (3 уч.) 
» Ал-дра ВойцЪх. Дужинекаго. (Ц. Р.-К.) 
У$зд. зем., упр. пр. Ив. Ив. Ивановъ. (Р. Пр.) (1 п., 


Хоброхотовой, упр. а. п. Ал-др. Фед. 


упр. а. п. Евген. Констан. 


1 уч.) 


1 уч.) 


Пр. Михаил. Алекс. Доброхотова. (Р. Пр.) (1 уч.) 
Уз. зем., упр. пр. Никол. Никол. Гарденииъ. (Р. Пр.) (3 и.) 


С. Кораблино, сел. ` 


С. Ухолово, сел. 
Сзножокъ. 


©. Путятино, сел. . 


С. Сараи, сел. 
‚ Скопинъ. 


С. Горлово, сел. 
Спасскъ. 


С. Ижевское, сел. 
С. Шилово, сел. 


Самарканду. 


Г. Ходжентъь, сел. 


Г. Катта-Курганъ, сел. 


Самара. 


‘©. Екатериновка, сел. Пр. 


С. Елховка, сел. 
С. Кошки, сел. 
Бугульма. 
Зугурусланъ. 


©. Абдулино, сел. 
Кинель-Черкасская 
слобода. 


2. 88-5 


Пр. Ив. Яков. Фельдмана. (Р. Пр.) 
А. п. Авр. Рафаил. Альберта. (Е. Т.) (1 п.) 
Пр. Вульфа (Мовши) Аарон. Шахновекагто. (Е. Т.) 

Узд. зем., упр. &. п. Ив. Ал-др. Сифтоцкий. (Р. Пр.) (1 п.) 
У$зд. зем., упр. а. п. Семен. Ив. Соколовъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
1. Пр. Шеймы Ицк. Малькензона. (Е. Т.) (1 п., 1 уч.) 

2. » Изр. Ар. Гинзбурга. (Е. 1.) (1 пр., 1 п.) 
» Викт. Феликс. Здановича. (Р. Пр.) 
»› Абр. Лавид. Фольга (управ.) п а. п. Григ. Давид. Фольга. 
(Е. Г.) (1 уч.) 
Пр. Нисона Берк. Давидовича. (Е. 1.) | 
» Солом. Лейзер. Штеренсона. (Е. Г.) 


61. Самаркандская область. 


1. Городекая, упр. пр. 


Франц. Казим. Томашевичъ. (П. Р.-К.) 
(1 пр., 2 п.) 


2. Пр. Казим. Тосиф. д’Айетелтена. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п.) 
А. п. Берк. Вульф. Болотина. (Е. 1.) 
» » Менделя Зальман. Яхинна. (Е. [.) 
‘62. Самарская губерния. 
1. Пр. Генр. Васил. Деврена. (Н. Л.) (1 пр., 1 п., 2 уч.) 


2. Вдовы пр. Марш Позернъ, упр. пр. Бор. Ник. Позернъ. (Р. 
Пр.) (2 шр., 6 п., 4 уч.) 

3. Пр. Леопол. Андр. `Греве, упр. пр. Конст. Франц. Вильканцъ. 
(П. Р.-В.) (2 п., 5 уч.) 

4. ены пр. Анны Юве. Фридбергъ, упр. пр. 
Татарсвй. (1 ц., 7 уч.) 

5. » МЛейзера Гирш. Лурье. Упр. пр. Монс. Пирхуе. Немиров- 
ев. (Е. Т.) 1 п., 6 уч.) 

6. » Дмитр. Ив. Бирюкова. (Р. Пр.) (2 п., 2 уч.) 

7. » Вевам. Григ. Фридберга, упр. пр. Гилель Ильич. Фрейдъ. 

(Е. 1.) (1 п., 5 уч.) 

Валентина Мальфев. Раскина. (Евр. Пр.) 

› Ив. Егор. ГордФева. (Р. Пр.) (Врем. закрыта). 

А. п. Гиляр. Конст. Марцинкевича. (Лат. Р.-К.) 

УЪзд. Зем., упр. пр. Ал-др. Ал-дров. Рувановъ. (Р. Пр.) (2 п., 2 уч.) 

А. п. Мих. Мих. Шчехера, упр. пр. Адол. Эрнест. Штраубе- 

(Лат. Л.) (1 уч.) 
Пр. Гамт. Ел. Лаекина. (Е. 1.) 


Исаак. Мордух. 


» Файвеля Гершк. Мазовера. (Е. ТГ.) (1 п., 1 уч.) 


Сермевская минер. во- 


ды, сел. 
Зузулукъ. 


» Ал-дра Викент. Дыдзюля. (Лит. Р.-Г.) 


Мщанки Марш Ефимов. Санниковой п жены пр. Анны Ефимов. 


Петровой, упр. пр. Никол. Никол. Петровъ. (Р. Пр.) (1 и., 
3 уч.) 


ЕВ: <= 


С. Борское, сел. А. пы Маранны Ефим. Канцевичъ, (П. Р.-К.) 
С. Грачевка, сел. Вдовы свящ. Клавди Васил. Лономаревой, упр. а. п. Серг. Ал-%ев. 
Ариетовъ, (Р. Пр.) 
С. Землянка, сел. А. п. Мовши Израил. Когана. (Е. Т.) 
С. Павловка, сел. Пр. Ив. Осип. Аккера. (Н. Р.-К.) 
С. Сорочинекое. » дол. Ив. Коля. (Р. Пр.) (1 п.) 
С. Тоцкое, сел. А. п. Моис. Альцертена. (Е. Т.) 
Николаевекъ. 1. Уфзд. зем., упр. пр. Вас. Вас. Добронравовъ. (Р. Пр.) (2 п.. 
2 уч.) 
2. Пр. Ник. Анд. Трегубова. (Р. Пр)’ (1 п., 2 уч.) 
С. Балаково. Пр. Ив. Фед: Аригольда. (Н. Л.) (1 и., 1 уч.) 
С. Большая Глушица, 
сем А. п. Игнат. Герасим. Ледзинекаго. (Лит. Р.-К.) 
Колон. Екатеринен- - 
штадтъ. Пр. Юя Оттон. Зейлера, упр. пр. Альфр. Карл. Якоби. (Н. Л.) 
(1 уч.) 


С. Перелюбъ, сел. А. п. Ал-дра Ник. Никольекаго. (Р. Пр.) 
С. Пестравка, сел. » » Фридр.-Генр.-Як. Карл. Лоттера. (Н. Л.) 


С. Цюрихъ, сел. » » Гуго Алдр. Фейта. (Н. Л.) 
Новоузенскъ. Пр. Вильг. Ник. Михельсона. (В. Т.) (2 уч.) 
С. Александровъ-Гай, | 
сел. » Казимра Владисл. Пржицинекаго. (П. Р.-К.) 
С. Дергачи, сел. А. п. Вас. Степ. Востокова. (Р. Пр.) 


С. Красный Кутъ, сел. А. пом-овъ Бориса и Якова Хазанъ, (Е. 1.) упр. онъ же, Хазанъ. 

С. ЦКуриловка, сел. А. п. Конст. Фед. Успенекаго. (Р. Пр.) 

С. Малый Узень, сел. Пр. Евг. Ал-др. Громкова. (Р. Пр.) 

С. Орловъ Гай, сел. › Тос.-Гидамя Исаак. Гольленштейна. (Е. Т.) 

Слоб. Покровская. Дворян. Ольги Ив. Рязанцевой, упр... пр. Карл. Теннис. Воопъь, 
(Эст. Лют.) Ар. пр. Влад. Петр. Турчаниновъ. (1 п.) 

Кол. Привальное, сел. Пр. Мих. Павл. ПТульца. (Н. Л.) 


С. Ровное. › Юмана 9ед. Саммеля. (БЪлор. Р.-К.) (1 1.) 
Ставрополь. » Альфр. Эдуард. Марки. (Н. Л.) (1 уч-ца) 
Пос. Мелекесъ. А. п. Ник. Вяч. Шебеста. (Р. Пр.) (1 уч-ца) 


С. Старая Майна, сел.» » Владим. Павл. Курлина. Упр. и аренд. а. и. Леонид. Кесар- 
Вувичински. (Р. Пъ.) 


63. С.-Петербургское градоначальство. 
С.-Петербургъ. 


Адмиралтейская.’ 1. Пр. Ильи Яковл. Дамекаго. (Е. ТГ.) (2 пом., Туч.) 
(Адмиралтейская часть) 2. » Влад. Ал-дров. Крюгера. (Н. Реф.) (2 пр., 5 пом., 1 уч.) 
Аларчинская. 3. Маг. фар. Ник. Карл. Шунне, упр. пр. Карль Яковл. Нериъ, 


(Н. Л.) (3 п.) 
Александро-Незская. 4. Пр. Ал-дра Гилл. Абрамеона, упр. пр. Игнат. 9омич. Яраеъ. 
(П. Р.-К.) (2 пр., 2 п., 3 уч.) 


Алексфевская. 5. » Дав. Геннах. а упр. пр. Моисей Зусъев. Левин- 
вонъ (Е. Т.) (1 ир., 8 п., 6 уч.) 

Андреевская. 6. Докт. хими и маг. и Ал-дра Вас. ПШеля, упр. пр. 
Эвальл. Юл. Ротбергъ. (Н. Л.) (1 маг. фарм. 11 пр., 18 п.) 

Аничковская. 7. Пр. Артура Густ. Дина, упр. пр. Рихар. Игнат. Бува. (П. 
Р.-К.) (4 пр., 6 п., 10 уч.) 

Благовфщенская. 8. Пр. Юл. Макс. Манасевича, упр. пр. Мееръ Мовшев. Баетан- 


евй. (Е. 1.) а шп. 6 уч.) 


<.-Петербургъ. 
Василеостровская. 


(Васильев. част.) 
{Тамъ же). 


Введенская. 


Владимрская. 
Вознесенская. 


Зоскресенская. 
Таваньская. 
Гагаринская. 
Глазовская. 


Дворянская. 
Египетская. 


Екатерининская. 
Забалканская. 


Забалкансый просп. 


Загородная. 


Знаменская. 
Измайловская. 


Исааюевская. 
Казанская. 
{Казанск. част.) 
{Тамь же): 

(Тамъ же). 
Каменноостровская. 


Кирочная. 


Коломенская. | 
Конюленная. 


Конюли. ул.) 
фрестовская. 
{урская. 


[иговская. 
итейная. 
Литейн. част.) 


«> 


10. 
11. 


12. 


13. 
14. 


16. 
17. 
18. 


19. 
20. Жены пр. Анны Евсив. Балабановой, упр. пр. Григ. Осип. 


. Маг. фарм. Рудол. Эрнест. Вакеа. (Н. Л.) (3 п., 
. Пот. Поч. Гр. Германа Франдев. 


. Канд. Коммерщи 


. Пр. Конрад. Людв. Хриетанеена. (Н. Л.) (1 пр., 
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. Маг. фарм. Карл. Адальб. Бенинга, упр. пр. Яковъ Леопольд. 


Лукевичъ. (Н. Л.) (Зп., 2 уч.) 

Пр. Эдуарда Егоров. Баумана. (Р. Пр.) (1 пр., 1 п., 3 уч.) 

Жены пр. Ант. Тиликъ, упр. пр. Фридр. Генр. Щвиб ельбергь. 
(Н. Л.) (5 п., 2 уч.) 

Пр. Юлмя Федор. Крангальса, ‘упр. пр. Абр. т, Пимелев. 
Заковичъ. (Е. Т.) (2 пр., 5 пом., 3 уч.) 

» Оед. дед. Гаммермана. (Н. Л.) (1 пр., 4 пом., 2 уч.) 

» Тос. Мих. Влейнермана, упр. пр. Тосель- Экидь Дав. Кое- 
совеклй. (Е. Т.) (2 пр., 2 п., 8 уч.) 

» Морица Ив. Гольдберга (Е. 1Т.), упр. пр. Луи Гейман. 
Иллиеь. (Е. 1.) (7 п., 10 уч.) 

» Герон. Казим. Контримовича. (П. Р.-К.) (1 н., 2 уч.) 

» Моис. Савел. Койраискаго. (Е. Т.) (1 пр., 1 н., 6 уч.) 
Жены пр. Адели Карл. Леммергиртъ, упр. маг. "фарм. Руд. 
Эдуард. Гебель. (Н. Л.) (1 пр., 7 п., 2 уч.) 
Пр. ТГосифа Сигизм. Руцкагто. (П. Р. -К.) (1 пр., 11. 2 уч.) 


Антоневичь. (П. Р.-К.) (1 ц., 7 уч.) 


. Пр. Оскара Оттонов. Венцеля. (Н. Л.) (2 пр., 1 п., 3 уч.) 
. Жены пр. Д. Б. Вонгеймжь; упр. пр. Зальм. Зарах. Розен- 


баумъ. (Е. 1.) (5 п., 4 уч.) 


3. Маг. ф. Тос. Зелик. Залкинда, упр. пр. Матнусъ Акимов. Эдель- 


штейнъь. (Е. ТГ.) (1 п., 8 уч.) 


. Пр. Юлщус. Герман. Лебедова, упр. пр. Ал-дръ Захар. Каабакъ. 


(р. Пр.) (5 п., 4 уч.) 


5. Маг. фар. Ал-дра, Фед. Юрхгенеа. (Н.Л.) (3 пр., 21 п., 1 уч.) 
. Пр. Семен. Моис. Элфашева, аренд. пр. Исаак. Моис. Эл1ашевъ, 


упр. пр. Илья Берк. Левенталь. (Е. Т.) (2 пр., 3 п., 2 уч.) 


. Вдовы технолога Эммы Гольдбарть, упр. маг. ф. Борис. Лейб. 


Вренсъ. (Е. Т.) (1 пр., 1 п., 7 уч.) 


. Вдовы Коммерц. Совзт. Ульрики Никол. толь, упр. ир. Исаакъ 


Моисеев. Верлииъ. (Е. 1.) (1 пр., Зн., 3 уч.) 


. Технолога-химика, Оскара Вас. Неля, упр. пр. Ген. Генр. Хей- 


кель. (Финл. Л.) (4 пр., 16 пом.) 


. Пр. Леонида Ал-др. Георга. (Р. Пр.), упр. пр. Владисл. Конст. 


Грудвинеюнй (П. Р.-К.) (2 п., 3 уч.) 

» Тоакима Вульф. Барита. (Е. 1.) (3 п., 4 уч.) 

2 уч.) 
Польца, упр. пр. Вильг. 
Август. Биркъ. (Н. Л.) (1 пр. Аи) 


. Пр. Арнольда Карл. Измаила. (Н. 4.) (3 п., 1 уч.) 
. Наслфд. Гордона, Вы пр. Ал-дръ Влад. Фридману. (Р. Пъ.) 


(1 пр., 5 пом., 2 уч.) 


. Маг. ф. Карла, Ив. Креслинга. (Н. Д.) (3 пр., 5 п., 2 уч.) 


» » Погани. Ал-др. Мербитца. (В. г (2 п, 2 уч.) 

Ник. Аркад. Мундикь и пр. Дав. Сем. 
Урвичу, упр. маг. форм. Яковъ.Абр. Аренеонъ. (Е. м 3 уч.) 
2 уч.) 
» Эммануил. Борис. Гандина. (Е. Т.) (2 пфр., 3 п., 8 уч.) 


Наслёвлд. Гордона, упр. пр. Юл. Готлиб. фонъ- -Виссель. (Н.Л.) 


(1 пр. 5 п. 4 %ч.) 


С.-Петербургъ. 
Мартинская. 


МатвФевская. 
Морская. - 
Московская. 
(Москов. част.) 
(Нарвская част.) 
Невская. 

Невск. пр. 


Николаевская. 


Ново-Алекс.-Невская. 


Ново-Казанская. 


Ново-Лиговская. 
Ново-Надеждинская. 


Нозво-Николаевская. 
Охтенская. 


Пантелеймоновская. 


Первая женская ап. 


Цетровская. 
Цетро-Павловская. 
Покровская. 
Предтеченская. 
Пушкинская. 
Рождественская. 
Садовая. 


Самписовевская. 
С.-Петербургская. 


Семеновская. 


Серг!евская. 


43. 
44. 
45. 
46. 


47. 


о. 


2. Маг. фарм. Рихарда Таля, упр. пр. Илья Рув. ИРлидкундь, 


(Е. Шац, 1 п., 2 уч.) 

Пр. Сем. Исаак. Майзеля, упр. пр. Андр. Вхадим. Данцигеръ. 
(Р. Пр.) (1 м. $. 8 пом., 2 уч.) 

» Мордхеля Нахим. Тефтера, упр. и ар. маг. фаз. Гири 
Нисель Мордхелев. Мейсель. (Е. Г.) (1 пр., 2 п., 5 уч.) 

» Тезекшла Исаак. Вонгейма, упр. пр. Арн. Конст. Котенъ, 
(Е. Г.) (Ти. 2 уч.) 
Наслфдн. маг. фар. Арнольда Эрнестов. Раабе, упр. пр. Пав. 
Ал-др. Бломерусь. (Н. Л.) (2 пр., 2 п.) 

Пр. Андр. Ильича Годера. Упр. пр. Виктор. Андр. Годеръ. 
(Р. Пр.) (8 пр. 1 п.) 


. Маг. фарм. Ал-дра Ал-др. Бергольца, упр. пр. Дмитр. Гавр. 


Елимовъ. (Р. Пр.) (5 пом., 2 уч.) 


. Пр. Эдуарда Густав. Брезинекаго, упр. пр. ЯнуарШ Франц. 


Краевекй. (ЦП. Р.-К.) (1 пр., 6 пом., 10 уч.) 

» Макса Леонов. Габриловича, упр. пр.Ник. Яков. Лаицбергь, 
(Р: Пр.) (5 пр., 2 уч.) 

» Давид. Абр. Файинбергь. (Е. 1.) (1 п., 2 уч.) 


. Жены пр. Евы Овсеевны Гордонъ, упр. пр. Тосель Ицков. 


Блондь. (Е. 1.) (1 пр., 1 п., 2 уч.) 


. Маг. фар. Эдуарда Ив. Трефнера. (Н. Л.) а пр., 1 пом., 1 уч.) 
. Леонтины Роман. Опиенгеймъ, аренд. и упр. пр. М. Б. `Гинз- 


бургъ. (Е. 1.) (1 пр., $ п., 7 ут.) 


55. Пр. Генаха Гири. Розенблата. (Е. 1.) @ц., 1 уч.) 
. Насл. Нюриберга, упр. пр. Георгъ Ив. Витоль. (Н.Л. а пр. 


2 п., 2 уч.) 


57. Пр. Авг. Андр. Вагнера, упр. пр. Влад. Авг. Вагнеръ. (Н. т) 


(4 пр., 5 пом.) _ 
» Антонины Болесл. Лееневской, упр. пр. Флорент. Флорент. 
Станкевичъь. (П. Р.-К.) (10 п.) 


. Жены Над. Сов. Зинаиды Бор. Брауншвейгь, упр. пр. евъ 


Осни. Заблоцейй. (Е. Т.) (2 п., 9 уч.) 


. Пр. Ал-дра Павл. Валькера, упр. пр. Лавр. Игнат. 3030. 


(Литов. Р.-К.) (5 п., 2 уч.) 


. а Янк. Ицков. я Тикь и пр. Ильи Гедел. Рабиновича, 


упр. пр. Илья Гедель Рабиновичъ. (Е: Т.) (2 пр.. $ и., 4 уч.) 


2. СПБ. 1-Й гильи купца Еселя Мордх. Кауфмана, упр. пр- 


Мееръ Юдел. Тайцъ. (Е. 1.) (3 пом., 2 уч.) 


. Пр. Артура и Людв. Яковл. Гаккель, упр. пр. А. Я. Гаккель. 


(Е. Г.) (4 пом., 4 уч.) 


. Вдовы пр. Дерннгь, упр. пр. __ т Ильинъ. (Р. Пр.) 


Ар. пр. Герман. Лунцъ. (1 пр.. 2 уч.) 


5. Пр. Эдуарда Андр. Гермейера, и — "пав. Юл. Мюллеръ- 


(Н. Л.) @ пр., 4 п., 1 уч.) 

» Бор. Матв. ИТаскольскаго. (Е. Г.) (6 пом., 5 уч.) 

» Митроф. Борис. Трофимова, упр. пр. Оаддей Ант. Олеке- 
вичъ. (П. Р.-К.) (6 пр., 5 пом.) 


. Насл. Линковекаго, упр. пр. Вульфъ Пинх. Олькениикй. 


(Е. Г.) (3 п., 5 уч.) 


. Пр. Мартина, ни Веетберга, упр. пр. Ал-дръ Антонов. Рут- 


ковемй (П. Р.-К.) (3 пр., 11 п.) 


— 87 —= 


С.-Петербургъ. 

Симбирская. 70. Пр. Ал-дра Ал-др- Липинекало, упр. пр- Виконт. Карл. За- 
лесклй. (П. РК.) (1 пр., 1 п., 21.) 

Слоновая. 71. » Моисея Тосиф. Фейертата. (Е. ПО. 11. 4 у.) 

Смольнинская. 72. » Юля Карл. Трейфельлта. (Н. Л.) (1 п., 5 уч.) 

Спасская. 73. » Леона Сем. Брауншвейга и проф. СПБ. ’ Универс. Орест. 


Данил. Хвольеона, упр. пр. Руд. Ив. ара (Н. Л.) 
(1 пр., $ п., 4 уч.) 
Спас. Преображенская. 74. Пр. Фридр. Карл. Ираузе, упр. пр. Рих. Ив. Штейнъ. 
(Н. Л.) (1 пр., 8 п., 1 уч.) 


Старо-Невекая, 75. » Эдуарда Конст. Глокова. (Н. Реф.) (3 пр., 4 пом., 1 уч.) 
. Строгановская. 16. » Оскара Фед. Бюниеа. (Н. Л.) (3 п., 1 уч.) 
Торговая. 77. » Яна Каликст. Лавцевича, упр. пр. Андр. Бржозовек!й. 
(П. Р.-К.) (1 п., 4 уч.) 
Троицкая. 718. » Карл. Карл. Веиделина. (Н. Л.) (1 п. 2 уч.) 
Харламовская. 79. » Моис. Исаак. Ионгейма, упр. пр. Оскаръ Вильг. Кан- 
ненбергъ. (Н. Л.) (5 п.). 
Чернышевская. 80. Вдовы Н. Сов. Берты Ив. Гаухъ, упр. н аренл. пр. Фрилр. 
; Рейнгольд. Бонфельдтъ. (Н. Л.) (1 пр., бп., Туч.) 
Казенная аптека. 81. Имп. Восп. Дома, упр. пр. Кон. Мих. Пуговишникову. (Р.Пр.) 


Гомеопат. аптеки: 
а) Центральная (Адми- 
рал. часть). Пр. Бенуэля Вен!амин. Бореля (Е. Т.) 
6) При лечеб. Арх. СПБ. Благотв. Общ. послфд. гомеоп., упр. пр. Ив. дед. Штемпелинъ. 
Михаила (Спас. ч.) (Р. Пр.) (2 пр., 1 п.) 
в) (Литейной части). СИБ. Общ. Я гомеоп., упр. пр. Евген. о Фохтъ. (Р. Пр.) 
(1 пр., 2 п.) 
г) Прилечеб. Общ. врач. 
гомеопатовъ (Васил. СПБ. Общ. врачей гомеоп.. временно упр. аит. пом. Альфр. Адольф. 
части). Сцитникьъ подъ наблюленемъ пр. Н. Э. Фохта. (1 п., 1 п.) 
д) При больн. ИмпеРАТ. 
АЛвКСАНДРА Ш (Ли- СПБ. Благотворительнаго Обл. послфд., гомеоп., упр. пр. Конст. 
цейская ул.) Вас. Соловьевъ. (Р. Пр.) (1 пр., 1 п.) 


64. С.-Петербуртгская губернйя. 


С.-Летербургск1й . 
у$здьъ. | 

С. Александровское. Жены пр. Фрумы Мовш. Гильтерникъ, упр. пр. Мовш. Шевеях. 
Тильтерникь. (Е. Т.) (1 п., 3 уч.) 

С. БЪлоостровъ, сел. Пр. Менд. Шолом. Берельсона. (Е. 1.) 

Дер. Волкова, сел. Женшины-врача Эсфири Берков. Зельдовичъ, упр. пр. Мордух. 
Евсеев. Вольбергъ. (Е. 1.) 

Ст. Горская, сел. Пр. Менд. Вульф. Левина. (Е. 1.) 


Дер. Лахта, сел. Ремесл. Мартына Мартын. Эйхе, упр. пр. Евсей Нохим. Гуревичъ. 
(Е. Г.) 

Дер. Лигово, сел. Пр. Ильи Вульф. Яевопна, упр. Эмаш. Мих. Сморгонеый. (Е. 1.) 

ЛЪсной корпусъ. 1. Насл. Иды Гирш. енбовичь, упр. пр. Шмуль Лейзер. Врин- 


керъ. (Е. ТГ.) (1 н., 3 уч.) 
2. Пр. Гетцеля Зальм. Шлезингера, упр. пр. Я.-Ш. Шмелев. 
Пруееь. (Е. 1.) (2 уч.) 
Новосильцево. 8. » Исидора Михайл. Данцига. (Е. 1.) 
За Москов. заст., сел. Пр. Сем. Вульф. бмуля, упр. а. п. Исаак. Яков. Домешисъ. (Е. Г.) 


За Нарвск. заставой. 


Новая Деревня. 

Сел. Охтенске поро- 
. ховые заводы. 

С. Парголово. 
Поклон. Гора, ап. отд. 
С. Полюстрово. 


С. Рыбацкое. 
С. СестрорЪцкъ. 
С. Смоленское. 


Ст. Удёльная. 


С. Усть-Ижора, сел. 
С. Чугунный заводъ. 
М. Шувалово. 


Гдовъ. 
Луга. 


Ст. Бфлая, сел. 

Ст. Преображенская, 
сел. 

Новая-Ладога. 

Новый Нетергофъ. 


Петергофъ (Старый). 


Г. Кронштадтъ. 


М. Мартышкино, апт. 
отд. (на, лЪт. время). 

Г. Орашенбаумъ. 

Ст. Отр$льна. 


Царское Село. 
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1. Наслёд. Росенера, упр. пр. Нахман. Мих. Берницу.. (Е. Г.) (1 п., 


2 уч.) 

2. Пр. Исая Гирш. Заклина, упр. пр. Тосиф. ‘Франц. Зеюнко. 
(П. Р.-К.) 

3. Пр. Станис. Яков. Леванда, упр. пр. Шлем. Е. Выгодекй. 


(Е. 1.) 1 п., 8 уч.) 

4. МЬщ. Давыда `Мирон. Антокольекаго, упр. пр. Семен. Вольф. 
Смуль. (Р. Пр.) (1 уч.) 

Пр. Хонона Моис. Крамника. (Е. Т.) (3 у1.). 


» Якова Ив. Крама; упр. пр. Никол. Фридр. Флиееъ. (Н. Л.) 

А. п. Алексфя Яков. Медема, упр. пр. Е. С. Молкинъ. (Е. 1.) @ уч). 

Шуваловской апт. Медемъ. (На дтн. время). 

Евген. Евс. Медема, упр. пр. Натан. Мовш. Лунщь. (Е. ТГ.) 
(1 пр., 1 п., 2 уч.) 

Аптека сгорфла въ 1904 г. 

Пр. Роман. Иван. Рунге. (Н. Л.) (2 уч.) 

Надв. Сов. Викт. Тос. Тогихева, упр. пр. Исай Абрам. Райтманъ. 
(Е. Г.) 11 п., 2 уч.) 

А. п. Мих. Герш, Тунца, упр. пр. Бонст. Никол. ВСН 
(П. Р.-К.) (2 уч.) 

Пр. Вильг. Ив. и. (Н. Л.). 

» Ал-др. Карл. Штремера. (Н. Л.) (1 п., 2 уч.) 

Жены пр. Медежь, упр. пр. Вольдемар. Циглеръ. (Н. Л.) ба 
апт. открываетъ на лфт. вр. апт. отд. на Поклонной горЪ). 

Пр. Ник. Густав. Ванделя. (Н. Л.) (1 п.) 

Наслфд. Виллефельдта, упр. пр. Юх. Фрилр. Рауде (Эйзенъ). 
(9. 1.) а уч.) 

Пр. Нахм. Вульф. Моековекаго. (Е. Г.) 


» Исид. Беньям. Вана. (Е. 1.) 
Жены пр. Леви, упр. пр. ин Исаак. Леви. (Е. 1.) (1 н., 1 уч.) 
Пр. Витол. Богусл. Богаревича. (П. Р.-К.) Афенд. а. п. Надежда 
Виктор. Соколова-Шульцу. (1 пр.) 
» Овсея Меер. Шайзона, упр. пр. Длюнис. Франц. Враеовекй, 
(П. Р.-К.) 
1. Пр. Эмил. Карл. Хриетансена.*(Н. 4.) (1 пр., 2 п. 3 уч.) 
2. » Оскара Григ. Пинеса. (Е. Л.) (1 п., 2 уч.) 
3. Жены пр. Нинееа, упр. пр. Илья С. Н. Гельмань. (Е. 1.) 
(1 пр. 1п., 3 уч.) 
+. Провизоровъ * Доминика Викент. Часевича (управ.) (П. Р.-Е) 
и Исая Яков. ЖВаменичнаго (Е. Г.) (1 п., 1 уч.) 


Р. М. Амброжевича. (См. Ораненбаумъ). 

А. п. Ром. Мих. Амброжевича; упр. пр. Эмиль 10сиф. Шверцель. 
(Н. Л.) 

Вдовы пр. Нюрнбергь, упр. и ар. пр. Поломъ Меер. Воробейчи- 
ковъ. (Е. 1.) (1 п., 2 уч.) 

1. Пр. Альфонса Ив. Лерингера, упр. пр. Роман. Карл. Тоганеонъ. 
(Н. Л.) (1 пр., 3 п., 3 уч.) 

» Дав. Тос. Вейнберга. (Тир, ЕЕ у) 


2 | 
3. » Фридр. Рейнгольд. Бонфельдла. (Н. Л.) (1 уч.) 


Г. Галчино. 


1. Пр. Якова Меер. Веселера. (Е. Т.) (1 пр., 11., 2 у.) 
2. » Цем. Лейб. Эпиттейна (Е. [.) (1 п.). 


С. Дудергофъ, апт. отд. 


(на дфт. время). 
Ст. Елисаветнно сел. 
Нос. Колпино. 
Красное Село. 

Г. Цавловскъ. 


Ст. Поповка, сел. 


От. Саблино. 

Л. Сиверская, сел. 
Ст. Тамцы, сел. 
С. Тосна, сел. 
Шлнесельбургъ. 


Ст. Всеволожская, сел. 
Дер. Ивановская, сел. 
С. Путилово. 
Ямбургъ. 

Г. Нарва. 


Апт. отд, (Ивангород- 
-сый форштадть). 


Саратовъ. 


(Съ гомеопат. отдфл.). 


Гомеоп. аптека. 
С. Базарный Карбу- 
зак, сел. 


Насл. Раковекаго. 
Пр. Вильг. Мирон. Гаизена, упр. Ив. Карл. Уйть (Н. Л.) 
» Адо Андреев. Курикова (9. Л.) (1 пр., 1 уч.). 
Насл. Раковекаго, упр. пр. Исаак. Моисеев. `Бродекй. (Е. 1.) (3 уч.) 
1. Пров-овъ  Кавыда П. Гольдберга и Ошера Савел. Герумера 
(Управ.) (Е. Т.) (2 уч.) 
2. Пр. т. Давил. Рубина, упр. пр. Мовш. Янкел. Берельзонъ. 
( 
М. ф. Якова Абр. Аренсона; упр. а. п. Гирш. Абрам. Эльяебергь. 
(Е. Г. 
Товар-ва Ф. Ад. Рихтеръ и Во, упр. пр. Карл. Карл. Розеръ. (Л. Л.) 
Пр. 1ос. Леонов. Гордона. (Р. Пр.) 
А. п. Ноты Симон. Анбермана. (Е. Т.) 
Пр. Зифгрида Ив. Эбергарда. (Н. Л.) 
» Антона Карл. Виесель, упр. пр. Менд. Нахм. Литверъ. (Е. 1... 
Аренд. мфщ. Марля Григ. Егорова. (1 уч.) 
› Альбер. Давыл. Фридберга, упр. а. п. Нохман. Берков. Давы- 
довичъ. (Е. ТГ.) 
» Борис. Берков. Фридлянда. (Е. Г.) 
» Ив. Карл. Веретенса. (Н. Д.) 
» Вильг. Дитр. Гаазе. (Н. Л.) (1 уч.) 
1. Пр. Эдуар. Эдуар. Конради. (Н. Л.) (1 уч.) 
2. › Эрнест. Алекс. Лухеингера. (Н. Л.) (1 пр., 1 п., 2 уч.) 


Пр. 9. А. Лухеиигера. (1 п.) 


65. Саратовская губерн]я. 


1. Пр. Як.-Менд. Льв. Враславекаго. (Е. Т.) (1 пр., 2 уч.) 
2. » Як. Ив. Талена, упр. пр. Стание. Фаддеев: Зобернъ. 
(Н. Р.-ЕК.) (3 п., 2 уч.) 
3. Пр. Юделя Лейб. Ракова и его жены Рахили Янкел.; упр. Ю. 
1. Раковъ. (Е. Т.) (1 п., 2 уч.) 
4. А. п-цы Софи Богд. Шмидт, упр. пр. Адамъ Франц. Новий. 
(Лит. Р.-Б.) (3 п., 1 уч.) 
5. Маг. фарм. Ал-дра Георг. Фридолина, упр. пр. Ал-др. Вавдиир. 
Нашивочниковъ. (Р. Пр.) (4 ц., 6 уч.) 
6. Пр. Серг. Матв. Жонелянекато. (Е. 1.) а Ш, 2 ц., 1 уч.) 
» Ник. Ив. ИСлядта, упр. пр. Ал-дръ Ферд. Кроне. (Н. Л.) 
(1 пр., 4 п., 2 уч.) 
8. Ст. Сов. Леона Ив. Закорекаго, упр. пр. Теодор. Франц. Вы- 
воцктй (П. Р.-К.) (1 уч.). Аренд. пр. Тит. Петр. Бялоетоц- 
кий. (П. Р.-К.) 
9. Пр. Авг. Эдуард. Зигеля. (Н. Л.) (1 н., 8 уч.) 
10. » Георг. Георг. Фридолина. (Н. Л.) 
Пр. Петр. Антон. Вольевй. (П. Р.-К.) 


— 


А. п. Ив. Ив. Валлаеа. (Эстл. Л.) 
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Аткарекъ. Пот. поч. гражд. Фрады Мовш. Жириунекой, упр. пр. Меер. Вульф. 
Ж\ирмуневй. (Е. Т.) (1 и. 2 уч.) 

С. Баланда. Мальвины Ром. Вейландтъ, упр. н ар. пр. Генр. Карл. Линдеманъ. 
(Н. ЛД.) (2 уч.) 

С. Елань. А. п. Хаима Соломон. Рогачева-Рогачевекаго, упр. пр. Азруель 


Цалков. Ронпиъ-Ронинсонъ. — 1.) @ ут.) 
С. Медвздицко - Кре- 
стовскЙ Буеракъ, сел. Пр. Евг. Эдуард. Гофмана. (В. Л.) 


Балантовъ. » Наума Шиман.. Соловейчика. (Е. г) (Г п., 8 уч.) 

С. Аркадакъ, сел. » Яна Тосиф. Б%ньковекаго. (П. Р.-К.) 

Сл. Романовка, сел. » Роберт. Роберт. Графа. (Н. Л.) 

Сл. Самойловка, сел. › Ильи Беров. Варачунекаго. (Е. Т.) 

С. Турки. М$щан. Маргар. Эдуар. Дубинекой, упр. пр. Ср. Файв. Нахман. 
Литверъ. (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 

Вольекъ. р 1. Врача Ив. Ив. 'НГирокогорова, упр. пр. Мих. Ив. _Широко- 


горовъ. (Р. Пр.) (1 п., 2 уч.) 
2. Жены пр. Глафиры Ротермель, упр. пр. Генрих. Ив. Ротер- 
мель. (Н. Л.) .` 


Камышинъ. Пр. Георг. Роберт. Дюфертъ. (Н. Л.) (1 пр., 3 уч.) 
С. Гол.-Карамыш, сел. А. п. Теодор. Ив. Шнейдера. (Н. Л.) 
Сл. Рудня. Пр. Эдуар. Ив. НЧилинекаго. (П. Р.-К.) 
Кузнецкъ. » Владис. Игн. ИШимкевича. (Лит. Реф.) (1 пр.) 
Нетровекъ. Вдовы пр. Натальи Ив. Ярославской, упр. пр. Ал-др. Петр. Лю- 
у бимовъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
С. Лопатино, сел. Вдовы а. п. Войткевичъ, упр. а. п. Гилер. Герц. Яновъ. (Е. 1.) 
Сердобекъ. Пр. Вольдем. Готгард. Генцельта. (Н. Л.) (1 уч.) 
С. Беково. » Ильи Калм. Таубера. (Е. Т.) (1 уч.) 
Пос. при ст. «Колыш- 
лей», сел. » Як. Исаев. Ринга. (Е. 1.) 
Ст. Ртищево. Жены пр. Златы Тосиф. Гурвичъ, упр. пр. Менд. Шлем. Гур- 
вичъ. (Е. 1.) (2 уч.) 
Хвалынекъ. Гор. общ. упр., упр. пр. Михаилъ Антонов. Друлевь (Р. П.) 
(п., 1 уч.) 
Царицынъ, 1. А. п. Эдуар. Карл. Кольмана. Врем. упр. владфлець. (Н. Р.-К.) 
(1 п., 2 уч.) 
2. Пр. Абеля Шахов. Шугама. (Е. 1.) (1 пр., 1 п., 4 уч.) 
3. » Генох. Шолом. Брукъ. (Е. 1.) (1 п., 5 уч.) 
4. » Павла Адамов. Забфлло. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 4 уч.) 
5. Пот. поч. гражд. Тимоф. Михайл. Канавина (Р. Пр.) и Бориса 


Григор. Блюмберга, упр. и аренд. пр. Рафаил. Исид. Щын- 
кинъ. (Е. 1.) (1 п., 2 уч.) 

Пос. Дубовка. Пр. Роберта Карл. Ренмана. (Н. ЛД.) 

Кол. Сарелта. » Курта Гугон. Хриетофа. (Н. Л.) (1 н.) 


66. Севастопольское градоначальство. 


Севастополь. 1. Вдовы пр. Теклы Отт. Маллеръ, упр. пр. Ал-др. Тустин. Отраш- 
кевичъ. (Р. Пр.) (1 пр. 2 п., 1 уч.) 
2. Вловы пр. Берты Христ. Турчинской, упр. пр. Сем. Петр. 
Фельдманъ. (Е. Т.) Аренд. пр. Мишель Юл. Виленчикъ. 
(Е. Т.) (3 п.) 
3. Пр. Шлома Абр. Кауфмана. (Е. 1.) (2 п., 1 уч.) 


ее ь, 


Севастополь. 4. Пр. А. М. Вамбура, упр. пр. Яков. Моис. Виекачи. (Караим.)} 
(21. 1 уч.) 
Ат. отд. (въ Артиллер. Антеки Турчинекой, упр. пр. Стеф. Викент. Хайновенй. (П.Р.-К.) 
слобод.). Аренд. пр. Мих. Юдх. Виленчикъ. 
Балаклава, сел. Пр. Хаима Юд. Золотницкагто. (Е. 1.) 


67. Семипалатинская область. 
Семнинала- 
тинекъ. 1. Пъ. Ал-дра Гавр. Анефева. (Р. Пр.) (1 п., 2 уч.) 
2. А. п. Кивы Ицков. Рабиновича, упр. пр. Туд. Тебел. Гольд- 
бергъ. (Е. Т.) (2 уч.) 


Павлодаръ, сел. А. п. Мов. Хлавн. Гоштейна. (Е. Г.) 
‚ Усть-Каменогорекъ, 
сел. »› » Вас. Логгин. Инькова. (Р. Пр.) 


68. Семир%ченская область. 


Вврный. Пр. 1ос. Евстаф. Сенчиковекаго. (Дит. Р.-К.) (2 п., 1 уч.) 
Джаркентъ, сел. Отст. мед. фельди. Гани Сейфутд. Ерзина. Но отсутствю управ. 


изъ апт. отпуск. лекарствъ въ ручн. прод. подъ наблюд. 
участковаго врача. у 


69. Симбирская губершя. 


Синибирекъ. 1. Пр. Карла Петр. Тяхта. (Эст. Л.) (1 пр., 2 п., 2 уч.) 
2. » Якова Моис. Сокольскаго. (Е. ТГ.) (1 п., 2 уч.) 
3. » Евг. Ал-дров. Новицкаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 п., 4 уч.) 


Слоб. Часовня, 


за, Волгой. 4. » Тосифа Лазар. Эрлиха. (Е. 1.) (5 уч.) 
С. Шиловка, сел. Пр. Петра Калликстовича Бутвилло, упр. а. п. Израмл. Шмуия. 
Турфинкель. (Е. 1.) 
Алатыръ. » Ив. Мартын. Гиртентрея, упр. пр. Мат1ас. Эрнестов. Аузингъ. 


(Лат. Л.) а уч.) . 
С. Астрадамовка, сел. › Аркад. Гутмана, упр.а. п. Шейна Лейзеровна Брайнина. (Е. 1.) 


‚ С. Порбцкое. » Хаима Госел. Цыпкина. (Е. 1.) (1 уч.) 

С. Промзино. » Аркащя Юман. Гутмана. (Е. Т.) (1 п., 2 уч.) 

Ардатовъ. » Карла-Гвидо Ив. Гертнера. (Н. Л.) 

Буинекь. УъЪзд. зем., упр. пр. Леонид. Ив. Ноговиковъ. (Р. Пр.) (1 пом.) 
Карсунь. Пр. Рихарда 9ед. Вюнша. (Н. Л.) (3 уч.) 


С. Анненково, сел. — А. п. Лейбы Монс. Илаткова. (Е. Т.) 
С. Базарный Сызганъ, 


сел. »› » Ник. Евг. Лнеее. (Р. Пр.) 
С. Большие Березники, 
сел. » » Сергфя Тосиф. Ферапонтова. (Р. Пр.) 
С. Жадовка, сел. › » Алекс. Ал-др. р упр. а. п-ца Голда Новаховна 
Рубинштейнь. (Е. 1 
Вурмышгь. Ут зем. упр. пр. Алекс. "Егор. Куевекй (Р. Пр.). 
Сенгилей. » упр. пр. Ив. Ив. Прасоловъ. (Р. Пр.) (1 н., 1 уч.) 


С. НоводЪвичье, сел. А. п. Владим. Ал-др. Чисарева. (Р. Пр) 
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Сызрань. 1. Пр. Ив. Влад. Суйковекаго. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 3 уч.) 
2. » ОЭлхан. Рафаил. Тоэльсона. (Е. 1.) (2 уч.) 
3. УЪзд. зем., упр. пр. Дмитр. Петр. Селуневй. (Р. Пр.) (4 п., 2 уч.) 
4. Пр. Петр. Тимоф. Тарасова, упр. пр. Ив. Яков. Язикъ. (Н.Л.) 
(1 уч.) . 


70. Смоленская губерния. 


Симоленскъ. 1. Пр. Мечисл. Ант. Гринцевича. (П. Р.-К.) (3 п., 2 уч.) 
2. » Феликса Напол. Реутта, упр. и аренд. м. ф. Эмиль Ив.-Люодв. 
Дорманъь. (Н. Л.) (1 пр., 2 ц., 5 уч.) 
3. » Овсея Мих. Дейча, упр. пр. Фед. Вас. Гончаровъ. (Р. Пр.) 
(2 п., 4 уч.) : : 
4. » Яков. Вешам. Поляка, упр. пр. Давид. Самуил. Ханнъ. 
(Е. 1.) (2 п., 3 уч.) 
Бфлый. Пр. Самуил. Эзех. Лунць. (Е. Т.) (3 уч.) 
Вязьма. 1. Пр. Вильг. Гуг. Тордана. (Н. Л.) (1 пом., 3 уч.) 
2. УЪзд. зем., улр. и ар. пр. Абр. Меер. Краковекй. (Е. Г.) (1п., 3 уч.) 
3. Пр. Леопольд. Роман. Нурока. (Е. Т.) (1 п., 1 уч.) 
Станц. ‘«ИздЪшково», 


сел. Абеля Берков. Зеликина, ` упр. а. п. Аарон. Азрел. Вольфеонъ. 
(Е. 1.) | 
Тжатекъ. Жены полков. Ал-дры Мих. Чернопятовой, упр. пр. Людв. Льв. 
Черневичъ (П.Р.-К.) (1 п.) 
Дорогобужь. Пр. Ферд. Ферд. Гофмана. (П. Р.-К.) (2 п., 1 уч.) 


Ст. Дорогобужъ, Моск.- 
Брест. ж. д., сел. Пот. поч. гражд. Шифры Тос. Зеликиной, упр. а. п. Израил. Берк. 
- Арлюкъ. (Е. 1.) 


Духовщина. Пр. Янкеля Шаев. Бфлинекаго. (Е. [.) (1 уч.) 

С. Ярцево, сел. » Овсея Мих. Дейча, упр. и аренд. пр. Мих. Мих. Попковичь. 
(Р. Пр.) 

Ельня. У$зд. зем., упр. пр. Робертъ Як. Розалинек!й. (Лат. Л.) (2 п., 1 уч.) 

С. Починокъ, сел. Пр. Рихар. Никол. фонъ-Раеса, упр. а. п. Исаак. Лейзер. Блюм- 
бертъ. (Е. 1.) 

Врасный. Насл. Враузе, упр. пр. Ноах. Хаим. Залм. Пейсах. Гольдманъ. 
(Е. Т.) (1 уч.) . 

Пор$чье. Пр. Алдра Людов. Пуле, упр. пр. Артур. Петр. Людвиг. Нуле. 


(Н. Л.) ан. 1 уч.) 
Ст. Павлиново, сел. Берки Хаим. Гершевича, ур. &. п. Невах. Яков. Возлииъь (Е. [.) 
Рославль. 1. Вдовы Тит. Сов. Евг. Ал-др. Рыковой, упр. и ар. пр. Игн. Вас. 
Ефремовъ. (Р. Пр.) 
2. Пр. Эмануила Танх. Левинеона. Упр. пр. Яков. Мордух. Ра- 
биновичъ. (Е. [.) (4 уч.) 
С. Рогнфдино, сел. Пр. Феликса Ив. Хроецицкагто. (П. Р.-Е.) 


Сычевка. » Михеля Абр. Пляма и жены его Пеллы Марков., упр. пр. Тос. 
Янкел. Вонторовичъ. (Е. ТГ.) (2 уч.) 
Юхновъ. » Владис. Адам. Михаловекаго. (Лит. Р.-К.) 


С. Климовъзаводъ, сел. Жены а. п. Анны Пинусь, упр. а. п. С. М. Минуеь. (Е. 1.) 
Ст. «Уваровка», сел. А. п. Ив. 106. Ал-лр. Осмольекаго. (П. Р.-К.) 


Ставрополь. 


Сел. Безопасное, сел. 

С. Александровское, 
сел. 

С. Курсавское, сел. 


Сел. Благодарное. 

С. Арзгирское, сел. 

С. Бол. Джалга, сел. 
С. Винодфльное, сел. 
Сел. Петровское. 

С. Медъьфжкье. 


Сел. Бфлая Глина. 
у С. Ладовско-Балков- 
ское, сел. 


С. Новый - Егарлыкъ, 


сел. 

С. Песчанокопское, сел. 

Сел. Средн - Еторлыкъ, 
сел. 

Сел. Праековея. 


Г. Св. Креста, сел. 

С. Урожайное, сел. 

Воронцово-Алексан- 
дровское. 


‚ Воронцово-Николаев- 
ское, сели 


Сувалки. 


Алт. отдзлен!е. 
С. Пунскъ, сел. 


Пос. Филипиово, сел. 
Августов. 

Пос. Рачки, сел. 
Пос. Сопоцкивъ. 

С. Штабинъ, сел. 
Владиславовт. 


Д. Гришкабуда, сел. 


РК: - ЕЕ 


71. Ставропольская туберн1я. 


1. Двор. Ник. Евг. Кошембара, упр. пр. Владим. Яков. Могилев- 
скай. (Р. П.) (4 п., 8 уч.) 
2. Пр. Ричард. Антон. Орловекаго. (П. Р.-К.) (4 п., 8 уч.) 
3. » Израил. Абрам. Пейесаховичъ. (Е. 1.) (4 п., 3 уч.) 
Пр: Борис. 1осиф. Виллера. (Р. Пр.) 
» Леонида Карл. Врыжановекаго, упр. и аренд. пр. Ал-дръ 
Фед. Понъ-Дудиитъ. (Р. Пр.) 
Вдовы пр. Софьи Абрам. Дзиканской, упр. а п. Абрам. Серг$ев. 
Шуерт. (. 1.) 
Пр. Ив. Роберта Борис.- Витмана. (Н. Л.) (2 п., 1 уч.) 
» Вольф. Давид. Ольштейна. (Е. 1.) 
» Яков. Лазар. Франкфурта. (Р. Пр.) (2 п.) 
» Робер. Бор. Витмана, упр. Солом. пр. Мурто. (Е. 1.) 
» Влад. Викеят. Тыминекаго. (Р. Пр.) (2 п., 2 уч.) 
Вловы пр. Карол. Гудзенко, упр. пр. Фед. Ив. Ивановъ. (Р. Пр.) 
(2 п.) 
Пр. Исаак. Павл. Врамарова. (Е. Г.) (2 п., 1 уч.) 
А. п. Як. Конст. Греко-Попова. (Р. Пр.) 


Пр. Ник. Ник. Лащина. (Р. Пр.) 
А. п-цы Екаг. Андр. Вондаревской. (Р. Пр.) 


Пр. Дмитр. Изв. Циниинатовъь. (Р. Пр.) 

Жены Док. Мед. Эсоири Ильин. Атлаеъ, упр. пр. Евг. Ив. р. 
з1усь. (Н.Л. а п. 1 уч.) 

Ея же, Атлаеь, упр. а. п. Вольф. Яков. `Аронсъ. (Н. Т.) 

Пр. Ив. Никитича Демьяновекаго. (Р. Пр.) 

Влдовы пр. Эмими Владим. Баярунаеъ съ насл$д., упр. пр. Лев. 
Борис. Цирлинъ. (Е. Т.}) Аренд. пр. Рафаил. Борис. Эп- 
штейнъ. (Е. Т.) 

Пр. Виктор. Констант. Добровольекаго. (П. Р.-К.) 


72. Сувалкская. губерн1я. 


1. Пр. Ив. Ник. Завадзекаго (П. Р.-К.) (2 п., 2 уч.) 
2. » Мов. 10с. Эрдрейха. (НК. Т.) (2 1. 3 уч.) 
ОбЪфихъ аитекъ. упр. а. п. Стан. Эдуар. Фабишевскй. (П. Р.-К.} 
Пр. Георг. Юман. Саскаго, упр. и аренд. а. п. Нав. Маран. 
Романъ. (П. Р.-К.) | 
» „Ламберта Лукьян. Гродзекаго. (П. Р.-К.) 
» Эдмунд. Феликс. Линекаго. (П. Р..К.) (1 н., 1 а 
А. п. Войц. Петр. Лопушанекато. (П. Р.-К.) 
Ир. Влад. Янов. Маляновича. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» (Сигизмунда Станисл. Кодьяшевскаго. (Ц. Р.-К.) 
Насл. Четрушекь, упр. пр. Феликс. „Феликс. Александровичъ. 
(НП. Р.-К.) а уч.) 
Пр. Сган.-Тос. Цетр. Сукенницкаго. (ЦП. Р.-К.) 


— 94 —_ 


` Г. Шаки. Насл. Дамекаго, упр. пр. Викт. Франц. Круликовемй. (П. Р.-К.) 
„ -@ 9) 
Волковышки. Пр. Бол. Степ. Грабовекаго. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
Г. Вержболово. » Петра Осип. Булавекаго. (Лит. Р.-К.) (1 п.) 


Пос. Виштынець, сел. А. п. Петра Ив. Бергмана. (Лит. Р.-К.) 
Пос. Кибарты, апт. отд. Пр. П. 0. Булавекаго, упр. пр. Анг. Леон. Вержбовевй. 
- (Лит. Р.-К.) 
Кальвар!я. г Пр. Станисл. Феликс. Низ!оломекаго. (П. Р.-К.) 

2. » Сигизм. Стан. Дунина-Бржезинскаго. (П.Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 
Пос. Людвиново, сел. А. п. Адама Адам. Данилевича. (Лит. Р.-К.) 


Пос. Олита. Юлпана Карл. Воетро, упр. и аренд. пр. Адам. Осип.. ролицией. 
(Лит. Р.-К.) 
Пос. Симно. Пр. Франца Осип. Винклера. (П. Р.-К.) 
Мар!аиполь. Насл. Буксицкаго, упр. и аренд. пр. дома Ник. Завадзвй. (П. 
Р.-К.) (1 пр.. 2 уч.) 
Пос. Алексота. Пр. Паз. Игнат. Радецкаго- -Микулича. (Лит. Р.-К.) (1и., 1 уч.) 
П. Бальвержишки, сел. » Густ. Рудол. Цирквица. (Н. Л.) 
С. Годлева, сел. » Казим. Осип. Аглинекато. (Лит. Р.-К.) 
Пос. Пильвишки. »› Ант. Фомич. Гавендзкаго. (П. Р.-К.) 
‚ Пос. Понемунь, апт. отд. » ФРадецкаго-Микулича, упр. пр. 10. Мих. Якимовичъ. 
р . Р.-К.) 
Г. Прены. » Рудол. Мих. Вендта. (Н. Л.) (1 пом., 1 уч.) 
- Сейны. » Викент. Феликс. Домоелавекато. (П. Р.-К.) (1 пр.) 
Сел. Вейсее, сел. А. п. Берк. Бенамин. Варгафтига. (Е. 1.) 
Пос. Лоздзее. Пр. Лаз.-Генр. Стан. Иташинекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Пос. Серее. Насл. Ванарскаго. упр. и аренд. пр. Вацл. Болесл. Болеславов. 


Яетржембевй. (ЦП. Р.-К.) 


73. Сыръ-Дарьинская область. 


Ташкентъ. 1. Пр. Бориса Тероним. Нраузе, упр. пр. Владим. Никол. Ро- 
бинзонъ. (Р. Пр.) (1 пр., 2 п., 7 уч., 2 уч-цы) 

2. Городская, упр. пр. Карл. Бок. 'Беттеръ. (Н. Л.) (1 пр., 2 п.) 

3. Пр. Григор. Филипп. Каплана. (Е. Г.) (1 п., 1 уч-ца, 1 уч.) 


Аул!э-Ата. Пр. Степ. Ал-др. Мартызшевскаго. (Лит. Р.-К.) 
Вазалинекъ. »› Мордха Ицков. Шипрера (Е. Т.) 
Церовекъ. » Станис. Карл. Шелль. (Лит. Р.-К.) 


Петро-Александ- 
ровекъ. (Аму-Даль- 
инск. отдфла), сел. Вдовы а. п. Раисы Вариковой, упр. а. п. Мих. Ал-др. . Гросиц- 
кий. (П. Р.-К.) 


74. СЪдлецкая губерпя. 


Сфдлецъ. 1. Пр. Альф. Альф. Вержбенты. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч, 1 1. 
1 уч-ца.) 
2. » Станис. Станис. Прокоповича. (П. Р.-К.) (1 м 11., 1 уч.) 
Дер. Збучинъ, сел. Пр. Ал-дра.Осип. Липинекаго. (П. Р.-К.) 
Пос. Морды, сел. » Ал-дра Степ. Отржельбицкаго. (П. Р.-К.) 
Бла. 1. Пр. Конрада Фед. Островекато. (П. Р.-К.) (1 п.) 
2. » Генр. Никол. Эренкрейца. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
Пос. Кодень, сел. Пр. 9ед. Юман. Дейчмана. (П. Л.) 


Пос. Ломазы, сел. 
Пос. Славатыче. 
Г. Тересполь. 


Венгровъ. 

С. Корыткица, сел. 
Пос. Сточекъ, сел. 
Влодава. 

Д. Верещинъ, сел. 
Пос. Вишнице. 


Пос. Островъ. 
Г. Парчевъ. 
Пос. Сосновице, сел. 


ТГарволинь. 
Г. Желеховъ. 


Пос. Ласкаржевъ, сел. 


Пос. Май овипе. 
Пос. Парисовъ, сел. 
Дер. Пилява, сел. 


Пос. Рыки. 


ее бб 


Двор. Осипа Федор. Бялецкаго, упр. пр. Ант. Осин. Бялецийй. 
(П. Р.-Е). 


Пр. дед. Юман. Дейчмана, упр. и аренл. пр. Карль Адольф. За- 
ливекй. (П. Р.-К.) 
» Андр. Андр. Живельскахо, упр. и аренд. пр. Владися. Мар?ан. 
Земекй. (П. Р.-К.) 
»› Феликса Ив. Кржималы. (Ц. Р.-К.) (1 ш., 1 уч.) 
А. п. Алек. Осип. Малисона. (ЦП. Р.-К.) 
» » Станис. Осип. Гинета. (П. РК.) = 
Пр. Мечисл. Мих. Добровольекаго. (П. Р.-К.) (1 уч-ца). 
А. п. 1ос. Франц. Зенцина. (|. Р.-К.) 
Пр. Карла Адольф. Заливекато. Упр. 
Войничъ. (П. Р.-К.) 
». Ал-дра Станисл. Самулика. (ЦП. Р.-К.) (2 уч.) 
» Владисл. Владисл. Бернащкаго. (П. Р.-К.) (1 уч.). 
» Иги. Людв. Завалзекаго, упр. а. п-ца Алек. Казим. ®лепац- 
кая. (П. Р.-К.) 
» Ник. Павл. Швера. (П. Р.-К.) 
» Болесл. 0сиф. Отильбы. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
» Генр. Ив. Зелинекаго. (П. Р.-К.) 
» СОтанис. Ант. Молль. (П. Р.-К.) 
» Фоликса Феликс. Филипецкаго. (П. Р.-К.) 
А. п. Витольд. Мих. Залфекаго. упр. а. л-ца Янина Конрад. 
Будзишевекая. (П. Р.-К.) 


и ар. пр. Отеф. Виктор. 


Пр. Тос. Цетр. Мыетковекаго. (П. Р.-К.) (1уч.) 
Пос. Собене-Езеры, сел. 


» Казим. Ал-др. Зелинекаго. (П. Р.-К.) 


Пос. Вонетантиновъ, 


сел. 
Пос. Лосице. 
Пос. Сарваки, сел. 


Пос. Яновъ. 
Луковъ. 


_ Пос. Адамовъ. 
Пос. Воцкъ. 
Пос. Сточекъ. 
Радинъ. 

Пос. Вогинь, сел. 
Г. МежирЪчье. 


Соколовь. 


Пос. Коссовъ, сел. 
Пос. Стердынь. 


Симферополь. 


» Осипа Ант. Томашевекаго. (ЦП. Р.-К.) 
» Осипа Ал-др. Воетецкахто. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
А. п. Ал-дра Каз. Мац\овекаго, упр. и аренд. а. п. Станисл. 
Конст. Вииницый. (П. Р.-К.) | 
Насл. Рита, упр. пр. Станис. 1осиф. Войдацеьйй. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Насл. Новинекаго, упр. пр. Теол. Яков. Новиневй. (П. Р.-К.) 
(1 п., 2 уч.) 
Насл. Бернацкато, упр. 
(П. Р.-К.) 
Насл. Зелиискаго, упр. пр. Вадл. Вильг. Гонеоровевля (П. Ев.-Реф.) 
Пр. Маран. Карл. Шиндлера. (П. Р.-К.) 
» Людослава Игнат. Никлевича. (П. Р.-К.) (1 п.) 
» Сигизм. Антон. Лееинскаго, упр. а. п. Ал-дръ Антон. Деков- 
скай. (П. Р.-К.) 
1. Пр. Юмана Ник. Эборовича. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
2. » Осии. Валент. Гродницкаго. (П.Р.-К.) (1 п.) 
Насл. Вронскато, упр. и аренд. пр. Викент. Ант. Гржелиневй. 
(П. Р.-К.) (1 п.. 1 уч.) 
Пр. домы Онуфр. Косецюкевича. (П. Р.-К.) 
» Эдмунда Валент.. Стрыбеля. (П. Р.-К.) 


н аренд. пр. Франц. Петр. Уздовевяй. 


75. Таврическая губерея. 


1. Пр. Адол. Бор. Вовлера, упр. п аренд. пр. Исаакъ Владим. 
Лазарисъ. (Е. Т.) (3 п., 7 уч., 1 уца.) 


2.106: = 


Симферополь. 2. Пр-овъ Давида и Израил. Марков. Кейлинъ, упр. пр. Григор. 
Исидор. Трахтенберг. (Е. Т.) (1пр., 4 п., 11 уч., 3 уч-цы.) 
3. А. п. Мих. Абр. Герштейна и пр. 1ос. Абр. Герштейна, 

онъ же— управ. (Пр.) (4 п., 5 уч., 2 уч-цы) 


Г. Карасубазаръ. А. п. Як. Исаак. Винокурова, упр. пр. Моис. Яков. Калиновекий. 
(Е. 1.) (шп. 1 уч.) 

Г. Бахчисарай. Врача Морд. Шмул. Раковщика, упр. п ар. пр. Лазарь Мееров. 
Эльсонъ. (Е. 1.) (2 уч., 1 уч-ца.) 

Бердянекъ. 1. Пр. Цалел. Ицков. Зака, упр. ин аренд. пр. Давид. Монс. 


Бернелавекй. (Е. 1.) (1 п.. 4 уч., 1 уч-ца.) 
2. » Самунла Яков. Шнея. (Е. Т.) (4 уч.) 
М. Большой Токмакъ. Пр. Яков. Абр. Левитана. (Е. ТГ.) (2 уч., 1 уч-ца) 
С. Гнаденфельдъ, сел. А. п. Абр. Герш. Рофмана. (Е. Т.) 
Сел. Ней-Гальбштадтъ. Вдовы пр. Амащи Филип. Шилинтъ, упр. а. п. Евтен. Леонард. 
ПИлингь. (Н. Л.) (1 п.) 
С. Ново - Васильевка, 


сел. А. п. Шлемы Зелик. Франка. (Е. 1.) 
Г. Ногайскъ, сел. Пр. Исаака Ноев. Чудновекахго. (Е. 1.) 
Г. ОрЪховъ. » Гилеля Эльяшев. Сыркинъ-Шкловекаго. (Е. 1.) 


С. Черниговка, сел. А. п. Изр. Исаак. Левита. (Е. Т.) 

`Кол. Тиге-Орлово, сел. › » Артура Вольдемар. Дроеса. (Н. Л.) 

Алешки. ДнЪпровск. у$здн. зем., упр. п аренд. пр. Берк. Абр. Фельдманъ. 
(Е. Т.) (2 уч. 1 уч-ца.) 

С. Голая Пристань. Жены пр. Эвелины Тосиф. Гальперинъ, упр. и аренд. пр. Вульф. 
Нисонов. Гиндинъ. (Е. 1.) (2 уч.) 

М. Каховка. Насл. Вебера, упр. и аренд. пр. Пейсах. Ицков. Шехтеръ. (Е. 1.) 
(1 п., 3 уч.) 

С. Новая Маячка, сел. Купца Лейбы Глаемана. 

‘Им. Скадовскъ, сел.  Землевлад. Б. Б. Скадовекаго, упр. пр. Т. С. Броудъь; аренд. пр. 
Илья Симх. Вроудъ. (Е. 1.) 


Евнатор1я. 1. Пр. Абр. Исаак. Рофе. (Караим.) (2 п., 2 уч.) 

2. » Исаак. Самойлов. Лельчина. (Е. Т.) (1 п., 2 уч.) 
С. Саки, сел. А. п. Бенщюна Абр. Зеликовича. (Е. 1.) 
Мелитополь. 1. Пр. Виктор. Яков. Троцкаго. (Е. Г.) (5 уч.) 


2. Жены пр. мар, Симон. Райхъ, упр. пр. Гр. Моис. Райхъ. 
(В. 1.) 2 п., 2 уч.) 
С. Атайманы, сел. М$щ. Моисея }Зиеора, упр. пр. Сол. Фроим. Дерфель. (Е. 1.) 


С. Акимовка, сел. Жены пр. Ющанш Максим. Дорреръ, упр. Ник. Боровиковъ. 
(Р. Пр.) 
С. Большая БЪлозерка, 
сел. А. п. Тос. Абрам. Бакка. Упр. и аренд. ир. Аронъ Самойл. Риео- 
веръ. (Е. 1.) 


Сел. Бол. Знаменка, 
сел. » » Моиес. Мордк. Бомзе. (Е. 1.) 
С. Большая Лепалиха. Пр. Бенщона Лейзер. Марголина, упр. и ар. пр. Пинх. Моис. 
Подражанеюй. (Е. 1.) (2 уч.) 
кон. Васильево, сел. Дворян. Юря Павл. Нопова, упр. Ицк. Берк. Добрый. (Е. Г.) 
С. Верхый Рогачикъ, 


сел. А. п. Абр. Нухим. Нехцина. (Е. Т.) 
С. Веселое, сел. » ». Герш. Фроим. Вайнитейна. (Е. Т.) 
С. Гейдельбергъ, сел. Пр. Адольфа Вильг. Вейдена (Н. Л.) 
М. Геническъ. Жены пр. Маши Гершовой Червинской, упр. пр. Янкель Несан. 


Червинскй. (Е. Т.) (3 уч.) 


Зо ее 


Сел. Гохштедть, сел. А. п. Пинх. Арон. Витенберга. (Е. 1) | 

С. Ивановка, сел. Пр. Владим. Павл. Гутмана. Упр. н аренд. а. и. _Владим. Исаак. 
Волошинъ. (Е. 1.) 

Сел. Малая Знаменка. » Самуила Григ. Герштейна, упр. и ар. пр. в Шахнов. 

Магидовъ. (Е. Г.) (1 уч.) 

Сел. Михайловка. Жены пр. Марш Никол. а упр. пр. Моис. Осип. Сон- 
ненбликъ. (Е. Т.) 

С. Нижню - СБрогозы, 


сел. Пр. Тевья Беркова, Рашевскаго. (Е. 1.) 
С. Ново - Григорьевка, 
сел. ° › Гилеля Ельев. Лаекина, упр. и ар. пр. Моис. Берк. Хифль- 
ниц. (Е. 1.) 
С. Пришибъ. › Як. Юдед. Толка. (Е. Г.) (1 уч.) 


С. Рейхенфельдъ, сел. » Вас. Львов. Бубнова, упр. и аренд. пр. Ал-др. Монс. Лаза- 
ревъ. (Р. Пр.) 


С. Рубановка, сел. А. п. Исаак. Як. Мошковича. (Е. 1.) 
С. Теризнье, сёл. Пр. Влад. Павл. Гутмана. (Р. Пр.) 
С. Эйтенфельдъ. › Элли. Левита, упр. пр. Ицк. Меер. Эльсонъ. (Е.Г.) (1 уч-ца) 


Перекопь, апт. отд. › Вен. Нахим. Шацщова, упр. пр. Бер. Ицков. Трейстеръ. (Е 1.) 
Предм. Армянск ба- 


заръ. » Вешамина Нахим. Иацова. (В. 1.) (3 уч.) 
С. Бютень, сел. » Ив. Христофор. Нутнинга. (Л. Л.) 
Пос. Джанкой, сел. » Михеля Хаим. Штейнберга. (Е. Т.) 


Ст. Курманъ-Кемельчи, 
Лоз.-Сев. ж. д., сел. А. п. Самуила Абр. Лейкина. (Е. 1.) 


С. Найманъ, сел. Пр. Карла Ганс. Кенна. (Эст. Л.) 
Цос. Таганаит, сел. › Герша Янкел. Вогана. (Е. 1.) . 
Язча. 1. Насл. Левентона, упр. и аренд. пр. Маркусъ Исаев. Гофшней- 


дерь. (Е. 1.) (1 пр., 2 п., 8 уч., 1 учца) 
2. Пр. Абеля Исаак. Леви. (Е. Г.) 1 щ., 3 п., 1 уч.) 
3. » Абр. Леонт. Гольдвера. (Е. ТГ.) (1 п. Ти. 4 уч.) 


Д. Алупка. Пр. Григ. Монс. Мизуча. (Е. Т.) (2 уч.) 
Д. Алушта, У$зд. зем., упр. пр. Мих. Влад. Мазаровъ. (Р. Пр.) (2 п., 1 уч.) 


Им. Гурзуфъ, сел. Надв. Сов. Сергфя Петр. Губонина, упр. пр. Андр. Адольф. Ви- 
тортъ. (Р. Пр.) 
Феодосля. 1. Жены пр. Евген. Григор. Савель, упр. ир. Семен. Викт. Ма- 
муровекй. (Р. Пр.) (1 п., +4 уч., 2 учцы). 
2. Пр. Тос. Лазар. Шика. (Е. не (2 ти 5 уч., 8 учцы.) 
3. » 0Ойзер. Монс. Черникова. (Е. Г) ее п, 5 уч.) 


Ст. Ички, сел. А. п. Кеселя Вульф: Рфтькина. Упр. а. п. Герш. Тосел. нь 
Ё , ринъ. (Е. 1.) 
(т. Сейтлеръ, сел. Пр. Менделя Соломон. Барановекаго. (Е. 1.) 


(Ст. Семь, Колодезей, с. »› Вешамина Пльича Бобовича. (Карапх.) 
С. Старый Крымъ, сел. » Герша Берк. Перельцвейга. (Е. 1.) 
М. Судакъ. УЪзд. зем., упр. ир. Ром. Вас. ен. (Р. Пр.) (1 и-ца.) 


76. Тамбовская губеря. 


Тамбовъ. 1. Пр. Ал-дра и Андр. Андр. Вернеръ, упр. Алдръь Вернеръ. 
(Р. Пр.} 2 щ., 1 1., 2 уч.) 
-2. » Антон. Франи. Бара. Жиселя. (П.Р.-Ц.) (2 пр. 3 п., 2 уч.) 
7 


т Е 


Тамбовъ. ° 3. Пр. Ал-дра Ник. Влюшенкова. (Р. Пр.) (2 пр., 1 п., 1 уч.) 
4. НаслВдн. Роженека и пр. Семен. Георг. Ногорв лова. Упр. 
Погорфловъ. (Р. Пр.) (1 пр., 2 ее 3 уч.) 


©. Бондари, сел. А. п. Гирши Ицков. Ительмана. (Е. 
С. Разсказово, сел. Жены пр. Влементины Ал-др. о ты пр. Конр. дед. Вюншъ. 
(Н. Л.) 


С. Сампуръ, сел. Пр. Ив. Рудольф. Гильдебрандта. (Н. Л.) 
Ст. Токаревка, сел. А. п. Леонар. Осип. Легецкаго. (П. Р.-К.) 
БорисоглЪбекъ. .1. Пр. Ник. Иларюн. Илар1онова. (Р. Пр.) (2 п., 1 уч.) 
2. УЪзд. зем., упр. пр. Робертъь Карл. Вейеъ.. (Н. Л.) (1 пр., 2 п.) 
8. Пр. Лейбы Найхман. Велерштейна. (Е. Т.) (1 п., 1 уч.) 
С. Алешки, сел. Пр. 10с. Франц. Безакъ, упр. и аренд. а. и. Мартин. Казим. Даб- 
куеъ. (шт. Р.-К.) 
С. Б. Грибановка, сел. А. п. Тос. Евсфев. Лещинекато. (Е. 1.) 
С. Мучкаль, сел. Пр. Ив. Ник. Фомина. (Р. Пр.) 
С. Уварово, сел. Жены пр. Анастас. Глфб. Бухартовской, упр. пр. Владис. Генрих. 
Бухартовеюй. (П. Р.-К.) 
Д. Чибизовка, сел. А. п. Ивана Осип. Легецкахо. (П. Р.-В.) 


Елатьма. Пр. Витол. Виктор. Мильвида. Упр. пр. Бронис. Сатурин. Буце- 
вичъ. (Лит. Р.-К.) (1 пр.) 

С. Пителино, сел. › Конст. Яков. Нерельштейнъ, упр. а. п. Изр. Екел. Манаео- 
вичъ. (Е. Г.) 

С. Сасово. » Тейх. Пейсах. Маркузона. (Е. Г.) (1 п., 2 уч-цы.) 

Кирсановъ. 1. Пр. Эдуарда Ив. Времмерта. (Н. Л.) 

2. Уъзд. земства, упр. пр. В. Я. Ларинъ. (Р. Пр.) (1 п., 8 уч.) 

С. Инжавино, сел. Пр. Ильи Борис. Карачунскахо, упр. а. п. Як. Лейб. Рашковт. (Е.1.) 

Ст. Ржакса, сел. » Ал-дра Ал-др. Лана, упр. а. п. Павел. Фортунат. Туминась. 
(Лит. Р.-К.) 

Козлов. 1. А. п. Ник. Мих. Новикова и Петра Арсен. Николаева, упр. 


пр. Ващл. Болесл. Вишовалы. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 п.) 
Жены пр. Эм. Фед. Зибертъ, упр. пр. Васил. Конст. Врон- 
стремъ. (Р. Пр.) (3 п., 3 уч.) 
Пр. Марк. Абрам. Винавера. (Е. Г.) (1ипр., Ти., 4 уч.) 

» Арон. Лазар. Гурфинкеля. (Е. 1.) (3 уч.) 

» Владим. Львов. Немзера (Е. Г.) (1 уч.) 
С. Стар. Юрьево, сел. Пр. Евг. Ник. Теца. (Р. Пр.) 
С. Старое Сеславино. Жены пр. Софи Герфинкель, упр. пр. Ал-Ъй Мих. Петровъ. (Р.-Пр.) 


[65] 


Сл ны © 


Тебедянь. Пр. Ах-дра Ильич. Левина. (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 

Лилецкъ. 1. Уфзд. зем., упр. пр. Викт. Конст. Вяжлинеклй. (Р. Пр.) (2 п., Зуч.) 
2. Пр. Эрнеста Евграф. Варетенса. (Н. Л.) (1 п.) 

Посел. Грязи. Пр. Франца Степ. Черневекато. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 уч.) 

С. Сокольское, сел. »› Ант. Викент. Де-Низо. (Фр. Р.-К.) 

С. Шехмань, сел. » Анг. Семен. Ямонта. (Лит. Р.-К.) 

Моршанекь. 1. Пр. Авт. Игнат. Мисевича. (Дит. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
2. » Ивана Павл. Вейнштейна. (Н. Л.) (1 п., 1 уч.) 
3. » Шмыул. Давид. НМарица. (Е. Т.) 

С. Алгасово, сел. А. п. Вит. Леон. Рябинекато. (Р. Пр.) 

С. Земетчино, сел. Пр. Самуил. ос. Гликмана. (Е. Г.) 

С. Пичаево, сел. А. п. Раймунда Викент. Чабрежа. (Лиг. Р.-К.) 

С. Сосновка, сел. › » Павла Бор. Ваменскато. (Р. Пр.) 

Снасекъ. Пр. Ант. Ив. Вонопко. (ПЦ. Р.-К.) (1 пр., 2 уч.) 

С. Торбфево, сел. _» Ив. Яков. Фельдмана, упр. а. п. Янкел. Давид. ИТахн. Ша- 


ламовичь. (Е. Г.) 


Темниковъ. 
Зашт. гор. Кадомъ. 
Усмань. 


Ст. Добринка, сел. 
С. Мордова, сел. 


Новочеркутино, сел. 
Шажкуъ. 


Тверь. 


(Имфеть фил. отд.). 


С. Тургиново, сел. 
Бъжецкъ. 


ЗВесьегонску. 


Холм. 
Вышний -Волочокъ. 


Ст. Спирово, сел. 
Зубщовъ. 


Пос. Погорфлое Горо- 


дище, сел. 


С. Степурино, сел. 
С. Ульяновское, сел. 
Калязинъ. 

С. Талдомъ, сел. 
Жашинъ. 

С. Кесово, сел. 


С. Кой, сел... 
Корчева. 
С. Кимры. 


Осташков. 


Пос. Селижарово, сел. 


Ржев. 


Старица. 
С. Лотошино, сел. 


сел. 
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УЪзд. зем., упр. пр. Леопольд. Христоф. Шредеръ. =. Л.) ат.) 
Город. управ., упр. пр. Викент. Антон. Войцфховевюй. (П. Р-К.) 
Вдовы пр. Мари Христан. Тоганеенъ, упр. и аренд. пр. Ант. 


А. 


Оттон. Омелинекй. (П. Р.-К.) (1 п., 2 уч.) 
п. Афанася 9ед. Воекресенскаго. (Р. `Пр.) 


Пр. Никол. Никит. Боровикова, упр. пр. Карл. Мартин. Кульп- 


вонъ. (Н. Л.) 


А. п. Эрнест. Ив. Фрейберга. (Н. Л.) 
УЪзд. зем., упр. пр. Сигизм. Осип. Возловевйй. (П. Р.-К.) (2 п 


1 
2 
8. 
4. Двор. Станиславы Франц. Мисенгевичъ, упр. пр. Каэт. Франц. 


2уч., 3 уни 


7. Тверская губерн!я. 


. Пр. Карла Ник. Юргенсона. (Н. Л.) ин 


.) 
» Ал-дра. Конст. Мочарскаго. (П. Р к. г п-цы.) 
»› Густ. Ив. Сараника. (Эст. Л.) (1 уч.) 


Мнсенгевичъ. (П. Р.-К.) (1 пр., 8 п., 3 уч.) 


Пр. Абр. Давид. Мизлига. (Е. 1.) 
1. УЪзд. зем., упр. пр. Юмй Ром. Витманъь. (Н. Л.) (8 п., 1 уч.) 


2. 


Пр. Исак. Абр. Мовш. Драбкина. (Е. 1.) (1 1., 1уч., 1 учца) 


Пр. Игн. Осин. Гречинекаго. (П. Р.-К.) 
Залит. гор. Красный 


» 


1. 
2. 


Артура 9ед. Бинерта. (Н. Л.) (1 п.) 
Пр. Юмя Георг. Витомекаго. (Н. Л.) (2 уч.) 
» Эхел. Арон. Ракова. (Е. Т.) (1 уч.) 


Пр. Израил. Лейб. Блидина. (Е. 1.) 


» 


Пр. 
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Пр. Владим. Монс. Ревиднова. 


УЪзд. зем., упр. пр. Эдуардъ Карл. Бокъ. (Н. Л.) (2 п.) 


Пр. Ал-дра Феофих. Ленчовекаго, упр. пр. Илья Мих. Филии- 


повъ. (Р. Пр.) 


А. п. Рувина Лейб. Давидов. Тандейтера-Каца. (Е. 1.) 


» Госиф. Михайл. Розентала: (Е. Т.) . 

Владис. Осип. Бржозовекаго. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч.) 
Казим. Амвр. Чашкевича. (Лит. Р.-К.) 

Альбр. Людв. Лоше. (Н.Л.) (1п., 1 уч.) 

Станисл. Викент. Ноздняка, упр. а. п. Серг. Павл. Рябо- 
коневъ. (Р. Пр.) 

Станис. Викент. Поздняка. (П. Р.-К.) 

Владисл. Витольд. Урбановича. (Лит. Р.-К.) 

Лезик. Берк. Гуревича и Гирш. Арон. Лейзера, упр. Л. Б. 
Гуревичъ. (Е. Г.) (1 уч.) - 

Тоганна Ив. Шиуля. (Н. Л.) (1 уч.) 

п. Петра Исид. Матуеевича. (П. Р.-К.) 


. Вдовы пр. Эмими Ив. Восинской, упр. пр. Юлан. Зенон. 


Юшкевичь. (Лит. Р.-К.) (1 п.) 


. Пр. Ивана Онуфр. ое (П. РК.) (1 п., 1 уч.) 

. Дворянки Эмищи Иппохл. Фрей, упр. пр. Ворытко. (Р. Пр.) (1 п.) 
Насл. Свидерекаго, упр. и ар. пр. Ив. Леон. Шукинъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
Григор. Лукича Енонечникова, упр. пр. Ив. Ив. Ивачовъ. (Р. Пр.) 
С. Микулино-Городище, 


1 
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_ Торжокъ. ° 1. Пр. Адол. Георг. Шмидта. (Н. Л.) (1 уч.). 
Ра 2. » Них. Ив. Деттеревекато. (Р. Пр.) (1 пр., 1 учца.) 
Пос. Осташково, сел. А. п. Лейбы Абр. БЪлоблоцкато. (Е. Т.) | 


78. Терская область. 


Владикавказъ. 1. Пр. Эдмунд. Роман. Мейера. (Н. Л.) (1 п., туч.) 
2. » Арнол. Ильич. Зетлера и жены пр. Шева Эльяш. Ша- 
ниро, упр. А. И. Зетлеръ (Е. Л.) (1 пр., 2 п., 2 уч., 1 уч-ца.) 
8. » и Матв. Шварца и пр. Лазаря Самой, Дуговекаго, 
упр. Г. М. Шзарць. (Н. Л.) (4 п., 2 учцы.) 
Сел. Алагиръ, сел. Пр. Тиграна СЕ Ашаянца. (Арм. Гр.) 


Георцевекъ. Вдовы пр. Эмими Авг. Енкенъ, упр: и ар. пр. Рафаил. Борис. 
Эпштейнъ. (Е. 1.) (1 пр.) 
Грозный. 1. Пр. Зельмы а Праесь, упр. пр. Владис. Юлан. Лубиков- 


свлй. (П. Р.-К.) 
| 2. » Аркад. Михайл. Бевольсвй. (Р. Пр.) (1 п.) 
Слоб. Воздвиженская, 


сел. А. п. Ал-дра Ант. Шешейко. (Лит. Р.-№.) 
Еизляръ: ‚» › Ив. Петр. Вутца, упр. пр. Арт. Цав. Лайеъ. (Н. Л.) {1 уч.) 
Ст. Горячеисточенская, 

сел. - | Вдовы пр. Агафьи Вунферь. (Врем. закрыта). 


Ст. Червленная, сел. Отстав. нодъ-есаула Тихонова. Врем. подь уир. врача Виталя 
Стенан. Панкарова. (Р. Старообр.) | 
Слоб. Нальчикь. Жены пр. Ольги Васил. Тринкиной, упр. и ар. пр. Ант. Андр. 
| Тринкинь. (Р. Пр.) (1 и.) 
"Пятигорекъ. 1. Вдовы пр. Татьяны Матв. Баумгартен, упр. пр. Исаак. Григор. 
Розенблать (Е. 1.), аренд. пр. Мал. шипов. Рахмалевичт. 
(Е. Г.) @ пр., 1 уч " 
2. Пр. Владим. Пав. Богуелавекаго-Больдта. (Р. Пр.) (1 пр., 2 п.) 
3. » Германа Афанасьев. Геймана. (Р. Пр.) (2 и., 1 уч.) 
Ст. Ессентуки . Пр. Ал-дра Сав. Вивковскаго. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) 
Апт. отд. (на лЪт. вр.) Его же, Винковсекаго. 
Сел. Желфзноводское. Пр. Зейлиг. Бейнис. Силина. Упр. и аренд. ыы Луспарон. Исаев. 
Берберовь. (Арм. Арм.-Григ.) (1 пр.) 
Г. Кисловодск. . » Андр. Ив. Рубановскаго. (Р. Пр.) (1 пр., 1 и., 1 уч.) 
‚Ст. Минеральныя воды, | 
Владикавк. и. д., сел. Жены. Надв. Сов. Елис. `Нищиковой упр. и ар. пр. Лука 
Роман. Литовка. (Малор. Пр.) 

Моздокъ. Вдовы апт. и. Тальян. Фед. Хорошаевой, упр. пр. Вильг. Из. 
ОЕ Яннайтъ. (Лаг. Л.) (1 п.) Ар. вдова пр. Агафья Вуиферт. 
Ст. Екатерноградская, А. п. Людв. Игнат. Плюцинскаго, упр. а. п. Никол. Ник. Левто- 

сея. новъ. (Р. Пр.) 
Ст. Прохлалная, сел. › » Людв. Игнат. Плюцинекаго. (1. Р.-К.) 
Сунженсый отдал: 
Ст. Ардонская. Пр. Оттон. Фед: Вороновича. (Н. Д.) 
`Ст. Михайловская, сел. А. ип. Михаил Ник. Гилевича, упр. а. и. Петр. Вазим. Рынке- 
вичь. (П. Р.-К.) 
у Ст. Слъищовская, сел. » » Мих Никол. Газевича, упр. а. и. Тосиф. Иков. Мрочков- 
сый. (ПИ. Р.-К.) 
Слоб. Хасафь Юрта, : 
сел. Пр. Ал-дра Фед. Галля. Упр. и аренд. пр. Петр. Адольф. Хаев- 
евй. (П. Р.-Е.) | 
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79 Тифлисская тгуберея. 


Тифлист. 1. Маг. фарм. Ферл. Карл. Отлена. (Н. Л.) (3 пр., Т п., 2 уч-цы, 
4 уч.) 
2. Пр. Егора Осип. Джорогова. упр. и ар. пр. Як. Айзик. Давид. 
Семхевичь. (Е. 1.) (1 п., 3 уч., 1 уч-ца) 
3. Пр-овъ Фердин. Адольф. и Фридр. Карл. Тейнъ, упр. Ферл Гейнъ. 
(Н. Л.) (5 п., Т уч.) 
4. Мат. фар. Вик. Людв. Вилларета. Упр. м. ф. Ал-др. Ив. Зинингь. 
(Н. Л.) (3 п., 4 уч.) 
. Пр. Эдуарда Эдуард. Маккера, упр. пр. Эльяш. Зеликов. Зель- 
кинъ. (Е. _1.) (1 пр., 2 п., 6 уч.) 
: Город. лечебницы, упр. и аренд. м. ф. Никол. Етор. Тоаини- 
ани. (Арм. Арм.-Григ.) (2 п., Зуч., 1 уча) 
. Пр. Рафаила Ив. Шиманекаго. (п. Р. -К.) (3 пр., Туч., 1 уч-ца) 
» Януаря Ив. Якубовича. (Р. Пр.) (1 п., 1 п-ца, 1 уч-ца, 1 уч.) 
» Ал-дра Серг. Арибтакова. (Арм. Ар. Гр.) (2 п., 2 уч.) 
. Дворян. Ал-др. Паремуз. Манденова, упр. и ар. пр. Сигизм. 
Тосиф. Зеневичъ. (П. Р.-К.) (1 п., 4 уч., 1 уч-ца) 
11. Пр. Флорентина/Коряех. Замлынскато. Улр. и ар. пр. Валерлан; 
Ант. Вочиневъ. (Груз. Пр.) (1. пр., 1 п., 1 уч-ца, 6 уч.). 
12. » Явг. Яков. Земмеля, упр. пр. Эгельбрехт. Генрих. ШЩен- 
гардть. (Н. Л.) (1 пр.. 3 п., 4 уч.) 
13. Двор. Ал-дра Григор. Айвазова, упр. и ар. пр. Степ. Тосиф: 
Ходжевановъ. (Груз. Арм.-Катол.) (1 п., 3 уч., уч-ца) 
14. Пр. Вяадим. Карл. Прейеберга. (Н. Л.) (1 уч.) 
15. » Никол. Ив. Базерова. (Груз. Пр.) (1 п., 4 уч.) 
16. Маг. фарм. Никол. Захар. Бахч1ева, упр. пр. Ив. Мих. 
Шнейдеръ. (Р. Пр.) (1 уч.) 
Гомеопат. атгека, Жены пр. Марш Степан. Иржие%цкой, упр. пр. Генр. р 
Пржиевцый, (П. Р.-К.) 


ел 


> 


>о 


Уроч. Бфлый Ключь, 


сел. А. п. Эдуарда Карл. Вольдейта. (Н. Л.) 
Кол. Елисабетталь, сел. » » т Карл. Рартмута, упр. а. п. Фридр. Вильг. Клинке. 
(Н. Л.) 


Пос. Коджоры, апт. 
отд. (на дВтн. вр.) Тифлисской апт.  Джорогова. (Арм. Ар. -Гр/) 
Уроч. Манглисъ, сел. Пр. Рихар. Эдуард. Безе. (Н. Л.) 


С. Сагореджо, сел. » МЛюдв. Варфолом. ИТабельекахо. (П. р. -К.) 

Ахалкалаки. Марми Давид. Алхазовой, упр. ий ар. пр. Викт. Франц, Юновичъ. 
(П. Р.-К.) @ уч.) 

Ахалцихъ. Насл. Майсурадзе, упр. и ар. пр. Ант. Павл. Майсурадзе. (Груз. 


Пр.) (1п., 2 уч) 
М. Абасъ Туманъ, сел. А. п. Юлисея Захар. Чейшвили. (Ёруз. Пр.) 
Борчалинеюй у%фздь: 
Ур. Джелалъ-Оглы, сех. Насл. Янкевича, упр. а. п. Франць Осип. Новицый. (П. Р.К. 
Кол. Екатериненфельдь, 


сел. Пр. Артура Ив. Мартинсона. (Н. Л.) 
(ел. Шулаверы, сел. А. п. Сампсона Григ. Аеалфани. (Груз. Пр.) 
Гори. Насл. Шеифа, У и арен. пр. Алоиз. Батд. Шихиновъ. (Арм. 


Р.-К.) (1 п., 2 54.) 
С. Ахалкалаки, сел. А. и. Викт. Тартелоя. Мдиваии. (Имер. Пр.) 


С. Бакурмани, сел. _ 


М. Боржомъ, сел. 
С. Карели, сет. 
М. Сурамъ. 

С. Цагвери; сел. 


‚С. Цхинвали, сел. 
Лушетъ. 


- Закаталы. 
Сигнахь. 


С. Анага, сех. 


‚С. Бакурциха, сел. 


Сел. Велесциха, сел. 


С. Гурджаани, сел. 


Сел. Мачхаани, сел. 


Те лавъ. 


Сел. ии. сел. 
С. Т1юнеты, сел. 


Тобольекъ. 


Ишниь. 
Курганъ. 

Тара. 

Туранекь, сел. 
Тюкалинскъ, сел. 
Тюмень. 


Члуторовекъ. 


Томекъ. 


А. п. Влад. Ив. Альхазашвили. (Груз. П 


О 


А. п. Исид. и Туладзе,: упр: а., п: “Конст. Нестор. 

(Имер. Пр.) 

Вас. Сем. Баласанова, упр. и аренд. пр. 

Хотивари. (Груз. Пр.) 

» Ал-дра Пав. Бешкенадзе. (Имер. Пр.) 

» Льва Лаз. Франкфурта. (Е. 1.) (1 1., 2 уч.) р 

». 10с. Виссар. Хотнварни. Упр. а. п. о Георг. Кикналзе. 
(Имер. Пр.) 

А. п. Лаз. Ив. Ввиникадзе. (Груз. Пр.) 

Пр. Казим. Леонард. Троянекаго, упр. пр. Владис. о 'Тра- 
теръ...(П. Р.-К.) (1 п-ца.) 

» „Лейбы Давид. Шиильберга. (Е. т.) 

Кол. Рег. Луки Захар. Моеулова, упр. пр. Ив. 
(Груз. Пр.) (1 п.) 


Чхеидзе, 


Пр. [осиф. Виссадиюн. 


Ямит. Вващевъ. 


Варвары Ал-дров. Майсурадзе, упр. а. п. Конст. Мих. Штырко. 


(П. Р.-К.). 


` Пр. Адольфа, Ив.’ Вендельбрюка. (П. Р.-К.) 


А. п..Левана Дав. Берева. (Груз. Пр.) 
ь » Ив. Никол. Узнадзе. (Груз: Пр.) 


Пр. Солом. Григ. Вурцхалля. (Груз. Пр.) 


Самуила Мих. 
2 уч.) 


Жены Ст. Сов. Анны: Иван. Волоховой и п}. 
Дедерера; упр. С. М. Дедереръ. т о (1 п., 


› »› Иван. Фед. Чибалашвили. (Груз. ть 


80. 'Тобольская губеря. 


1. Пр. Ег. Вас. Дементьева. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) 

2. При губерн. больниц Общ. т. упр. пр. Христоф. Анд. 
Фрейбергъ. (Лат. Л.) (1 1 уч.) 

Пр. Георг. Эдуард. Альбрехта. (й. Л.) 

» Каликста Сигиз. Земянскато. (П. Р.-К.) (2 п., 2 уч.) 
Наслфд. Ворнрумфъ. упр. пр. Ал-дръ Авксент. Суздальцевъ. (Р. Пр.) 
Пр. Адольфа Ант. Коденац!и. (Итал. Р.-К.) 
А. п. Эвальд. Карл. Фигеля. (Н. Л.) 

1. Жены пр. @еоф. Никанор. Табанаковой, упр. пр. Ал-дръ Степ. 

Табанаковь. (Р. Пр.) (1 пр.) 

2. Пр. Ник. Петр. Тартаковскаго. (Р. Пр.) (1 п., 1 учца.) 

3. » Солом. Моис. Айзенштадта. (Е. Г.) (2и., 1 уч. 

Пр. Солом. Моис. Айзенштадта, упр. пр. Васил. Семен. Матвфевъ. 
(Р. Пр.) 


81. Томская губеря. 


. Пр. Гуго Альфонс. Ботъ и К?. Унр. пр. Станисл. Конст. Сте- 
фанофеюмй. (П. Р.-К.) (1 п.) 

Прик. Общ. Призр., упр. пр. Эдмунд. Леопольд. Вороновичъ. 
(П. Р.-К.) (2 п., 5 уч.) 

. Пр. Петра Степ. 'Ковнацкато, упр. пр. Альфред. Петр. — 
(Н. д.) (1 п., + уч.) | 

4. Иумператорскаго Томскаго университета (при клиникахъ), упр. 

пр. Влад. Роман. Моравецк!й. (Р. Пр.) (1 пр., 6 п., 4 у9.) 


= 


12 
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Томекь. 


3. т. Колывань. 


Пос. Ново-Николаев- 


сы. 
Ст. Тайга, сел. 


Барнауле. 


°С. Берское, сел. 
С. Камень, сел. 


С. Павловское, сел. 


Рйекь. 


. С. Усть-Каменный 


Истогъ, сел. 


Змвиногорекъ, сел. 


Еаинекъ, сел. 

С. Спаское, сел. 
Вузнецкъ. сел. 
Маршиекъ, сел. 


С. Боготольское, сел. 
С. Тисульское, сел. 


Туда. 


Алексин? 


Сел. Дмитр!евское, сел. 


Богородицкь. 
С. Михайловское, 


Ст. «Узловая», 
Бфлевь. 


С. Монаении, сел. 


Веневь. 


сел. 


сел. 
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5. а упр. пр. Ив. Ив.  Становичъ. . ({. Пр.) (1 пр., 


8 п., 8 уч.) 
Город. оби. Упр. ‚пр. Мари, Ант. Шпаковек!й. (Л. Р.-К.) - 


Пр. Петра Степ. Ковнацкало. (И. Р.-К.) (4 уч.) 

Жена пр. Виктори Вильгельм: Ковнацкой, упр. пр. Людир. Ив. 
Желиховеый: (П: Р.-К.) а 

1. Горная, Кабинета Его ИмпеЕР. Вел., упр. пр. Констант. Карл. 

Трейфельдтъ: (Р. Пр.) (1. уч.) , 

Вильгельмины Герман. Врюгеръ, упр. пр. Густ. Адальберт. 

ИТтромбергъ. (Н. Л.) (3 п.) | 

А. п. Ив. Казим. Лаеки. (П. Р.-К.) . 

Пр. Ив. Ермолаев. Мочалова. Упр. ‘а. п. Евген, Васил. Техль- 
михъ. (Р. Пр.) Аренд. ф-рь Иотоночкинъ. . 

„Жены а. п. Вероники Норберт. Влецкой, упр. а. п. Андр. Степ. 

Елецый (П. Р.-К.) 

Жены пр. Матильды - Вас. РЬшь упр. пр. Адол. Вас. Рфигъ. (Н. Реф.) 
(2 п.) 


с 


А. п. 106. Яков. Мачереть.. . 

Пр. Моисея Ниселев. Фрейдберка. (Е. Г.) 

А. п. Ив. Казим. Впрейлиеа. (Лит. Р.-К.) 

Пр. Моисея Хаим. Эльясона. (Е. Т.) 

А. п. Абеля Мордух. Манушевича. (Е. 1.) 

Дворян. Станис. Станис. Улановекаго, упр. а. п. Павель Ив. 
Оборинъ. (Р. Пр.) ‘ 

Пр. Исаак. Вольф. ера, (В. 1.) 

› Юмя Ив. Витоль, упр. н аренд. апт. п-ца Паулина 'Теофил. 
Будзько. (П. Р.-К.) 


82. Тульская губерн1я. 


1. Жены м. ф. Ол. Ферд. Адерманъ, упр. м. фар. Фридр. Ганс. 
Адермаиъ. (К. Л.) (3 пр., 4 п., 4 уч.) 
Пр. Фаб. Осип. Заменгофа. (Е. т) (2 п., 3 уч.) 

» Роберта Карлов. Геека. (Н. Л.) (1 пр. 1 п., 1 уч.) 
. М. фар. Гуго Абрам. Андреева. (Е. Т.) (5 уч.) 
. Пр. Мих. Генр. Тоганнеена. (Н. Л.) (1 пр., 3 п., 1 уч.) 
Общ. Тульскихъ врачей, упр. пр. Пав. Андр. Байкинъ. (Р. Пр.) 
(2 пр., 1 п., 1 уч.) 

7. Жены пр. Ольги Карл. Гоганнсенъ, упр. пр. Стан. Никодим. 

Мисевичь. (Ц. Р.-К.) (1 уч.) . 

8. Пр. Файв. Изр. Израэльеона. (Е. 1.) (2 уч.) 

Пр. Людв. Клавд. Залковекаго (Н. Л.) (1 п.) 

Наслёд. Шафира, упр. а. п. Сигизм. Альф. Фуровичъ. (Р.-К.) 
» Тейкинга, упр. пр. [0ос. Нухим. Гринбергъ (Е. 1.) (1п.) . 
Сына Кол. Секр. Андр. Андр. Мюллера, упр. пр. Генр. Андр. 

МИюллеръ. (Фу. К.) 
Пр. Бронисл. 10с. Онуфр. Гриневича. (ЦП. Р.-К.) 
»› Якова Леонт. Вайнберга. (Е. Г.) (1 уч.) 
А. п. Ив. Ив. Будаева. (Р. Пр.) 
Пр. Эрнеста Готлиб. Ритмюллера. (Н. Л.) (1 п.) 
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Сел. Серебряные Пру- у 

ды, сел. Пр. Пав. Ив. Жукова. (Р. Пр.) 
Епифань. » Герм. Бенц. Готшалка. (Е. Г.) 
Ст. Юпифань, сел. ` А. п. Владим. Вас. Фиреова. (Р. Пр.) 
Ст. Клекотки, сел. Пр. Вольф. Мовш. Верищтейна. (Е.` Г). 


Ефремовъ. » Семен. Матв. Лабенекаго.: (Е. Т.) (2 уч.) : 

С. Куркино, вел. Евг. Влас. Дудкевича, упр. а. п. Ник. Франц. Грушвицей 
(Р.-Пф.) 

Ваигира. Наслёд. Альбрехта, упр. пр. Внкент.. Осип. БВуткуеъ. (Лит. Р.-К. 
: (1 п.) 

ЕКрапивна. Пр. Ив. 10. Мицюнаеа. (П. Р.-К.) (1 уч.) 

С. Сермевское. Княгини Гагариной, упр. м. ф. Янъ Янис. Недра. (Лат. Л.) (1 и.. 
: 1 уч) 

Новосиль. . Люб. Мерковой, упр. пр. Мих. Тон. Мерковъ — и. т уч.) 

Ст. «Верховье», сел Пр. Альфр.-Герм. Ал-дров. Нементовекаго. (П.Р 

С. Корсаково, сел. » Ивана Иван. Смирнова. (Р. Пр.) 

Одоевъ. _ » Рудольфа-Авг. Ив. Герке. (Н. Л.) 

°Чернь. УЗзд. зем., о ‘и ар. пр. Як. Рувин. Рейхенбеургъ. (Е. т.) (1 п.) 


83. Тургайская область. 


„ Кустанай, сел. `Пр. Леон. 1ое. Шиффнера, упр. и аренд, а. п. в. Ив. Вдо- 
винъ. (Р. Пр.) : 


Актюбинскт. » Самупла Янкел. Лифигица. (Е. Г.) (1 уч.) 


84. Уральская область. 


У ральскъ. 1. Пр. Ал-яра Федор. Штрауса, упр. пр. Корни Петр. Образ 
цовъ. (Р. Пр.) (3 п., 2 уч.) - 
2. » Эмаша-Меера Вульфов. Мицкуна. (Е. Т.) (1 нр., 1 пом. 


ие: | | 2 уч.) ев 
Г. Илекь, сел. Пр. Тоселя Мордух. Лапидееа. (Е. 1.) 
Гурьевъ. » Вульф. Гирш. Тоффе. (Е. Г.) (1 уч.) 


Стан. Каменская, сел. » Шмуля Яков. Бондера. (К. 1.) 
Г. Лбищенскъ. сел. А. п. Шмуля Шабсов. Рабиновича. (Е. Т.) 


85. Уфимская гу беря. 


Уфа. 1. А. п. Иги. Каря. Янчевскато. Упр. пр. Евг. Петр. Викто 
ровъ. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч., 1 учца.) 
2. Пр. Дейб. Янк. Дворжеца, ‘упр. - пр. Петр. Ганс. Ганзен” 
(Н. Л.) (1 пр., 4 п. 4 уч.) 
‚3. Уфим. губ. зем., упр. пр. Мих. Зотик. ИГляпинх. (Р. Пр.) (3 п 
Апт. отд. (Нижегор..ч.) А. п. Игн. Карл. Янчевскаго, упр. а. п. Григ. Игцат. Пин 
вить (Р. Пр.) (1 уч. 1 уч-ца.) 


ав . Благовфщеномй, 

сел. Пр. И Мих. Люткевича. (Н. Л.) 
Зав. Натавь-Иванов- 

сый, сел. . А. п. Алекс. Блемен. Бродекаго. (Е. Т.) 


Белебей. УЪзд. зем., упр. пр. Петръ Вас. Балышкановъ. (Р. п. (2 п., 1 у 


С. ВБакалы, - сел. 


‘Дер. Иткулова, сел. 

Бирскъ. 

С. Николо-Березовка, 
сел. 

Златоуст. 

Саткинск зав., сел. 


С. Тастуба, сел. 


Мензелиискъ. 

С. Набережные Челны, 
сея. 

(терлитамакъ. 


2, Архангельское, сел. 


> Мелеузъ, сел. 


5. Табыиское. сел. 


Новый Марге- 
ланъ. 

гар. Маргеланъ, апт 

отд. 

хокандъ. .. 


\ит. отд. 
индижанъ. 


Гаманганъ. 
[уетъ, сел. 


‹арьковъ. 


— 105 — 


А. п. Итнат. Карл. Янчевекато, упр: а. п. Ив. Ал-др. Лавынковъ. 
(Р. Пр.) 

Германа Вас. Ризе, упр. пр. Ник. Людв. Ве (П.Р.-К.) 

Пр. Абр. Дав. Бомштейна. (Е. 1.) (п. 2 уч., 1 учца.) 


А. п. Моисея Исаак. а (Е. Г.) 

У%здн. зем., упр. пр. Мих. Густ. Буйневичъ. (Лит. Р.- к) (2 уч.) 

Хонона Вешам. _Буравого, упр. а. и. Гершиъ Элев. Гольдберг. 
(Е. Г.) 

Вловы пр. Ольги Влад. Де зобри, упр а. п. Влад. Ив. Телгинтъ, 
(Р. Пр.) 

У%здн. зем., упр. пр. Альфр. Ренг. Вейерсбергь. (Н. Л.) (2 п., 2 уч.), 


Уфздн. зем., упр. а. п. Мих. Алекс. Романовъ. (Р. Пр .) 

Вдовы ир. Александровой, уир. и аренд. пр. Ал-дръ НИЕ, ба: 
ковъ. (Р. Пр.) (1 п., 1 уч.) 

Пр. Раф. Карл. Подгурскато. (П. Р.-К.) . 

А. п. Носона Лейб. Глатера, времено упр. а. п. Мовш. Нохим. 
Янк. Гуревичъ. (Е. Т.) | 

» » Генр. 10е. Шиффнера. (Н. Л.) 


86. Ферганская область. 
Пр. Вас. Ив. Вазанцева. (Р. Пр.) (1.1., 1 уч.) 


Ново-Маргеланской аптеки. Упр. а. п. Лейба Шолом. Лурье. (Е...) 

Купца Алтера Тонотов. Увадъева, упр. пр. Носин. Ошер. Мели- 
гранъ. (Е. 1.) (п. туч.) 

Его-же, Увадьева, упр. а п. Матус. Нисов. Береуцей.. (Е. Г.) 

Пр. Эдуарда Альбертов. Вильде, упр. и аренд. пр. Карл. о 
Нейланлуъ. (Н. Л.) 

» Ник. Гавр. Вошкарева. (Р. Пр.) ° 

А. п. Микиртича Оганес. Аветова. (Ар. А.-Г.) 


87. Харьковская губеря. ` 
. Пр. Мих. Павл. Лапина. (Р. Пр.) (1 пр., 8 п., 2 уч.) 


» Аар. Леон. Португалова. Упр. ‘пр. Лазарь Овицев. Ро- 
зенфельдъ. (Е. Т.) (1 пр., 1 п., 8 уч.) 


ь> -= 


» Ивана Павл. Лапина. (Р. Пр.) (1 пр., 5 п., 4 уч.) . 

. Вдовы пир. Мари Конст. Кохъ, упр. пр. Антон. ’Владисл. Ба- 
чинек. (П. Р.-К.) (3 пр., 7 п., 5 уч.) 

5. Пр. Стан: Блаж. Шавинскато. ` (п. Р.-К.) (3 пр., 4 п., 2 уч.) 

6. » Северина Блаж. Шавинекаго, упр. пр. Григ. Иван. Скор- 
да. (Р. Пр.) Аренд. пр: Чесл. Ник. Середницкйй. (2 пр., 3 п.) 

» Шавеля Лейб. Чудновекато. (Е. Т.) (1. м. ф., 3 пр., 2 уч.) 

8. » Солом. Борис. Чудновекаго, упр. пр. Дав. Михел. Гае- 

кель. (Е. 1.) (1 пр., 4 уч.) 
9. » Вильг. Франн. Мильфорта упр. пр. Отан. Игнат. Мат- 
ковевй. (П. Р.-К.) (1 пр., 2 п., 8 уч.) 


= 5 
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Харьковъ. 
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10. Пр. Берки-Лейз. Ицк. Войтанговекаго. (Е. Г.) (1и., 2 уч.) 

11. » Ник. Никол. Бурцова. (Р. Пр.) (1 пр., 1. п., 1 уч.) 

12. »› Мозес. Самойл. Таубера. (Е. 1.) (1 ир., 3 п. 2 уч.) 

13. » Абрама Содом. Илотичера, упр. пр. Тоак. Яков. Шен- 
фельль. (Р. Пр.) (1 пр., 4 ц., 2 уч.) 


`14. » Людв. Фед. Дамрофа. упр. ир. Моис. Абр. Идельсонъ. 


(1 пр., 2 н., 4 уч.) 
15. »› Викт. Петр. Фолькмана, упр. пр. _Пинх. Дувид. Юдков. 
Шаниро. (К. 1.) (1 пр., 1 н., 2 уч.). 


-16. » Вас. Вас. Коновалова. (Р. Пр.) (3 п.) 


17. Ревекки, Фанни и Якова Бор. ЛХасеъ, упр. пр. Як. ть, Ласеъ. 
(Е. Т.) (3 уч.) 


18. п. Венедикт. Владим. Вайдова, упр. пр. Яков. Борис. Бух: 


иигабъ. (Е. 1.) (1 пр., 3 уч.) 


19. Жены двор. Евген. Ник. Бозаковекой, упр. и ар. пр. Лев. Лазар. 


Гомеопат. аптеки: 


С. Дергачи, ‘сел. 

Сл. Мерефа, сел. 

Ст. «Нов. Бавая», 
сел. 

Сл. Олынана, сел. 


Сл. Ивановка, алт. отд. 


Ахтырка. 


Слоб. Котельва, сел. 

Богодуховъ. 

Зашт. г. Краснокутскъ. 

Валки. 

С. Люботинъ, сел. 

С. Коломакъ, сел. 

Сел. Ново-Водолага, 
сел. 

Волчанекъ. 

С. Неченфги (Ново- 
БЪлтородъ), сел. 

За евъ. 

Сл. АлексФевка. 

Сл. Балаклея, (Ново- 
Серпуховъ). 

Сл. Тарановка, сел. 

Залит. г. Чугуевъ. 


Изюль. 


`Муслинъ. (Е. Т.) (1 пр., 2 п., 5 уч.) 

20. Пр. Ант. Болесл. Вулаковекаго. (П. Р.-К.) (2 пр., 2 уч.) 

21. Врача Моис. Борис. Фабриканта, упр. и ар. пр. Исер.-Лейо. 
Ихил. Шлугеръ. (Е. Г.) (1 пр., 1 н., 4 уч.) 

А) А. п. Ник. Ник. Николаева. (Р. Пр.). Упр. пр. Илья Арон. 
Зильберштейнъ. (Е. 1.) (1 пр., 1 уч.) 

Б) Харьковскаго Гомеопат. Общества, упр. пр. Станис. Франц. 
Струбчевекй; (П. Р.-К.) 

А. п. Хаима Невах. Бергера. (Е. т.) 

»» ‚ Витольда Михайлов. Коницкато. (п. Р.-К.) 


Пр. Ив. Вас. Санжаревскаго (Р. Пр.) 

» Томаса Ганс. Лаане. (Эст. Л.) | 

Содержалелей аптекъ въ г. Харьков$ пр-въ Дамрофа и Фолькмана, 
упр. а. п. Як. Давид. Беров. Трахтенбергъ. (К. Т.) 


_ 1. Пр. Григ. Як. Скляра. (Е. Г.) (2 уч.) 


2. › Тихона Игв. Феденко. (Р. Пр.) (2 уч.) 
А. п. Ив. Фед. Дюкова (Р. Пр.) 
Пр. Зигм. Махв. Слуцкаго. (Е. Т.) (1 и.) 

» Ив. Андр. Рикмана. (Н. Л.) 

» Менд. Рувим. Варшавера. (Е. Т.) (2 уч.) 
Дочери пр. Ядв. Ив. Бинертъ, упр. пр. Иванъ Федор. Бинерть. (Н..1.) 


. А. п. Арона-Лейбы Берк. Толчинскаго. (Г. Г.) 


» » Григ. Вас. Андреева. (Р. Пр.) 
Пр. Марцемя Каэт. Стройновекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


А. п. Алекс. Ксеноф. Рудинекато. (Р. Пр.) 
Ир. Мордк. Герасим. Бронштейна. (Е. Г.) 
» Ушера Шлем. Млотичера. (Е. Г.) ° 


» Нфрема Берк. Менделевича. (К. Г.) (1 уч.) 

А. п. Евг. Конст. Бергольца. (Р. Пр.) 

Пр. Льва Лаз. Муслина, упр. и аренд. пр. Мих. Ив. Ирибыль-- 
ев. (Р. Пр.) (1 пр., 1 уч.) 

Вловы пр. Марш: Матв. Митавовой, упр. и аренд. пр. Лаз. Моие. 
Налямъ. (Е. Г.) (2 уч.) 


О 


\10б. Александровка, й р 
сел. Пр. Шмуля Лейб. Бардаха. (Е. Г.) 


С. Банное, сел. » Ал-др. Гдалев. Таорта. (Е. Т.) 
Сл. Барвенково. » Аря-Юделя Лейб. Фейнберга. (Е. ТГ.) (1 п., 1 уч.) 
Ст. «Краматоровка» Е ея 
Е.-Х.-С. я. д. Врача Саады-Венамин. Матецкаго, упр. Дан. Марк. Львовъ- 


. Львовичъ. (Е. 1.) (а пр., 1 уч.) 
Кол. Семеновка (Ры- 
жевъ), сел. » 106. Ив. Деюновича. (П. Р-К.) 
Затт. г. Славянскь. 1. Пр. Давида Як. Сабеовича. (Е. Т.) (1н., 3 уч.) 
| 2. » Лейбы Тосел..Важшедина. (Е. Г.) (2 уч.) 
3. Насл№д. Никольскаго и Елены и Алекс. Петр. Никольскихъ. 
Упр. пр. Карл. Антон: Рухковеюй (П. Р.-К.) (1 пр.) 
Кунянскь. Узд. зем., упр. пр. Ник. Афан. ИГиряеву. (Р. Пр.) (2 пр.. 2 п., 2 уч.) 
С. Кременное, сел. Жены пр. Доры Слуцкой, упр.:и ар. п. Абр. Маркус. Иробть. | 
(Е. Т.) (1 пр., о . у 

Сл.  Свахова - Лучка 

. (Ново - Екатерино- 


слазвъ). Пр. Ниселя Бенам. Райгродскаго. (Е. 1.) (1 уч.) 
Лебединь. » Сруля Шоел. `Витовецкато. (Е. Т.) (1 уч.) 
Сл. Терны, сел. › Леон. Мих. Гржанковскаго, упр. а. п. Евг. Ив. Дмитрев- 
о екй. (Р. Пр.) 
Староб%льскъ. » Эмман. Абрам. Ландебергь, упр. пр. муль Шая Абр. Мор- 
гулисъ. (Е. Г.) (1 уч.) 
(лоб. БЪловодскъ. ‚ Ицка Лейб, Дувид. Данчика. (Е. Г.) (1 уч.) 
Сужы. 1. Жены пр. Гитель Роде, упр. пр. Моис. Лейб. Воробейчикъ. 


(Е. Г.) (1 пр., 1 п., 2 уч.) 

. Пр. Льва Львов. Сливинекато. (П. Р.-К.) (1 нп.) 
| » Ив. Конст. Труфанова. (Р. Пр.) 

Заше. г. Бфлополье. » Ник. Ник. Лебедева. (Р. Пр.) (1 уч.) 
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88. Херсонская губеря. 


‚ Хереонъ. 1. Жены Д. С. С. Эмижми @ед. БЪлицкой, упр. пр. Як. Хаскел- 
Бабецки. (Е. Г.) Ар. пр. Як. Бабецей, Исаак. Ольшанецый 
и мфщ-ка Розамя Ольшанецкая. (10 уч., 1 уч-ца.) 

. Херсон. 0Об-ва взаимн. кредита, упр. пр. Исаак. Герш. Зату- 
ловекй (Е. Т.) ар. пр. Ар. Михел. Халанай (Е. Г.) (2 п., 
5 уч., 3 учцы.) 

8. Наслд. пр. Надеж. Паулин. Билинкись, упр. пр. Абр. Хаим. 
Гофайзень (Е. Г.) ар. пр. Лейбь Дувид. Билинюй (Вилии- 
кие). (Е. [.) (1 п., 4 уч.) 

. Пр. Моис: Яков. . Галатановекато. (Е. 1.) (4 уз.) 

» Вешам. Ал-др. Е (Е. Г.) Упр. пр. Пинхус. Дав. 

Муха (Е. Т.) (1 пр., 5 уч., 1 уч-ца.) 


> 


Аит. отд. (на воен. , 
форштадт$). Аптеки Херсон. 0б-ва, Взаими. Кредита, упр. а. п. Б. М. Халанай 
| (Е. Г.) Ар. пр. Арон. Мих. Халанай. (Е. Г.) 
Пос. Березнеговалый. Насл. Майдецкихъ, упр. пр. Айзик. Эммануил. Танчукъ. (Е. 1.) 
Ар. жена пр. Софья Танчукъ. (1 уч.) 
Г. Бериславъ. Пр. Морица Яков. Волькенштейна. (Е. 1.) (2 уч.) 
Пос. Богоявленскъ, сел. Мфш. Мовши Шолом. Киенна. упр. Меер. Мовш. Висинъь. (Е. г) 


М. Большая-Алексан- 
Кол. Большая Сейдеме- 


Кол. Добрая, сел. 
Кол. Каменка, сел. 


М. Качкаровка, сел. 


М. Кривой-Рогъ. 


Апт. отлфленя: 


М. Новая-Одесса. 


=5"08: == 


А. и-цы Нлиз. Мих. Немзеръ. (Е. ТГ.) 


А. п. Юдк. Бенц. Тагера (Е. 1.) 
- » » АЙзика Герш. Элев. Лавута (Е. Т.) 
Жены пр. Анюты Тосиф. Элькинъ, упр. а. п. Моис. Лейб. Зиесель- 
манъ (Е. 1.) 
Пр. Шмуля Лейз. Кримкера, упр. пр. Самуил. Вульф. Зильбер- 
манъ. (Е. 1.) р 
1. Врача Мойпг. Срул. Фельдмана, упр. и аренд. пр. Мордко 
Хаим. Срул. Фельдманъ. (Е. Г.) (2 уч.) 
2. Пр. Дав. Бор. Рутера (Е. 1.) (Е п., 1 учца, 8 уч.) 
Враза Фельдмана. (врем. закрыто). 
ЛЪкаря Вольдем. Густав. Розенштейна, упр. пр. Янкель Абр. 
Френкель. (Е. 1) ап. 1 уч.) 
1. Жены Подиолк. Надеж. Роман. Кувязовой, упр. и аренд. пр. 
Идель Моис. Воганъ. (Е. [.) (3 уч.) 
. Насл. Гусаковскаго, упр. и аренд. пр. Исаакъ Тосифов. Баронъ. 
(Е. 1.) а уч.) 
3. Жены пр. Анжелины 1ос. Бенькевичь, упр. пр. Пржемыс. 
Адольф. Бенькевичь. (П. Р.-К.) (2 и., 3 уч.) 
4. Пр. Себастана Моис. Ландау, упр. пр. Елеаз. Абр. Каць. (Е. 1.) 
(4 уч.) 
5. » 106.-Аар. Тос. Вучука. (Е. 1.) (4 уч.) 
А) Содержателей аптекъ провизора С. М. Ландау, А. Г. Бенке- 
вичь и пр. Г. М. Бриля, упр. пр. Давид. Борис. Рутеръ. (Е. Г.) 
Б) Ихь же, упр. пр. Карль Самойл. Бланкъ. (Е. 1.) 
Пр. Данила Ушер. Финкельштейна, упр. пр. Давид. Роз. ИГиць. 


(Е. Т.) (1 пр., 1. уч.) 


> 


М. Ново-Воронцовка. Жены пр. Берты Бор: Гурфинкель, упр. пр. Берк. Арон. Гур- 


Ново - Полгавка, 
_ М. Новый Бутъ. 
С. Полтавка, аа 
М. Отаниславъ, сел. 
Кол. Тиге, сел. 


Александрия. 


М. Аджамка, сел. 
М. Братолюбовка. 
М. Дмитровка. 


Станц. «Знаменка» ‚ сел. 


финкель. (Е. Т.) (1 п., 2 уч.) 


А. п. Якова Давид. Зайденвурма (онъ-же Лембереклй). (№. Г.) 

Жены пр. Мари Моис. Гройнинерь, упр. ир. Моис. Влад. Гройпи- 
неръ. (Е. 1.) (1 п., 1 утца, 2 уч.) 

Жены а. п. Ривки Осип. Лавуть, } упр.а. п. Ал-др. Зельм. Цейтлинъ. 
(Е. 1.) 

Пр. Генр. Богумил. Вагана, упр. а. п. Герм. Янкел. Деснеръ. (Е. 1.) 

А. и. Авг. Иван. Гаудерера. (Н. Л) _ 

Пр. Дав. Лейзер. Монаеевича. Упр. и аренд. пр. Лик. Хацкел. 
Фиговсый. (Е. Г.) (2 уч., 1 учца) 

1. Уфзд. зем. упр. пр. Генр. Тос. Ролваиекй. (П. Р.-К.) (3 п.) 

2. Жены мфшан. Двейры Кивов. Соиъ и жены пр. Златы Мовш. 
Хейкеръ, упр. и ар. пр. Солом. Мовш. Хейкертъ. (Е. 1.) (2 уч.) 

Пр. Хаскеля Евел. ИГаеса, упр. а. п. Арон. Герш. Дугинъ. (В. Г.) 

УЪзд. зем., упр. пр. Вас. Вас. Бисарновъ. (Р. Пр.) (1 уч.) 

Жены пров. Софи Изв. Гофманъ, упр. пр. Шмуль Давид. Анаполь-` 
екй. (Е. Т.) (1 уч., 1 ума) 

‚ Пр. Абр. Исаак. Мозиковича, упр. пр: Синель Юкелев. Штейнр- 

тольдъ. (Е. 1.) 
» Ник. Егор. Рофмана, упр. а. п. Мих. Беньям. Слобоцкй. 
бы. 9 
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С. Михайловка, (Ели- Жены пр. Берты Солом. Обуть, упр. пр. Зискель Моис. Обуть. 
саветградка). (Е. Т.) а : 

НП. Новая Прага. Пр. Мовши-Морица Давидов. Клейфа. (Е. Т.) (2 уч-цы) 

М. Новтородка, (Ку- у - 
цовка). » Давида Носонов. Лурье. (1. Т.) (2 уч.) 

Г. Ново-Геормевскъ. Жены пр. Еввы Иван. Грабовекой, упр. пр. Владисл. Валеран. 

Грабовеки. (П. Р.-К.) @ ц., Е уч) 
М. Ново - Стародубъ, 


сел. А. п: Ант. Ант. Робака. (ЦП. Р.-В.) 
С. Павлышь, сел. » » Нуся Элев. Лещинекато. (Е. 1.) 
Ананьевъ. Пр. Исаака, Мееров. Вольфковича. (Е. 1.) (1 п., 2 уч.) 
Апт. отд. Ето-же, упр. а. п. Ю. М. Лондонъ. (Е. 1.) 
С. Березовка. Пр. Исаака Ланил. Бертера, упр. пр. 106. Миханл. Мыловъ. 
(Е. ТГ) (ин. Г уч.) 
С. Бирзула. » Дувид. Абр. Тевина (Эйвинъ-Ейвинъ) и жены ето Гитли 
Липовны; упр. пр. Д. А. Тевинъ. (Е. Т.) 1 п., 1 уч.) 
М. Валегоцулово. » Абр. Шулим. Эйзнера. (Е. 1.) (1 уч.) 
С. Вращевка, сел. А. п. Мордки-Тевеля Юдков. Телятникова, упр. а. п. Лейз. Генрих. 
Блюменталь. (Е. 1.) 
С. Годта. Пр. Менд. Иде. Лейб. Харшана в жены его Фани Тосиф., упр- 
пр. Серг. Мих. Энштейнъь. (Р. Пр.) аренд. а. и. Гери. Берг. 
. Бронштейнь. (Е. 1.) (4 уч.) 
М. Доманевка, сел. А. и. Абр. Зайвел. Ревенекаго. (Е. 1.) 
М. Кантакузовка, апт. 
од. Вознесенской аптеки Розенфельда, (врем. закрыто). 
Пос. при ст. Марда- 
ровка, сел. Пр. Абр. Шудим. Эйзнера, упр. а. п. Марцел. Тертул. Хомицейй. 
(П. Р.-К.) 
У. Мариновка, сел. » Аврума Тоселев. Гитиеа. (Е. Г.) 
М. Мостовое, сел. » Исаака Абр. Гецельда, упр. и аренд. а. п. Исаак. Абр. Берн. 
(Е. 1.) 
М. Ново-Павловка. » Григ. Абр. Л№тника. (Е. 1.) (1 уч.) 
С. Роштадть, сел. А. п. Юл. Мих. Манделя. (Е. 1.) 
М. Черновое, сел. Яворянина Юлана Антон. О упр. а. и. Людв. Михайл. 
Новицкий. (П. Р.-Б.) 
С. Ясиновое, ` сел. М$иь с Тос. Мирошника, упр. а. н. 10е. Меер. Гальнеринъ- 
(Е. 1 
Елисаветградь. 1. Пр. а Исаак. Бухгалтера, упр. пр. Аврум. Соломон. 


СлЪнокъ. (Е. 1.) (2 п., 6 уч., 1 уч-ца) 

. Пом. присяжн. повЪр. Монс. Езевши. Тольденберга, упр. пр- 
Езейнль Як. Гольденбергь. (Е. 1.) (5 п., 1 уч-ца, 2 уч.). 

: р ир. Фелии. Фауст. Милалярдъь, упр. и аренд. пр. Ал-дръ 
Густ. Рихтер. (Ц. Р.-К.) (1 пр, 1и., 1 уч-ца, 5 уч.) 

1. Жены пр. Ольги Лейб. Гольдбергь, упр. пр. Гавр. Исидор- 
Майзель (Е. Г1.), ар. а. п. Влад. Вульф. Гурфинкель. (1 н., 
В уч., 2 уч-цы). 

. УБзд. зем., упр. пир. Ая-др. Аж-др. Геймбергерь. (Р. Пр.) 
(3 п., б уч., 1 уч-ца) 

. Пр. Лейз. Мошк. Закеа. (В. 1.) (1 у 

» Марана Алам. Беидини. (Ц. Р.-К.) (2 уч.) 

» [0с. Герш. Солодаря. (Е. 1.) (п... 2 уч.) 

» Исая-Герша Нусимов. Нортнова. (Е. Г.) (4 уч.) 


м 


< 


рол <> С 
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абы 


Еливаветградь. ` 10. Пр. Пинхас. Абр. Лошака, упр. пр. Лейб. Морд. Давид. Ро- 
зенталь, (Е. Т.) (1 п.), ар. а. п. Ушер. Розенталь. 
Г. Бобринець. Жены пр. Рахили Израил. Шубъ, упр. пр. Мордух. Нухам. Шубъ. 
(Е. Т.) (1 уч., 2 уч.) 
С. Большая-Виска, сел. А. п. Гехиля-Михеля Берков. Бродекато. (Е. Т.) 


М. Братское, сел. Жены пр. Мари Яковл. Яблонекой, упр. и аренд. а. и. Ал-дръ 
. Васильев. Десятовъ. (Р. Пр.) 
Г. Вознесенскъ. 1. А. п. Волько Лейб. Розенфельда, упр. и ар. пр. Як. Львов: 


Розенфельль. (Е. Т.) (1 п., 2 уч-цы, 2 уч.) 
2. Городская, упр. и аренд. ир. Гершеь Менд. Океманъ. (Е. Т.) 
(2 п., 1 уч.) 
М. Добровеличковка. Пр. Тоганиа.- Адол. Фридр. Ангермана,. упр. пр. Ант. Роберт. 
Адольф. Суринъ. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


©. Еланецъ, сел. » Исаака Зельм. Анцелевича, упр. а. п. Мих. Евг. Гильлен- 
бергь. (Е. 1.) 
М. Казанка, сел. » Герш. Михел. Привеса. (НК. 1.) 


‚ ©. Калниболотъ, сел. ›» Бодесл. Бронисл. Визеветтера. (П. Р.-К.) 
М. Константиновка, _ 
сел. »› Меер. Айзик Нерельцвейга, упр. и аренд. а. и. Ицке АйЙзик. 
Мошк. Суркиеь. (Е. Г.) 
М. Лысая Гора, сел. А. п. Абрама ИГмулев. Ваеесера. (Е. 1.) 
° Пос. Ново - Архан- Вдовы Кол. Асс. Ал-дры Ник. Смирновой, упр. и ар. пр. Станис. 
тельскъ. Болесл. Волтонекй. (П. Р.-К.) (2 уч.) 
Т. Новомиргородъ. Жены пр. Марми Данил. Гейнщь, упр. и аренд, ир. Северинъ 
Юлан. Казачинеюй. (П. Р.-К.) (1 п., 1 уч-ца, 1 уч.) 
Пос. Ново-Украинка. Пр. Зинделя- Шолев. Люксенбурга и Баси Хаимов. Люксенбургъ, 
упр. пр. 3. Ш. Люкеенбургъ. (Е. Т.) (2 уч.) 
ТГ. Ольвололь, апт. Аптеки въ сель Голтф, Ананьевск. уфз., пр. Менд. Идел. Дейд. 
отд. Харшана н жены его Фани Т0сиф., упр. а.’ п. Гериь 
Бронштейн. (Е. 1.) 
М. Плетеный-Талилыкъ, 


сел. А. п. Абрама Владимров. Зильберберга. Упр. и ар. пр. Сруль 
Тосиф. Гитиеь. (Е. 1.) 
М. Ровное, сел. Пр. Льва Марк. Варновицкаго и жены его, Баси Абрамовны, 
упр. пр. Л. М. Варновицкй. (Е. Г.) 
С. Тишковка, сех. А. п. Аграфены Изр. Богославекой (Е. 1.) 
©. Устиновка, сел. Насл. Вланка, упр. а. п. Павель Давид. Эйбельртъ. (1%. Г.) аренд. 


а. и. Яков. Исаев. Фельдманьь. (Е. 1.) 
Одесеый уЪ%здь. - 
М. Анатомевка, сел. Насл. Бродекахо, упр. а. п. Изранль Гершк. Закеь. (Е. 1.) 
М. Варваровка, апт. Николаевской аптеки пр. Ландау, упр. а. п. Исай Гери. Кара- 
отд. чуненйй. (Е. Т.) 
С. Егоровка (Фесте- 
ровка), сел. А. и. Абр. Зелик. Франка. (Е. 1.) 
Кол. Зельцъ. Пр. Абрам. Эльк. Трубика. (Е. Т.) 
Кол. Клейнъ - Либен- 
‚ таль (Ксешевка), сел. А. п. Мих. Наум. Баумштейна. (Е. Г.) 
Кол. Ландау. Мих. Мих. Штольца, упр. пр. Мозесъ Леонт. Киссер. (Е. Г.) (Е уч.) 
С. Майнгеймъ, сел. Пр. Абр. Шмул. Алтшулера, упр. а. и. 10сиф. Аврум. Бар- 
екй. (Е. 1.) . 
Г. Маяки. »› Лавид. Яков. Жуховицкаго (Е. Т.) (1 уч.) 
Г. Овилюполь, сел. А. п. Тосифа Никол. Яворекаго, упр. а. п. Полив. Исаак. Вара- 
спировъ. (Р. Пр.) 


* 


ре 


Г. Очаковь. Пр. Вульфа Лазаря Корнана (Е. Г.) (3 уч.) 
М. Раснополь, сех. Жены пр. Софьи Сары Судервяиской. Упр. а. п. Давид. Мордух. 
Селитренный. (Е. 1.) : 


М. Севериновка. Д. Ст. Сов. Ник. 9ед. Сухомлинова, упр. и аренд. пр. Людв. Карл. 
Любе. (П. Р.-К.) 

М. Яновка. Жены пр. Фани Малв. Лейзерманъ, УР. и ар. пр. Гирш. Яков. 
Митлеръ. (Е. Г. (1 уч.) 

Тирасполь. . Вдовы пр. Лимонникъ, упр. пр. Яков. Гальперинъ. (Е. 1.) (3 уч.) 
2. Пр. Леона Ааронов. Краеносельекаго. (Е. 1.) (1. учца, 3 уч.) 

Ант. отд. . Ихь- же, Лимонникъ п Краеносельскаго, упр. апт. п-ца Эстерт 
'Бентель. (Е. Т.) 

Г. Григорюноль. Жены пр. Сарры Арон. Вайебандъ, упр. пр. Бору ь-Мордко А брам 


Вайебандь. (Е. Т.) (2 уч.) 
С. Демидово, сел. Пр. Тойлика Шлем. ИГлемова. (Е. 1.) 


Г. Дубоссары. » Янкел. Айзик. Шафира. (Е. 1.) (1 п., 1 уч.) 
М. Захарьевка. » Давид. Марков. Ивантера. (Е. Г.) (1 уеца) 
С. Катаржино, сел. » Генр. Генр. Богумил. Вагана. (Е. 1.) 
М. Михайловка (Грос- : 
сулово). » Морица Исаак. НПерельцвейга, упр. пр. Абрамь Янкелев. 
ЗВильдерманъ. (Е. Г.) 
М. Петровфровка. » Моисея Львов. Пинкензона. (Е. Т.) (1 уч.) 


Ст. «Раздфльная», сел. Жены пр. Розали Захар. Вовнеръ, упр. и ар. а. и. Рудол. Карл. 
Луде. (Н. Л.) 

Сл. Слободзвя, селз. А. п. Шмуля Элякунов. Гольденберга (Шейнберга) (Е. 1.) 

М. Туманово, (Павлов- Князя Ал-дра Павлов. Абомелика, упр. и аренд. а. п. Ефрониъ 


ка), сел. Абрамов. Дорфманъ-Фельдману. (Е. 1.) 
С. Цебриково (Год- 
нунсталь), сел. А. п. Самуил. Вольф. Тарнопольекаго. (Е. Т.) 


89. Черниговская губерв1я. 


Черниговт. 1. Пр. Владисл. - Ив. Станисл. Аидрадзкаго. упр. и аренд. пр. 
Феликс. Казим. Сулевеюй. (П. Р.-К.) (1 пр., 1 п., 1 уч.» 
2. » Исаака-Максима Калманов. Маркельеа, упр. пр. Монс. 

Калм. Левинъ. (Е. 1.) (1 пр., 8 п., 8 уч.) 
Зыит. г. Березной. —А. и. Исая Наум. Голубова, упр. пр. Хапм. Маре. Кенигебергь.(Е.1.) 


Борзна. Жены пр. Рахили Солом. Мовшовичь, упр. пр. Тосиф. Яков. Мов-. 
шовичь. (Е. 1.) (2 уч.) 

М. Ичня. `Жены пр. Тоааны Бенькевичъ, упр. пр. Любая. Иван. Беньке-.. 
вичь. (П. Р.-К.) 

Городня. Пр. Леон. Ив. Вилямовича. (Лит. Р.-К.) (2 уз) 

Пос. Добрянка. » ДХониая Андреев. Маелова. (Малор. Пр.) 

Дер. Коржовка, сел. А. п. Николая Эдуардов. Берга. (Р. Пр.) 

Сл. Радули, сел. Пр. Аарон. Янкелев. Берлина. (Е. 1.) 

Глуховь. 1. Пр. Вас. Ник. Егорьева. (Р. Пр.) (2 уч.) 


2. Вдовы Коля. Асс. Юми Емельянов. Тушинской и дфтей ея, 
Константина, Серг$я, Дмитрая и Ольги Ал-дров. Тушинскихъ, 
упр. и аренд. пр. Адам. Конетант. Енджеевекй.. (П. Р.-К.) 


(4 уч.) 
Пос. Шостка, сел. А. п. Владислава Теронимов. Янчевскаго. (П. Р.-К.) 
Козеленъ. Пр. Эдмунда Антон. Липекаго. (П. Р.-К.) (1 уч.) 


М. Бобровица, сел. А. п. Никол. Христофор. Иванова. (Р. Пр.) 


Иа 


М. Новая-Басань, сел. А. п. Юмана Львов. Вильчинекато. (П. Р.-К.) . 


Конотолъ. 1. Пр. Исаака Гирш. Бройдо. (Е. Г.) (2 уч.) 
2. Насл. ое упр. и аренд. ир. Мейеръ Лейзер. Беренштейнъ, 

(Е.Г а 

М. Бахмачъ, сел. Пр. Моис. м Кудиша, упр. и ар. а. н. Стание. Ив. Маргиеь. 
(Л. Р.-К.) 

С. Дмитровка, сел. — А. и. Мовши Гиршов. Лабенекаго (Е. Г.) 

Еролевенъ. Пр. Леона Борисов. Венгерова. (К. ТГ.) (3 уч.) 

Зашт. г. Коропт. Жены пр. Ревеки Лагунъ, упр. пр. Монс. в Лагунъ. (Е. 1.) 

а уч.) 
Мрлинъ. Пр. Гирши Ельяш. ИГирвинда. (Е. 1.) (1 ен 
М. Поченъ. » Хаима Гиршев. ПТата. (Е. Т.): (3 уч.) 


Нозгородь-Сфверекъ. » Исаак. Яков. Харшака. (Е. Г.) (1 п., 4 уч.) 
М. Серединная-Буда. А. п. Якова Павл. Селегинекаго. (Р. Пр.) 


Новозыбковъ. 1. Пр. Григ. Осип. Тиктина. (В. 1.) (3 уч.) 

2. Городская. Упр. пр. Михаил. Марк. Лебеденъ. (Р. Пр.) (1 п.) 
Пос. Злынка, сел. Жены пр. Екаг. Григ. Бондеръ, упр. а. п. М. Узылевещй. (Е. 1.) 
Пос. Климовъ. Пр. Мечисл. Осип. Овиньковекато. (П. Р.-К.) 
М. Семеновка, сел. А. п. Пазл. Эдуард. Берга. (Р. Пфъ.) . 
Н\ужинит. 1. Вховы пр. Лен Абр. Рабинович, упр. и аренд. пр. Меер. Фроим. 


Харламбъ (Е. 1.) (2 уч.) 
2. Пр. Владисл.-Виталиса Осии. Моронекаго. (П. Р.-К.) (1 и., 2 уч) 
3. Жены пр Анны Гиляр. Майзлиигь, упр. пр. Монс. Зенделев. 
Майзлиишгь. (Е. 1.) (1 н., 4 уч.) 
4. Пр. Осива-Франца @омича Бялкевича. (П. Р.-К.) @ 1р.) 


М. Носовка. Пр. Севернна Франц. Яржинекато. (П. Р.-К.) (1 уч.) 
Остеръ. » Нарциза домича Мелзв%дзекато. м Р.-К.) 
М. Бровары, сел. » Валент. Ив. Городницкаго. (П. Р.-В.) 
Пос. Дарница (врем. 
апт. отд.) » Ночоровекаго. 
С. Никольская сло- 
бодка. » Казим. Франц. Кочоровсекаго, упр. пир. Гейнак. Мордух. 
. Кажданъ. (Е. 1.) (+ уч.) 
Соеница. Жены пр. Натальи Карл. Ольденборгеръ, упр. пр. Ал-др. Вас. 
Ольденборгеръ. (Р. Пф.) 
С. Макошино, сел. А. и. Шимона Гилел. Еваленко. (В. 1.). 
М. МЪна. : Дворянки Софьи Ив, Вайтасевичь, и упр. пир. Евген. Осии. 
Чаиинекаго. (П. Р.-Б.) (1 уч.) 
Стародубъ. 1. Пр. Роман. Нарл. Корнбергера. (П. Л.) (1 н., 8 уч.) 
2 


» Петра Григ. Теодоровича. (Лит. Пр.) (1 п., 2 уч.) 


р 


Пос. Ежонка, сел. . п. Навла Фед. Будылина. (Р. Пр.) 

Зангг. г. Погафъ. Фельдшера Антона Юдича ИГугарева, упр. пр. Эдуард. ‘Федоров. 
Торнуеь. (Н 4.) (1 уч.) р 

Г. Суражь. Наслвдн. Гамратъ-Курекъ, упр. пр. Вильгел. Викент. Шикъ. 
(Фр. Р.-К.) (1 п., 8 уч.}; Аренд. Суражское земство. 

Пос. Клинцы. Вдовы пир. Юшкевичь, упр. и аренд. пр. Мееръ Мордух. Выгод- 


ев. (Е. Г.) (1 п., 1 уч.) 


90. Черноморская губертя. 


Новоросстйекъ. Ъ Пр. Надв. Сов. Вас. Влас. Ильченко. (Р. Пр.) (1 н., 3 ут.) 
2. » Осии. Петров. Турчинекаго. (П. Р.-Б.) (2 и.) 


- Прих Кошъ, сел. »› » Ал-дра Эдуарл. Гоганеона. (5. Л.) 
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Во 3. Врача Солом. Абрам. Немировекаго, упр. пр. Аркад. Абрам. 
Немировевй. (Е. Т.) (1 п., 2 уч.) 
Сел. Геленджик, Но- Пр. Гос. Петр. Турчинекаго. Аренд. а. п. Лев. Абр. Склов- 
воросс. окр., сел. ев. (Е. Т.) 
Пос. Сочи. | А. п. Наум. Конст. Лордкипанндзе. Упр. пр. Конст. Конст. Лорд- 
кипанидзе. (Груз. Пр.) | 
Сел. Адлеръ, Сочинск. 


округа, сел. Пр. Переча Танаумовича Пакельчика. Упр. и аренд. пр. Фридр. 
Карл. Розенилентерт. (Н. Л.) 
Пос. Туанее. »› Георг. Ник. Фонберга. (Р. Пр.) упр. и аренд. пр. Ал-др. 
Бинев. Джарджикля. (Мингр. Пр.) (1 1.) .- 
С. Джубга, сел. Казака а. п. Якова Ив. Кружилина. (Р. Пр.) 


91. Эриванская губертя. 


Эривань. 1. Карапета Африкова, упр. пр. `Давид. Ивман. рае 
(Груз. Пр.) @ п., 2 уч.) 
2. Пр. Людвига Тосиф. ’Рудницкаго. (П. Р.-К.) (1 уч-ца.) 
Сел. Камарлю, сел. А. п. Ант. Дмитр. Лордкинанидзе. (Груз. Пр.) 


Алекеандрополь. 1. Пр. Эвальда Оттонов. Венцеля. (Н. Л.) . 
2. » Абрам. Солом. Девека. (Е. Г.) (1 п., 1 учца, 1 уч.) 

ел. Б. Караклисъ, сел. »  Владим. Драчинекахто. (Р. Пр.) 
Нахичевань. ‚ Петр. Петр. Гирконтъ. 
С: Верхн!е Акулисы, 

сел. А. п. Петра Яков. Вялова. (Арм. Арм.-Григ.) 
Тор. Новобаязетъ, 

сел. Пр. Ирвапар. Маркар. Шахназарова. (Врем. зарыта) 
Сурмалиневй у%здъ: 
С. Игдырь, сел. » Мисак. Теръ-Товмасовъ. (Арм. Арм.-Григ.) Аренд. пр. Андр. 


Григор. Чхеидзе. (Груз. Пр.) 

Эчитадзинекй уфздъ: 

С. Вагаршапатъ, сел. А. п. Айран. Торос. Овеешана, упр. а. п. Татевос. Георшев. 
Татевоеянъ-Саруханянцъ. (Арм. Арм.-Гр.) 


92. Эстляндекая губершя. 


> 


. Пр. Эдгарда Петров. Детлова (Н. Л.) (1 маг. фарм., 1 и., 3 уч.) 

2. НаслБд. Оппермана, упр. пр. Эдмунд. Густав. Розенбертъ. 
(Н.Л. @ пр., 1 п. 4 уч.) 

3. Насл. Бурхардта, упр. и ар. пр. Карл. Руд. Леберть. (Н. _ 

(1 пр., 1 п., 4 уч.) 


Ревель. 


4. Маг. фарм. Рих. Эдуард. Фика. (Н. Л.) (2 п., 1 уч.) 
5. Пр. Бернг. Денис. Линде. (Эст. Л.) (2 уч.) 
1 6. » Рихарда Хрисман. Шейбе. (Н. Л.) (1 пр., 2 п., 3 уч.) 
ЗВрем. апт. отд. Аитеки насл$д. Оппермана. 
Аит. отд. (Екатеринен-Маг. фар. Р. 9. Фика и пр. К. Р. Леберта; упр. пр. Альб. Альб. 
таль). Штюверть (Н. Л.) 


Т. Балтсый портъ. Пр. Эдуар. Ив. Вулль. (Н. Л.) 

Прих. Гаггерсъ, сел. А. п. Карл. Герм. Эльриха. (Н. Л.) 

Прих. Ерденъ, сел. Пр. Ганса Денис. Саатъ, упр. пр. М. П. Роесманъ. (Л. Л.) 
„Прих. Кегель, сел. А. п. Георг. Ив. Сармо. (Эстл. Л.) 
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Прих. Кузаль, сел. Врача Петра Навл. Саулъ, упр. пр. Адальб. Конст. Шетерсенъ- 
Прих. Нисси, сел. А. п. Ал-дра Яков. Росеъ (Н. Л.) 
Прих. Рапиель. Пр. Ганс. Денис. Саатъ. (Эст. Л.) 
Везенбергъ. » Вольд. Ник. Деко. (Н. Л.) (1 уч.) 
М. Везо, аит. отл. (съ 
15 мая по 15 сент.) ›» Вольд. Ник. Дело (Н. Л.) 


Прих. Гальяль, сел. »› Зигфрина фонъ-Визерицкаго, упр. пр. Пав. Карл. Эр; дмануь.. 
(Н. Л.) а п.) 

М. Гунгербургъ. Пр. Аждра Абр. Абрамеона. (Е. 1.) (1 ух.) 

М. Теве. . Общества. Тевескихъ помфщиковт, упр. и аренд. пр. Отто Ник. Рай- 
каеъ. (9. Л.) 


Прих. Исаакъ, сел. 'НаслЬдн. Швальма, упр. а. п. Як. Данил. Бекманъ. (Эт. Л.).-. 
Аренд. а. п. К. Ф. Конаржевекй. (1 п.) 
Им. Изенгофъ, сел. Пр. Георг. Эмил. Врамера. (Н. Л.) 
Прих. Магольмъ, сел. А, п. Вольдемара Альберт. ИГиидта. (Н. Л.) 
М. Меррекюль, врем. | 
апт. отд. (съ 15 Мая 


по 15 Сен.) Пр. Аздра Абрамеона. (Е. 1.) 
М. Силламяги, сел. » Зигфрид. Август. Влавин!уеа (Н. Л.) 
Прих. Симонисъ, сел. » Густ. Эдуард. Гнадеберга. (Н. Л.) 
Клейнъ-Маренъ. » Бурхардта Карл. Матизена Е Л.) (1 уч-ца.) 
Прнх. Якоби, сел. » Генр. Генр. Гиршсона. (Н. Л 
Вейеенштейнт. Маг. фарм. Оскара Рудол. Браше. г. Л) а уч, 1 уч-ца.) 
Нрих. Ампель. Пр. Германа Эдуард. Дабберта. (Н. ЛД.) 


Прих. Тоганниеъ, сел. » Альфонса Мавр. Фидлера. (Н. Л.) 
Прих. Маренъ-Магда- 


лененъ. »› Альберта Фердинандов. Илтейна. (Н. Л.) 
Прих. С. Петри, сел. Ольги Рул. Браше, упр. а. и. Ник. Генр. Вейнберг. 
М. Талеъ, сел. Пр. Франца Тоанн. Эглона. (Эст. Л.) 
Прих. Тургель, сел. Бар. Ал-дра Энгельгардта, упр. а. и. Карл. Ал-др. Фельдгофуъ- 
(9. Л.) 
Гапеаль. Пр. Густ. Карл. Нермана. (Н. Л.) (1 п.) 
Прих. Гольденобекъ. » Ив. Янов. Майтуеа (Эстл. Л.) 
О-въ Даго, сел. Даго-Картельской сукон. фабрики, упр. ир. Генрнх. Карл. Мейеръ.. 
Н. Л.) 
(;. Кейнись, сел. Пр. Вольд. Тоган. Шефдель. (Н. Л.) 
М. Леаль. Насл. Штернфельеа, упр. и аренд. пр. Эдуардлъь Карл. Фабри- 
щусь. (1 уч.) (Н. Л.) 
Прих. Мерьяма.  Насафд. Геепера, упр. пр. Карль Фердин. Лефлер»ъ. (Н. Л.) 


Прих. Пеналь, сел. Жены а. п. Софи Тамбергъ, упр. а. и. Евг. Георг. Талбергь. (Н. Л.) 


93. Якутская область. 
Якутекъ, сел. Гражданской Якутской больницы, упр. а. п. Ал-др. Гиев. Ранцъ.. 


(П. Р.-К.) 


94. Ярославская губертя. 


Я рославль. 1. Пр. Исаака Юделев. Моргена, упр. пр. Зех. Б. Гавр. Аронзонъ. 
- ЕВ @цн,, 6 уч.) 

2. » Ар. 10сел. Бурштейнъ, упр. пр. Мое. Мих. Сеидикъ. 
(Е. 1.) (2 п., 6 уч.) 
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Я рославль. 3. Пр. Франц. Тосиф. Фишера, упр. пр. Ипполит. Петкевичь. 
<П. Р.-К.) (2 п., 6 уч.) 
4. » Герм. Оттон. `Бредриха. (Н: Л.) 8 п., 5 Уч). 
5. › Сабина Игнат. Гороховекаго. (П. Р. К.) @ п., 1 уч.) 


Апт. отл. Аптеки Моргена, упр. пр. М. Х. Абъ. Кривицей (Е. Т.) 
С. Великое, сел. А. п. Стан. Фелишанов. Гловацкаго. (П. Р.-К.) 
Ланиловь. Пр. юс. Станиел. Герасимовича. (П. Р.-К.) (1 уч.) . 
С. Вятское, ‘сел. Жены пр. Анны Август. Лоренцъ, упр. врем. земск. р Москвинъ. 
Любимъ. УЗзд. зем., упр. пр. Антон. Алоиз. Швараеъ. (П. Р.-К.) 
Молога. Пр. Эрнста Егоров. Фришмута. (Н. Л.) (1 п.) 
С. Некоуза, сел. » Якова-Бера-Хаимов. Овсеев. Глобуса. (Е. 1.) (1 п.) 
Мышкинъ. Вдовы пр. Розами Ив. Алекеандровичъ, упр. и аренл. пр. 
Адольф. Ив. Гиршфельдтъь. (Н. Л.) 

Пошехонье. Пр. Васил. Адам. Вазакевича. (Р. Пр.) (2 уч.) 
Романово - Бориео- 

глфбекъ. УЪзд. зем., упр. пр. Карл. Людв. Вилларетъ. (Н. Л.) (2 и., 2 уч.) 
Роетовъ. 1. А. п. Тое. Рубин. Гилельеа, упр. пр. Вхадис. Гос. +Шенсновичъ. 


(П. Р.-К.) (2 уч.) 
2. Пр. Давид. Аким. Померанца. (Е. 1.) (3 уч.) 
Борисогяфбсюя  сло- 


боды, сел. Пр. Самуила Борис. Блоха, упр. а. п. Ал-др. Осии. Вильневчицу. 
(П. Р.-К.) 
Рыбинскъ. . Пр. Ицхока Морд. Мееров. Воробейчикова. (Е. Г.) (1 п., 2 уч.) 


1 

2. » азаря Игнат. Ивенскаго, упр. пр. Зальм. С. Юдел. 
Бурштейнъ.. (Е. 1.) 

8. УЪзд. зем., упр. пр. Ник. Ник. Скворцовъ. (Р. Пр.) (8 п., 3 уч.) 

4. Жены пр. Фейги Шмер. Венигебергь, упр. пр. Фаб. Хаим. 
Кенигебергь. (Е. 1.) (1 п. 1 уч.) 

5. Студента Импер. Московск. Унив. Ал-дра Петров. Синицина, упр. 
пров. Петр. Ник. Сырофжинъ (Р. Пр.) аренд. наслфдники 
пр. Бекеровича. (1 п., 3 уч.) 

Ант. отдфлеше: Аптеки Синицина, упр. пр. Петр. Ник. СыроБжинъ. Аренд. 

насл. Бекеровича. . 


Угличъ. - 1. Пр. Азреля Вешамин. Брауде. (Е. 1.) (1 уч.) 
2. » Ив. Петр. 'Теддереона. (Н. Л.) 

С. Большое, сел. Пр. 9еодора Христан. Пабо. (Н. Л.) 

С. Заозерье, сел. А. п. Владим. Игнат. Алеха (Пол. Пр.) 


95. Бухарское Ханство. 


Новая Бухара. Пр. Пет. Ив. Рейнгарда, упр. пр. Ал-др. Владим. Бурнащевъ. 
(Р. Пр.) 
Старая Бухара. 1. Пр. Петра Ив. Рейнгарха. (Лат. Л.) (1 пр., 2 п., 1 уч.) 


2. » Юмуса Беров. Фукеа и пр. (онъ же упр.) Октанан. Тосиф. 
Финкъ-Финовицкаго. (П. Р.-К.) (2 п., 2 уч.) 


(Этн три антеки подчинены надзору Туркестанскаго Окружнаго Военно-Медицинскаго 
Инспектора; отнускъ изъ нихъ лЪкарствъ производится, на общемъ основавш, по утвержден- 
ной М-вомъ Вн. ДЪхь таксЪ). 


Приложне къ «Росстскому Медицинскому Списку» за 1905 1005. 


ГЛАВНЪЙШ! Я 


ПОСТАНОВЮЫЯ И РАЗЪЕМ 


ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, 


послЪдовавиия въ 1904—1905 годахъ. 


Изм$нен!е утвержденныхъ Министерств. Внутр. 
`ДЪлъ 25 мая 183 года правилъ объ открытии 
> аптекъ. 


(Собр. Узак. и Раси. Прав. 17 февр. 1904 г. № 27, ст. 196) 
$1 въ новой редакциь утвержденной 17 ноября 1903 г. 


$ 1, Для возможности существовая въ городахъ, въ законномъ порядк$, аптекъ и 
для доставлешя публик наибольшаго удобства въ своевременномъ получени лекарствъ 
иадлежалнаго качества и устраненя притомъ излишней и вредной конкуренции, число 
аптегь ограничивается Въ городахъ числомъ находящихся въ чертЪ города, ПОСТОЯННЫыЫхЪ 
жителей п числомь поступившихъ, въ трехлтней сложности, ежегодно, въ существующя 
аптеки, номеров рецентовь и ихь повторенй, Такт, что для обфихъ отолиць и города 
Варшавы полагается на каждую аптеку постоянныхь жителей не менфе 12 т., а номе- 
ровъ рецеитовь и ихь иовторенй въ годъ 30 т., для губерискихъ городовъ и города 
„Лодзи 10 т. скителей и 15 т. номеровъ рецептовъ, для уфздныхъ городовъ 7 т. жителей и 
6 т. номеров, рецентовь и для ваенныхъ портовт, а равно города Ялты 7 т. жителей и 
12 т. номеровь реценптовъ. Поэтому, открыт!е новой аптеки можетъ быть разр$шаемо, 
если при требующемся для оной числ постоянныхъ жителей окажется, по числу посту- 
инвшихь, въ трехлЬтней сложности, въ существуюция аптеки номеровь рецептовъ, 
излиптнее число рецеитовъ и если этоть излишекь будетъ достигать для уфздныхъ горо- 
довъ—б т., для военныхъ портовъ и г. Ялты 13 т., для губерискихъ городовъ и г. Лодзи 
15 т., а для столицъ и г. Варшавы 80 т., и притомъ открые новой аптеки разрфитается 
преимущественно въ той части торода, въ которой именно оказывается такой излишекъ, 
просивь нормы. въ числ номеровь рецептовъ н ихъ повторен. 


1. Циркулярныя раепоряжентя. 


1) 5 мая 1904 года. № 2.—0 лишен, по суду, аптекарекаго помощника 
Б. в. Сапотницкаго права навсегда продавать ядовитыя и спльнодфйствующия 
вещества. ° 


Приговоромъ С.-Петербургскаго Окружнаго Суда, состоявшимся 6 ня 1908 г. и 
вступивпимь въ законную силу 11 ноября того-же года, по дфлу объ аптекарекомъ помощ- 
инкЬ БерЪ Гонелевз Сапотницкомъ, обвиненномъ въ преступлевняхъ, предусмотрнныхъ 
ст. 867 Улож. Наказ. и ст. 106 —Уст. Наказ., названный фармацевть лишенъ навсегда 
права продавать ядовитыя и сильнодфйствуюция вещества. 
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2) 31 ная 1904 г. № 139—0 разъяснени ет. 888 Улож. Наказ., по прод. 


1902 года, и ет. 106' Уст. Нак., по тому же прод.. въ связи еъ толковашемъ 
закона 11 Мая 1898 г. (Собр. Узак., ст. 885). 


Разсемотр%въ вопросъ о томъ, подлежить ли уголовному преслфдовано по ст. 888 
Улож. Наказ. (по прод. 1902 г.) и ст. 106' Уст. Наказ. (по тому же продолж.) продажа 
оптовыми торговцами аптекарскими товарами (матералистами), по ‘гребовашямъ частных 
лицъ, всфхь сложныхъ фармацевтическихъь препараловъ, получаемыхъ въ готовомъ видф 
съ фабрикъ, лабораторий, и отдфлен! химическихъ заводовъ (за исключешемъ указанныхъ 
въ стальф 547 Уст. Врам.), въ виду поставовленя ст. 7 отд. Г закона 11 мая 1898 г. 
(Собр. Узак. и Расп. Прав. 1898 г., № 68, ст. 885), дозволяющей покуйку такихъ пре- 
паратовъ матералистами только по предъявлени ими требовав!й или каталоговъ отъ 
аптекъ и лечебныхъ заведенШ за подписью врача или фармацевта, — Правительствующй 
Сенатъ, въ Общемъ Собранш Перваго и Кассалонныхъь Департаментовъ, опредЪлиль: 
признать, что, на основанши 883 ст. Улож. о Наказ., по прод. 1902 г., и ст. 106' Уст. 
о Наказ., по тому же прод., преслфдоваюю подлежитъь продажа только тВхъ сложныхь 
фармацевтическихь препаратовъ, получаемыхъ въ готовомъ видф съ фабрикъ, лабораторй 
и особыхъ отдфлеИ химическихь заводовъ, устроенныхъ для изготовлешя означенныхъ 
сложныхъ препаратовъ, которые не могутъ быть отпускаемы изъ аптекъ безъ рецентовъ 

’ врачей. 

О такомъ разъяснении Правительствующаго Сената Министръ Внугреннихъ ДЪль 
увЪдомиль г.г. губернаторовъ для свфдфшя, руководства и для объявлешя, чрезъ под- 
вфдомственныя имъ Врачебныя Управленя, всфмъ владфльцамъ изготовляющихъ сложные 
фармацевтическе препараты, на основаши закона 11 Мая 1898 г., фабрикъ, лабораторий 
и отдфлемй химическихъ заводовъ, а равно всфмъ оптовымъ торговцамъ аптекарскими 
товарами (матералистамъ). 


3) 6 юля 1904 г. № 284.—0 воспрещен1и према на елужбу въ аптеки лицъь, 
не получившихъ званйя аптекарекаго ученика. 


По имфющимся въ Министерств Внутреннихь ДФль свфдфы!ямъ, въ нЪкоторыя 
аптеки допускаются для занят, въ качествЪ такъ называемыхъ «ирактикантовъ», лица, 
неимфющия образовательнаго ценза, положеннаго для аптекарскихь учениковъ. 

Усматривая, что означеннымъ ‹практикантамъ» поручаются болфе или менфе отвЪт- 
ственныя фармацевтичесыя работы, Министръ Внутреннихъ ДФлъ нашелъ. что премъ 
практикантовъ не соотвфтствуеть указашямъ закона, допускающаго въ составф личнаго 
персовала служащихъ аптеки только ея управляющаго, аптекарскихъ номощниковъ и 
учевиковъ (ст. 531 Уст. Врач., Св. Зак., т. ХШ, изд. 1892 г.). Велфдотве сего Министръ 
просилъ г.г. губернаторовъ предложить подвфдомственнымъ имъ Врачебнымъ Управленямъ 
усилить наблюдене за дфйствями управляющихь м$стными аптеками, указавъ имъ. что 
премъ въ аптеки лицъ, не удовлетворяющихъ требованямъ закона, установленнымъ для 
поступлешя въ аптекарсье ученики, не можеть быть допущенъ, и что управляюние апте- 
ками будутъ привлекаемы за это къ отвЪтственности на точномъ основаши прим. къ ст. 532 
Уст. Врач. и ст. 889 Улож. Наказ. (по прод. 1902 г.). 


4) 13 юля 1904 г. № 297.—0 сокращени срока пребыван!я въ аитекахъ 
аптекарекихъ учениковъ. окончившихъ реальныя училища, и 0бъ условяхъ 
получен!я зван!я аптекарскаго ученика лицами, прошедшими куреь 4-хъ клае- 
совъ коммерческихь училищь, 


По соглашению съ Министерствомъь Народнаго Просвъщен1я и во внимане къ тому, 
что реальныя училища принадлежать, какъ и гимнази, къ среднимъ общеобразователь- 
нымь учебнымь заведешемъ, Министръ Внутреннихь Дфль призналъ возможнымь уста- 
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новить для лиць, окончившихъ курсъ реальныхъ училищъ, двухлётв! срокъ пребывая 
въ зваШи аптекарскаго ученика (прим. къ ст. 39 прилож. кь_ст. 596 Уст. Врач., Св. 
Зак., т. ХШ, изд. 18942 г.) 

Равнымь образомъ, согласно заключеню того же а, и посл довавшему 
на имя Попечителей учебныхь округовъ циркуляру по Департаменту Народваго Просвф- 
шеня оть 1.сего юля за № 20284, Министръ нашелъ, что лица, прошедиия курсъ 
четырехь классов коммерческихъь училищъ, должны быть подвергаемы для полученя 
звашя аптекарскаго ученика дополнительному испытаню лишь изъ латинскаго. языка. 


5) 20 1юля 1904 года. № 323.-0 введенйи новой аптекарской такеы. 


Утвердивъ вновь составленную Медицинскимъ СовЪтомъ аптекарскую таксу Министръ 
Внугреннихъь ДФль увфдомилъ Г.т. губернаторовъ, что новая такса должна быть введена 
въ дЬйстНе, въ отмЪну изданной въ 1899 г., во всхъ мфстностяхъ Европейской Россш, 
на Кавказф и въ Закавказь$ съ | сентября текущаго года, а въ Сибирскихъ и Средне- 
Азатскихь губерияхь и областяхъ —съ 1 ноября сего года. 

`Объ уставовленныхь для аптекъь Сибирскихь и Средне-Аз1алекихь губерйй и 
и областей надбавкахъ къ таксЪ изложено въ приложеи къ этому циркухяру. 

На обязанность Врачебныхь Управленй возлагается увфдомить немедленно по 
получен настоящаго циркуляра управляющихь всЪхъ подвёдомственныхъ имъ аптекъ о 
срокахъ введеня таксы съ предложешемъ обратиться за выпискою ея въ С.-Петербургъ, 
ВЪ книжный магазинъ К. Л. Риккера (Невск просп., № 14); каждый экземпляръ таксы 
стоить 2 руб. безъ почтовой пересылки. 


Приложение ко циркуляру Министерства Внутреннихе Дъьлз 0тё 20 зюля 
904 +., за Л 323. 


Для Сибирскихъ и Средне-Аз1атскихъ губерыйЙ и областей устанавливаются, по 
прежнему примфру, сверхъ таксы, слфдуюцщйя надбавки: 


1) За общее количество медикаментовъ, входящихь въ составъ отпускаемыхъ 
лекарствъ, ‘прибавляется: за 400 траммъ—20 коп., за количество до 30 гр. включи- 
тельно—2 коп., за каждые слздующ!е 80 гр.—по 2 коп., но въ общемъ до 400 гр. не 
свыше 20 коп. : 


2) На стеклянную, фарфоровую, фаянсовую и глиняную аптечную посуду приба- 
вляется къ ифнЪ аптекарской таксы по вм5стимости посуды: 


до 120 граммъ включительно . ...... . . . @ КОИ. 
оть 120 до 240 тр. › она мое 8 
» 240 » 400 » » Е р т. 


За каждые слфлуюпе 400 граммъ вм5стимости посуды прибавляется по 8 коп. 
За склянки и банки съ притертыми пробками прибавляется безъ различя выфетимости 
но 5 кои. 


Означенныя въ пунктахь Ти 2 прибавки не распространяются на лекарственные 
и друйе вещества и продукты и на тЪ сорта аптечной посуды, которые имфются въ 
данной губерыш (области). Списокъ означенныхъ веществъ и предметовъ составляется 
мфстнымъ Врачебнымъ Управлешемъ и утверждается губернскимъ (областнымъ) началь- 
СТВОмЬ 
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6) 28 поля 1904 г. № 339.—0 соглаесованли списка ядовитыхъ и сильно- 
дъйествующихь веществь фармакопен еъ аитекарскою такеою 1904 г. но раз- 
рёшен!и ручного отпуска РитьЬит асе! Базе. зо1щит лишь въ разведенномъ видф. 


Сотласно заключен Медицинскаго Совфта и въ видахъ согласовая списковъ 
ядовитыхъ и сильнодфйствующихъ веществъ послфдняго издавя росс ской фармакопеи 
съ новой аптекарской таксою, Министръ Внутреннихь Лфльъ призналь необходимымъ: 

. . М Исключить изъ списка Б Фармакопби слБдующйя вещества аиго-пагшт сМогаит. 
уобоогиит, }офоит. Кгеозоит, рати сагротнеит, ранифат охудабит, тезогетит, зееа]е согпи и, 
зриЙиз аебегемх, Ипебита 1041 п Ипейга орй феп2о1еа, 

2) Риби асеЙйеит Базеит золы разр шить къ отпуску изъ аптекъ безъ рецептовъ 
врачей лишь въ разведенномъ видф. 


1) 2 ноября 1904 г. № 857.—06бъ общеобразовательномъ ценз аптекар- 
скихь ученииъ. 


Циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Дфлъ, по Медицинскому Департаменту, 
отъ 9 февраля 1902 г. за № 1687 были разъяснены условя према въ аптеки, въ 
качествЪ ученицъ, лицъ женскаго пола, окончившихъь полный или не полный курсъ 
женскихъ институтовъ и епарх1альныхь училищъ. 

Нынф въ виду запросовъ н$которыхь Врачебныхь Управлешй объ условяхъ 
допущешя въ аптеки для изучешя фармацевтическаго искусства лицъ, получившихъ 
образоване въ женскихъ гимнамяхъ, Министръ Внутреннихъь ДФлъ, согласно послфдо- 
вавшему заключеню Медицинскаго Совфта и Министерства Народнаго Просвфщевя, 
нашелъ необходимымъ разъяснить, что для поступлевя ученицами въ аптеки лицъ, обу- 
чавшихся въ женскихъ гимназяхъ и прогимнамяхъ Министерства Народнаго Просв$- 
щеня или Вфдомства Учрежденй ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИ, признается достаточнымъ 
окончан!е не менфе четырехъ классовъ этихъ учебныхъ заведен и выдержан!е дополни- 
тельнаго испытаюя по латинскому языку въ объем четырехъ классовъ мужскихъ гимназй 
по программамъ 1871 г. Отъ обязанности сдачи этого дополнительнаго экзамена не 
освобождаетъ изучее въ означенныхь женскихъ учебныхь заведешяхъ латинскаго языка, 
въ качеств® необязательнаго предмета. Правомъ сокращен1я службы въ аптек$ на одинъ 
тодъ вс эти лица, не прошедпия полнаго курса женскихь гимназ@, цользоваться 
не могутъ. 


, 8) 1 декабря 1904 г. № 969.0 доетавлени Врачебными Управленяими 
необходиныхъ свфдЪй для Росейекой пене? онно - вспомогательной каееы 
фармацевтовъ. 


Циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Дфлъ, по бывшему Медицинскому Депар- 
таменту, отъ 11 апрфля 1902 г. за № 981, Врачебнымъ Управлешямъ предложено было 
сообщать въ Правлеше Росоской пенслонно-вспомогательной кассы фармацевтовъ св$- 
дня о вновь открываемыхъ аптечныхь заведеняхъ и о переход$ ихъ отъ одного липа, 
къ другому, а равно препровождать въ то же Правлеше завЪфренные бланковые листы 
отъ содержателей вольныхъ аптекъ, включающие необходимыя для Правлевшя свфдфая о 
движеши рецептовъ и о личномъ персонал$ аптекъ. 

Ныяв Правлене Кассы узфдомляеть, что нфкоторыми Врачебными Управленями, 
вопреки требованшю означеннаго пиркуляра, или совсзмъ не доставляются помянутыя 
свфдфыя, или доставляются не полно и не своевременно, а это звачительно тормазитъ 
правильное отправлеше Кассою ея функшй. 
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Вслфдств!е сего Министерство Внутреннихъ ДФль просило Г.г. губернаторовъ пред- 
ложить подвфдомственнымъ Врачебнымъ Управленямъ исполнять съ возможной точностью 
всз требовашя циркуляра 11 апрФля 1902 г. за № 981 о порядк$ сообщен1я въ Прав- 

ленте Рос Иской пенсонно-вспомогательной кассы фармацевтовъ (Москва, 1 М$щанская, 
д. Перлова) надлежалцихь свфдфнИ. 


9).3 декабря 1904 г. № 5882.—0 примфнени формалина при конеервиро- 
вании внутренноетей, подлежащихъ судебно-химичеекому изел$дованю. 


Медицинсый Совфтъ, разсмотрфвъ представлеще одного изъ Врачебныхъ Управлевй 
относительно способовъ консервировашя внутренностей, подлежащихъ судебно-химическому 
`изслфдованю, журнальнымъ постановлешемъ отъ 23 ноября с. г. за № 650, разъясниль, 
что въ тхь случаяхъ, когда почему либо не можеть быть примфненъ спиртъ, для кон- 
сервирован!я внутренностей при судебно-химическихъ изслёдовашяхъ можетъ служить 10°/, 
растворъ формалина; однако, въ виду того, что формалинъ относится не индифферентно 
къ ифкоторымъ веществамь (каковы фенолы и синильная кислота), образуя съ ними 
стойкя соединен1я и дфлая невозможнымь открые ихъ въ услоыяхъ судебно-химической 
экспертизы, представляется необходимымъ, чтобы одновременно съ консервировашемъ 
внутренностей означеннымъ растворомъ формалина были сохранены въ герметически заку- 
поренныхь сосудахъ части содержимаго желудка и кишекъ и паренхиматозныхь органовъ 
безъ прибавлемя какого-либо консервирующаго вещества. Относительно примфнемя фор- 
малина, Совфтъ замфтиль, что таке яды, какъ стрихнинъ, вератринъ, морфШ, атропинъ 
и фосфоръ въ присутстви 10“/, воднаго раствора формалина сохраняются въ органахъ 
весьма продолжительное время. 

Объ изложенномъ Управлеше Главнаго Врачебнаго Инспектора, съ. разрёшешя 
Г. Товарища Министра Внутреннихъ ДФль, Сеналора П. Н. Дурново, сообщило Врачеб- 
нымъ Управлешямъ для свфдфя и руководства. 


10) 16 декабря 1904 г. № 6166. —0 подтверждения циркуляра 6 декабря 
1903 г. за № 1954 относительно провфрки мфръ и вфсовъ, роны Въ 
аптекахъ. 


Управляющ Главною Палатою м$фръ и в$совъ, въ отношени отъ 10 мин. ноября 
за № 2411, сообщилъ Управленю Главнаго Врачебнаго Инспектора, что, какъ показали 
внезапныя ревизи по пров$рк$ употребляемыхъ въ торговлЪ и промышленности мёръ и 
вфсовъ. весьма мнойя аптеки до настоящаго времени еще не представляли для вывфрки 
въ Повфрочныя Палатки свои мфры и вЪсы. 

Въ виду сего Управлен1е Главнаго Врачебнаго Инспектора предложило Врачебнымъ 
Управлещямъ подтвердить всфмъ подвфдомственнымъ имъ вольнымъ аптекамъ, находя- 
зцимся вь ралонать дъйствй Повърочныхь Палатокь, о необходимости точнаго исполне- 
ня циркуляра Министра Внутреннихъ Дфль, по Медицинскому Департаменту, отъ 6 де- 
кабря 1903 г. за № 1954—0 провфрк$ м5ръ и вфсовъ, употребляемыхъ въ аптекахъ. Въ 
случаЪ неисполнешя сего, со стороны Управляющаго Главною Палатою мфръ и вЪсовъ 
будетъ сдЪлано распоряжене о возбужден законнаго престёдовавя лицъ, не исполнив- 
щихъ настоящаго предложения. 


11) 5 февраля 1905 г. № 136. — 0бъ О Он цензВ аптекар- 
скихъ ученнковъ и учениць. 


Министерство Народнаго Просвфщен!я (отношеще отъ 13 октября мин. гола за 
№ 1211, по Департаменту Народнаго Просвфщен1я) увфдомило Министерство Внутреннихъ 
Дфль, что перем$ны въ распредфлен!и предметовъ преподаваня въ гимназяхъ, сдфланныя 


, 
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ВЪ 1890 году, а равно и произведенныя въ послфднее время, не имфли никакого отно- 
шея къ вопросу объ испытанйи лицъ, желающихьъ получить зван!е аптекарскаго ученика, - 
и что для послёднихь долженъ сохранять обязательную силу образовательный цензъ, уста- 
новленный въ 1876 году п пр1обр$таемый путемъ соотвфтотвеннаго испытая (изъ 4-хъ 
классовъ гимназ!и), которое должно производиться на основаи и въ объем программъ, 
имфвшихь въ то время силу. 

Вслфдстве сего, Ученый Комитетъь Министерства Народнаго Просвзщеня, къ мнёню 
коего присоединилось и названное Министерство, постановнлъ означенный вопросъ разр$- 
шить въ томъ смыслВ, что испыташе на зване аптекарскаго ученика должно произво- 
диться примфнительно къ тёмъ учебнымъ планамъ и программамъ, которые существовали 
ВЪ 1872 году, съ ослабленемъ, однако, требоваюй по латинскому языку примфнительно 
къ нынз дфйствующимь программамъ; вслёдстне сего лицамъ, подвергающимся озназчен- 
ному испытанию, не слфдуеть производить экзамена по природовфдфню. 

Въ виду изложеннаго и принимая во вниман!е заключен!е по настоящему вопросу 
Медицинскаго Совфта (журнальное постановлевше отъ 21 декабря мин. года за № 723), 
Министерство Внутреннихь ДФлъ признало необходимымъ разъяснить, что лица, ищупя 
звашя аптекарскаго ученика, должны подвергаться испытаню по тфмь программамъ, 
которыя существовали въ 1872 году, при чемъ требовал по латинскому языку должны 
быть ослаблены согласно нынф дЪйствующимъ программамъ. 

ВмЪфстЪ съ тмъ, указанная норма требовавй по латинскому языку должеа быть 
распространена также и на лиць женскаго пола, подвергающихся испытан на зване 
аптекарской ученицы, въ измфнене правилъ. установленныхь на сей предметъ циркуля- 
ромъ Министерства Внутреннихъ Дфлъ, по Управленю Главнаго Врачебнаго Инспектора, 
оть 9 ноября 1904 года за № 857. 


